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WEATHER 

January  was  cold  and  rainy.  Freezing 
drizzle  and  freezing  rain  caused  heavy 
glaze  damage. 

Seasonal  temperatures  prevailed  on  Jan- 
uary 1.  The  2d  was  cold.  Temperatures 
increased  gradually  from  the  3d  to  the 
9th.  All  stations  except  a  few  in  the 
extreme  northwest  registered  their 
highest  temperatures  for  the  month  on 
the  9th.  Monthly  maximums  over  the 
northern  two-thirds  of  the  State  were 
in  the  70' s  except  at  a  few  mountain 
stations  where  the  upper  60' s  were  re- 
corded. Temperatures  over  the  south 
reached  80°  or  higher.  The  highest 
temperature  for  the  State,  82°,  occurred 
at  Dumas  1,  El  Dorado  Airport,  Okay, 
Prescott,  and  Texarkana  Airport  on  the 
9th.  A  polar  front  crossed  the  State 
late  on  the  9th.  Arctic  air  poured 
into  the  State  on  the  10th  and  11th. 
Temperatures  rose  to  near  seasonal  on 
the  13th  and  14th  before  another  polar 
front  moved  southward  across  Arkansas. 
The  surge  of  Arctic  air  which  then 
flowed  into  the  State  brought  the  cold- 
est weather  of  the  month.  All  stations 
registered  their  lowest  temperatures 
for  the  month  on  the  16th  or  17th. 
Monthly  minimums  were  below  10°  at  most 
northern  stations  and  over  several  west 
central  counties.  The  temperatures  at 
a  few  stations  dropped  below  5°.  Tem- 
peratures dropped  to  freezing  or  lower 
each  morning  until  the  19th.  Southerly 
winds  brought  warmer  air  on  the  19th 
and  the  period  20th  to  22d  was  quite 
mild.  A  few  stations  in  the  extreme 
northwest  registered  their  highest  tem- 
peratures for  the  month  on  the  21st. 
The  next  cold  wave  moved  southeastward 
across  the  State  on  the  22d  and  cold 
weather  continued  to  the  end  of  the 
month.  Monthly  mean  temperatures  ranged 
from  below  36.0°  over  the  northern 
counties  to  46.1°  at  Crossett.  Monthly 
mean  temperatures  were  below  the  long- 
term  means  at  all  stations.  The  tem- 
perature departures  averaged  slightly 
greater  over  the  extreme  northern  coun- 
ties than  over  other  parts  of  the  State. 

Some  beneficial  rains  fell  on  the  4th. 
Except  for  those  rains,  little  precipi- 
tation of  importance  fell  during  the 
first  nineteen  days  of  January.  Texar- 
kana received  rain  every  day  from  the 
19th  to  the  end  of  the  month.  Other 
stations  received  rain  on  almost  every 
day  during  that  period.  Rains  were 
especially  heavy  on  the  22d  and  28th. 
The  greatest  daily  total,  4.10  inches, 
fell  at  Texarkana  on  the  31st.  Monthly 


SUMMARY 

totals  were  less  than  four  inches  at 
numerous  stations  in  the  northwest  and 
the  extreme  north  central  part  of  Ar- 
kansas and  exceeded  eight  inches  over 
a  long  narrow  band  extending  from  Lang- 
ley  to  Bradford,  over  several  south- 
eastern counties,  and  in  the  Blytheville 
vicinity.  January  precipitation  ex- 
ceeded the  long-term  means  at  almost 
all  stations.  It  was  the  first  month 
since  February  1956  that  there  was  a 
substantial  excess  in  rainfall.  Snow 
flurries  occurred  at  many  stations 
throughout  the  State  but  the  only  snow- 
fall of  importance  was  along  the  north- 
ern boundary.  The  greatest  amount,  2.5 
inches,  fell  at  Flippin  Airport. 

The  rains  replenished  the  topsoil  mois- 
ture. Poorly-drained  soils  became  too 
wet.  Ponds  and  lakes  in  the  southern 
and  central  portions  were  filled.  Minor 
flooding  occurred  along  the  Ouachita 
and  Little  Red  Rivers.  Winter  grains 
made  satisfactory  progress  although 
they  sustained  some  freeze  damage. 
Pastures  were  excellent  but  were  too 
wet  for  grazing.  Vegetables  made  good 
growth.     The  rains  halted  outdoor  work. 

STORMS 

On  the  evening  of  the  21st,  lightning 
destroyed  a  barn  and  damaged  power  and 
communication  lines  in  Polk  County. 
Thunderstorms  and  tornadoes  on  the  22d 
damaged  or  destroyed  houses,  barns,  and 
other  buildings,  killed  farm  animals, 
and  damaged  power  and  communication 
lines  in  Johnson,  Madison,  Hot  Spring, 
Craighead,  and  Ashley  Counties.  From 
the  26th  to  28th,  widespread  freezing 
rain  over  the  northern  half  of  the 
State  caused  extensive  damage  to  trees, 
shrubs,  and  power  and  communication 
lines  and  less  extensive  damage  to 
buildings.  It  was  the  most  severe  ice 
storm  in  years  over  the  northeast  quar- 
ter of  Arkansas.  The  damage  to  trees 
was  staggering.  Fallen  trees  blocked 
the  streets  in  some  cities.  Power  and 
communication  failures  lasted  several 
hours  in  some  communities  and  one  or 
more  days  in  others.  Many  automobile 
accidents  occurred  on  glazed  highways. 
Some  of  the  accidents  involved  several 
vehicles.  Several  deaths  and  injuries 
resulted  from  the  traffic  accidents. 


Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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Precipitation 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 
DES  ARC 
HELENA 
KEG 

MARIANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

DE  QUEEN 

HOPE   3  NE 

MOUNT  IDA 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

OKAY 

TEXARKANA  W8  AP 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE   5  W 
MAGNOLIA   3  N 
PRESCOTT 
WARREN 

D I V  I S  I  ON 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DUMAS  1 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PORTLAND 

0 1 V  I S  I  ON 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 
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ABBOTT 

3*  82 

.05 

.35 

.02 

.27 

1*26 

.23 

1  .50 

.09 

•  12 

ALICIA 

6.62 

T 

.42 

.19 

1.43 

1  .60 

.  15 

2.03 

.18 

ALUM  FORK 

11.29 

,85 

.11 

T 

.69 

•  04 

3.78 

T 

T 

.15 

ALY 

6.  S3 

,86 

.49 

•  09 

3.42 

.03 

.20 

1.13 

.20 

T 

T 

AMITY  3  NE 

7,37 

T 

.  72 

.05 

.81 

.82 

T 

T 

.90 

1.03 

.53 

1.05 

.60 

ANTOINE 

3.6a 

.75 

.06 

.50 

•  25 

•  34 

•  63 

.01 

,02 

.43 

.39 

.19 

T 

A  PL  IN   1  W 

.86 

•  52 

•  20 

U81 

•  10 

1.55 

.42 

.15 

ARKAOELPMlA 

7.11 

1.00 

.20 

.45 

•  20 

.60 

.30 

.10 

.50 

.40 

,60 

•  13 

.  13 

2,50 

ARKANSAS  CITY 

6. OA 

2.05 

.03 

T 

.03 

.06 

.06 

•  05 

•  39 

.65 

1.17 

.61 

.15 

.70 

•  51 

.06 

.56 

.58 

•  04 

1,40 

.05 

T 

T 

.  1  8 

.13 

1.28 

ATHENS 

7.17 

1.05 

>ia 

T 

T 

.58 

.0  7 

U76 

.85 

.51 

1.66 

.26 

T 

.26 

AUGUSTA 

6.07 

.65 

T 

.42 

1,95 

1.10 

1.10 

.  50 

.10 

.25 

BALD  KNOB 

8.31 

.69 

T 

.59 

.02 

3,07 

1.25 

1.93 

.  14 

.06 

.66 

BATESVILLE  L  IVESTOCK 

6.07 

.04 

.39 

.11 

.35 

.08 

2.40 

1.00 

.30 

1.25 

.15 
.08 

batesville  l  and  d  no  1 

.04 

.26 

*  12 

1.78 

.68 

■  15 

1.42 

.90 

BEATY  LAKE 

8.30 

1.00 

.02 

.02 

T 

.99 

1.63 

T 

1.47 

U12 

1  .20 

T 

1.05 

BEAVER    1  SE 

*.67 

.05 

.26 

.02 

.01 

T 

.04 

.05 

.07 

2.72 

.13 

T 

.06 

.05 

,12 

.  58 

.05 

BEECH  GROVE 

5.71 

.52 

.10 

.04 

•  70 

2*45 

1.07 

•  40 

.33 

.10 

BEEDEVILLE 

7.03 

.93 

.23 

.69 

•  12 

1.02 

.78 

2.28 

.79 

.  19 

BENTON 

.03 

.03 

.02 

.38 

.30 

.64 

•  73 

.05 

.90 

•  98 

.45 

.  10 

.40 

BENTONVILLE 

4.16 

.26 

.02 

.04 

.03 

2.38 

.06 

T 

.06 

•  22 

.55 

.08 

.46 

BERRYVILLE  4  NW 

4.  16 

.06 

.35 

T 

.03 

.03 

.08 

2.05 

.42 

.04 

.04 

.25 

.28 

.14 

.39 

BIG  FORK 

e.99 

1.43 

.09 

.26 

.52 

3.13 

,87 

.46 

1.58 

.16 

.48 

BIG  LAKE  OUTLET 

7.91 

.64 

.02 

T 

.  10 

.05 

.73 

1.83 

.02 

1.43 

2.12 

.50 

.08 

.39 

SLACK  ROCK 

6.99 

.48 

.36 

.18 

2.88 

1.37 

T 

•  87 

•  78 

.07 

T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

8.27 

.  80 

.  1  I 

.68 

.06 

3.25 

.84 

.03 

.50 

1.70 

.27 

,01 

BLUFF  CITY  3  SW 

5.94 

1.55 

.03 

I 

.05 

T 

.47 

.48 

.84 

.  16 

.08 

.02 

.48 

.33 

.45 

.51 

.50 

BLYTHEVILLE 

8.97 

.53 

.55 

.03 

T 

.03 

.22 

.10 

.22 

.52 

1.90 

.42 

.03 

.10 

2.76 

1.40 

.04 

.12 
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3.54 

,17 

.17 

.01 

T 

.30 

.75 

.59 

T 

.15 

.97 

.32 
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.10 

5.47 
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8.70 

,17 

.63 

.06 

.55 

.18 

2.75 
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.15 

2.90 

.19 

.07 

.14 
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6.  14 

1.00 

T 

T 

T 

.75 

l.ia 

T 

T 

•  09 

1.30 

.80 

T 

1.10 

BUFFALO  TOWER 

5.22 

.10 

.25 

T 

.05 

.42 

.07 

1.73 

1  .22 

.04 

.20 

.70 

.07 

T 

.37 

BURDETTE 

.83 

.03 

.21 

.70 

2.55 

.24 

2.90 

1,67 

.05 

.43 

CABOT  SW 

6.  77 

.46 

2.00 

1.82 

.76 

•  16 

.  30 

.53 

CALICO  ROCK 

3.46 

T 

T 

.29 

.02 

T 

.03 

T 

.41 

.03 

.93 

•  39 

T 

T 

.04 

1.04 

.06 

.04 

.16 

CAMDEN  1 

4.42 

.95 

.18 

.05 

.03 

.20 

.38 

.61 

.05 

.22 

T 

*  10 

.24 

.12 

1.00 

.24 

CAMP  CHAFFEE 

2.97 

,18 

.23 

.03 

T 

.30 

uoo 

.02 

.03 

.96 

,10 

.01 

.12 

CARLISLE    1  SW 

.50 

.46 

.60 

•  35 

.76 

T 

1.55 

l.ll 

1.60 

CLARENDON 

6.63 

,41 

.60 

.  20 

•  43 

.71 

.69 

.05 

.46 

1.53 

.55 

.60 

.4  1 

CLARKSVILLE 

4.02 

.45 

.04 

T 

.04 

.35 

•  05 

1.20 

.02 

.42 

1.13 

.19 

.06 

.07 

CL  INTON 

7,35 

.34 

.36 

.64 

3.76 

.80 

,47 

.78 

.05 

.15 

COLD  SPRINGS 

5.98 

,40 

.08 

T 

.45 

.25 

2.95 

.70 

.16 
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.30 

CONWAY 

7.28 

,81 

,02 

T 

.51 

.10 

2.17 

T 

1.57 

1.36 

.  16 

.25 

•  33 

CORNING 

6.64 

•  53 

.25 

2.95 

1.33 

.91 

.30 

.05 

.13 

COTTER 

COVE 

5.48 

1.40 

.78 

1.64 

.30 

1.04 

.15 

.17 

CROSSETT    7  S 

7.20 

,15 

2.  34 

T 

.03 

.09 

.07 

.58 

.40 

.55 

.12 

.46 

.40 

.36 

1.12 

.53 

CRYSTAL  VALLEY 

5.32 

.31 

.63 

.44 

.55 

2.87 

.16 

.20 

.16 

9.26 

2.32 

2.10 

.23 

.50 

.23 

•  61 

1.09 

.24 

1.59 

DAISY 

5.92 

.78 

.13 

.75 

.13 

1.50 

.38 

.05 

.60 

.98 

.26 

.03 

•  33 

DAMASCUS 

6.37 

.30 

.28 

.04 

T 

T 

.56 

.10 

1.68 

.75 

2.00 

.56 

.04 

.07 

DANVILLE 

5.38 

.20 

.30 

.65 

1.72 

.67 

.26 

1.05 

.40 

.07 

.07 

DARDANELLE 

6,32 

.17 

.28 

.02 

T 

•  58 

•  01 

2.56 

.98 

.29 

.94 

.31 

•  06 

.12 

D  E  OU  E  E  N 

7,  82 

.70 

.48 

.15 

2.30 

.82 

1.15 

1  .02 

.25 

.20 

•  75 

DERMOTT 

9,37 

2.U 

1.54 

.35 

1  .05 

1*15 

•  05 

.65 

.21 

.74 

.71 

.81 

DES  ARC 

7.98 

.72 

.32 

T 

T 

•  03 

T 

.34 

•  35 

.50 

.80 

T 

.34 

1.92 

2.10 

•  10 

DEVILS  KNOB 

3.59 

.06 

.24 

.29 

.07 

•  84 

.84 

.05 

.92 

.07 

.05 

.  16 

DUMAS  1 

.08 

2.01 

.03 

T 

T 

.21 

.02 

1.40 

.01 

.37 

.12 

.01 

.50 

.21 

.97 

.40 

2.05 

EL  DORADO  CAA  AP 

7*86 

.16 

2.05 

.03 

•  11 

.22 

.84 

.88 

.34 

.27 

.37 

.12 

1.16 

•  18 

1.13 

EUREKA  SPRINGS 

4.55 

.  16 

.04 

.30 

T  ■ 

T 

.12 

2.51 

.11 

T 

.06 

T 

•  33 

.37 

.15 

.40 

EVENING  SHADE 

5,11 

T 

T 

.33 

T 

T 

.58 

2.21 

1.12 

.19 

.51 

T 

•  10 

.07 

FAYETTEV ILLE 

3.  10 

.30 

T 

.01 

T 

.05 

T 

.13 

1.33 

.03 

T 

.01 

.39 

T 

,40 

.45 

T 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

.35 

,01 

,04 

T 

.15 

.59 

.88 

.06 

T 

•  04 

.39 

.03 

.28 

.47 

T 

FAYETTEVILLE  ExP  sta 

3  •  70 

.31 

.01 

.05 

•  15 

2^04 

.02 

.01 

.24 

.05 

.37 

•  45 

FLIPPIN  CAA  AP 

2.71 

.44 

.02 

T 

T 

•  25 

.06 

•  96 

T 

.05 

.45 

T 

.09 

,38 

.01 

FOROYCE   6  W 

FORT    SM 1 TH  WB  AP  B// 

3.13 

.36 

.05 

T 

T 

.12 

•  24 

.47 

•  78 

T 

T 

•  03 

.81 

.01 

.10 

.09 

.07 

FT   SMITH  HATER  PLANT 

3.67 

• 

.47 

• 

.06 

,43 

1.44 

.18 

* 

.80 

.11 

.18 

FOUNT  A  IN  H I LL 

FULTON 

5.20 

.90 

.04 

T 

T 

,62 

.04 

.31 

.97 

.06 

.03 

.86 

.27 

.22 

T 

.88 

GEORGETOWN 

5.97 

.04 

.64 

T 

•  39 

•  52 

1.22 

T 

.52 

1.57 

.67 

.08 

.32 

GILBERT 

2.28 

.05 

.38 

.01 

.03 

T 

.12 

•  28 

.42 

.04 

.79 

.16 

GLENWOOD 

7.06 

.72 

.30 

•  58 

•  46 

1.28 

.08 

.41 

.74 

1.10 

.35 

.61 

.43 

GRANN  1  S 

1.18 

.70 

•  12 

2.15 

.68 

.30 

GRAVELLY  2  ESE 

5.26 

.62 

.18 

.33 

.04 

1.70 

,61 

.30 

.92 

.45 

.03 

.08 

gravette 

3.27 

.2  7 

.04 

T 

.05 

T 

1.48 

.09 

T 

.03 

.08 

.03 

.80 

.38 

.02 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

6.95 

.45 

.15 

•  35 

1*20 

1.25 

.95 

.50 

1.10 

GREENWOOD 

3.37 

.33 

T 

•  27 

.72 

.05 

.88 

.18 

.15 

.07 

GURDON   3  E 

.  79 

.43 

.04 

.01 

T 

T 

.40 

•  43 

•  41 

.89 

T 

T 

.21 

.67 

.38 

.11 

.56 

HAMBURG 

8.24 

1  .  50 

T 

.25 

.04 

,75 

.25 

•  20 

.10 

.80 

1.25 

.10 

,10 

.30 

.60 

,90 

1.10 

HAMPTON 

5.05 

1.51 

.35 

,33 

.47 

.67 

.06 

.26 

.31 

•  20 

.613 

.21 

HARRISON 

i*  ^' 

.30 

.07 

.28 

.70 

T 

T 

.45 

.37 

.05 

.37 

HE8ER  SPRINGS   3  NE 

.  16 

.41 

T 

.02 

•  02 

.12 

1.29 

HECTOR 

.  19 

.22 

.61 

.02 

3.36 

.65 

.02 

1.00 

.26 

.04 

.06 

HELENA 

7.23 

.55 

t 

T 

T 

.02 

.48 

.90 

.52 

.02 

.15 

.27 

•  19 

.95 

1.01 

.95 

HENDERSON  2  W 

2.74 

.34 

.02 

.32 

•  48 

.  74 

.04 

.38 

.17 

.26 

HOPE  3  NE 

1.12 

T 

T 

.03 

T 

T 

.50 

.20 

.50 

.95 

T 

•  61 

•  25 

.25 

.04 

1.10 

HOPPER 

8,46 

.76 

.23 

T 

.03 

.02 

.49 

.43 

2.91 

U50 

HORATIO 

5  63 

.48 

.27 

•  43 

•  18 

2.04 

.43 

.03 

.59 

.60 

.29 

.29 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

7.37 

.96 

.02 

T 

.61 

.03 

2.37 

.01 

.01 

1.52 

.79 

.27 

•  16 

.62 

HUTTIG  DAM 

7.52 

2.  10 

.61 

.29 

.47 

1.06 

.09 

.40 

.40 

.22 

•  78 

1.10 

INDEX 

1.20 

•  60 

•  10 

.30 

.60 

.30 

.45 

.25 

.35 

.65 

JASPER 

3.67 

.05 

.32 

.09 

•  14 

1.65 

.45 

.05 

.63 

.04 

.45 

JESSIEVILLE 

.54 

.38 

T 

•  70 

•  10 

2*00 

.57 

T 

1.80 

3.05 

.60 

.06 

.62 

JONESBORO 

7.03 

T 

T 

•  29 

.40 

1.50 

.85 

T 

.  16 

2.89 

.  14 

.13 

.03 

KEO 

7.00 

•  86 

.64 

.03 

1.16 

.04 

.05 

.03 

1.43 

.08 

1.41 

.  34 

.93 

LAKE  CITY 

7.89 

,24 

.35 

T 

.  10 

T 

.33 

•  38 

2.25 

.05 

.06 

.15 

2.85 

1.01 

.12 

LAKE  MAUMELLE 

9.72 

,82 

T 

T 

•  58 

.10 

2.85 

.12 

2.93 

.27 

.10 

.49 

1.46 

L ANGLEY 

,84 

.19 

T 

T 

T 

T 

T 

•  70 

•  15 

3.01 

.70 

.35 

2.10 

.33 

T 

.45 

LEAD  HILL 

.30 

.85 

T 

- 

- 

- 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

3.82 

.33 

.23 

.48 

.03 

1.36 

.07 

.18 

•  57 

.14 

.40 

LEOLA 

4.99 

.58 

.38 

T 

.35 

.33 

.51 

.78 

.10 

.56 

•  42 

.66 

.24 

•  18 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R// 

5.95 

T 

.77 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.64 

.61 

.74 

T 

.01 

1  .94 

.10 

.31 

.09 

.63 

LITTLE  ROCK   FILTER  PL 

6.47 

T 

.81 

.01 

.01 

.01 

•  59 

.33 

1.16 

.01 

.01 

•  09 

2.10 

•  40 

.21 

.12 

.61 

LOST  CORNER 

.70 

LOUANN  2  SE 

5.18 

.35 

1.10 

•  06 

•  93 

T 

.11 

.06 

•  35 

•  30 

.16 

.26 

.80 

LURTON 

4.42 

.02 

,72 

.44 

.06 

.85 

.60 

•  11 

,41 

1.01 

.20 

MADISON 

7,58 

,72 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

.70 

.02 

1.01 

.80 

T 

•  61 

2.12 

.76 

.26 

.33 

MAGNOLIA  3  N 

3.95 

.71 

•  10 

T 

.05 

.45 

.40 

.51 

.32 

•  11 

.31 

•  09 

.58 

.32 

MALVERN 

6.10 

.86 

.02 

.75 

.10 

1.45 

.02 

T 

1.10 

.12 

.43 

.17 

1.06 
.29 

MAMMOTH  SPRING 

3,78 

T 

.34 

.02 

T 

.06 

.44 

.06 

1.29 

.49 

.07 

.07 

.67 

.03 

.03 

MARIANNA  2  S 

8.95 

1.50 

T 

.04 

T 

T 

.  36 

T 

.37 

2.15 

,08 

.45 

.53 

1.95 

.05 

1.77 

MARKED  TREE 

7.98 

,17 

•  61 

T 

.  12 

■  21 

U23 

.81 

T 

.25 

1.56 

2.20 

•  24 

.21 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued  January  1957 


Station 

TotaJ 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

1 

8 

—  1- 

9 

10 

 L 

11   1  12 

 1  

13  1  14  1  15 

 1  1  

16     17  18 

1  1 

19  20 

 1  L 

21 

22 

,  L 

23 

 L 

24 

25 

1 

26 

 L 

27 

28 

,  L 

29 

 L 

30 

31 

Marshall 

2.74 

.35 

■  22 

*65 

•  43 

.10 

.95 

*04 

MARVELL 

MELfiOURNE 

T 

.39 

T 

•  61 

T 

2*30 

.59 

•  Bl 

.13 

HENA 

6*60 

.23 

1.04 

MONT ICELLO   i  S 

9.  12 

T 

Z.56 

T 

.  12 

1.40 

.41 

.68 

.02 

.56 

*20 

.92 

.63 

1*62 

MOROBAY  L  AND  D  NO  8 

6.62 

1.12 

1.26 

.03 

.02 

•  46 

,75 

.81 

.02 

.39 

.44 

.33 

.  78 

.39 

MORRILTON 

.29 

.25 

T 

.45 

.02 

1.49 

.86 

.24 

1.71 

.45 

.05 

.14 

MOUNT    I  OA 

1  .04 

.06 

.46 

.06 

1.74 

.51 

.73 

1.77 

.21 

.90 

MOUNT  MAGAZINE 

5.11 

MOUNTAIN  HOME 

2.42 

.45 

T 

T 

.27 

.03 

.75 

.  31 

.10 

.11 

.32 

.08 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

2.64 

T 

T 

.45 

T 

.04 

.30 

T 

.33 

.49 

T 

.03 

.50 

.  12 

.05 

.33 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

5.S6 

.40 

.45 

.01 

2.80 

.90 

.05 

.55 

.65 

T 

.05 

MULBERRY  6  NNE 

4.26 

.30 

.25 

.05 

.38 

1  .90 

.13 

T 

.68 

.37 

NARROWS  0AM 

6*67 

.48 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5.03 

.67 

.02 

.02 

.01 

T 

.62 

.05 

■  98 

[11 

.02 

.05 

.01 

.41 

.68 

.26 

.06 

.71 

NATHAN  4  WNW 

6.43 

.60 

.05 

.64 

•  08 

1,10 

.50 

.03 

.55 

.60 

.25 

.30 

1.53 

NEWHOPE   3  E 

7.  12 

.60 

•  67 

2*00 

.97 

.50 

.50 

.85 

.43 

.20 

NEWPORT 

07.07 

.05 

.59 

.04 

T  D.06 

.18 

.31 

1*60 

.80 

.62 

2.35 

.42 

.05 

NIHROO  DAM 

4.85 

,35 

1.25 

.15 

•  10 

ODELL 

3.61 

.30 

.21 

.  10 

.20 

1*60 

.09 

.13 

.U 

.50 

.01 

.36 

OOEN  2  W 

5.50 

.65 

.52 

2*14 

.63 

1.16 

.20 

OKAY 

4,66 

T 

.  76 

T 

.03 

T 

.49 

.02 

1^30 

.04 

.02 

.61 

.  14 

.15 

.08 

1.20 

OSCEOLA 

7,13 

.16 

.53 

.05 

.34 

.28 

.75 

.58 

.19 

2.00 

1.99 

.  12 

•  14 

OWENSVILLE 

6,4  1 

90 

OZARK 

2,92 

.15 

.27 

T 

.02 

T 

.29 

.30 

.56 

.  12 

.97 

.12 

.01 

•  09 

OZONE 

4,06 

.38 

T 

T 

T 

T 

.38 

.16 

.94 

.64 

.  10 

1  .18 

.  14 

.06 

.06 

PARAGOULO 

6.81 

.56 

.02 

.02 

.03 

.66 

.02 

1.90 

2*98 

.22 

.05 

•  13 

PARIS 

3.82 

.  34 

.03 

!o3 

.47 

"69 

1.20 

.03 

.40 

.98 

.30 

.07 

PARKIN  2  W 

7,03 

05 

PARKS 

4.86 

1.10 

.55 

1.83 

T 

.33 

.78 

.17 

*  12 

PERRYVILLE 

7,05 

.  79 

■  46 

.  10 

2.04 

1.44 

1.14 

.54 

.25 

.27 

PINE  BLUFF 

7.46 

.76 

.76 

T 

T 

I 

T 

T 

T 

.12 

.37 

.82 

.80 

.03 

.22 

T 

.60 

.64 

.68 

.86 

.78 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

1  1  .59 

.04 

1.63 

.02 

T 

.01 

.01 

.37 

.40 

2.02 

T 

.31 

.07 

.30 

.83 

.89 

.98 

.60 

3.11 

PINE  RIDGE 

6.  70 

POCAHONTAS  1 

6.  66 

.37 

.02 

.05 

.46 

.17 

2.79 

1.15 

T 

.73 

.62 

.34 

.07 

.07 

PORTLAND 

7.  1  1 

1.50 

.05 

.05 

I 

T 

T  T 

.06 

.  10 

.25 

T 

1.18 

.20 

.35 

.40 

.25 

.60 

.90 

PRESCOTT 

5.84 

1  .00 

.14 

.03 

T 

T 

•  40 

.  39 

.62 

1.03 

.02 

.02 

.75 

T  . 

.35 

.25 

.  13 

.71 

RATCLIFF 

2.83 

* 

.  32 

.07 

.21 

1*10 

.72 

.17 

.05 

.08 

.11 

RISON 

6.  12 

ROGERS 

5.34 

.25 

.03 

.07 

3.65 

T 

.05 

.26 

.05 

.50 

.46 

.02 

RUS5ELLV1LLE 

5.93 

.41 

.02 

.58 

.03 

3.42 

.67 

.40 

.24 

.04 

.12 

SAINT  CHARLES 

8.17 

.92 

.81 

T 

T 

.09 

.15 

2.61 

.37 

.07 

.15 

.34 

.24 

1.06 

.58 

.  78 

SAINT  FRANCIS 

6.19 

•  04 

.40 

.04 

.37 

.39 

1.90 

1.13 

.43 

1.00 

.36 

.05 

.06 

SALEM 

3.75 

09 

SEARCY 

8.76 

.35 

.47 

.02 

.06 

.69 

.02 

2.69 

1.00 

.  10 

2.54 

I37 

.05 

.22 

SHERIDAN  TOWER 

6.20 

.54 

.45 

.60 

.65 

■  45 

.45 

.55 

.65 

.40 

.38 

.98 

SHIRLEY  3  5E 

7.05 

.  1  2 

.02 

.57 

.05 

3*26 

.  74 

.  10 

.97 

.73 

T 

51  LOAM  SPRINGS 

2.60 

.01 

.25 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

1.25 

.07 

T 

T 

T 

.03 

.26 

.  56 

.10 

SPARKMAN  A  E 

6.49 

STAMPS 

4.26 

.77 

.06 

.25 

T 

.56 

.59 

.03 

.27 

.04 

.15 

.33 

.20 

.57 

.46 

STAR  CITY  2  S 

6.66 

1.11 

.80 

.16  .06 

.27 

1.26 

.46 

•  33 

•  19 

.95 

.96 

•  29 

STEVE 

5.18 

.64 

.53 

2*00 

1.13 

■  66 

STUTTGART 

7.05 

.66 

.46 

.20 

•  50 

.60 

.85 

.05 

.  10 

.57 

1.28 

•  82 

■  49 

•  45 

STUTTGART   9  ESE 

6.86 

Io4 

.01 

.66 

.05 

.15 

.01 

•  60 

SUBIACO 

3.96 

.34 

.01 

- 

.45 

.02 

1*16 

.41 

1.02 

.48 

•  05 

TAYLOR 

3.93 

.56 

.21 

.02 

.24 

■  36 

.60 

.40 

.01 

.04 

.53 

.05 

.67 

•  24 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

7.67 

T  33 

TURNPIKE 

D4.55 

.43 

.03 

.01 

T 

.56 

.08 

1*77 

.40 

.60 

.33 

0^02 

.12 

WALDRON 

4.53 

.60 

T 

.31 

.03 

2.40 

T 

.46 

.31 

.28 

.09 

•  05 

WALNUT  GROVE 

7.68 

.55 

T 

.08 

.45 

T 

3.05 

2  .00 

1.05 

.50 

T 

T 

WALNUT  RIOGE  CAA  AP 

7.25 

.49 

.01 

.02 

.06 

.06 

.54 

.95 

3.32 

.06 

.73 

.48 

.47 

.02 

T 

WARREN 

6.64 

.12 

1.46 

.01 

.05 

T 

T 

T 

T 

.19 

T 

1.29 

.41 

.13 

T 

T 

.32 

.34 

1.03 

•  22 

U07 

WASHI TA 

7.00 

2*00 

.30 

.20 

.10 

2*00 

.20 

1.60 

.10 

.30 

WHITE  ROCK 

4.42 

.25 

.27 

.04 

T 

.28 

.23 

2.00 

.04 

.85 

.06 

T 

.40 

WHITECLIFFS 

3.  74 

.53 

T 

T 

T 

.45 

.  10 

.40 

.15 

.56 

.40 

.15 

*40 

•  60 

WILSON 

6.47 

.84 

1.72 

1.56 

1.32 

1.03 

WYNNE 

7.94 

.78 

.  1 1 

.84 

1.74 

1.70 

.35 

1.62 

•  09 

•  71 

YELLVILLE 

1.64 

.45 

T 

T 

T 

.13 

.63 

T 

.25 

.38 

T 

r*t«raiioa  w>t*«  totlovlng  Btatlo*  Iad««. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1957 


Day 

Of  Month 

01 

tj) 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

61 

47 

51 

46 

50 

50 

52 

60 

73 

71 

45 

57 

54 

40 

34 

3  3 

40 

46 

50 

48 

63 

65 

46 

38 

50 

45 

33 

42 

59 

40 

40 

49.4 

MIN 

39 

22 

26 

41 

37 

34 

36 

33 

55 

21 

29 

24 

35 

23 

22 

17 

6 

23 

21 

34 

42 

43 

23 

26 

33 

30 

30 

33 

36 

29 

31 

30.4 

ARKADELPHI* 

MAX 

60 

50 

52 

50 

49 

46 

54 

70 

60 

73 

40 

56 

58 

57 

39 

50 

54 

62 

67 

67 

48 

36 

49 

47 

37 

44 

50 

45 

42 

52.2 

MIN 

'I'l 

26 

31 

41 

40 

35 

30 

37 

68 

26 

31 

26 

37 

31 

27 

24 

12 

26 

20 

41 

61 

47 

28 

31 

36 

35 

32 

32 

43 

34 

34 

33.8 

ASHOOHN 

MAX 

62 

55 

46 

57 

57 

56 

52 

56 

54 

42 

36 

50 

50 

55 

67 

67 

50 

40 

46 

45 

45 

45 

66 

52 

44 

51.2 

MIN 

45 

29 

35 

42 

41 

42 

26 

43 

36 

31 

23 

12 

27 

20 

41 

64 

42 

27 

33 

36 

36 

30 

34 

44 

36 

36 

34.7 

BALD  KNOB 

MAX 

55 

44 

52 

50 

54 

48 

52 

60 

73 

71 

38 

62 

48 

36 

33 

45 

51 

46 

64 

67 

63 

37 

48 

46 

33 

37 

45 

39 

39 

48.0 

MIN 

36 

20 

25 

40 

34 

29 

26 

27 

52 

22 

28 

21 

30 

21 

23 

16 

10 

17 

17 

36 

44 

53 

24 

26 

34 

30 

29 

30 

37 

30 

31 

29.0 

8ATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

6U 

51 

37 

53 

52 

52 

49 

47 

62 

75 

41 

40 

54 

50 

27 

40 

49 

53 

59 

62 

64 

64 

36 

45 

33 

33 

42 

40 

33 

47.2 

MIN 

29 

1  1 

10 

20 

25 

24 

27 

24 

37 

13 

12 

16 

15 

16 

14 

7 

^2 

5 

10 

24 

32 

3  1 

15 

14 

17 

20 

20 

20 

20 

20 

23 

18.4 

batesville  l  and  d  no  1 

MAX 

50 

45 

52 

49 

52 

49 

49 

60 

75 

72 

40 

63 

46 

36 

33 

46 

61 

47 

63 

65 

45 

36 

46 

45 

32 

36 

44 

38 

41 

47.4 

MIN 

31 

16 

23 

40 

32 

27 

24 

26 

68 

19 

26 

20 

26 

20 

22 

12 

6 

11 

16 

36 

43 

45 

22 

26 

26 

27 

29 

30 

32 

26 

30 

26.8 

BENTON 

MAX 

55 

46 

54 

50 

52 

47 

55 

64 

78 

72 

40 

54 

54 

47 

35 

50 

63 

60 

66 

66 

39 

38 

52 

45 

35 

46 

49 

42 

4  1 

60.2 

MIN 

39 

24 

31 

42 

36 

32 

2(> 

33 

56 

25 

30 

23 

31 

27 

24 

20 

10 

16 

17 

38 

47 

39 

26 

30 

35 

33 

31 

32 

40 

31 

32 

31.0 

BENTONVILLE 

MAX 

i>i 

44 

52 

44 

50 

44 

47 

64 

62 

28 

43 

53 

42 

28 

28 

35 

46 

42 

51 

70 

63 

33 

45 

39 

26 

29 

44 

44 

33 

38 

43.0 

MIN 

27 

20 

33 

35 

31 

37 

24 

35 

20 

7 

20 

27 

24 

17 

19 

5 

10 

16 

22 

35 

39 

22 

13 

27 

22 

17 

22 

28 

27 

26 

27 

23.7 

blakely  mountain  dam 

MAX 

66 

55 

40 

53 

49 

51 

51 

54 

65 

76 

42 

41 

60 

67 

36 

3  7 

43 

52 

50 

69 

67 

66 

37 

40 

51 

37 

36 

64 

50 

40 

49.6 

MIN 

30 

26 

26 

33 

25 

35 

33 

32 

44 

22 

22 

24 

25 

26 

27 

22 

9 

19 

21 

40 

27 

27 

33 

35 

32 

33 

34 

33 

32 

26.6 

blttheville 

MAX 

50 

37 

49 

47 

42 

42 

47 

57 

72 

66 

47 

48 

45 

30 

28 

2  7 

36 

41 

53 

46 

63 

65 

62 

37 

46 

45 

33 

42 

47 

35 

36 

46.0 

MIN 

30 

15 

25 

36 

30 

30 

32 

31 

66 

25 

26 

25 

26 

16 

23 

10 

10 

19 

26 

37 

41 

56 

26 

28 

34 

26 

29 

31 

34 

26 

30 

26.9 

booneville 

MAX 

56 

44 

60 

53 

54 

49 

58 

72 

61 

64 

46 

60 

53 

60 

35 

32 

36 

60 

53 

52 

73 

64 

37 

46 

42 

34 

35 

44 

45 

38 

42 

50.2 

MIN 

35 

27 

32 

41 

40 

43 

32 

41 

63 

16 

28 

24 

29 

27 

30 

17 

9 

18 

22 

39 

46 

29 

23 

27 

26 

30 

31 

33 

36 

32 

32 

30.9 

BRINKLEY 

MAX 

61 

45 

53 

50 

49 

53 

60 

75 

73 

39 

56 

54 

43 

31 

45 

52 

66 

67 

67 

37 

50 

49 

40 

42 

50 

40 

39 

50.  1 

MIN 

37 

20 

26 

40 

30 

26 

29 

56 

22 

27 

22 

30 

20 

22 

16 

10 

19 

23 

36 

59 

25 

28 

32 

30 

29 

29 

37 

29 

31 

26.9 

CAMDEN  1 

MAX 

77 

58 

44 

50 

56 

46 

50 

50 

73 

61 

45 

42 

56 

54 

38 

43 

52 

53 

63 

71 

70 

40 

40 

46 

40 

38 

51 

54 

42 

51.4 

MIN 

30 

27 

27 

34 

40 

40 

33 

33 

49 

32 

30 

32 

31 

31 

28 

24 

14 

14 

20 

22 

46 

62 

29 

29 

32 

33 

34 

34 

35 

34 

35 

32.  1 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

65 

56 

40 

56 

46 

52 

49 

55 

72 

80 

33 

51 

54 

60 

34 

42 

61 

51 

63 

73 

66 

36 

44 

42 

33 

36 

43 

40 

35 

48.4 

MIN 

31 

25 

27 

32 

40 

42 

32 

33 

46 

15 

15 

22 

26 

28 

28 

15 

12 

17 

16 

20 

32 

22 

23 

30 

30 

30 

31 

35 

33 

34 

27.4 

CLARKSVILLE 

MAX 

69 

57 

53 

51 

54 

49 

51 

62 

79 

70 

52 

53 

53 

45 

36 

46 

51 

46 

68 

64 

36 

36 

43 

41 

35 

40 

45 

41 

41 

49.  5 

MIN 

37 

24 

30 

41 

39 

39 

26 

36 

50 

18 

28 

23 

23 

24 

26 

15 

8 

18 

20 

34 

44 

36 

23 

26 

30 

29 

30 

32 

39 

32 

33 

29.7 

CONWAY 

MAX 

60 

49 

53 

51 

52 

49 

54 

61 

77 

71 

36 

56 

54 

46 

36 

47 

52 

50 

66 

66 

42 

36 

46 

45 

35 

42 

47 

40 

40 

49.5 

MIN 

40 

23 

31 

41 

38 

35 

33 

35 

53 

21 

30 

25 

30 

26 

23 

17 

11 

22 

19 

37 

46 

42 

26 

29 

31 

31 

31 

32 

40 

32 

32 

31.0 

CORNING 

MAX 

5S 

42 

46 

49 

43 

43 

46 

51 

73 

56 

37 

47 

41 

30 

29 

2  7 

44 

52 

45 

62 

62 

40 

37 

47 

42 

32 

34 

37 

36 

37 

44.0 

MIN 

34 

17 

23 

34 

26 

29 

31 

31 

46 

20 

24 

21 

26 

13 

20 

6 

10 

16 

21 

34 

42 

40 

2  1 

25 

26 

24 

25 

26 

32 

27 

29 

26.0 

CROSSETT   7  S 

MAX 

71 

55 

47 

56 

54 

56 

66 

60 

76 

48 

55 

55 

55 

35 

34 

4  1 

46 

54 

65 

66 

70 

65 

36 

48 

47 

41 

70 

50 

48 

65.  1 

MIN 

45 

25 

29 

42 

41 

40 

35 

37 

65 

36 

26 

40 

49 

34 

30 

26 

13 

18 

20 

40 

56 

62 

30 

34 

37 

36 

37 

39 

49 

36 

39 

37.1 

CUMMINS  FARM 

MAX 

58 

47 

52 

53 

52 

48 

53 

72 

74 

36 

60 

57 

64 

31 

3  1 

40 

46 

61 

67 

60 

69 

64 

37 

47 

46 

37 

49 

64 

43 

43 

51.1 

MIN 

38 

23 

29 

40 

34 

35 

32 

37 

26 

27 

29 

32 

26 

24 

21 

12 

21 

23 

39 

41 

51 

26 

29 

34 

32 

31 

32 

40 

30 

33 

30.6 

DARDANELLE 

MAX 

56 

45 

55 

50 

53 

50 

55 

67 

76 

71 

41 

56 

46 

47 

36 

3  3 

41 

50 

53 

46 

66 

65 

43 

41 

45 

43 

36 

40 

48 

40 

40 

49.  5 

MIN 

39 

25 

30 

41 

40 

39 

32 

37 

57 

21 

30 

25 

31 

26 

26 

16 

12 

2  1 

20 

34 

45 

36 

26 

29 

29 

3  1 

32 

34 

39 

32 

33 

31.3 

OE  QUEEN 

MAX 

62 

53 

47 

54 

51 

49 

56 

74 

61 

7i 

41 

56 

66 

52 

40 

45 

53 

48 

50 

65 

66 

41 

41 

49 

45 

38 

44 

54 

43 

45 

51.7 

MIN 

40 

30 

33 

40 

40 

39 

26 

41 

52 

24 

31 

27 

34 

35 

31 

21 

6 

16 

21 

36 

45 

35 

25 

31 

35 

35 

33 

34 

42 

36 

34 

32.5 

OES  ARC 

MAX 

63 

60 

37 

52 

48 

50 

47 

54 

65 

75 

47 

46 

54 

45 

29 

39 

46 

63 

60 

68 

66 

34 

39 

50 

36 

34 

49 

43 

39 

47.6 

HIN 

37 

22 

24 

34 

33 

33 

29 

32 

46 

24 

24 

24 

26 

23 

23 

16 

13 

17 

24 

29 

40 

60 

26 

26 

32 

32 

30 

31 

34 

31 

31 

29.4 

DEVILS  KNOB 

MAX 

50 

41 

46 

44 

49 

42 

48 

58 

70 

66 

40 

63 

46 

39 

27 

45 

45 

50 

67 

66 

35 

33 

35 

31 

32 

44 

49 

31 

37 

43.9 

MIN 

31 

16 

23 

33 

32 

34 

30 

34 

65 

8 

23 

28 

29 

15 

21 

4 

5 

16 

31 

28 

45 

28 

12 

20 

27 

20 

23 

28 

29 

24 

28 

25.2 

DUMAS  1 

MAX 

55 

45 

53 

52 

49 

48 

55 

64 

62 

72 

40 

60 

60 

65 

36 

42 

62 

60 

70 

69 

62 

39 

46 

45 

36 

51 

62 

42 

43 

52.4 

MIN 

39 

24 

29 

43 

36 

36 

37 

36 

59 

28 

26 

31 

49 

27 

27 

22 

14 

23 

24 

44 

54 

61 

29 

30 

36 

34 

33 

35 

35 

33 

36 

34.6 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 

57 

46 

45 

67 

47 

54 

56 

73 

62 

63 

46 

53 

56 

45 

38 

33 

50 

52 

65 

70 

70 

37 

39 

46 

44 

36 

56 

66 

42 

46 

52.4 

MIN 

36 

26 

33 

45 

41 

41 

33 

46 

63 

32 

26 

39 

45 

32 

28 

25 

13 

23 

20 

45 

58 

35 

31 

32 

38 

35 

34 

37 

42 

37 

37 

35.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

50 

45 

54 

48 

51 

47 

43 

63 

70 

48 

47 

56 

48 

32 

30 

46 

49 

50 

71 

66 

31 

42 

41 

26 

27 

47 

48 

32 

39 

45.4 

MIN 

32 

16 

33 

34 

29 

31 

26 

37 

47 

8 

21 

23 

25 

15 

16 

4 

10 

18 

33 

33 

44 

24 

12 

24 

25 

15 

2  1 

27 

25 

25 

31 

24.6 

FAYETTEVILLE 

MAX 

48 

44 

52 

47 

50 

44 

52 

66 

69 

39 

45 

56 

47 

35 

31 

46 

45 

53 

70 

63 

35 

43 

37 

29 

30 

48 

50 

37 

39 

45.4 

MIN 

33 

22 

33 

35 

31 

36 

26 

41 

36 

9 

23 

22 

26 

18 

19 

7 

11 

17 

31 

34 

46 

21 

15 

29 

25 

19 

25 

28 

28 

26 

■  33 

26.  1 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

47 

43 

54 

45 

49 

44 

52 

66 

71 

29 

45 

56 

50 

32 

29 

19 

36 

46 

47 

55 

71 

64 

35 

41 

36 

29 

32 

51 

40 

38 

40 

45.0 

MIN 

25 

17 

34 

35 

33 

30 

24 

45 

16 

10 

23 

19 

25 

20 

19 

8 

9 

12 

28 

36 

66 

21 

16 

26 

26 

20 

26 

31 

28 

27 

34 

26.2 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

49 

43 

51 

48 

49 

45 

52 

66 

67 

45 

43 

55 

48 

36 

30 

45 

44 

52 

70 

66 

34 

41 

37 

30 

30 

46 

49 

36 

39 

46.4 

MIN 

30 

20 

32 

35 

30 

34 

24 

39 

43 

8 

21 

21 

35 

17 

16 

6 

6 

14 

29 

32 

45 

23 

14 

27 

24 

13 

23 

23 

26 

25 

32 

24.  9 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

49 

39 

58 

46 

51 

46 

46 

61 

76 

35 

46 

55 

38 

26 

32 

36 

46 

53 

49 

66 

62 

31 

36 

39 

31 

31 

40 

41 

31 

39 

44.0 

MIN 

27 

16 

29 

36 

30 

31 

28 

34 

26 

14 

26 

20 

25 

17 

21 

9 

10 

16 

16 

34 

48 

24 

16 

26 

26 

21 

26 

30 

29 

28 

30 

25.1 

FORDYCE  6  W 

MAX 

MIN 

FORT   SMITH  MB  AP 

MAX 

57 

40 

49 

46 

50 

48 

53 

70 

76 

32 

47 

53 

60 

38 

36 

41 

60 

49 

60 

73 

62 

36 

44 

41 

34 

34 

42 

43 

35 

42 

46.6 

MIN 

33 

28 

31 

41 

40 

40 

j2 

42 

24 

16 

28 

26 

29 

28 

26 

15 

14 

22 

24 

35 

47 

26 

23 

30 

32 

31 

31 

34 

34 

33 

34 

29.9 

FT  SMITH  WATER  PLANl 

MAX 

61 

46 

48 

51 

52 

49 

51 

68 

73 

45 

44 

65 

52 

46 

34 

49 

49 

48 

72 

67 

35 

38 

40 

40 

35 

41 

47 

36 

40 

47.9 

MIN 

33 

22 

23 

42 

39 

40 

26 

39 

46 

13 

27 

19 

25 

24 

25 

1  1 

4 

17 

18 

35 

47 

30 

19 

29 

34 

29 

30 

33 

33 

32 

33 

28.3 

GILBERT 

MAX 

55 

41 

61 

53 

56 

50 

49 

67 

76 

72 

48 

60 

55 

36 

36 

50 

54 

47 

66 

66 

35 

40 

40 

36 

32 

45 

45 

33 

42 

49.0 

MIN 

25 

14 

30 

39 

32 

29 

20 

28 

51 

15 

25 

16 

22 

20 

25 

10 

4 

1  1 

13 

35 

42 

35 

17 

26 

25 

24 

28 

27 

33 

30 

31 

25.3 

GRANNIS 

MAX 

60 

52 

45 

52 

51 

50 

55 

69 

76 

72 

39 

67 

55 

51 

39 

52 

46 

50 

62 

64 

39 

40 

48 

45 

36 

44 

52 

44 

44 

50.5 

MIN 

40 

27 

30 

39 

39 

38 

32 

39 

56 

19 

29 

25 

36 

34 

29 

19 

8 

21 

27 

34 

47 

33 

22 

30 

34 

33 

32 

33 

41 

36 

35 

32.3 

GRAVETTE 

MAX 

49 

46 

54 

45 

49 

43 

47 

64 

29 

45 

53 

43 

29 

29 

22 

48 

45 

63 

72 

66 

33 

45 

36 

26 

29 

43 

43 

34 

37 

43.6 

MIN 

26 

20 

33 

35 

27 

33 

21 

37 

26 

6 

IS 

20 

23 

16 

17 

5 

6 

11 

29 

33 

42 

20 

12 

26 

20 

14 

19 

25 

26 

24 

31 

22.6 

HARRISON 

MAX 

50 

39 

57 

51 

52 

47 

46 

61 

76 

61 

45 

55 

53 

36 

31 

26 

37 

47 

50 

48 

69 

62 

32 

39 

39 

40 

30 

47 

53 

33 

36 

46.4 

MIN 

26 

15 

26 

34 

31 

30 

22 

31 

61 

11 

22 

22 

26 

15 

19 

8 

15 

18 

32 

43 

23 

12 

22 

26 

23 

22 

25 

24 

24 

27 

23.6 

HELENA 

MAX 

60 

45 

51 

56 

48 

48 

60 

69 

77 

73 

39 

64 

53 

45 

32 

30 

35 

4  1 

50 

60 

66 

68 

48 

46 

40 

60 

42 

50.1 

MIN 

39 

23 

30 

40 

35 

33 

32 

32 

57 

29 

28 

27 

35 

23 

25 

20 

13 

20 

24 

39 

47 

56 

29 

30 

36 

32 

32 

34 

43 

32 

35 

32.6 

MOPE  3  NE 

MAX 

73 

57 

42 

47 

56 

46 

58 

56 

74 

81 

41 

40 

55 

55 

37 

40 

30 

42 

51 

50 

61 

69 

69 

39 

39 

46 

39 

36 

52 

53 

36 

60.6 

MIN 

32 

26 

26 

34 

40 

41 

32 

32 

25 

25 

31 

32 

32 

26 

23 

13 

13 

20 

25 

35 

61 

27 

28 

32 

36 

32 

32 

35 

34 

34 

30.7 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  -  Continued   


ay 

Oi  Month 

S, 
0) 
a 

Stdtion 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

57 

51 

50 

48 

50 

48 

55 

63 

76 

74 

39 

58 

56 

52 

40 

35 

40 

51 

60 

49 

62 

66 

39 

37 

49 

44 

34 

44 

60 

40 

41 

50  3 

MIN 

'tl 

24 

3  1 

42 

38 

36 

39 

59 

2  1 

30 

29 

3C 

2  5 

19 

15 

29 

48 

38 

26 

29 

35 

32 

31 

32 

40 

31 

32 

32.8 

JONESBORO 

MAX 

52 

39 

51 

48 

46 

53 

49 

62 

72 

68 

40 

51 

46 

31 

30 

30 

39 

43 

54 

45 

63 

65 

58 

36 

48 

45 

34 

37 

45 

37 

39 

4  7»0 

MIN 

1 9 

^' 

3 1 

30 

34 

56 

23 

26 

26 

30 

18 

13 

13 

42 

58 

^' 

29 

29 

30 

34 

28 

30 

29.6 

KZO 

MAX 

53 

44 

55 

52 

50 

49 

53 

64 

79 

65 

40 

57 

53 

35 

33 

33 

41 

48 

53 

50 

68 

67 

46 

37 

61 

47 

36 

45 

50 

42 

41 

49.6 

MIN 

37 

23 

30 

40 

36 

3  3 

26 

35 

63 

24 

2  7 

24 

3 1 

26 

24 

20 

12 

30 

36 

33 

40 

30 

31.6 

LEAU  HILL 

MAX 

46 

41 

59 

49 

49 

45 

53 

62 

76 

45 

47 

52 

38 

32 

38 

23 

39 

49 

63 

47 

69 

63 

34 

37 

37 

38 

30 

40 

47 

32 

40 

46.5 

MIN 

26 

29 

36 

30 

30 

^' 

34 

25 

19 

^' 

8 

12 

30 

^' 

30 

24.7 

LITTLE  ROCH  W6  AP 

MAX 

53 

36 

54 

48 

50 

49 

52 

66 

77 

48 

38 

58 

49 

35 

34 

28 

40 

49 

52 

53 

69 

68 

35 

36 

50 

40 

33 

47 

50 

36 

40 

47.6 

M  I N 

3* 

25 

40 

38 

38 

36 

46 

24 

U 

12 

28 

38 

^' 

3 1 

33 

36 

32 

33 

32.0 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

70 

51 

45 

63 

57 

51 

57 

73 

80 

75 

44 

53 

55 

55 

38 

38 

41 

44 

51 

63 

71 

68 

52 

37 

44 

44 

36 

66 

65 

60 

47 

64  .0 

MIN 

4^ 

2  8 

33 

4 1 

4  1 

42 

40 

40 

63 

30 

29 

45 

29 

25 

13 

20 

^' 

^' 

29 

36 

36 

33 

34 

36 

35.6 

MALVERN 

MAX 

61 

51 

52 

50 

52 

48 

55 

61 

79 

78 

39 

59 

56 

54 

36 

36 

50 

54 

51 

68 

67 

38 

37 

51 

48 

34 

43 

50 

43 

41 

51.5 

MIN 

^2 

24 

3  1 

42 

38 

33 

29 

35 

53 

24 

29 

24 

35 

28 

24 

21 

10 

20 

19 

49 

27 

30 

35 

33 

32 

32 

42 

32 

32 

31.6 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

45 

36 

57 

48 

50 

55 

47 

52 

78 

69 

39 

51 

45 

31 

33 

28 

38 

46 

54 

46 

60 

66 

37 

37 

44 

37 

30 

34 

38 

34 

38 

45.3 

MIN 

25 

1  3 

22 

37 

28 

2  3 

25 

26 

49 

1  7 

23 

19 

26 

16 

16 

7 

5 

40 

18 

2  7 

29 

23.7 

MAR  1  ANNA   2  S 

MAX 

57 

44 

50 

51 

49 

47 

54 

59 

76 

73 

37 

54 

51 

42 

29 

30 

37 

43 

50 

48 

66 

68 

63 

37 

47 

47 

36 

47 

62 

42 

40 

49.3 

MIN 

38 

^' 

28 

41 

29 

56 

^' 

33 

26 

17 

13 

30 

46 

58 

29 

34 

30 

30 

31 

40 

30 

32 

31.  1 

MARKED  TREE 

MAX 

53 

36 

50 

49 

45 

45 

48 

58 

72 

66 

38 

50 

48 

31 

30 

29 

37 

41 

61 

48 

63 

66 

58 

37 

48 

47 

32 

44 

50 

37 

39 

46.  7 

MIN 

1 9 

^' 

39 

30 

30 

30 

30 

56 

2  5 

2  7 

24 

29 

1  7 

23 

14 

9 

29 

30 

29 

29.5 

MARSHALL 

MAX 

60 

40 

56 

50 

50 

48 

52 

65 

75 

70 

45 

55 

28 

30 

26 

37 

47 

51 

45 

62 

60 

37 

35 

36 

36 

32 

47 

45 

32 

42 

46.  5 

MIN 

24 

18 

36 

26 

^' 

58 

26 

^' 

18 

8 

10 

18 

30 

30 

24 

26 

26 

29 

28 

30 

26.  1 

MENA 

MAX 

55 

43 

47 

47 

47 

49 

56 

65 

75 

67 

42 

58 

59 

52 

33 

26 

40 

50 

49 

49 

63 

64 

37 

43 

45 

37 

35 

45 

53 

38 

42 

46.  8 

MIN 

40 

26 

41 

36 

39 

33 

38 

59 

26 

28 

28 

15 

9 

31.5 

HCNTICELLO    3  S 

MAX 

70 

49 

54 

51 

57 

49 

56 

68 

80 

74 

41 

56 

56 

57 

33 

32 

41 

48 

52 

64 

69 

69 

64 

43 

47 

47 

38 

57 

66 

45 

46 

54.  3 

MIN 

42 

34 

39 

34 

34 

39 

64 

30 

26 

29 

45 

28 

26 

23 

11 

18 

44 

62 

30 

26 

33 

44 

34 

34.9 

MORRILTON 

MAX 

60 

47 

56 

50 

52 

49 

54 

64 

76 

72 

41 

55 

51 

44 

35 

33 

40 

49 

50 

50 

66 

66 

39 

39 

48 

44 

34 

40 

41 

38 

40 

49.3 

MIN 

40 

^' 

31 

24 

^' 

24 

16 

13 

30 

^' 

^' 

31.1 

MOUNT  IDA 

MAX 

62 

48 

51 

48 

50 

51 

58 

68 

76 

46 

60 

50 

40 

35 

28 

42 

62 

46 

60 

68 

67 

38 

40 

50 

39 

36 

51 

55 

42 

43 

50.  1 

M  I N 

22 

30 

39 

36 

26 

40 

4 1 

26 

22 

34 

29 

2  8 

20 

6 

1  5 

1 7 

34 

40 

32 

24 

30 

3  5 

3  3 

31 

33 

41 

33 

33 

29.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

60 

45 

46 

45 

40 

41 

39 

59 

69 

64 

37 

47 

52 

40 

31 

21 

30 

44 

40 

47 

28 

36 

38 

31 

28 

50 

36 

38 

42.2 

30 

30 

19 

6 

5 

^' 

^' 

^' 

30 

20 

^' 

24 

26 

24 

26 

23.8 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

50 

38 

50 

57 

49 

45 

44 

55 

74 

64 

44 

51 

46 

32 

30 

27 

37 

45 

53 

46 

64 

62 

31 

34 

39 

32 

30 

36 

40 

32 

38 

44.4 

30 

30 

" 

14 

20 

26 

16 

7 

10 

18 

16 

45 

30 

16 

29 

20 

29 

30 

26 

30 

25.6 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 

59 

46 

36 

58 

44 

50 

46 

45 

56 

75 

37 

46 

52 

36 

27 

30 

22 

37 

46 

63 

57 

66 

62 

30 

36 

40 

30 

32 

41 

36 

32 

43.9 

20 

20 

16 

7 

7 

23.7 

NARROWS  DAM 

MAX 

72 

60 

49 

48 

51 

46 

48 

55 

73 

80 

46 

40 

58 

57 

38 

40 

28 

44 

68 

51 

60 

67 

68 

41 

40 

49 

39 

37 

62 

52 

42 

51.4 

MIN 

28 

29 

29 

40 

36 

30 

30 

45 

2  3 

26 

29 

24 

8 

34 

29.8 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

MAX 

69 

58 

44 

47 

52 

48 

47 

55 

73 

79 

40 

39 

54 

52 

37 

39 

24 

41 

60 

49 

60 

66 

66 

40 

39 

48 

38 

36 

53 

53 

39 

49.5 

MIN 

28 

28 

34 

40 

39 

30 

30 

47 

26 

26 

29 

33 

•  32 

29 

23 

13 

31.6 

NEWPORT 

MAX 

54 

44 

53 

49 

49 

47 

49 

63 

74 

68 

39 

52 

43 

36 

33 

31 

40 

47 

63 

46 

64 

66 

59 

37 

48 

45 

34 

42 

41 

38 

40 

47.9 

11 

14 

20 

26 

36 

45 

48 

24 

28 

33 

29 

28 

30 

30 

29.8 

NIMROO  DAM 

MAX 

68 

50 

49 

57 

47 

55 

50 

58 

67 

79 

47 

46 

62 

55 

42 

35 

27 

41 

60 

54 

61 

67 

67 

36 

43 

47 

35 

34 

60 

45 

37 

60.4 

MIN 

30 

.^^ 

^' 

20 

29 

26 

19 

7 

18 

20 

24 

30 

30 

34 

27.2 

OKAY 

MAX 

72 

51 

46 

57 

55 

49 

57 

75 

82 

79 

41 

59 

59 

56 

41 

39 

43 

52 

48 

56 

69 

72 

49 

41 

47 

47 

38 

46 

54 

64 

44 

54.1 

MIN 

43 

29 

42 

41 

40 

30 

40 

44 

26 

^' 

30 

39 

^' 

24 

13 

^' 

20 

41 

64 

49 

29 

29 

33 

36 

34 

44 

36 

34. S 

OZARK 

MAX 

59 

45 

52 

49 

49 

56 

52 

64 

80 

63 

45 

55 

55 

46 

38 

32 

43 

50 

52 

46 

72 

64 

36 

40 

43 

39 

37 

40 

45 

39 

49.5 

40 

32 

40 

41 

26 

29 

29 

17 

10 

16 

46 

^' 

31.0 

PARAGOULD 

MAX 

48 

48 

45 

48 

43 

47 

55 

70 

69 

38 

48 

45 

29 

26 

27 

36 

42 

61 

62 

63 

67 

36 

47 

44 

29 

33 

38 

34 

38 

44.7 

MIN 

24 

39 

29 

29 

3 1 

5  3 

2  1 

25 

2 1 

26 

16 

2  1 

10 

10 

" 

40 

66 

26 

29 

26 

^' 

29 

24 

30 

2.7.0 

PARIS 

MAX 

56 

48 

55 

51 

52 

50 

53 

72 

80 

72 

44 

53 

50 

45 

36 

34 

42 

49 

60 

48 

71 

66 

36 

43 

43 

40 

35 

40 

44 

39 

42 

49.6 

MIN 

26 

29 

41 

39 

41 

36 

65 

18 

29 

22 

2  C 

2  6 

30 

17 

11 

40 

32 

30.8 

PERRYVI LLE 

MAX 

56 

51 

57 

52 

50 

53 

55 

65 

77 

71 

39 

56 

53 

45 

36 

34 

41 

50 

56 

56 

65 

61 

40 

41 

61 

3£ 

37 

48 

44 

41 

40 

50.3 

M  I N 

33 

24 

28 

3  7 

29 

3  1 

2  8 

30 

4  8 

22 

28 

27 

33 

28 

24 

17 

19 

26 

24 

29 

36 

29 

31 

29 

29.6 

PINE  BLUFF 

MAX 

54 

44 

56 

50 

52 

46 

54 

66 

61 

74 

39 

61 

56 

47 

34 

33 

43 

49 

64 

55 

69 

68 

47 

37 

46 

46 

37 

49 

51 

42 

43 

51.2 

MIN 

42 

26 

34 

42 

39 

3  7 

34 

38 

60 

2  7 

3  1 

30 

37 

28 

26 

23 

14 

2'7 

42 

54 

36 

34.3 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 

52 

41 

58 

50 

50 

46 

55 

66 

61 

56 

38 

60 

55 

38 

32 

31 

42 

49 

53 

60 

70 

69 

36 

38 

47 

42 

35 

50 

61 

39 

43 

49.5 

MIN 

40 

3  7 

56 

2  / 

3  1 

29 

35 

29 

26 

19 

13 

23 

23 

45 

34 

28 

36 

34 

32 

34 

38 

35 

32.8 

POCAHONTAS  1 

MAX 

54 

40 

46 

47 

48 

44 

48 

50 

76 

71 

37 

49 

47 

32 

31 

30 

40 

47 

61 

52 

60 

64 

45 

37 

47 

43 

31 

34 

38 

37 

39 

45.6 

28 

36 

30 

° 

30 

46 

20 

26 

20 

29 

9 

8 

34 

40 

44 

^' 

26 

29 

28 

32 

29 

26.5 

PORTLAND 

MAX 

56 

57 

42 

60 

65 

45 

51 

55 

66 

78 

40 

45 

58 

54 

36 

31 

31 

42 

46 

54 

66 

70 

70 

38 

41 

47 

38 

41 

57 

60 

45 

61.2 

38 

26 

26 

40 

40 

39 

38 

46 

38 

26 

3 1 

38 

30 

29 

27 

16 

16 

^' 

^' 

44 

60 

^' 

34 

34 

40 

33.4 

PRESCOTT 

MAX 

72 

56 

45 

50 

58 

45 

48 

56 

72 

62 

40 

40 

56 

55 

37 

40 

28 

42 

60 

60 

70 

68 

40 

38 

47 

39 

36 

54 

54 

3e 

49 

50.6 

MIN 

34 

26 

36 

36 

30 

30 

44 

23 

2  3 

26 

30 

2  G 

26 

20 

10 

10 

43 

29 

33 

34 

36 

28.8 

ROGERS 

MAX 

50 

46 

50 

43 

51 

45 

47 

64 

65 

40 

45 

54 

49 

36 

28 

23 

35 

47 

46 

52 

71 

65 

34 

46 

39 

27 

27 

44 

42 

35 

38 

44.6 

20 

39 

40 

" 

26 

" 

1  6 

6 

10 

18 

30 

34 

42 

14 

''^ 

27 

26 

24.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

60 

48 

55 

51 

53 

50 

53 

65 

78 

76 

41 

55 

52 

46 

36 

34 

40 

48 

61 

46 

66 

65 

38 

39 

45 

44 

38 

40 

47 

42 

40 

49.7 

MIN 

28 

" 

43 

40 

38 

39 

60 

^  ' 

24 

30 

25 

2  7 

17 

13 

20 

29 

28 

30 

31.1 

SAINT  CHARLES 

MAX 

69 

52 

40 

54 

55 

51 

47 

55 

67 

79 

39 

39 

58 

57 

31 

30 

26 

38 

44 

62 

62 

69 

69 

38 

39 

49 

38 

36 

66 

46 

39 

49.2 

MIN 

36 

^' 

36 

3  1 

32 

32 

46 

2  6 

26 

26 

29 

24 

24 

22 

13 

1 6 

29 

40 

59 

28 

29 

32 

^' 

30.0 

SEARCY 

MAX 

56 

46 

53 

49 

51 

49 

55 

60 

75 

70 

37 

55 

49 

38 

33 

32 

36 

46 

53 

46 

64 

66 

50 

38 

50 

45 

34 

39 

45 

40 

39 

48.4 

MIN 

39 

22 

29 

42 

36 

33 

29 

32 

52 

22 

30 

24 

33 

23 

23 

16 

12 

19 

20 

36 

45 

50 

26 

29 

35 

30 

29 

31 

38 

31 

32 

30.5 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

56 

55 

54 

66 

60 

55 

53 

56 

69 

68 

42 

40 

MIN 

33 

22 

23 

37 

25 

26 

26 

27 

22 

23 

10 

12 

15 

14 

22 

49 

26 

37 

29 

34 

32 

30 

36 

26.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

52 

45 

54 

49 

49 

45 

50 

66 

64 

36 

45 

56 

47 

35 

30 

26 

36 

48 

46 

52 

72 

66 

33 

42 

39 

28 

26 

43 

43 

33 

38 

46.0 

MIN 

31 

22 

33 

36 

32 

34 

24 

37 

38 

7 

20 

23 

25 

ta 

18 

6 

8 

15 

28 

33 

44 

22 

14 

26 

22 

16 

21 

27 

26 

26 

32 

24.8 

STUTTGART 

MAX 

60 

46 

55 

49 

50 

48 

53 

59 

78 

76 

39 

56 

54 

46 

31 

32 

40 

46 

53 

52 

70 

67 

62 

37 

49 

47 

36 

45 

50 

41 

41 

50.6 

MIN 

41 

24 

31 

43 

37 

35 

32 

35 

56 

25 

30 

28 

35 

25 

26 

20 

15 

23 

25 

40 

50 

60 

27 

31 

36 

34 

32 

33 

40 

31 

34 

33.3 

See  reference  notes  follo>lng  Station  Index, 
-   6  - 


Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARICAN  jAS 
JANUARY  1957 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

64 

50 

38 

52 

49 

49 

46 

51 

65 

76 

37 

38 

55 

54 

30 

31 

26 

38 

44 

51 

59 

68 

66 

37 

39 

47 

37 

35 

51 

45 

38 

47 

3 

35 

23 

24 

32 

35 

33 

29 

31 

44 

25 

25 

26 

29 

24 

23 

2  I 

12 

16 

22 

28 

41 

47 

26 

27 

30 

32 

30 

31 

33 

30 

30 

28 

8 

et  lO  1  A/Tt 
aUD  i  A^U 

59 

50 

53 

52 

52 

50 

56 

70 

78 

75 

43 

52 

51 

46 

35 

35 

40 

48 

52 

48 

72 

66 

37 

43 

42 

43 

35 

40 

45 

40 

42 

50 

0 

MIN 

38 

24 

30 

35 

38 

42 

33 

36 

60 

1  7 

29 

23 

33 

25 

28 

24 

22 

33 

43 

33 

23 

28 

28 

31 

30 

33 

38 

32 

33 

30 

6 

TEXARKANA  H8 

MAX 

59 

43 

46 

60 

49 

50 

58 

75 

82 

44 

44 

59 

55 

51 

40 

33 

44 

51 

48 

62 

69 

68 

39 

39 

45 

44 

36 

48 

53 

41 

46 

51 

0 

MIN 

39 

3  1 

35 

42 

42 

42 

32 

49 

44 

30 

32 

35 

45 

36 

32 

1 6 

J  5 

25 

32 

43 

61 

32 

28 

33 

38 

35 

34 

36 

41 

36 

38 

35. 

8 

MAX 

50 

39 

43 

43 

47 

43 

47 

55 

69 

67 

38 

50 

45 

40 

28 

23 

32 

40 

45 

43 

57 

58 

34 

35 

33 

30 

41 

39 

30 

35 

42 

6 

MIN 

33 

1  7 

25 

33 

32 

35 

33 

37 

54 

1  1 

24 

27 

31 

16 

21 

5 

g 

18 

32 

29 

43 

34 

14 

28 

19 

19 

29 

28 

24 

29 

26 

3 

W ALORON 

61 

52 

58 

52 

48 

51 

58 

69 

79 

77 

46 

63 

61 

56 

33 

31 

42 

50 

49 

53 

69 

66 

38 

46 

44 

37 

36 

51 

50 

37 

44 

51a 

8 

MIN 

31 

2  7 

31 

43 

40 

43 

30 

41 

61 

15 

28 

24 

31 

29 

30 

19 

20 

37 

49 

30 

24 

30 

30 

30 

30 

34 

37 

33 

33 

31 

1 

WALNUT  R106E 

46 

35 

49 

45 

45 

43 

46 

59 

75 

40 

37 

48 

35 

27 

30 

23 

38 

45 

51 

49 

61 

63 

31 

37 

48 

31 

30 

37 

37 

31 

38 

42 

3 

MIN 

25 

18 

26 

35 

30 

31 

30 

32 

37 

21 

26 

24 

27 

17 

23 

20 

23 

35 

49 

28 

24 

26 

30 

27 

28 

29 

30 

29 

31 

26 

9 

WARREN 

MAX 

57 

49 

52 

58 

52 

52 

57 

69 

81 

71 

41 

53 

58 

55 

34 

33 

40 

50 

52 

63 

70 

70 

50 

38 

46 

44 

38 

55 

66 

43 

46 

53 

0 

MIN 

A2 

25 

30 

42 

40 

39 

38 

38 

64 

32 

28 

35 

42 

29 

25 

23 

14 

25 

22 

44 

57 

47 

29 

31 

36 

35 

33 

35 

42 

35 

36 

36 

3 

WHITE  ROCK 

MAX 

52 

40 

44 

42 

47 

41 

46 

59 

67 

60 

38 

49 

46 

42 

29 

21 

35 

45 

44 

46 

61 

59 

30 

32 

35 

29 

31 

44 

48 

32 

41 

43 

1 

MIN 

34 

20 

26 

35 

32 

35 

33 

37 

55 

7 

22 

27 

33 

18 

18 

3 

7 

18 

31 

28 

43 

24 

13 

22 

28 

22 

26 

27 

28 

26 

28 

26 

0 

WILSON 

MAX 

49 

40 

52 

50 

47 

45 

51 

62 

72 

65 

36 

50 

49 

32 

30 

26 

37 

42 

51 

50 

65 

67 

61 

37 

49 

48 

36 

42 

51 

41 

41 

47 

5 

MIN 

31 

20 

28 

40 

33 

32 

33 

35 

49 

30 

26 

25 

30 

18 

24 

13 

10 

18 

27 

39 

45 

59 

26 

29 

36 

31 

32 

33 

36 

29 

33 

30 

6 

WYNNE 

MAX 

50 

40 

51 

48 

47 

47 

49 

58 

72 

67 

36 

50 

43 

32 

30 

29 

36 

65 

66 

60 

37 

50 

45 

33 

44 

50 

38 

39 

46 

9 

MIN 

37 

16 

26 

39 

29 

32 

26 

33 

51 

26 

27 

23 

28 

19 

24 

17 

8 

17 

55 

27 

29 

35 

30 

30 

32 

38 

29 

32 

29 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s? 

^  °< 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  14 

.05 

.08 

.  04 

.02 

.02 

.  0  1 

.01 

.23 

.03 

.  *JS 

.  J  2 

.02 

1  .  29B 

WIND 

19 

37 

37 

31 

2? 

15 

3.) 

22 

24 

95 

54 

19 

Ih 

50 

49 

62 

62 

19 

35 

12 

43 

91 

35 

36 

42 

37 

19 

19 

3o 

27 

1 J  o2 

HOPE    3  NE 

EVAP 

.20 

.11 

.00 

.04 

.07 

.14 

.09 

.01 

.03 

.06 

.37 

.00 

.21 

.  00 

.0; 

.02 

.04 

.13 

2.02B 

W  IND 

51 

64 

47 

24 

f>0 

38 

22 

18 

68 

96 

35 

32 

76 

83 

o9 

7  5 

57 

16 

IS 

41 

74 

94 

66 

23 

63 

113 

45 

10 

95 

d4 

1744 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.07 

.06 

.06 

.00 

.01 

.00 

.O'j 

.01 

.19 

.02 

.03 

.03 

.00 

.03 

WIND 

36 

34 

31 

43 

24 

?4 

16 

35 

13 

77 

38 

20 

34 

36 

3? 

37 

20 

•j9 

12  1 

31 

33 

33 

31 

1  4 

20 

33 

20 

1  196 

NIMROC  CAM 

EVAP 

.08 

.07 

.04 

.06 

.02 

.02 

.03 

.23 

.08 

.04 

.06 

.''3 

.Ob 

.04 

.03 

.  02 

.  00 

.00 

.08 

1  .48B 

WIND 

19 

4 

9 

6 

13 

7 

28 

1 1 

37 

101 

12 

7 

12 

10 

16 

3 

1  3 

1  7 

lb 

71 

00 

i7e 

9 

1  1 

3 

2? 

7 

15 

745 

STUTTGART   9  ESE 

EVAP 

.?7 

.12 

.04 

.03 

.11 

.03 

.05 

.10 

.26 

.00 

.19 

.03 

.02 

.00 

.01 

.03 

.01 

1.10 

WIND 

14 

■  83 

29 

50 

33 

n 

21 

19 

139 

116 

29 

6 

90 

59 

39 

36 

71 

18 

65 

101 

1  74 

132 

64 

1  T 

56 

74 

30 

4 

o9 

35 

1702 

Se«  reference  notes  lollovlng  Station  Index. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
JANUARY  195  7 


Day  of  month 


BATESVILLE   L  &  D  1 
CORNING 
CROSSETT   7  S 
DEVI  La  KNOB 
01  IMA  i  1 

EL  DORADO  CAA. AP 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETIEVILLE   CAA  AP 

FLIPPEN  CAA  AP 

FORT    iMl TH  WB  AP 

GILBERT 

GRAVE  TIE 

JONESBORO 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MONMOTH  SPRING 

MAR  I  ANNA   2  b 

MARKED  TREE 

MENA 

NEWPORT 

PINE   BLUFF   CAA  AP 


TEXARKANA  WB  AP 


WALNUT   R ICGE   CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
iN  ON  GNO 


SNOWFALL 
M  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO I 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


B«s  r«f*r*ac«  aot«s  follovlBg  Statioa  Indax. 

-  10  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JANUARY  1957 


-  11  - 


-  12  - 


STATION  INDEX 


Station 

1 

County 

Longitude 

§ 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  ] 

Latitud 

> 

m 

Temp. 

a 
1 
£ 

Abbott 
Alicia 
Alum  Fork 
Aly 

AiBlty  3  (re 

1064 
0130 
0136 
0150 

Scott 

Saline 

Yell 

Clark 

7 

3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
854 

5P 

7A 
7A 
5P 
7A 
7A 

James  V .  Will  lams 

Ruby  B.  Ovens 

L.  R.  Water  Works 

Reba  y.  Swalffl 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 

3  C 
2  3  5  C 
3  C 
3 

Aplln  1  H 
Appleton 
Arkadelphia 
Arkansas  City 

0178 
018B 
0196 
0220 
0234 

Pike 
Perry 

Clark 

3 

I 
3 
2 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 
200 
145 

6P 

8A 
7A 
HID 

3re«  A  .  l.amb 
Hobart  Watts 

Hlltman  E.  Lawrence 
John  W.  Trammel  1 

3  C 

3 

C 

2  3  5  C 
3 

Athens 
Augusta 
Bald  Knob 

Batesvllle  Livestock 

0286 
0300 
0326 
0350 
0458 

Little  River 
White 

Independence 

4 

7 

7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

218 
230 
571 

7P 

6P 
9A 

7P 
7A 
7A 
6P 
9A 

Southwestern  G  k  E 
Arra  D.  Parker 
Homer  W.  Chaney 
Univ.  of  Arkansas 
Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 

3  C 
2  3  5 

2  3  5  C 

Batesvllle  L  ft  D  1 
Bear  Cre«k  Lake 
Beaty  Lak« 
Beaver  1  SE 
Beebe 

0460 
0496 
0512 
0518 
0530 

Independence 

St.  Francis 
Carroll 

7 
7 
5 
7 
7 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 
35  04 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

SP 

7A 
HID 

5P 

HID 

James  J.  Mltchum 
U.S.  Forest  Service 
L.  G.  Adamson 
Harvey  E.  Skelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5      7  C 
C 

3 
3 

C 

Beech  Grove 
Beedeville 
Beoton 
Beotonville 
Berryvllle  4  NH 

0534 
0536 
0582 
0586 
0616 

Greene 
Jackson 
Saline 
Benton 
Carroll 

7 
7 

6 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

6P 
6P 

8A 
8A 
8A 

7A 

3.  B.  Hammond 
P,    H.  Breckinridge 
Mrs,    Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
David  L.  atldhan 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

3  C 

Big  Fork 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blakely  Hountaln  Dam 
Blue  HountalD  Dam 

0664 
0676 
0746 
0764 
0798 

Polk 

Mississippi 

Garland 
Yell 

3 
5 
7 
3 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

426 

8A 

7A 

6P 
7A 

MID 

Anna  H.  Liles 
H.  W.  Douglas 
Lee  w.  HcKenney 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

2  3  5  6  C 
C 

Blutf  City  3  SW 
Blythevllle 
BoonevUle 
Botklnburg 

0800 
0806 
0830 
0842 
0848 

Nevada 

Mississippi 

Logan 

Van  Buren 

Nevada 

3 
5 
1 
7 
3 

33  41 
35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

93  09 
89  55 
93  55 
92  30 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

70 
7A 
7A 
MID 

Paul  M.  Adams 
Ivy  W.  Crawford 
Cleo  E.  Yandell 
Thomas  H.  Pearson 
Iris  Elmore  Wicker 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
C 

3 

Bradford 
Brlnkley 

Bull   Shoals  Dam 
Burdette 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

White 

Baxter 
Mississippi 

7 
7 
7 
7 
2 

35  25 

34  54 

35  52 

36  22 
J5  49 

91  28 

91  10 
93  30 

92  34 
89  57 

205 

460 
240 

5P 

7A 
5P 
7A 
HID 

6P 

Harshall  Hlckmon 
Robert  D.  Schaefer 
Seulah  F  Fowler 
Corps  of  Engineers 
G.  A.  Hale 

3 

2  3  5      7  C 
3 

C 

Cabot  4  aw 
Calico  Rock 

Camden  2 
Canp  Chaffee 

1102  Pulaski 
1152 [Ouachita 
1172  jSebastlan 

7 
7 
3 
3 
1 

34  57 
36  08 
33  36 
33  35 

35  18 

92  04 
92  06 
92  49 
92  51 
94  18 

289 
400 
116 
155 
419 

7A 
8A 

5P 
7A 
7A 
HID 
SA 

B.    H.  Walther 
Austin  D.  Harris 
Leonard  B.  Dlllwortt 
Edith  Z.  Lehman 
U.   S.  Army 

3 
3 

2  3  5  7 

C 

2  3  5 

Canaan  2  H 
Carlisle  1  SW 

ClarksvUle 

1188 
1224 
1238 
1442 
1455 

Searcy 
Lonoke 
Garland 
Monroe 
Johnson 

7 

3 
7 
1 

35  52 
34  47 
34  27 

34  41 

35  28 

92  44 
91  45 

93  01 
91  18 
93  28 

172 
.436 

6P 

HID 
SA 
HID 

7A 
6P 

CLOSED  ----- 
John  L.  Talt 
Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 
8.  F.  Northern 
Dr.    Irving  F.  Beach 

10/29/56 
3 

C 

3 

2  3  5 

Clinton 
Cold  Springs 
Combs  3  SE 
Coupton  2  NE 

1492 
1520 
1574 
1582 
1596 

Madison 
Nevton 
Faulkner 

7 
3 
7 
7 
1 

35  35 

34  58 

35  48 

36  06 
35  05 

92  28 

93  54 
93  48 
93  18 
92  28 

510 
1250 
1400 
2166 

316 

5P 

7A 

MID 
HID 

SP 

Earl  B.  Rlddlck 
Margaret  Zornes 
Maude  C .  Brashears 
William  L.  Blnam 
Clarence  3.  William! 

3 

C 
C 

2  3  5  7 

Corning 
Cotter 
Cove 

Crosse tt  7  3 
Crystal  Valley 

1632 
1666 
1750 

Baxter 
Polk 

Pulaski 

7 
7 
4 
3 
1 

36  24 
36  17 
34  26 

33  02 

34  42 

90  35 
92  31 
94  25 

91  56 

92  26 

293 
440 
1050 
175 
350 

7A 
5P 

7A 
7A 
7A 

Mrs.    Laura  Polk 
Robert  T.  Fielding 
Joe  C.  Allen 
U.S.  Forest  Service 
Vlrda  Byrd 

2  3  5      7  C 
3 

2  3  5  7 
3 

Cummins  Fam 

Damascus 
Danvll le 
Daavllle  SCS 

1768 
1814 
1829 
1834 
1835 

Lincoln 
Pike 

Faulkner 

Yell 

Yell 

1 
3 
1 
1 
1 

34  08 

34  14 

35  22 
35  03 
35  04 

91  35 
93  45 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
639 
705 
370 
310 

6P 

6P 
7A 
7A 
7A 
HID 

Cummins  Prison  Farm 
Ferna  Jones  Tedder 
William  A.  Brown 
J.    A.  Houdy 
Soil  Conserv.  Serv 

2  3  5 

3  C 

3 

3 

C 

Dardanelle 
De  Queen 
Dermott 

Devils  Knob 

1838  Yell 
1948  Sevier 
1960 'Chicot 
1968  Prairie 
19B2| Johnson 

2 
7 
1 

35  13 
34  02 

33  31 

34  58 

35  43 

93  09 

94  21 
91  26 
91  30 
93  24 

330 
420 
140 
204 
2350 

6P 
5P 

7* 
5P 

7A 
8A 
7A 
7A 

Gretchen  Goodier 
0,  Tucker  Vasser 
L.  W.  Wilson 
C.  J.  Rlster 
Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Eagle  Gap 
*E1  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 

2148 
2150 
2204 
2300 
2356 

Oe.h. 
Desha 
Scott 
Union 
Carroll 

2 
2 
1 
3 
7 

33  53 

33  53 

34  43 
33  13 
36  24 

91  30 

91  30 

92  48 

93  44 

165 
1150 

252 
1465 

7P 

HID 

6P 

7P 
HID 

HID 

7A 

Ben  Johnson 

Ark,   Pwr  k  Lgt  Co. 

Station  Inactive 

U.    S,   Civil   Aero  Adi 

2  3  5  7 

C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5      7  C 

Evening  Shade 

Fayettevllle  CAA  AP 
Fayettevllle  Bxp  Sta. 
Fllppln  CAA  AP 

2366 
2442 
2443 
2444 

Washington 
Washington 
Marlon 

7 

7 
1 
7 

36  05 
36  05 
36  00 
36  06 
36  18 

91  37 
94  10 
94  10 
94  10 

92  36 

1370 
1253 
1270 

7P 
MID 

5P 
MID 

7* 
7P 

HID 
5P 

HID 

Opha  Wolfe 
Charles  F.  Ford 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

Fordyce  6  W 

Forrest  City 

Fort  Snlth  WB  Airport 

Fort  Smith  Water  Plant 

2540'Dallaa 
2544  Little  River 
2564  St.  Francis 
2574 'Sebastian 
2578iCrawford 

3 
4 
5 
I 
1 

33  49 
33  43 
35  01 
35  20 
35  39 

92  31 
94  24 
90  47 
94  22 
94  09 

•400 
261 
458 
793 

5P 

HID 

5P 

5P 
MID 
MID 
MID 

7A 

Arkansas  For.  Comm. 
Leslie  P.  Callens 
Thomas  A.  Moore 
U.S.  Weather  Bureau 
R.  J.  Schoeppe 

2  3  5 

C 
C 

2  3  5      7  C 
2  3  5 

Fountain  Hill 
Pulton 

Gilbert 
Clenvood 

2598 
2670 

2794 
2842 

Ashley 

Hempstead 

White 

Pike 

3 

7 
7 
3 

33  21 

33  37 
35  07 
35  59 

34  20 

91  50 
93  48 

91  26 

92  43 

93  33 

175 
260 
200 
595 
547 

6P 

6P 
8A 
7A 
7A 
7A 

Station  Inactive 
Ina  J.  Logan 
Bessie  E ,  Akers 
C,  Ell  Jordan 
Myrtle  I.  Price 

3 
3 
3 

2  3  5       7  C 
3 

Gravelly  2  ESE 
Green  VouatalD 

290B  Polk 
2922  Yell 
29301  Benton 
2946  Carroll 
2952  Stone 

4 

1 
1 
7 
7 

34  14 
34  52 
36  24 
36  20 
36  02 

94  20 

93  39 

94  28 
93  26 
92  12 

920 
498 
1250 
1350 
1100 

SS 
8S 
7A 

7A 
SS 
7A 

George  T.  McVay 
Willie  Pendergrass 
Elson  B.  Schmidt 
Obed  B.  Wilson 

CLOSED  ----- 

2  3  5 
3 

2  3  5  7 
10/31/56 

Greenbrier 
Gurdon  3  E 
Hardy 

2962  Faulkner 
2976  Sebastian 
3074 1  Clark 
3098  Calhoun 
3132  Sharp 

1 

3 
3 

35  14 

35  13 
33  54 
33  32 

36  19 

92  23 
94  15 

93  06 
92  28 
91  29 

360 
518 
290 
202 
362 

8A 
7A 
7A 

MID 

Marvin  C.  Cantrell 
Dorothy  ■.  Been 
Roy  S .  Robbs 
Soil  Cons.  Service 
Theresa  Donaldson 

3 
3 
.  3 
3 

C 

Harrison 

Beber  Springs  3  NE 
Heber  Springs  3  SK 
Hector 
Helena 

3164  Boone 
3228  Cleburne 
3230  Cleburne 
3235  Pope 
3242  Phillips 

7 
7 
7 
1 
2 

36  14 
35  32 
35  28 
35  28 
34  32 

93  07 
92  01 
92  03 
92  58 
90  35 

1150 
525 

555 
200 

6P 
6P 

6P 
7A 
HID 
7A 
7A 

Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 
Wayne  Stark 

Charley  H.  Friddell 

2  3  5 
3 

C 

3 

2  3  5 

Henderson  2  W 
Hope  3  KE 
Hopper 
Horatio 

Hot  Springs  1  HUE 

3258 
3428 
3438 

3466 

; Baxter 

1  Montgomery 
Sevier 

7 

3 
4 
3 

36  22 

33  43 

34  22 

33  56 

34  31 

92  16 

93  33 

93  41 

94  22 
93  03 

580 
375 

337 
710 

8A 
5P 

7A 
7A 
6A 
5P 

Lucy  A.  Bentzien 
Cecil   M.  Slttle 
Lona  A .  Shields 
Elizabeth  W  Friday 
Natl  Park  Service 

3 

2  3  5  6  C 
3 
3 

2  3  5  7 

Huntsvllle 
Hut  tig  Dam 

3540 

3600 
3704 

Madison 
Little  Blver 
Garland 

7 
3 

7 
3 

36  05 
33  02 

33  35 

34  42 

93  44 

92  05 

94  03 

93  04 

1453 
60 
300 
857 
730 

HID 

8A 
8A 
7A 
7A 

May  Pearl  Harkley 
Corps  of  Engineers 
W.    E.  McDowell 
Lottie  B.  Davis 
Lura  B.  Sykes 

C 

3  C 

3 
3 

Klngsland  3  S3E 
Lake  City 
Lanar  2  3W 

3734  Craighead 
38621  Lonoke 
3904' Cleveland 
3998  Craighead 
4019  Johnson 

7 
1 
3 
5 

35  50 

34  36 
33  50 

35  49 
35  26 

90  42 
92  00 

92  16 
90  26 

93  25 

345 

230 

23C 
550 

6P 
7P 

7A 
7P 

7A 
HID 

R.    A.  taller 
Claude  w.  Hunter 
Tressa  St.  Clair 
Peach  Exp.  Station 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

3 

C 

Langley 
Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 
Leo  la 

«Llttle  Rock  «B  Airport 

4060  Pike 
4106| Boone 
4116  Crawford 
4134I Grant 
42481  Pulaski 

3 
7 
1 

3 

34  19 
96  24 

35  42 
34  10 
34  44 

93  51 
92  54 

94  19 
92  3; 

796 
710 
1000 
261 
257 

7P 
MID 

7A 
7P 
7A 
7A 
HID 

Mabel  F,  Forrester 

F.  W.  Kellogg 

U.S.  Forest  Service 

J.  R.  Rhodes 

U.S.  Weather  Bureau 

3 

3 
3 

2  3  5       7  C 

Little  Rock  Flit.  PI. 

Lost  Corner 

Louano  2  SE 

Lurton 

Hadlaon 

4250  Pulaski 
4324'  Pope 
43321  Onion 
4386;  Newton 
4528  St.  Francis 

7 
3 
7 

34  46 

35  34 
33  22 
35  46 
35  00 

92  19 
92  50 

92  46 

93  05 
90  43 

512 
1550 

130 
2007 

215 

HID 

7A 
6P 
BA 
7A 

Flora  A.  Hamilton 
Lola  I-  Dollar 
Loren  E.  Jones 

3 
3 
3 
3 

Station 


Magnolia  5  N 


ryville 
e  Bluff 

e  Bluff  CAA  AP 
e  Ridge 


Rison 
I  Roger; 


Sparknan 
Stamps 


.  West  Fork 


County 


Columbia 
Columbia 
Spring 


Jefferson 
Jefferson 
Montgomery 


Lawrenci 
Bradley 


33  19  I  93  14 

33  20  93  13 

34  23  92  49 
36  29  I  91  32 

4  90  45 

35  32  90  25 

35  54  92  38 
34  33  90  55 

36  03  I  92  39 
36  04  91  54 


34  35 
33  35 
33  19 
33  19 

35  07 


92  45 

34  33    93  38 

5  10    93  41 

36  20     92  23 

36  20  '  92  23 

5  52  '  92  06 


35  34 
34  10 
34  00 

33  57 

34  07 

34  14 

35  36 

34  57 

36  15 

35  48 

34  38 

33  46 

35  43 

34  37 

35  29 


35  57 
35  00 
34  12 
34  10 


33  22 

33  54 

34  53 
34  29 

34  28 

35  18 
53  06 

33  27 
35  40 

34  54 

35  51 

36  08 

33  36 

34  38 

35  55 

36  19 
35  41 

33  48 
35  34 

34  57 


94  01 
93  43 
93  56 
93  51 
93  52 


93  23 
93  23 
92  51 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


I  Earl  E .  Graham 

,    Pwr  1  Lgt  Co. 


7A  Mrs.  Mil 


Hor' 


in  Walla 
L.  Shrader 
St.  John 


fID  Ark.    Pwr  k  Lg 

7A  Corps  of  Engli 
7A  Emma  S.  Leave 


>  ICharles  Shlra 
1  Nell  A.  Tjple 


I  jCorps  of  Engineers 

lUnlv .  of  Arkansas 
I  ISoll  Cons.  Service 
,  Edna  J.  Westfall 

L  Elsie  F.  Ward 
k  Luther  0.  Summers  . 
>  ICorps  of  Engineers 
>|CorpB  of  Engineers 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  1 


J.  R.  Huddle 


'.  Hamby 
Soli  Cons.  Sen 
V.  McLean 

iLula  H.  Weeks 
Bonny  L.  Allen 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  °F ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65" F . 

Evaporation   is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
In  local  standard  time. 

Sncw  on  ground   In  Table  7   is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 

No  record  in  Tables  3,   6,   7  and   the  Station   Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a   full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been 

adjusted   to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R         Amoun ts   from  recording  gage .      (These  amounts  are  essent lal 1 y  accurate  but  may  vary  si i ghtl y  from  the  amounts  to  be  publ ished  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office.   Washington  25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


NTOC,   Asheville,   N.  C.         3-12-57  —  1000 
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WEATHER 

February  was  warm  and  wet.  Tempera- 
tures at  all  stations  averaged  above 
their  long-term  means  and  rainfall  ex- 
ceeded the  long-term  averages  at  al- 
most all  stations.  The  mild  rainy 
weather  gave  crops  a  big  boost . 

Temperatures  averaged  near  seasonal 
at  the  beginning  of  February.  A  long 
mild  spell  began  on  the  3d  and  con- 
tinued to  the  15th.  Temperatures  from 
the  8th  to  10th  were  especially  high 
and  averaged  about  20  degrees  above 
seasonal.  Most  stations  registered 
their  highest  temperatures  for  the 
month  on  the  9th.  Monthly  maximum 
temperatures  ranged  from  70  degrees 
at  Turnpike  and  White  Rock  on  the  9th 
to  85  degrees  at  De  Queen  on  the  same 
date.  Maximum  temperatures  on  the  9th 
were  mostly  in  the  upper  70s  over  the 
northern  half  of  the  State  and  in  the 
lower  80s  over  the  southern  half  .  Tem- 
peratures dropped  to  near  seasonal  on 
the  16th  and  below  seasonal  on  the  20th. 
Most  stations  registered  their  lowest 
temperatures  for  the  month  on  the  21st. 
Monthly  minimums  were  in  the  20s  over 
most  of  the  State.  The  range  was  from 
15  degrees  at  Batesville  Livestock  on 
the  21st  to  30  degrees  at  Helena  and 
St.  Charles  on  the  17th  and  at  Little 
Rock  Airport,  St.  Charles,  and  Tex- 
arkana  on  the  21st.  Temperatures  in- 
creased to  above  seasonal  on  the  22d 
but  returned  to  near  seasonal  during 
the  last  few  days  of  February.  Monthly 
mean  temperatures  ranged  from  42.5  de- 
grees at  Batesville  Livestock  to  55.6 
degrees  at  Magnolia  2W.  Temperatures 
at  most  stations  averaged  between  four 
and  six  degrees  warmer  than  the  long- 
term  means. 

There  were  several  rainy  periods  dur- 
ing February.  These  were  the  first 
week,   the  15th,   18th,   19th,   and  the 


SUMMARY 

22d  to  27th.  The  most  generous  rains 
came  during  the  first  and  last  week  of 
the  month.  Monthly  totals  ranged  from 
1.91  inches  at  Nathan  4WNW  to  11.99 
inches  at  Pine  Bluff.  Most  stations 
received  between  four  and  six  inches 
of  rain  during  the  month.  A  few  scat- 
tered areas  received  more  than  six 
inches.  Several  west  central  counties 
and  a  few  scattered  stations  received 
less  than  four  inches.  Precipitation 
was  generally  slightly  less  than  the 
long-term  means  along  the  extreme 
southern  edge  of  the  State,  in  the 
extreme  southwest,  and  over  several 
west  central  counties.  A  few  east 
central  stations  received  more  than 
twice  their  long-term  means.  Else- 
where over  the  State,  precipitation 
ranged  mostly  between  100  percent  and 
150  percent  of  the  long-term  means. 
A  few  snow  flurries  occurred  over  the 
extreme  northeast  corner  of  the  State 
on  the  19th  and  20th.  The  amounts 
were  of  little  consequence. 

All  crops  responded  to  the  warm  rainy 
weather.  Plums  and  pears  bloomed. 
Peaches  bloomed  in  the  south  and  the 
buds  swelled  over  other  parts  of  the 
State.  Strawberries  made  good  pro- 
gress. Small  grains  and  pastures 
made  luxuriant  growth  but  some  of  the 
pastures  and  fields  were  too  wet  to 
graze.  Gardening  got  underway  in  the 
south.  Considerable  land  was  being 
prepared  for  spring  planting.  Some 
fields  were  too  wet  for  plowing.  The 
rains  filled  the  stock  ponds  and  the 
smaller  streams. 


Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  ■"recessing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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416 

0 

0 

5 

0 

4  . 

3  3 

.05 

1  . 

1  5 

.  0 

0 

9 

4 

2 

NARROWS  DAM 

AM 

62 

• 

39 

81 

10 

24 

2  1 

398 

Q 

0 

ti 

0 

3 . 

44 

1  , 

54 

J 

.  0 

0 

8 

2 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

60 

* 

42 

■^1  * 

80 

10 

28 

2  1 

385 

0 

0 

4 

0 

4  . 

0  1 

1  . 

60 

1 

T 

0 

8 

2 

1 

OKAY 

66 

AA 

55 

6 

.  3 

82 

9 

2  7 

2  1 

273 

3 . 

.91 

1  . 

' 

.  0 

^ 

TEXARKANA    WB  AP 

R   /  / 

63 

*  ^ 

A  6 

5 

.  6 

82 

30 

2  1 

283 

0 

0 

1 

0 

3 . 

56 

.54 

1  . 

91 

.  0 

0 

3 

3 

1 

DIVISION 

52. 

8 

.0 

^' 

96 

.15 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

61 

.9 

A3 

4 

52. 

7 

81 

9 

27 

2  1 

34  1 

0 

0 

3 

0 

3. 

67 

.55 

90 

5 

.0 

0 

8 

3 

0 

CAMDEN  1 

AM 

62 

A2 

4 

.5 

84 

10 

27 

2  1 

356 

0 

0 

4 

0 

4. 

94 

.50 

2  . 

1 0 

1 

.  0 

0 

5 

2 

2 

EL   DORADO  CAA  AP 

63 

'  H 
• 

A  5 

,  9 

84 

9 

2  6 

\  7 

0 

0 

4 

0 

3 , 

92 

.68 

I  , 

9  3 

1  8 

.  0 

0 

3 

2 

2 

FORDYCE   6  W 

63 

A3 

53. 

5 

82 

9 

26 

21 

329 

5. 

50 

2  . 

3  5 

1 

.  0 

0 

7 

3 

1 

MAGNOLIA   3  N 

65 

• : 

A5 

c  ^' 

5 

.2 

83 

9 

27 

21 

272 

0 

0 

2 

0 

5. 

1 8 

.  70 

2. 

4  9 

1 

.  0 

0 

6 

2 

2 

PRESCOTT 

AM 

60 

•  3 

AO 

6 

50. 

5 

2 

82 

10 

27 

21  + 

407 

0 

0 

5 

0 

8. 

92 

4.37 

5. 

3  7 

1 

.0 

0 

8 

WARREN 

6'. 

AA 

,4. 

4 

.  9 

84 

9 

27 

2  1 

308 

0 

0 

2 

0 

5. 

8  7 

1  . 

9  3 

1 

.  0 

0 

^ 

5 

3 

DIVISION 

53. 

4 

5 

.  1 

5. 

43 

.93 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

65 

.  SM 

45 

1 

55. 

5M 

6 

83 

9 

26 

2  1 

301 

0 

0 

3 

0 

4. 

70 

.05 

1  . 

49 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

CUMMINS  FARM 

61 

.  3 

41 

4 

51. 

4 

81 

9 

27 

2  1 

384 

0 

0 

6 

0 

4. 

84 

1  . 

52 

25 

.0 

0 

7 

3 

2 

DUMAS  1 

61 

43 

7 

52. 

B 

4 

.  7 

80 

at 

26 

2  1 

345 

0 

0 

2 

0 

7. 

55 

3.06 

2  . 

38 

25 

.0 

0 

7 

6 

3 

MONTICELLO  3  S 

6'. 

.  5 

44 

3 

54. 

4 

82 

9 

25 

2  1 

304 

0 

0 

2 

0 

5. 

24 

1 . 

72 

1 

.0 

0 

5 

4 

2 

PINE  BLUFF 

60 

.5 

43 

8 

52. 

2 

4 

.0 

83 

9 

29 

2  1 

356 

0 

0 

1 

0 

11. 

99 

7.17 

4. 

54 

1 

.0 

0 

9 

5 

4 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

59 

.  7 

43 

4 

51  . 

6 

83 

9 

28 

21 

377 

0 

0 

3 

0 

7. 

47 

2. 

59 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

PORTLAND 

AM 

63 

.0 

43 

5 

53. 

3 

4 

.2 

81 

10 

29 

21 

334 

0 

0 

3 

0 

5. 

33 

•  54 

1  . 

50 

1  + 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

53. 

0 

4 

.4 

6. 

73 

2.07 

.0 

Precipitation 


0     DATA  RECEIVED  TOG  LATE   TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN   I  W 
ARKADELPHiA 
ARKANSAS  CITV 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 
8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

6EATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
8ERRYVILLE  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
8LYTHEV1LLE 
BOONEVI LLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT    U  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    I  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
COLD  SPRINGS 
CONWAY 
CORN ING 

COTTER 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 

DERMOTT 
OES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FL 1 PPIN  CAA  AP 
FOROYCE  6  W 

FORT    SMITH  W8  AP  H 
FT   SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRANNIS 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREEN8R  I  ER 
GREENWOOD 
GURDON   3  E 

HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP  F 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  1  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 


A.  16 

*.36 
3.46 
3.67 
6.'t<> 
2.49 

3,92 


.57 
1.30 
1  .80 


.57 
1.03 
.20 


3.77  .15 


5.30 
5.61 
7,45 


2.10      .30  .02 


1.24 
1.21 
1  .A3 


1.62  .03 


5.50 
5.26 
3.  86 
7.26 


.70  1.0* 
2,01  T 


.12 
.36 
,A7 


2.25     .05  .05 


,'>9 
1.40 
1  .40 


.26      .41  .19 


.02      .43  .05 


.02  2.14  T 


.10      .11  .61 


.16     .01  T 


1.07 
.  16 


.73  .07 
.31  1.36 
.17  .76 


10     11     12     13     14  15 


16     17  18 


,54 
.20 

1.36 

.19 
.24 
1.11 
.21 
,23 


1.60 
2.16 


.36 
.  87 
.20 


22    23  24 


,02  T 

T  T 


.02 

•  2 

T  T 


.03  UOO 
T 

T  ,15 


25     26     27     28     29  30 


1,00 
1.36 
1,05 
1.16 


.76      .10  .07 


1.23 
1.10 
I  .44 
1  .50 


1,16 
1,04 
1  .04 


r*f«r«ac«  *otmm  tollffvUg  Statloa  ladas. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Conimued 


ARICANSAS 
FEBRUARY  1967 


Day  of  month 


Station 

Tot« 



1  1 



2 

3 

1  T 

4 

 P 

5 

6 

 [- 

7 

 [- 

8 

9 

 [  1  

10  1  11  I  12 

 1  1  

13  I  14  I  15 

 1  r 

16  17 

18 

 1 — n 

19     20  21 

1          A  1 

22  23 

24 

1 

25 

26 

27 

28     29  30 

31 

MARVELL 

MELBOURNE 

4.40 

.61 

.  16 

.  10 

.60 

.02 

.45 

.60 

.55  T 

.77 

.12 

.42 

MENA 

3.15 

.53 

T 

T 

.  16 

1.30 

.05 

.  12 

T 

.18 

.04 

.52  T 

•  02 

.22 

•  01 

T 

MONT ICELLO  3  S 

5.24 

1.72 

.03 

.05 

T 

.15 

.96 

.53 

1.71 

•  09 

MOROBAY  L  AND  D  NO  fl 

4.56 

2.32 

.36 

.02 

.04 

.02 

1.51 

.24 

T 

•  03 

MORR I LTON 

3.69 

.76 

.03 

.03 

.29 

.02 

.  12 

.02 

.51 

.39 

1.09 

.05 

.36 

MOUNT  IDA 

4.  33 

1.15 

.10 

1.00 

.14 

.06 

.22 

.07 

.51 

.63 

.10 

.13 

MOUNT  MAGAZINE 

5.  30 

.35 

1.50 

.10 

.50 

•  40 

.35 

.39 

.35 

.65 

.75 

MOUNTAIN  HOME 

6.91 

2.86 

.16 

.  50 

1.05 

.60 

T 

1.30 

.  51 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

7.39 

T 

2.50 

,32 

.03 

.57 

.05 

.29 

.83 

•  66 

.02 

T 

1.26 

•  40 

.42 

MOUNTAIN  VIEW   I  E 

4.96 

.06 

.30 

,  16 

T 

.66 

.43 

.35 

.56 

•  58 

T 

1.19 

.06 

.60 

T 

MULBERRY  b  NNE 

5.45 

T 

1.72 

T 

T 

1.3'. 

.19 

.29 

.53 

•  41 

.35 

.62 

T 

NARROWS  OAH 

3.44 

1.54 

.10 

.09 

.50 

.16 

.06 

.24 

T 

•  35 

.25 

.02 

.11 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

4.01 

1  .60 

.02 

.04 

.19 

,79 

.40 

.01 

.13 

.09 

•  44     T  T 

.03 

.16 

.01 

.  10 

NATHAN  ^  WNW 

1.91 

.13 

.09 

,40 

.22 

.22 

.05 

•  37 

.20 

T 

.23 

NEWHOPE   3  E 

2.34 

.45 

.83 

.25 

•  45 

•  36 

NEWPORT 

6.64 

1  .07 

.  36 

.04 

.12 

*  15 

T 

.62 

.57 

.26 

.72 

•  59  T 

T 

•  67 

•  04 

.21 

NIMROD  DAM 

3.  15 

.61 

T 

.07 

.60 

.06 

.06 

T 

.55 

•  45 

•  47 

.16 

.11 

ODELL 

4.91 

2.20 

.06 

.  16 

.01 

.51 

.37 

.03  .02 

.61 

•  70 

.23 

OOEN  2  H 

.54 

1.41 

.10 

.11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OKAY 

3.10 

1.19 

T 

.16 

.07 

.60 

T 

T 

.12 

.04 

.57 

.12  T 

.10 

.05 

.06 

OSCEOLA 

OWENSVlLLE 

3.05 

.15 

.07 

T 

.01 

.23 

1.16 

.06 

T 

T 

.41 

T 

.23 

.57 

.09 

.03 

OZARK 

5. 46 

.10 

T 

1.32 

.60 

1.45 

.17 

.04 

T 

.47 

T 

.50 

.64 

.  19 

OZONE 

7.09 

,22 

1.02 

,46 

.08 

1.40 

.60 

.35 

.52 

T 

1.92 

•  52 

T 

PARAGOULD 

.71 

.02 

.23 

.05 

T 

.65 

.18 

.91 

.66 

1.02 

.07 

.06 

PARIS 

4*  69 

.08 

1.40 

.03 

.20 

.46 

.63 

.15 

.31 

.35 

.63 

.55 

PARKIN  2  W 

5.93 

1.67 

.  16 

.27 

.02 

.01 

.45 

.08 

.10 

.01 

.19 

.40 

.75  .01 

1 .74 

.07 

PARKS 

3.45 

.46 

.42 

1.30 

.22 

.22 

.45 

.20 

.  16 

PERRYVILLE 

3  .  74 

.61 

.25 

.29 

.03 

.07 

.31 

.21 

T 

1.32 

.42 

.03 

PINE  BLUFF 

4.54 

.18 

.01 

.24 

.06 

.49 

1,07 

.01 

.01 

.45 

1.45 

2.85 

.60 

.01 

T 

PINE  6LUFF  CAA  AP 

^7*47 

1.71 

T 

.03 

*  16 

.06 

.66 

.01 

.04 

.57 

1.27 

.08 

2.59 

.22 

.08 

T 

PINE  RIDGE 

3.00 

.52 

.02 

.07 

.92 

.14 

.13 

.23 

.09 

.53 

7 

.28 

.04 

.03 

POCAHONTAS  1 

4.56 

.07 

1.06 

.75 

.08 

1.22 

T 

•  58 

.63 

.17 

PORTLAND 

6.33 

1.50 

.90 

T 

.26 

T 

•  95 

T 

1.50 

•  20 

PRESCOTT 

5.37 

.  14 

.05 

.04 

.47 

.32 

.76 

.04 

.17 

.07 

•  84 

T 

.65 

T 

RATCL IFF 

3*  74 

T 

.63 

.51 

.31 

.46 

.47 

T 

.38 

.16 

.31 

.49 

RISON 

7,37 

3.48 

.35 

.08 

.71 

.06 

.03 

.42 

1.60 

•  57 

T 

.07 

ROGERS 

4.39 

.43 

.02 

,46 

.49 

1.24 

.10 

.19 

T  .03 

.22 

.10 

1.11 

RUS5ELLVILLE 

4.  64 

.25 

.79 

.06 

.07 

.26 

.55 

.04 

.24 

.25 

1.77 

.37 

SAINT  CHARLES 

2.64 

.26 

.01 

.11 

.05 

.43 

.  36 

.06 

T 

.49 

.62 

.66 

T 

.04 

SAINT  FRANCIS 

5*54 

.24 

.26 

.62 

.23 

.93 

T 

.41 

.90 

.43 

.63 

.51 

.  19 

SALEM 

6.07 

2.23 

.36 

.01 

.59 

1.20 

.23 

.67 

.22 

.36 

SEARCY 

5.32 

1.46 

.08 

.08 

.20 

.02 

.48 

.30 

.  10 

*43 

.58 

.01 

1.28 

.06 

.22 

SHERIDAN  TOWER 

4.58 

1.36 

.10 

.05 

.10 

.62 

T 

.53 

•  63 

* 

1.09 

t 

.08 

SHIRLEY  3  SE 

.23 

.13 

.24 

1.05 

.  10 

.56 

.56 

.44 

1.49 

.14 

.08 

SILOAM  SPRINGS 

2*33 

.20 

T 

.19 

.19 

.02 

.07 

.49 

.17 

T  .05 

•  01 

.11 

.64 

.  19 

SPARKMAN  4  E 

5.30 

2.40 

.10 

.30 

.20 

.30 

,70 

.20 

•  60 

.40 

.10 

STAMPS 

5.33 

2.60 

.23 

T 

T 

T 

T 

.06 

•  48 

1.03  .08 

.12 

.64 

.07 

STAR  CITY  2  S 

7.61 

2.63 

T 

T 

.27 

T 

T 

T 

.34 

.43 

1.31 

2.63 

T 

T 

STEVE 

.65 

.67 

1.10 

STUTTGART 

9  65 

3.25 

.16 

.22 

.05 

1.56 

,60 

T 

.03 

.55 

1.35 

1.60 

.28 

STUTTGART  9  ESE 

9.63 

3.24 

.16 

.02 

.17 

.02 

1.75 

,64 

.02 

.70 

1.33 

1.13 

.19 

.06 

sueiACO 

4.60 

.15 

1.03 

.02 

.24 

.67 

.53 

•  47 

.19 

.59 

.61 

TAYLOR 

2.25 

-32 

.01 

.01 

.01 

,04 

.09 

•  42 

1.38  .17 

.02 

.31 

.01 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

1.91 

T 

T 

.01 

T 

.77 

T 

.05 

•  66 

.05  T 

T  .02 

•  01 

.02 

.06 

TURNPIKE 

5.33 

.63 

.07 

1.42 

.93 

T 

.40 

•  25 

1.45 

.16 

WALDRON 

2.79 

.39 

T 

.98 

.06 

T 

.24 

.21 

•  22 

.26 

•  07 

.19 

.18 

WALNUT  GROVE 

5.21 

.63 

T 

.26 

T 

T 

.75 

.07 

1.33 

T  T 

.62 

1.05 

•  50 

WALNUT    RIDGE  CAA  AP 

3.76 

.37 

T 

T 

.23 

T 

.16 

.23 

.01 

1.39 

.45 

.23 

.01 

T 

.53 

•  17 

WARREN 

5.67 

1.93 

T 

.02 

.05 

.02 

T 

.04 

.63 

.06 

1 .06 

.50 

.16 

1.30 

•  10 

T 

WASHITA 

7.30 

1.20 

.20 

.80 

1.90 

.25 

1.10 

.20  .80 

.55 

•  30 

WHITE  ROCK 

4.46 

.02 

1.27 

.06 

.12 

.40 

.20 

.20 

.55 

•  45 

.60 

•  55 

.05 

WHITECLIFFS 

3.30 

1.65 

T 

T 

.10 

.45 

.10 

.15 

.15 

•  35 

.15 

T 

.20 

WILSON 

5.67 

.97 

T 

.42 

.46 

T 

1.78 

•  72 

1.20 

.10 

WYNNE 

4.  16 

1.23 

.06 

.08 

,53 

.12 

.44 

.74 

.61 

.14 

YELLVILLE 

6.76 

.37 

2.00 

.49 

.06 

,50 

.06 

.18 

.59 

.57 

.03 

T 

1.10 

.43 

.36 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARr  1967 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ALUM  FORK 

M*N 

it  ^ 
38 

34 

39 

47 

39 

43 

46 

5  1 

59 

49 

68 
43 

65 
39 

64 
36 

64 
36 

60 
40 

54 
36 

60 
29 

44 

38 

50 
29 

56 
28 

65 
33 

67 
47 

65 
47 

63 
63 

55 
46 

62 
40 

61 
30 

59.9 
40>6 

ARK AOEL  RH 1 A 

MAX 
MIN 

47 
41 

4  7 

40 

59 
42 

61 

57 

54 

45 

5  1 
46 

50 
47 

76 
50 

56 

53 

45 

43 

37 

38 

45 

57 
36 

64 

28 

43 

41 

35 

59 

27 

68 
35 

7  1 
48 

62 
53 

67 
55 

62 
61 

58 
45 

66 

32 

61.9 
43.4 

ASHDOWN 

MAX 
MIN 

60 
42 

54 

39 

65 

64 

57 

62 
49 

62 
49 

59 
48 

80 
54 

57 

58 

50 

41 

38 

39 

51 

56 
41 

63 
28 

4  I 

52 
42 

62 
39 

60 
32 

66 

35 

68 

47 

66 
58 

71 
50 

64 
45 

64 

32 

66 
29 

65.4 
44.  1 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

47 
38 

50 
34 

56 
40 

55 
46 

4  7 

38 

48 

42 

60 
44 

65 
51 

78 
51 

45 

43 

41 

3  1 

35 

36 

53 
34 

60 
27 

36 

36 

29 

53 
26 

65 

29 

68 
48 

70 
46 

67 
61 

60 
47 

47 

37 

55 
30 

68.3 
39.  1 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

40 
26 

44 

20 

47 
24 

58 
38 

53 

30 

4  3 

32 

4  7 
36 

38 

45 

35 

32 

30 

25 

23 

30 

43 
24 

53 
20 

20 

29 

19 

i  5 

56 

15 

64 

24 

65 
40 

67 
39 

67 
38 

56 
31 

45 
26 

56.3 
28.7 

6ATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

46 
32 

45 

23 

57 
32 

55 
40 

50 
36 

48 
42 

43 

50 

53 

38 

34 

43 

26 

33 

35 

51 
26 

61 

23 

35 

36 

26 

19 

2  7 

44 

69 
40 

53 

62 
46 

46 
38 

59 
29 

56.5 
36.8 

BENTON 

MAX 
MIN 

46 
40 

49 
36 

55 
41 

58 
49 

50 
40 

44 

5  7 
46 

74 

52 

58 

50 

42 

39 

32 

33 

42 

55 

33 

62 
25 

37 

39 

32 

23 

30 

46 

66 
46 

62 
55 

58 
47 

49 
41 

63 
29 

59.8 
40.4 

BENTONV 1 LL  E 

MIN 

34 

46 

27 

32 

5  3 
40 

50 
36 

42 

46 

53 

52 

36 

30 

31 

27 

32 

42 

56 

28 

61 

29 

37 

33 

30 

25 

5  7 

39 

43 

5  6 
45 

54 
46 

50 
40 

54 
30 

56 
21 

66.2 
35.9 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

44 
34 

4  7 
36 

37 

5  7 
43 

42 

50 
43 

47 

47 

52 

46 

43 

38 

31 

33 

36 

54 
34 

56 

27 

30 

42 

33 

23 

26 

34 

47 

62 
54 

48 

5  3 
44 

59 
28 

59.6 
38.5 

BLYTHEViLLE 

MAX 
MIN 

42 

35 

55 

29 

58 
4  1 

55 
46 

50 
38 

40 

43 

49 

54 

47 

37 

40 

31 

4& 
38 

34 

48 

32 

56 

32 

37 

32 

28 

26 

32 

46 

49 

55 

It 

36 

41 
34 

55.  7 
38.8 

BOONEV 1 LLE 

MIN 

40 

50 
32 

34 

47 

41 

45 

47 

53 

57 

45 

45 

42 

32 

36 

43 

53 
31 

64 
26 

42 

41 

35 

30 

37 

48 

53 

50 

43 

60 
38 

62 
30 

60.9 
40.8 

B  R  I  NK  L  E  Y 

MIN 

36 

5  J 
33 

38 

43 

40 

42 

44 

50 

50 

49 

40 

42 

32 

60 
41 

54 
39 

53 
32 

25 

34 

33 

25 

65 
30 

70 
46 

47 

48 

65 
49 

51 
36 

53 
34 

60.0 
39.3 

CAMDEN  1 

M*N 

4  6 

38 

52 
40 

40 

45 

50 

46 

48 

49 

55 

60 

50 

48 

37 

37 

40 

71 
40 

57 

29 

30 

40 

37 

27 

28 

33 

48 

55 

7  1 
53 

46 

49 

33 

62.6 
42.3 

CAMP  CHAFFEE 

MIN 

35 

50 
32 

28 

65 
38 

59 
42 

42 

46 

49 

50 

42 

39 

40 

30 

35 

38 

55 
30 

55 
25 

42 

42 

36 

28 

32 

35 

42 

49 

47 

39 

60 
27 

58.6 
37.9 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

52 
38 

47 

30 

33 

46 

55 
40 

52 
44 

48 

74 

53 

53 

45 

45 

40 

32 

35 

33 

54 

32 

61 

25 

44 

40 

33 

24 

36 

49 

49 

50 

45 

41 

64 
28 

60.6 
39.7 

CONWAY 

MIN 

39 

32 

5  7 
32 

48 

38 

44 

45 

52 

61 

45 

42 

41 

32 

40 

42 

53 

32 

59 
26 

38 

39 

31 

24 

31 

49 

49 

65 

47 

42 

61 
29 

60.  1 
40.3 

CORN  I NG 

MIN 

35 

4  7 
25 

53 
33 

40 

35 

40 

42 

43 

52 

42 

34 

40 

30 

37 

34 

48 
29 

58 
27 

38 

32 

25 

25 

30 

40 

49 

55 

38 

34 

48 

32 

54.6 
36.  3 

CROSSETT    7  S 

MAX 
MIN 

52 
46 

52 
40 

6 1 
44 

59 

58 

53 

67 
51 

57 

61 

61 

50 

46 

37 

37 

42 

62 
42 

63 
27 

37 

42 

37 

26 

32 

46 

50 

53 

50 

43 

61 
33 

65.  8 
45.  1 

CUMMINS  FARM 

M  I  N 

47 
38 

43 
37 

63 
42 

6 1 

53 

60 
45 

45 

59 
45 

51 

60 

51 

42 

43 

31 

40 

42 

53 
36 

60 
30 

37 

32 

30 

27 

32 

46 

50 

63 

49 

37 

57 
34 

61.3 
41.4 

DARDANELLE 

MIN 

39 

31 

37 

51 

40 

44 

46 

51 

52 

46 

44 

42 

34 

39 

41 

54 
34 

63 
27 

41 

40 

33 

26 

34 

61 

51 

54 

46 

60 
44 

65 
30 

61.2 
41.0 

DE  QUEEN 

MIN 

41 

38 

41 

47 

47 

48 

47 

53 

52 

54 

47 

40 

35 

36 

49 

62 

37 

64 

28 

41 

41 

39 

36 

34 

48 

63 

40 

48 

34 

69 
30 

64.6 
42.3 

MIN 

34 

35 

36 

45 

40 

40 

43 

45 

53 

48 

43 

43 

36 

40 

42 

50 
33 

54 
29 

34 

36 

28 

28 

32 

38 

50 

52 

62 

38 

42 
33 

67.6 
39.  5 

DEVILS  KNOB 

MIN 

33 

26 

32 

43 

34 

39 

43 

49 

57 

45 

38 

38 

35 

40 

33 

47 

30 

55 

32 

36 

31 

26 

25 

38 

37 

47 

48 

36 

31 

60 
29 

54.  3 
36.  7 

MIN 

42 

39 

45 

56 

50 

48 

48 

55 

60 

55 

43 

45 

35 

40 

42 

52 
36 

60 
30 

39 

40 

33 

26 

35 

49 

63 

55 

50 

39 

56 
36 

61.9 
43.7 

EL  DORADO  CAA  AP 

MIN 

44 

40 

44 

58 

54 

50 

50 

56 

84 
62 

60 

51 

49 

43 

42 

49 

54 

36 

62 

28 

4  1 

4  1 

33 

29 

32 

50 

55 

56 

47 

44 

63 
32 

63.8 
45.6 

c  U  "  C    A  irKirUji 

MIN 

34 

28 

33 

38 

34 

4  1 

45 

51 

60 

39 

34 

41 

35 

38 

36 

49 

30 

63 

33 

48 

40 

44 

35 

57 

56.6 
36.9 

FAYETTEV I LLE 

MIN 

35 

24 

37 

42 

40 

4  3 

46 

53 

57 

41 

38 

41 

30 

42 

45 

48 

30 

60 
26 

40 

36 

30 

27 

40 

44 

51 

46 

36 

30 

57 
26 

56.6 
38.4 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MIN 

27 

20 

37 

41 

42 

45 

47 

54 

46 

40 

33 

33 

26 

38 

39 

45 
28 

60 
24 

40 

31 

26 

22 

35 

44 

49 

45 

37 

30 

66 
23 

56.4 
36.  9 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

MIN 

34 

23 

34 

40 

37 

42 

45 

51 

60 

38 

34 

36 

29 

43 

44 

52 
32 

58 
28 

40 

34 

28 

28 

37 

50 

49 

46 

35 

29 

55 
24 

• 

56.4 
37.5 

FLIPPIN   CAA  AP 

MIN 

28 

29 

33 

35 

34 

42 

44 

49 

50 

39 

37 

39 

26 

41 

36 

49 
29 

65 
24 

52 
41 

50 
34 

4  7 
27 

56 

21 

66 

31 

65 
44 

63 
41 

58 
50 

55 
41 

56 
35 

59 
26 

57.2 
35.9 

FORDYCE  6  W 

MIN 

41 

45 
38 

42 

57 

60 
47 

46 

46 

53 

82 
63 

55 

45 

43 

36 

45 

45 

57 
37 

63 
31 

54 
40 

52 
40 

4  7 
34 

59 
26 

34 

69 
60 

70 
65 

78 
55 

65 
50 

52 
42 

61 

30 

63.  1 
43.6 

FORT   SMITH  Wfl  AP 

MAX 
MIN 

48 
37 

33 

66 
35 

58 
47 

42 

5 1 
46 

48 

53 

53 

45 

41 

41 

36 

40 

43 

53 
34 

64 
29 

43 

53 
43 

48 
34 

56 

30 

65 
40 

63 
43 

69 
45 

57 
48 

5  1 
39 

60 
38 

62 
31 

58.8 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

53 
37 

52 
27 

62 
35 

61 
42 

56 
42 

52 
45 

59 
47 

72 
55 

78 
48 

7  7 
45 

66 
36 

66 
35 

64 

28 

33 

63 
42 

56 
30 

59 
24 

39 

5  5 
40 

54 

35 

28 

34 

65 
46 

53 

68 
46 

5  3 
41 

36 

62 

25 

60.9 
3  8.4 

GILBERT 

MAX 
MIN 

44 

35 

57 
27 

64 

28 

63 
3B 

49 

36 

49 

36 

64 
36 

73 
50 

80 
54 

75 
40 

31 

68 
37 

68 

23 

62 
29 

38 

46 
24 

68 

59 

29 

60 
17 

64 

28 

69 
44 

40 

62 
49 

64 
42 

57 
39 

60 
25 

60.7 
35.0 

GRANN I S 

MAX 
MIN 

59 
41 

49 
37 

66 

39 

62 

55 

57 
47 

54 
48 

55 
48 

69 
53 

78 
52 

73 
51 

66 
42 

72 
40 

65 
37 

44 

46 

60 
36 

60 
29 

39 

40 

37 

27 

36 

46 

56 

47 

42 

36 

67 
29 

63.0 
42.  1 

GRAVET  T  E 

MAX 
MIN 

46 
32 

44 
26 

55 
36 

5  1 
36 

48 
36 

49 
40 

56 
45 

69 
51 

74 
51 

65 
36 

5  7 
33 

36 

65 

30 

37 

43 

49 
30 

60 
26 

35 

32 

29 

25 

37 

40 

45 

35 

55 

28 

56 
23 

55.7 
35.6 

HARRISON 

MAX 
MIN 

45 

32 

56 

23 

65 

33 

59 
37 

47 
32 

47 
41 

58 
42 

70 
47 

80 
51 

68 
36 

62 
32 

64 
38 

68 
23 

61 
34 

51 
34 

50 
26 

62 
22 

56 
36 

49 
32 

48 
24 

55 
20 

56 
30 

66 
41 

64 
41 

56 
46 

54 
34 

55 
32 

58 
16 

58.2 
33.4 

HELENA 

MAX 
MIN 

47 
39 

54 

35 

62 
45 

61 

46 

62 
47 

61 
45 

60 
46 

78 
53 

79 
59 

78 
49 

65 
47 

65 
44 

63 
41 

59 
45 

60 
42 

54 
38 

57 
30 

55 
38 

45 
40 

43 
31 

66 
32 

66 
34 

69 
48 

73 
49 

70 
54 

65 

50 

57 
39 

46 

37 

61.0 
43.0 

HOPE    J  NE 

MAX 
MIN 

44 

37 

52 
39 

48 
39 

62 
43 

64 
49 

53 
47 

51 
47 

56 
48 

80 
55 

83 
52 

72 
49 

59 
44 

70 
41 

68 
42 

73 
45 

70 
41 

68 

29 

63 

39 

46 
41 

61 
37 

48 

26 

61 

30 

70 
38 

69 
49 

62 
62 

69 
51 

55 
40 

58 
33 

61.2 
42.3 

rererence  ootes  follovlog  Station  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

01  Month 

rage 

9) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

44 

5  I 

55 

60 

52 

49 

57 

75 

79 

76 

70 

70 

65 

65 

51 

58 

63 

61 

55 

51 

59 

56 

59 

55 

62 

55 

55 

65 

61,2 

MIN 

40 

35 

40 

51 

41 

45 

46 

53 

61 

50 

43 

42 

39 

49 

43 

36 

32 

41 

39 

32 

27 

35 

51 

54 

54 

45 

42 

31 

42  •  8 

JONESBORO 

MAX 

47 

50 

54 

54 

47 

46 

57 

62 

74 

71 

60 

66 

61 

54 

44 

50 

59 

55 

52 

42 

53 

51 

63 

72 

66 

61 

46 

47 

56.2 

MIN 

37 

30 

4  1 

46 

37 

4  1 

44 

50 

55 

46 

40 

4  1 

36 

43 

34 

33 

32 

39 

33 

27 

27 

33 

47 

46 

56 

46 

36 

39 

39.9 

KEO 

MAX 

46 

46 

58 

57 

49 

49 

58 

74 

82 

73 

63 

68 

63 

61 

54 

55 

59 

52 

50 

46 

54 

67 

69 

71 

64 

59 

47 

59 

59.0 

MIN 

39 

34 

41 

47 

40 

43 

45 

51 

60 

4  7 

40 

41 

41 

40 

4! 

34 

27 

38 

37 

31 

25 

32 

46 

50 

52 

46 

39 

31 

40.7 

LEAD  HILL 

MAX 

47 

55 

60 

50 

45 

51 

54 

71 

79 

65 

59 

65 

68 

54 

47 

49 

63 

61 

49 

48 

58 

57 

57 

55 

57 

52 

56 

57 

57.5 

MIN 

30 

25 

30 

40 

35 

37 

42 

57 

37 

29 

30 

22 

31 

35 

24 

22 

40 

33 

27 

29 

32 

43 

37 

50 

40 

35 

20 

34.2 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 

47 

48 

56 

56 

47 

48 

57 

74 

81 

69 

56 

67 

62 

59 

53 

53 

58 

46 

50 

45 

52 

64 

68 

69 

63 

55 

45 

61 

57.5 

MIN 

38 

37 

43 

45 

40 

45 

46 

52 

64 

51 

47 

44 

4  1 

42 

39 

32 

42 

39 

31 

30 

36 

51 

55 

54 

45 

40 

33 

43.  1 

MAGNOL I A    3  N 

MAX 

54 

49 

65 

72 

73 

62 

65 

80 

83 

81 

70 

71 

71 

75 

73 

56 

63 

55 

49 

49 

60 

69 

69 

65 

68 

55 

52 

52 

65.2 

MIN 

43 

40 

42 

60 

54 

49 

50 

55 

60 

60 

50 

48 

42 

42 

51 

4  3 

40 

41 

41 

37 

27 

35 

45 

54 

54 

48 

43 

31 

45.9 

MALVERN 

MAX 

45 

55 

54 

59 

52 

49 

58 

75 

82 

78 

64 

70 

65 

64 

51 

57 

62 

60 

46 

53 

59 

57 

68 

66 

55 

63 

51 

65 

61.3 

MIN 

40 

42 

41 

51 

42 

45 

46 

52 

57 

51 

41 

39 

35 

36 

42 

34 

27 

4  1 

41 

33 

27 

32 

47 

52 

54 

47 

42 

30 

41.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

46 

55 

61 

45 

47 

73 

69 

62 

67 

65 

59 

45 

50 

64 

61 

51 

47 

56 

59 

53 

58 

65 

57 

56 

57 

58.0 

M  I  N 

35 

23 

33 

43 

33 

40 

42 

47 

54 

47 

29 

40 

23 

31 

34 

24 

22 

39 

33 

24 

19 

28 

42 

41 

54 

43 

35 

28 

35.2 

MAPIANNA   1  S 

MAX 

46 

55 

62 

60 

58 

58 

60 

76 

79 

77 

65 

65 

63 

59 

55 

52 

60 

56 

47 

44 

55 

56 

70 

74 

70 

65 

50 

48 

60.6 

MIN 

38 

32 

44 

52 

42 

43 

45 

47 

59 

48 

42 

42 

34 

37 

39 

34 

26 

39 

34 

29 

27 

36 

46 

49 

54 

49 

35 

35 

40.8 

MARKED  TREE 

MAX 

46 

53 

58 

57 

50 

50 

59 

65 

76 

74 

61 

64 

60 

55 

46 

50 

58 

54 

50 

43 

53 

54 

69 

74 

68 

53 

47 

42 

57.5 

MIN 

37 

31 

43 

47 

39 

41 

44 

51 

56 

45 

41 

41 

32 

41 

35 

3  3 

30 

36 

33 

27 

27 

33 

47 

47 

56 

45 

36 

35 

39.6 

MARSHALL 

MAX 

42 

55 

62 

60 

47 

50 

60 

71 

76 

71 

62 

65 

61 

59 

51 

47 

61 

55 

48 

48 

55 

62 

57 

62 

56 

52 

57 

57 

57.9 

MIN 

37 

28 

35 

4  1 

35 

36 

41 

52 

62 

42 

34 

42 

28 

37 

35 

2  7 

2  5 

42 

34 

25 

21 

26 

43 

45 

50 

40 

37 

25 

36.7 

MENA 

MAX 

50 

52 

63 

59 

52 

51 

53 

70 

78 

70 

62 

67 

57 

70 

50 

55 

52 

52 

51 

51 

62 

66 

55 

60 

54 

53 

58 

63 

60.2 

MIN 

40 

30 

38 

52 

44 

46 

48 

52 

60 

51 

44 

41 

39 

43 

45 

39 

30 

38 

39 

35 

29 

35 

48 

50 

47 

40 

39 

32 

42.0 

MONTICELLO    3  S 

MAX 

53 

49 

63 

62 

69 

67 

64 

79 

62 

80 

67 

70 

67 

58 

75 

55 

50 

58 

50 

47 

60 

69 

71 

72 

59 

52 

57 

61 

64.5 

MIN 

41 

39 

39 

59 

53 

48 

49 

55 

62 

57 

47 

45 

35 

39 

42 

39 

26 

42 

40 

34 

25 

34 

52 

54 

55 

52 

40 

35 

44.3 

MORRILTON 

MAX 

48 

51 

59 

59 

51 

51 

55 

75 

79 

76 

66 

67 

55 

62 

55 

52 

60 

56 

53 

49 

54 

64 

67 

64 

61 

56 

54 

63 

59.7 

MIN 

40 

32 

40 

48 

38 

43 

46 

53 

57 

48 

45 

40 

34 

42 

42 

34 

28 

40 

40 

30 

24 

33 

47 

48 

55 

46 

42 

29 

40.9 

MOUNT  IDA 

MAX 

43 

52 

61 

59 

52 

50 

55 

75 

80 

76 

64 

68 

66 

57 

52 

56 

62 

55 

54 

51 

58 

59 

55 

68 

62 

52 

59 

64 

61.4 

MIN 

34 

36 

36 

46 

43 

42 

45 

47 

54 

45 

39 

36 

30 

33 

39 

31 

24 

35 

40 

34 

21 

32 

42 

52 

53 

44 

37 

29 

38.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

45 

46 

53 

55 

54 

50 

56 

65 

69 

71 

64 

56 

65 

55 

50 

45 

51 

45 

43 

41 

45 

55 

59 

58 

51 

45 

50 

54 

53.6 

MIN 

28 

27 

35 

44 

35 

42 

49 

50 

57 

47 

44 

42 

36 

43 

34 

3  1 

32 

32 

29 

26 

25 

39 

45 

44 

45 

34 

31 

32 

37.9 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

47 

53 

62 

59 

45 

46 

51 

65 

77 

68 

62 

66 

66 

5* 

50 

48 

62 

54 

50 

47 

54 

58 

63 

61 

59 

53 

56 

58 

56.9 

MIN 

35 

28 

33 

44 

33 

41 

43 

46 

56 

39 

37 

39 

32 

40 

34 

33 

28 

41 

32 

25 

23 

34 

42 

44 

51 

40 

36 

26 

37  .0 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 

39 

46 

52 

63 

47 

43 

47 

52 

66 

78 

64 

56 

65 

66 

53 

47 

48 

52 

53 

49 

45 

54 

56 

53 

59 

58 

54 

56 

55.1 

MIN 

30 

28 

30 

33 

34 

36 

42 

44 

48 

39 

35 

36 

26 

27 

34 

3  1 

2  5 

33 

25 

22 

22 

35 

41 

48 

50 

36 

25 

33.9 

NARROWS  DAM 

MAX 

46 

51 

48 

72 

61 

51 

53 

57 

76 

81 

72 

61 

73 

67 

72 

70 

60 

64 

53 

55 

55 

59 

67 

58 

61 

67 

54 

62 

62.0 

MIN 

37 

39 

38 

43 

46 

46 

47 

48 

50 

55 

45 

37 

31 

32 

35 

35 

2  7 

28 

42 

37 

24 

30 

31 

46 

49 

50 

41 

29 

39.2 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

45 

56 

46 

65 

61 

51 

53 

56 

77 

SO 

68 

58 

70 

56 

72 

60 

59 

61 

45 

53 

51 

57 

55 

68 

59 

69 

53 

60 

60.1 

MIN 

36 

39 

39 

46 

46 

48 

48 

48 

55 

54 

47 

43 

41 

41 

45 

40 

30 

34 

41 

37 

26 

32 

41 

54 

49 

49 

34 

29 

42.0 

NEWPORT 

MAX 

45 

50 

58 

55 

49 

47 

57 

64 

70 

68 

56 

54 

53 

54 

47 

53 

61 

57 

50 

48 

53 

55 

56 

71 

69 

61 

47 

51 

57.3 

MIN 

•  37 

30 

41 

47 

38 

4  1 

44 

50 

59 

45 

43 

41 

37 

42 

38 

32 

29 

39 

34 

28 

27 

33 

47 

46 

55 

45 

37 

35 

40.0 

NIMROD  0AM 

MAX 

41 

47 

48 

62 

60 

45 

49 

56 

76 

62 

73 

62 

58 

58 

55 

50 

55 

65 

45 

55 

50 

59 

70 

71 

65 

57 

53 

50 

59.3 

MIN 

35 

31 

35 

44 

40 

40 

45 

47 

53 

43 

41 

38 

31 

37 

39 

34 

25 

32 

40 

30 

22 

22 

36 

49 

52 

48 

42 

28 

37.8 

OKAY 

MAX 

59 

52 

65 

65 

65 

56 

58 

80 

62 

76 

68 

72 

71 

76 

74 

50 

56 

54 

54 

53 

50 

69 

71 

68 

72 

69 

63 

66 

66.3 

MIN 

42 

40 

43 

59 

48 

49 

48 

54 

62 

57 

49 

44 

40 

40 

48 

40 

30 

42 

42 

38 

27 

37 

50 

57 

52 

46 

35 

31 

44.6 

OZARK 

MAX 

53 

49 

65 

65 

54 

52 

58 

72 

79 

72 

68 

70 

66 

64 

56 

53 

54 

64 

56 

49 

59 

54 

69 

55 

57 

58 

64 

65 

61.8 

MIN 

39 

32 

34 

46 

42 

44 

48 

54 

54 

46 

45 

41 

44 

38 

40 

35 

29 

44 

42 

38 

29 

41 

50 

52 

50 

44 

42 

30 

41.9 

PARAGOULD 

MAX 

47 

47 

53 

51 

45 

45 

54 

59 

70 

69 

61 

64 

62 

55 

44 

47 

54 

54 

50 

42 

49 

59 

54 

74 

66 

62 

42 

45 

54.8 

H  IN 

35 

28 

35 

43 

36 

39 

42 

47 

51 

41 

35 

40 

31 

38  34 

30 

28 

34 

31 

26 

25 

28 

43 

46 

53 

42 

35 

34 

36.8 

PARIS 

MAX 

50 

47 

54 

60 

53 

50 

58 

76 

81 

73 

55 

68 

66  62 

54 

54 

53 

57 

53 

51 

58 

65 

68 

55 

58 

53 

62 

53 

50.6 

MIN 

40 

30 

30 

46 

42 

44 

47 

52 

55 

42 

42 

39 

32 

4C 

42 

3  1 

25 

40 

41 

35 

25 

33 

49 

51 

49 

44 

41 

29 

39.9 

PERRYVILLE 

MAX 

44 

52 

59 

58 

52 

49 

56 

76 

81 

76 

59 

69 

•  68  63 

56 

51 

63 

58 

54 

48 

58 

67 

59 

69 

62 

58 

54 

64 

60.8 

MIN 

36 

29 

34 

45 

36 

41 

43 

50 

61 

43 

40 

38 

31 

41 

35 

3  1 

2  7 

43 

38 

31 

24 

30 

44 

45 

54 

45 

42 

28 

38.8 

PINE  BLUFF 

MAX 

47 

47 

62 

62 

54 

50 

57 

79 

83 

74 

63 

69 

64 

52 

65 

55 

60 

54 

49 

45 

57 

57 

69 

66 

65 

58 

48 

52 

60.5 

MIN 

40 

39 

44 

44 

43 

42 

47 

55 

63 

53 

45 

45 

35 

44 

44 

36 

39 

42 

39 

33 

29 

35 

50 

55 

55 

48 

40 

35 

43.8 

PINE   BLUFF   CAA  AP' 

MAX 

47 

46 

62 

60 

56 

48 

56 

79 

83 

69 

59 

70 

62 

61 

65 

54 

60 

48 

47 

44 

55 

65 

70 

73 

65 

58 

47 

60 

59.7 

MIN 

40 

39 

44 

50 

44 

45 

46 

51 

62 

54 

45 

45 

38  44 

44 

38 

30 

42 

39 

32 

28 

35 

49 

54 

55 

47 

41 

35 

43.4 

POCAHONTAS  1 

MAX 

48 

46 

54 

51 

46 

45 

51 

54 

69 

70 

56 

68 

62 

57  47 

50 

55 

54 

50 

48 

50 

59 

62 

79 

66 

59 

45 

55 

55.6 

MIN 

37 

26 

33 

42 

35 

40 

42 

47 

51 

39 

35 

40 

29     36  34 

26 

25 

37 

33 

25 

25 

29 

44 

44 

56 

44 

35 

32 

36.5 

PORTLAND 

MAX 

51 

52 

54 

64 

76 

76 

62 

61 

80 

61 

56 

60 

72 

75 

71 

72 

55 

50 

46 

47 

44 

59 

68 

57 

72 

69 

57 

44 

63.0 

MIN 

40 

40 

42 

52 

56 

50 

51 

50 

57 

60 

50 

45 

38  35 

41 

40 

32 

35 

42 

36 

29 

30 

39 

49 

52 

50 

40 

36 

43.5 

PRESCOTT 

MAX 

47 

50 

45 

62 

62 

52 

51 

56 

80 

82 

72 

50 

72 

66  70 

60 

56 

54 

45 

52 

43 

60 

68 

68 

52 

69 

55 

55 

60.3 

MIN 

36 

38 

38 

43 

43 

44 

45 

46 

53 

55 

48 

48 

4C 

4C 

42 

39 

28 

28 

40 

34 

27 

27 

35 

48 

52 

50 

40 

31 

40.6 

ROGERS 

MAX 

43 

47 

55 

53 

48 

46 

58 

76 

74 

65 

65 

62 

64 

58 

54 

51 

51 

55 

46 

45 

55 

56 

61 

58 

56 

50 

55 

55 

56.4 

MIN 

35 

29 

34 

40 

36 

42 

45 

53 

60 

41 

37 

40 

33 

^', 

41 

31 

29 

40 

34 

29 

25 

40 

43 

48 

47 

37 

30 

28 

38.  1 

RUSSELLVILLE 

MAX 

48 

49 

65 

59 

56 

50 

55 

75 

61 

75 

68 

69 

68  65 

50 

54 

63 

60 

55 

52 

55 

64 

68 

65 

59 

56 

61 

64 

61.4 

MIN 

39 

30 

35 

50 

40 

44 

47 

53 

56 

44 

43 

40 

32 

36  42 

32 

26 

40 

40 

33 

25 

33 

50 

52 

54 

47 

44 

29 

40.6 

SAINT  CHARLFS 

MAX 

42 

48 

49 

61 

60 

63 

50 

57 

79 

81 

72 

60 

65  53 

62 

56 

55 

60 

50 

47 

44 

57 

68 

70 

74 

68 

50 

41 

59.8 

MIN 

37 

39 

39 

47 

46 

46 

46 

47 

51 

51 

46 

45 

40 

42 

43 

36 

30 

38 

39 

32 

30 

34 

43 

52 

54 

53 

39 

38 

42.3 

SEARCY 

MAX 

48 

50 

58 

56 

48 

48 

61 

66 

78 

75 

5>  69 

65 

58  50 

53 

60 

51 

50 

47 

54 

65 

57 

70 

66 

60 

47 

60 

58.7 

MIN 

39 

36 

39 

48 

38 

44 

45 

52 

55 

46 

45 

42 

34      36  39 

31 

38 

38 

37 

29 

27 

33 

49 

49 

53 

46  39 

31 

40.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

49 

60 

61 

56 

50 

48 

57 

76 

81 

74 

55 

67 

52 

59  53 

55 

54 

56 

48 

47 

52 

52 

68 

69 

63 

56  50 

58 

59.  1 

MIN 

40 

43 

45 

45 

40 

43 

45 

51 

62 

51 

47 

44 

3  7     44  42 

34 

33 

44 

42 

32 

32 

31 

51 

54 

54 

45 

40 

28 

42.8 

SILOAM  SPRINGS 

57 

62 

65  52 

57 

51 

50 

48 

53 

5  7 

55 

48  55 

55 

56.0 

MIN 

3; 

26 

36 

4C 

31 

42 

41 

•3'. 

59 

4C 

33 

37 

30      37  46 

32 

26 

42 

36 

32 

25 

37 

43 

47 

42 

37  30 

25 

37.8 

STUTTGART 

MAX 

47 

46 

59 

58 

54 

53 

57 

72 

81 

78 

6e 

63 

64  62 

51 

55 

60 

55 

48 

46 

55 

56 

69 

75 

69     50  50 

57 

60.4 

MIN 

40 

38 

44 

52 

42 

46 

53 

61 

52 

45 

38  42 

42 

35 

31 

40 

38 

31 

29 

35 

48 

51 

54 

50 

38 

34 

42.8 

See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

1 

46 

4  5 

58 

58 

55 

4  7 

57 

7  1 

79 

69 

67 

65 

61 

59 

62 

53 

58 

48 

46 

41 

53 

65 

67 

71 

64 

52 

41 

57. 1 

M  I  N 

3<» 

36 

37 

44 

42 

41 

43 

45 

52 

49 

43 

43 

38 

39 

40 

35 

29 

34 

37 

30 

28 

30 

39 

49 

53 

50 

38 

34 

39.7 

SUBIACO 

MAX 

53 

63 

50 

66 

70 

62 

58 

53 

6  1 

62 

60.9 

MIN 

39 

31 

30 

49 

40 

43 

46 

51 

58 

47 

45 

41 

36 

45 

40 

37 

29 

42 

40 

33 

27 

36 

49 

52 

49 

43 

41 

31 

41.1 

TEXARKANA  WB 

AP 

MAX 

57 

63 

62 

5  3 

62 

63 

63.6 

MIN 

<>'> 

40 

44 

56 

52 

49 

49 

54 

62 

59 

52 

47 

45 

46 

54 

44 

37 

43 

43 

37 

30 

4  1 

50 

57 

52 

40 

39 

35 

46.  5 

TURNPIKE 

MAX 

47 

47 

64 

63 

59 

52 

56 

53.7 

M  J  N 

34 

30 

37 

44 

33 

40 

43 

50 

57 

45 

3e 

39 

31 

41 

33 

31 

35 

40 

32 

25 

26 

38 

47 

50 

37 

33 

28 

3  7.9 

WALDRON 

MAX 

53 

64 

61 

62.3 

HIN 

40 

35 

37 

4? 

42 

45 

46 

51 

53 

44 

43 

40 

31 

31 

44 

32 

27 

41 

41 

35 

25 

35 

46 

52 

49 

41 

41 

30 

40.4 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 

48 

57 

50 

54.2 

MIN 

32 

26 

42 

3£ 

37 

41 

43 

47 

53 

42 

37 

41 

3; 

3"; 

35 

29 

28 

39 

32 

27 

26 

31 

44 

49 

51 

39 

36 

33 

37.5 

WARREN 

MAX 

57 

64 

72 

73 

62 

63 

64.  1 

HIN 

42 

39 

43 

57 

51 

48 

46 

57 

67 

57 

47 

46 

3' 

42 

47 

41 

41 

35 

27 

34 

37 

55 

57 

46 

42 

34 

44.5 

WHITE  ROCK 

MAX 

47 

44 

54 

52 

49 

48 

54 

64 

70 

66 

57 

60 

58 

57 

54 

44 

55 

51 

49 

45 

48 

52 

60 

57 

52 

47 

55 

57 

53.8 

MIN 

33 

2  7 

33 

46 

37 

41 

45 

50 

57 

50 

38 

38 

38 

42 

35 

31 

33 

37 

31 

34 

25 

39 

46 

47 

47 

34 

30 

32 

38.4 

WILSON 

MAX 

52 

56 

60 

60 

53 

51 

61 

64 

74 

72 

67 

64 

62 

54 

49 

50 

55 

49 

48 

54 

57 

69 

76 

72 

61 

47 

41 

58.4 

MIN 

30 

29 

44 

49 

40 

42 

46 

51 

56 

45 

39 

40 

31 

40 

40 

36 

31 

37 

36 

29 

27 

29 

47 

47 

57 

47 

37 

36 

39.9 

WYNNE 

MAX 

44 

50 

58 

57 

51 

48 

63 

66 

77 

72 

61 

64 

61 

53 

55 

50 

58 

53 

46 

43 

54 

65 

68 

73 

67 

60 

46 

44 

57.4 

MIN 

37 

31 

38 

46 

39 

42 

45 

53 

56 

48 

41 

42 

30 

38 

38 

29 

27 

37 

33 

28 

24 

3  1 

48 

52 

56 

45 

37 

36 

39.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  R  ? 
0  0  > 
H  < 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.00 

.02 

.02 

.00 

.03 

.02 

.01 

.01 

.03 

.09 

.16 

.10 

.10 

.09 

.09 

.01 

.09 

.07 

.10 

.16 

.07 

.06 

.00 

.10 

.03 

.07 

1  .55 

WIND 

le 

27 

29 

14 

42 

13 

9 

4 

12 

42 

33 

23 

34 

17 

31 

41 

22 

17 

36 

49 

30 

16 

15 

15 

17 

49 

111 

17 

767 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.03 

.07 

.03 

.00 

.01 

.08 

.14 

.20 

.13 

.14 

.14 

.14 

.07 

.07 

.13 

.04 

.10 

.16 

.12 

.09 

.06 

.07 

.07 

2.36B 

WIND 

31 

82 

25 

20 

90 

62 

57 

40 

36 

65 

56 

37 

46 

24 

44 

69 

41 

29 

92 

101 

62 

19 

16 

24 

15 

35 

65 

39 

1346 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.oil 

.02 

.01 

.00 

.04 

.00 

.01 

.03 

.08 

.11 

.13 

.10 

.13 

.12 

.08 

.04 

.21 

.02 

.08 

.01 

.06 

.08 

.06 

1  .778 

WIND 

26 

26 

33 

31 

26 

26 

12 

24 

23 

64 

39 

23 

43 

23 

25 

35 

31 

35 

32 

32 

31 

40 

35 

26 

41 

30 

67 

27 

906 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.02 

.04 

.05 

.05 

.00 

.00 

.00 

.06 

.  10 

.  14 

.09 

.15 

.10 

.06 

.05 

.08 

.09 

.00 

.  10 

.03 

.  10 

.07 

.08 

.08 

.00 

.00 

.04 

1  .66B 

WIND 

2 

1 

7 

26 

12 

6 

2 

3 

20 

25 

26 

15 

17 

4 

3 

4 

4 

5 

9 

2 

10 

2 

9 

3 

17 

66 

76 

12 

407 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.06 

.02 

.00 

.05 

.02 

.01 

.01 

.03 

.  12 

.  13 

.08 

.11 

.09 

.  10 

.02 

.13 

.03 

.09 

.10 

.07 

.06 

.00 

.05 

.02 

.06 

1  .  51B 

WIND 

13 

50 

29 

57 

62 

20 

14 

3 

60 

94 

40 

5 

33 

12 

37 

26 

12 

5 

66 

97 

37 

3 

5 

9 

65 

29 

40 

35 

980 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLYTHEVILLE 
JONESBORO 
MARKED  TREE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

Sm  raferenc*  ootea  toIlovlDg  Station  Iiutoz. 
-  23  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FEBRUARY  1957 


-  24  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUABT  1957 


-  25  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No.  j 

County 

J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

[  PrecipJ 

Abbott 

0006 

Scott 

1 

as  04 

94  12 

624 

7A 

James  V.  Williama 

3 

0064 

7 

3S  54 

91  05 

256 

7A 

Ruby  B.  Owens 

3 

C 

Alum  Pork 

Sall&d 

34  48 

Yell 

3 

34  47 

Ililt     3  NE 

Mrs '  Alia  F .  Garner 

0178 

Pike 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

Drew  A.  Lamb 

3 

C 

Apllr.  1  W 

0188 

1 

34  58 

93  00 

400 

7A 

Hobart  Watts 

3 

Appleton 

Pope 

1 

35  25 

John  A.  Jones 

Arkadelphla 

Clark 

3 

34  07 

Hlllman  E.  Lawrence 

r  aoeas  y 

0286 

Little  Blver 

33  40 

94  OS 

329 

7P 

7P 

Southwestern  G  &  E 

2  3  5 

0300 

Howard 

4 

34  19 

93  58 

960 

7A 

Arra  0.  Parker 

3 

Woodruff 

7 

35  17 

Homer  «,  Chaney 

Bald  Knob 

' 

35  IB 

Univ.  of  Arkansas 

Independence 
n  epen  ence 

Batesvllle  L  &  D  1 

0460 

Independence 

35  45 

91  38 

277 

5P 

7A 

James  J.  Ultchun 

2  3  5  7 

C 

Bear  Creek  Lake 

0496 

7 

34  43 

90  42 

220 

HID 

U.S.  Forest  Service 

c 

Beaty  Lake 

5 

35  05 

L.   C.  Adamson 

Beaver  1  SE 

Carroll 

7 

36  28 

Harvey  E.  Skeltou 

Beech  Grove 

0534 

7 

36  09 

90  38 

298 

8A 

B.  D.  ilamaond 

3 

Beedevllle 

0536 

7 

35  26 

91  06 

221 

8A 

P.   U.  Breckinridge 

3 

Saline 

6 

34  33 

Mrs.  Etta  C-  Burke 

Bentoavllle 

Benton 

1 

36  22 

Earle  L.  Browne 

Berryvllle  4  NW 

Big  Fork 

0664 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

Anna  U.  Llles 

3 

Big  Lake  Outlet 

0676 

Mississippi 

S 

35  51 

90  08 

228 

6P 

N.  W.  Douglas 

3 

Black  Rock 

Lawrence 

7 

36  07 

Lee  W.  McKenney 

Blakely  Mountain  Dam 

Garland 

3 

34  36 

Corps  of  Engineers 

Bluff  City  3  SK 

0800 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

Paul   M.  Adams 

3 

BlythcvlUe 

0806 

Mississippi 

5 

35  56 

89  55 

252 

6P 

7A 

Ivy  W.  Crawford 

2  3  5  7 

Logan 

I 

35  09 

Cleo  E.  Yandell 

Botklnburg 

Van  Buren 

7 

35  39 

Thomas  M.  Pearson 

Iris  Elmore  Wicker 

Bradford 

0872 

35  25 

91  28 

240 

7fl 

Marshall  Hlckmon 

3 

Brtnkley 

0936 

7 

34  54 

91  10 

205 

5P 

5P 

Robert  D.  Schaefer 

2  3  5  7 

c 

Buffalo  Tower 

NewtoD 

Bull  SboalH  Dam 

Baxter 

36  22 

Corps  of  Engineers 

2 

J5  49 

C.  A.  Hale 

Cabot  4  3W 

1102 

Pulaski 

7 

34  57 

92  04 

289 

5P 

B.    M.  Walther 

3 

Calico  Rock 

li32 

Izard 

7 

36  08 

92  08 

400 

7A 

3 

Ouachita 

33  36 

Leonard  B.  Dlllwortf 

CaDden  2 

3 

33  35 

Edith  Z.  Lehman 

Camp  Chaffee 

1172 

Sebastian 

U  .  S  .  Arrny 

Canaan  2  V 

1188 

Searcy 

7 

35  52 

92  44 

_ 

MID 

CLOSED  -  -  -  -  - 

10/29/56 

Carlisle  1  31 

1224 

Lonoke 

1 

34  47 

91  45 

235 

8A 

John  L-  Talt 

3 

Carpenter  Dam 

1238 

3 

34  27 

Ark .   Pwr  &  Lgt  Co. 

Clarendon 

1442 

Monroe 

7 

34  41 

B.  P.  Northern 

1455 

35  28 

Dr.   Irving  F.  Beach 

Clinton 

1492 

7 

35  35 

92  28 

510 

7A 

3 

Cold  Springs 

1520 

Scott 

3 

34  58 

93  54 

1250 

Margaret  Zornes 

Combs  3  3E 

1574 

7 

35  48 

BID 

J, 

ComptoD  2  HE 

1582 

7 

36  06 

1596 

Faulkner 

Clarence  S.  WllliaiDfi 

Corning 

1632 

Clay 

7 

36  24 

90  35 

293 

7A 

7A 

2  3  5  7 

c 

Cotter 

1640 

Baxter 

7 

36  17 

92  31 

7A 

Robert  T.  Fielding 

3 

1666 

Polk 

4 

34  26 

1050 

Joe  C.  Allen 

Crossett  7  3 

1730 

Aflhley 

33  02 

U.S.  Forest  Service 

Crystal  Val ley 

1750 

Pulaski 

34  42 

3 

1768 

Lincoln 

1 

34  08 

91  35 

176 

6P 

6P 

Cummins  Prison  Farm 

2  3  5 

I8I4 

Pike 

3 

34  14 

93  45 

629 

Ferna  Jones  Tedder 

3 

c 

1629  Faulkner 

1 

35  22 

7A 

3 

Danville 

1834 

Yell 

1 

35  03 

1835j Veil 

35  04 

Soil  Conserv.  Serv 

c 

Dardanel  le 

1838 

Yell 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

Gretchen  Goodler 

2  3  5 

De  Queen 

1948 

Sevier 

94  21 

420 

5P 

7A 

0 .  Tucker  Yasser 

2  3  5  7 

1960 

3 

1968 

2  3  5 

Devils  Knob 

1982 

Johnson 

I 

35  43 

Earnest  C.  Campbell 

2148 

DeGha 

91  30 

162 

7P 

7P 

2  3  5  7 

Dusas  2 

2150 

Desha 

2 

33  53 

91  30 

HID 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

c 

2204 

Scott 

1150 

f^l  Dorado  CAA  AP 

2300 

Union 

U.  S.  Civil  Aero  Ad 

Eureka  Springs 

2356 

Carroll 

7 

36  24 

Mabel  F.  Spray 

Evening  Shade 

Sharp 

36  05 

91  37 

490 

7A 

Opha  Wolfe 

3 

Fayettevllle 

244  2 

3fi  05 

94  10 

1370 

7P 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

Payetteville  CAA  AP 

2443 

7 

36  00 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Fayettevllle  Exp  Sta . 

2444 

Washington 

1 

36  06 

""s"  ClJll'^Aero^Adm 

Fllppln  CAA  AP 

2528 

Fordyce  6  W 

2540 

3 

33  49 

92  31 

280 

5P 

5P 

Arkansas  For .  Comn . 

2  3  5 

Forenaii 

2544 

Little  River 

33  43 

94  24 

•400 

MID 

Leslie  P.  Callens 

c 

Forrest  City 

St,  Francis 

5 

35  01 

Thomas  A.  Hoore 

Fort  Smith  WB  Airport 

2574 

35  20 

U.S.    Weather  Bureau 

2578 

J 

R .  J .  Sc  hoeppe 

Fountain  Hill 

2598 

3 

33  21 

91  50 

175 

6P 

3 

Pulton 

2670 

4 

33  37 

93  48 

260 

8A 

Ina   J.  Logan 

3 

2760 

35  07 

Gilbert 

2794 

7 

35  59 

C.   Ell  Jordan 

2842 

Pike  ^ 

Myrtle  I.  Price 

Grannls 

2908! Polk 

4 

34  14 

94  20 

920 

as 

7A 

George  T.  McVay 

2  3  5 

Gravelly  2  ESE 

2922 

Yell 

1 

34  52 

93  39 

498 

7A 

Wi 1 1 te  Pender grass 

Gravette 

2930 

Benton 

1 

36  24 

Elson  B.  Schmidt 

3  5 

Green  Forest 

2946 

Carroll 

36  20 

Obed  B.  Mllson 

2952 

Stone 

CLOSED  ----- 

Greenbrier 

2962 

Faulkner 

1 

35  14 

92  23 

360 

BA 

Marvin  C.  Cantrell 

3 

2976 

1 

35  13 

94  15 

518 

7A 

Dorothy  H.  Been 

3 

Gurdon  3  E 

Clark 

3 

33  54 

Hanpton 

3098 

Calhoun 

3 

33  32 

Soil  Cons,  Service 

ar  y 

3132 

Theresa  Donaldson 

Harrison 

3164 

7 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

6P 

Bea  Gray  Beene 

2  3  5 

Beber  Springs  3  NE 

3228 

Cleburne 

35  32 

92  01 

525 

7A 

Lester  B.  Logan 

Beber  Springs  3  SW 

3230 

Cleburne 

7 

35  28 

Wayne  Stark 

Hector 

3235 

Pope 

1 

35  28 

Irene  B.  Tlmko 

3242 

Charley  M.  Frlddell 

Henderson  2  W 

3258 

7 

36  22 

92  16 

5S0 

7A 

Lucy  A,  Bentzlen 

3 

Hope  3  NE 

3428 

Hempstead 

4 

33  43 

93  33 

8A 

7A 

Cecil  M.  Blttle 

2  3  5  6 

c 

3438 

Montgomery 

3 

34  22 

700 

Lona  A.  Shields 

Boratlo 

3442 

Sevier 

4 

33  56 

Elizabeth  W.  Friday 

Bot  Springs  I  NNE 

3466 

Garland 

Natl  Park  Service 

BuntsvlUe 

3540 

36  05 

93  44 

"11 

MID 

c 

Huttlg  Dan 

3556 

Union 

33  02 

92  05 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

Index 

3584 

Little  Klver 

4 

33  35 

W.  E.  McDowell 

3600 

Heston 

7 

36  01 

93  11 

857 

7A 

3 

Jess  lev  11 le 

3704 

3 

34  42 

93  04 

730 

7A 

Lura  B.  Sykes 

3734 

Cra Ighead 

7 

35  50 

90  42 

345 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5  7 

Keo 

3862 

Lonoke 

1 

34  36 

92  00 

230 

■7P 

7P 

2  3  5 

Klngsland  3  S3E 

3904 

Cleveland 

3 

33  50 

92  16 

214 

MID 

Claude  W.  Hunter 

c 

Lake  City 

3998 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

3 

Lamar  2  SW 

4019 

Johnson 

1 

35  26 

93  25 

HID 

Peach  Exp.  Station 

4060 

Pike 

3 

34  19 

93  51 

796 

7A 

Mabel  r.  Forrester 

3 

Lead  Bill 

4106 

7 

36  24 

92  54 

710 

7P 

r.  W.  Kellogg 

2  3  5 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

4116 

Crawford 

1 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

U.S.  Forest  Service 

3 

Leo  la 

4134 

Grant 

3 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.  R.  Rhodes 

3 

iVLlttle  Rock  VB  Airport 

4248 

Pulaski 

1 

34  44 

92  14 

257 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  7 

Little  Rock  Flit.  PI. 

4250 

Pulaski 

1 

34  46 

92  19 

512 

MID 

L.  B.  Water  Works 

3 

Loat  Corner 

4324 

7 

35  34 

92  SO 

1550 

7A 

Cat her  ine  Russel 1 

3 

Louann  2  SE 

4332 

Union 

33  22 

130 

ep 

Flora  A.  Bamilton 

3 

LurtoD 

4386 

Newton 

35  46 

93  05 

BK 

Lola  I.  Dollar 

3 

lUdlBOD 

4328 

St.  Franc  is 

5 

35  00 

90  43 

215 

7A 

Loren  R.  Jones 

3 

Station 

4 
s 

County 

1  Drainage  J  \ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observe! 

Refer 

to 
tables 

[TempJ 

Precdp. 

Magnolia  3  N 

4548 

Colunbla 

4 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7. 

Earl  E.  Graham 

2  3  5  7 

Magnolia  5  N 

4550 

Columbia 

4 

33  20 

93  13 

360 

MID 

Ark,    Pwr  &  Lgt  Co. 

C 

Malvern 

4562 

Hot  Spring 

SP 

5P 

Malvern  Fire  Dept . 

2  3  5 

Mammoth  Spring 

4572 

Fulton 

John  H.  UcKee 

6P 

2  3  5  7 

C 

Marked  Tree 

4654 

Poinsett 

5 

35  32 

90  25 

229 

6P 

William  M.  Crick 

2  3  5  7 

Marshall 

4666 

7 

35  54 

92  38 

1050 

SS 

?J 

Mrs.  Minnie  Horton 

2  3  5 

Harvell 

Phillips 

195 

8A 

Sterlln  Wallace 

Haumee 

HID 

beler>  E,  Adams 

C 

4746 

Iz"d' 

7A 

Ivan  L.  Shrader 

3 

4756 

Polk 

3 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

E.   W.    St.  John 

2  3  5  7 

Montlcello  3  3 

4900 

Drew 

3 

33  35 

91  48 

285 

5P 

5P 

Arkansas  A  t  H  Col . 

2  3  5  7 

c 

Montrose 

4906 

Ashley 

HID 

Ark.    Pwr  &  Lgt  Co. 

c 

Morobay  Lock  &  Dam 

4934 

Calhoun 

7A 

Corps  of  Engineers 

c 

Conway 

7A 

Emma  S.  Leavell 

2  3  5 

Mount  Ida 

4988 

Montgomery 

3 

34  33 

93  38 

663 

7A 

William  E.  Black 

2  3  5  7 

Mount  Magazine 

5010 

1 

35  10 

93  41 

2800 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Mountain  Home 

5036 

Baxter 

92  23 

800 

Charles  Shlras 

2  3  5 

Mountain  View  l  E^*'  ^ 

5038 

8A 

ITorps  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

aton" 

7a 

Nell    A.  Tapley 

3 

Mulberry  6  NNE 

5072 

Franklin 

1 

35  34 

94  01 

500 

7A 

Henry  G.  Arvln 

3 

Narrows  Dam 

5110 

Pike 

3 

34  10 

93  43 

425 

8A 

2  3  5  6 

c 

Nashville  Peach  Substa. 

5112 

Howard 

7A  lUnlv.   of  Arkansas 

Nashville  SCS 

5114 

Howard 

HID 

Soil  Cons.  Service 

7A 

Edna  .1.  Wcstfall 

Newhope  3  E 

5174 

Pike 

3 

34  14 

93  50 

850 

7A 

Elsie  F.  Ward 

3 

Newport 

5186 

Jackson 

7 

35  36 

91  17 

225 

SS 

7A 

Luther  D.  Summers  Jr 

2  3  5  7 

Nlmrod  Dam 

5200 

Perry 

8A 

Corps  of  Engineers 

Nor  fork  Dam 

5228 

Baxter 

HIDlCorps  of  Engineers 

ashlngton 

7A 

Mrs.  RenzD  Hurst 

Montgomery 

3 

34  36 

93  48 

800 

7A 

Lorreta  W.  Jacobson 

3 

5376 

Howard 

4 

33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T.  Hargls 

2  3  5 

Osceola 

5480 

Mississippi 

Owensville 

5498 

Saline 

8A 

Guy  Cook 

Ozark 

6A 

Burns  Wakefield 

5514 

Johnson 

1 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

Maurice  R.  Brandt 

3 

Paragould 

5562 

5 

36  04 

90  29 

275 

4P 

4P 

Radio  Station  KDRS 

2  3  5 

Paris 

5576 

Parkin  2  W 

5586 

Cross 

7A 

Corlne  d''  Gardner 

Parks 

5591 

Scott 

7A 

Bomar  K.  Hansard 

5602 

Newton 

1 

35  57 

93  15 

92S 

MID 

Arthur  B.  Carlton 

c 

Perryville 

5694 

Perry 

J 

35  00 

92  49 

325 

5P 

7A 

Francis  Flnkbelner 

2  3  5 

Fine  Bluff 

5754 

Jefferson 

Mary  T.  Scheu 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

Jefferson 

HID 

U.S.  Civil   Aero  Adm 

Pine  Ridge 

J.  R.  Huddlestoh 

Pocahontas  1 

5820 

Randolph 

7 

36  16 

90  59 

330 

5P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

Portland 

5866 

Ashley 

3 

33  14 

91  30 

122 

7A 

7A 

Mrs.    Pearl  Newton 

2  3  5 

Prescott 

5908 

Nevada 

7A 

R.    P.  Hamby 

Prescott  SCS 

5910 

Nevada 

HID 

Soil  Cons.  Service 

Pyatt  1  NNW 

HID 

Ona  V.  McLean 

Hatcllf r 

6008 

Logan 

1 

35  18 

93  53 

463 

7A 

Lula  M.  Weeks 

3 

Ravana   1  NE 

6016 

Miller 

33  04 

94  02 

250 

HID 

Bonny  L.  Allen 

c 

Remmcl  Dam 

6102 

Hot  Spring 

HID 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

Rlson 

6174 

Cleveland 

8A 

J.    H.  Yaney 

SS 

Howard  Fowler 

Russellville 

6352 

1 

35  IS 

93  08 

360 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5  6  7 

Saint  Charles 

6376 

Arkansas 

7 

34  23 

91  08 

200 

8A 

8A 

Fish  t  Wildlife  Serv 

2  3  5 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

7A 

William  S.  Buckley 

Salen 

6403 

Fulton 

7A 

Jas.  B.  Caldwell 

Searcy 

7A 

Adam  C.  Helton 

Sheridan  Tower 

6566 

Grant 

3 

34  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

Ark.  Forestry  Comm. 

2  3  5 

Shirley  3  SE 

6586 

Van  Buren 

7 

35  38 

92  17 

910 

7A 

Maud  H.  Bradford 

3 

Slloam  Springs 

6624 

Benton 

7A 

John  Brown  Univ. 

Snlthvll le 

5698 

Lawrence 

A-  R.  Richardson 

7A 

Mrs.    Rachel  Butler 

6804 

Lafayette 

4 

33  22 

93  30 

270 

Hubert  Baker 

3 

Star  City  2  S 

6820 

Lincoln 

3 

33  54 

91  51 

392 

7fl 

Ark.  Forestry  Comm 

3 

Steve 

BB56 

Yell 

r.    P.  Sims 

Stuttgart 

6918 

Arkansas 

I 

34  29 

91  32 

214 

6P 

7A 

Qeorge  L.  Clark 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

6920 

34  28 

91  25 

198 

7A 

7A 

Univ.   of  Arkansas 

2  3  5  6  7 

c 

6928 

1 

35  18 

93  39 

500 

SS 

71 

New  Sublaco  Abbey 

2  3  5 

Taylor 

7038 

Columbia 

4 

33  06 

93  27 

247 

7* 

Idella  0-  Norwood 

3 

Texarkana  WB  Airport 

7048 

Miller 

33  27 

94  00 

361 

iiD 

HID 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5  7 

Turnpike 

7262 

Pope 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

34  54 

94  06 

675 

SP 

5P 

William  D.  Blvens 

2  3  5  7 

c 

7524 

7 

35  51 

91  21 

250 

6P 

A.    H.  Fast 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

Lawrence 

7 

36  08 

90  56 

272 

HID 

HID 

U.S.  Civil   Aero  Adm 

2  3  5  7 

Warren 

7582 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Charley  L.  Sharp 

2  3  5 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

7A 

Nora  Lee  Mayberry 

3 

West  Fork 

7694 

Washington 

35  55 

94  11 

HID 

Effte  D.  Little 

c 

Wheeling 

7744 

Fulton 

7 

36  19 

91  52 

680 

HID 

Thomas  W .  Cone 

c 

White  Bock 

7772 

PraDklln 

1 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whltecllffs 

7812 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station  Box  1819  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal   snowfall   and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried   in  the  June  issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used   in  Table  2,   became  effective  witli  data   for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  '*F ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*F. 

Evaporation   is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground   in  Table  7   is  at  observation   time  for  all   except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 

No  record   in  Tables  3,   6.   7  and   the  Station   Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of   this  publication  for   Interpolated  monthly  totals. 
+         And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•        Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a   full  month, 

C         In  the  "Refer  to  Tables"   column  in   the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special   purposes  and  are  published   later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D         Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent  to  every  lO  inches  of  new  snowfall. 
M         One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value   is  entered,    less  than  10  days  record   is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record .     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,   have  been  ad j us ted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T         Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 
V         Includes  total   for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25.  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


NWRC.   Asheville,   N.   C.   —  4-4-57  --  1000 
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ARKANSAS  -  MARCH  1957 
WEATHER  SUMMARY 


Cool  weather  predominated  during  March. 
The  frequent  rains  hampered  field  op- 
erations but  benefited  small  grains  and 
pastures. 

Temperatures  averaged  near  seasonal 
during  the  first  few  days  of  March. 
They  dropped  near  the  end  of  the  first 
week  as  northerly  winds  brought  in  cold 
air.  Minimums  were  generally  below 
freezing  on  the  7th  and  8th.  Almost 
all  stations  registered  their  coldest 
temperatures  for  the  month  on  the  8th. 
Monthly  minimums  ranged  from  12  degrees 
at  Gravette  to  the  middle  20s  in  the 
counties  near  the  Mississippi  River. 
A  mild  spell  began  on  the  10th  and  con- 
tinued to  the  14th.  Most  stations  reg- 
istered their  highest  temperatures  for 
the  month  during  this  period.  Monthly 
maximums  were  mostly  in  the  70s.  They 
did  not  quite  reach  70  degrees  at  a  few 
stations  in  the  northwest  but  reached 
80  degrees  or  higher  at  a  few  stations 
in  the  extreme  southeast.  The  highest 
temperature  for  the  State,  83  degrees, 
occurred  at  Crossett  7S  on  the  14th. 
A  cold  front  crossed  the  State  on  the 
14th  followed  by  a  mass  of  polar  con- 
tinental air.  This  brought  lower  tem- 
peratures which  persisted  to  near  the 
end  of  March.  The  last  two  days  were 
mild.  Monthly  mean  temperatures  ranged 
from  42.7  degrees  at  Mount  Magazine 
to  55.1  degrees  at  Crossett  7S .  The 
monthly  mean  temperature  at  Marked 
Tree  was  0.3  degree  above  the  long- 
term  means.  Temperature  departures 
at  the  other  stations  ranged  from  -0.7 
degree  at  Jonesboro  to  -5.7  degrees 
at  Prescott.  The  monthly  mean  tem- 
peratures at  most  stations  were  be- 
tween 2  degrees  and  4  degrees  below 
their  long-term  means. 

Light  rains  fell  on  many  days  during 
March.  Amounts  sufficient  to  bene- 
fit agriculture  were  recorded  on  the 
5th,  6th,  11th,  17th,  18th,  21st  to 
24th,  and  31st.  The  heaviest  showers 
occurred  over  the  southwest  section 
on  the  17th  and  18th.  Several  south- 
western stations  recorded  24-hour 
amounts  in  excess  of  three  inches  on 
the  18th.  Monthly  totals  ranged  from 
1.11  inches  at  Salem  to  8.90  inches 
at  Horatio.     Eight-inch  totals  oc- 


curred at  several  stations  in  the 
general  vicinity  of  Horatio.  Several 
counties  in  that  part  of  Arkansas  re- 
ceived more  than  six  inches  of  rain 
during  the  month.  Most  of  the  south- 
ern half  of  the  State  received  more 
than  four  inches.  The  southern  sta- 
tions near  the  Mississippi  River  re- 
ceived slightly  less  than  four  inches. 
At  the  other  extreme,  numerous  sta- 
tions in  the  northeast  received  less 
than  two  inches.  Light  snow  flurries 
of  little  importance  fell  at  many 
northern  stations  on  the  7th.  In 
general,  the  monthly  precipitation 
totals  exceeded  the  long-term  means 
at  most  stations  in  the  southwest  but 
were  less  than  half  the  long-term 
means  over  several  northeastern  coun- 
ties. Elsewhere  over  the  State,  pre- 
cipitation was  generally  between  50 
percent  and  100  percent  of  the  long- 
term  means. 

The  general  freeze  on  the  8th  re- 
tarded the  growth  of  vegetation.  The 
widespread  rains  shortly  after  the 
middle  of  the  month  halted  farm  work 
throughout  the  State.  Frequent  rains 
during  the  latter  part  of  the  month 
and  wet  soils  caused  further  delays. 
Disking  and  breaking  progressed  where 
the  fields  were  not  too  wet.  Some 
corn  and  cotton  land  was  prepared  for 
planting.  Some  early  vegetables  were 
planted.  Field  work  was  expected  to 
make  rapid  progress  as  soon  as  more 
fields  dried  and  warm  weather  came. 
Oats,  wheat,  and  winter  pastures  made 
excellent  growth.  Livestock  made  good 
gains.  Fruit  trees  bloomed.  Straw- 
berry prospects  continued  excellent. 
Most  sections  needed  a  spell  of  dry 
sunshiny  weather. 

STORMS 

Hail  and  high  winds  caused  extensive 
damage  to  roofs,  windows,  and  signs  in 
Drew,  Bradley,  and  Ashley  Counties  on 
the  afternoon  of  March  5. 


Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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15 

8 

602 

0 

0 

7 

0 

3.90 

1  .07 

24 

T 

7  + 

6 

3 

1 

48.7 

-  2.9 

4.  34 

.07 

T 

61.3 

38.6 

50.0 

73 

13  + 

23 

8 

460 

0 

0 

6 

0 

5.44 

1.10 

17 

.0 

0 

12 

5 

2 

62.  1 

39.3 

50.7 

76 

13 

22 

8 

437 

0 

0 

5 

0 

5.04 

1.79 

18 

.3 

0 

10 

2 

1 

60.8 

37.5 

49.2 

75 

14 

25 

8 

482 

0 

0 

5 

0 

6.38 

2.35 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

61.6 

40.2 

50.9 

-  2.7 

74 

13  + 

24 

8 

431 

0 

0 

4 

0 

3.81 

1.40 

.89 

17 

T 

0 

9 

2 

0 

52.3 

41.7 

52.0 

-  2.8 

75 

13 

24 

8 

393 

0 

0 

2 

0 

5.  72 

1  .35 

1  .52 

17 

.0 

0 

13 

5 

60.2 

41.9 

51.1 

-  1.7 

74 

10+ 

25 

8 

42  7 

0 

0 

2 

0 

5.  12 

.27 

1.57 

17 

T 

0 

U 

3 

63.3 

39.7 

51.5 

77 

13 

21 

8 

412 

0 

0 

5 

0 

5.05 

1.37 

17 

.0 

0 

11 

4 

61  .0 

40.5 

50.8 

-  0.8 

75 

13 

25 

8 

438 

0 

0 

2 

0 

4.86 

.08 

1.57 

18 

.0 

0 

10 

3 

60.5 

35.5 

48.5 

75 

14 

22 

8 

504 

0 

0 

9 

0 

5.79 

1.89 

18 

.0 

0 

10 

5 

62.3 

38.9 

50.5 

-  1.3 

75 

13  + 

23 

8 

438 

0 

0 

6 

0 

5.04 

.21 

1  .36 

17 

.0 

0 

1 1 

3 

1  60.8 

41.8 

51.3 

74 

10  + 

26 

8 

418 

0 

0 

2 

0 

7.22 

2.01 

17 

.0 

0 

9 

5 

50.5 

-  2.0 

5.50 

.37 

T 

Precipitation 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENC 

D I V I S  I  ON 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARA60ULD 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 
WILSON 

DIVISION 

WEST   CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARKSVILLE 

OARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GRANN 1 S 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
LITTLE  ROCK  WB  AP 
MALVERN 
HORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


Sec  r«fer«Dce  DOtea  follovln(  Station  Indas. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
MARCH  1957 


Temperature 


StaHoD 

Average 

1   Maximum  j 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  ol  Dsya 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

j  J.0  or  Morej 

1 .50  or  More] 

s 
2s 

5| 

*S1 

0  i 

OcS 

EAST   CENTRAL  DIVISION 

Dpi      1  r  V 

62 

•  9M 

39.0M 

51. 

OM 

2 

,2 

75 

3  1 

24 

8 

427 

0 

0 

5 

0 

4.  59 

.70 

1.28 

1  2 

T 

0 

1 1 

3 

1 

AM 

60 

.2 

38>6 

49. 

4 

74 

14+ 

25 

8 

'  475 

0 

0 

4 

0 

4.00 

1.07 

1  8 

.0 

0 

9 

3 

1 

HE  LENA 

62 

.  3 

42«  1 

52. 

2 

1 

,7 

77 

14 

25 

8 

394 

0 

0 

2 

0 

3.55 

-  2.17 

•  97 

6 

T 

0 

9 

3 

0 

KEO 

61 

.5 

40.  5 

51. 

0 

76 

14 

25 

8 

42  7 

0 

0 

3 

0 

5.19 

.80 

17 

.0 

0 

12 

4 

0 

MARIANNA  2  S 

61 

.  5 

40.4 

51  . 

0 

2 

•  1 

76 

14 

25 

8 

42  7 

0 

0 

4 

0 

3.30 

-  1.85 

.60 

12 

T 

0 

9 

2 

0 

SAINT  CHARLES 

AM 

50 

.9 

41.6 

51. 

3 

77 

15 

25 

8 

420 

0 

0 

4 

0 

3.67 

.98 

18 

T 

0 

10 

2 

0 

STUTTGART 

62 

.6 

41.4 

52. 

0 

2 

.0 

78 

14 

26 

e 

397 

0 

0 

3 

0 

5.33 

-  .35 

1.40 

12 

.0 

0 

4 

2 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

58 

.  7 

37. 8M 

48. 

3M 

75 

15 

25 

8+ 

608 

0 

0 

4 

0 

4.26 

.88 

12 

.0 

0 

9 

3 

0 

WYNNE 

60 

.0 

39.9 

50. 

0 

73 

1  3  + 

26 

8 

459 

0 

0 

5 

0 

2.16 

.72 

18 

T 

0 

8 

1 

0 

D IV  IS  ION 

50. 

7 

- 

2 

.5 

4.01 

-  1.50 

T 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

63 

.  8 

41.0 

52. 

4 

75 

13  + 

22 

8 

382 

0 

0 

4 

0 

7.  18 

1.54 

17 

.0 

0 

12 

5 

2 

DE  QUEEN 

64 

.  1 

39.2 

51. 

7 

77 

14 

18 

8 

410 

0 

0 

6 

0 

8.53 

3.96 

18 

.0 

0 

1  1 

3 

2 

HOPE   3  NE 

AM 

62 

.  3 

40.  1 

51  . 

2 

2 

.8 

75 

14 

22 

8 

420 

0 

0 

3 

0 

5.23 

-  .09 

1.52 

18 

.0 

0 

10 

4 

2 

MOUNT  IDA 

61 

.2 

35. 8M 

48. 

5M 

- 

2 

,7 

73 

13 

19 

8 

507 

0 

0 

9 

0 

7.91 

2.74 

2.68 

18 

T 

0 

9 

5 

3 

NARROWS  DAM 

AM 

62 

•  5 

37.0 

49. 

8 

75 

14 

19 

8 

465 

0 

0 

8 

0 

8.  13 

3.15 

1  8 

.0 

0 

9 

5 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

60 

.  5 

38.3 

49. 

4 

73 

14 

21 

8+ 

477 

0 

0 

4 

0 

7.93 

3.03 

18 

.0 

0 

9 

6 

3 

OKAY 

65 

•  C 

42.4 

53. 

7 

2 

•  5 

76 

1  3 

2  1 

8 

345 

0 

0 

1 

0 

6.38 

1  .55 

1  .53 

1  7 

.0 

0 

12 

6 

1 

TEXARKANA  WB  AP 

R  // 

62 

<3 

43.7 

53. 

0 

_ 

3 

.0 

76 

13 

23 

8 

363 

0 

0 

2 

0 

5.36 

.43 

1.28 

17 

.0 

0 

9 

5 

1 

DIVISION 

51  . 

2 

- 

2 

.6 

7.08 

2.25 

T 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

64 

.  1 

41.2 

52. 

7 

76 

10 

23 

8 

375 

0 

0 

4 

0 

5.94 

3.74 

1  .90 

1  8 

.0 

0 

8 

6 

1 

CAMDEN  1 

AM 

64 

•  5 

40,2 

52 . 

4 

2 

•  9 

79 

14 

25 

8 

384 

0 

0 

2 

0 

7.  75 

2.49 

2.62 

31 

.0 

0 

10 

5 

3 

EL  DORADO  CAA  AP 

64 

.6 

42.0 

53. 

3 

- 

3 

.1 

78 

13 

23 

8 

357 

0 

0 

3 

0 

5.  12 

-  .40 

1.37 

31 

.0 

0 

9 

4 

2 

FORDYCE  6  W 

64 

.2 

42.2 

53. 

2 

77 

13  + 

21 

8 

363 

0 

0 

3 

0 

■  5.35 

1.00 

18 

.0 

0 

11 

6 

1 

MAGNOLIA   3  N 

64 

.4 

42. 7M 

53. 

6M 

3 

.6 

78 

13 

22 

8 

353 

0 

0 

0 

4.93 

.50 

1.06 

3 

.0 

0 

10 

4 

1 

PRESCOTT 

AM 

62 

.2 

37.5 

49. 

9 

5 

.7 

77 

14 

21 

8+ 

462 

0 

0 

6 

0 

5.88 

.75 

1.80 

18 

.0 

0 

10 

5 

X 

WARREN 

64 

.  7 

42.5 

53. 

6 

3 

.0 

82 

14 

24 

8 

351 

0 

0 

2 

0 

5.59 

1  .09 

18 

.0 

0 

9 

6 

2 

D  I  V  I  S I  ON 

52. 

7 

2 

.7 

5.81 

.64 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

67 

.6 

42.4 

55. 

1 

1 

.0 

83 

14 

26 

8 

304 

0 

0 

4 

0 

4.08 

-  1.49 

.93 

18 

.0 

0 

9 

3 

0 

CUMMINS  FARM 

62 

.9 

40.1 

51. 

5 

74 

14 

25 

8 

413 

0 

0 

3 

0 

4.21 

.87 

18 

.0 

0 

9 

4 

0 

DUMAS  1 

63 

.  1 

42.6 

52. 

9 

2 

.5 

81 

14 

25 

8 

3  74 

0 

0 

2 

0 

4.05 

-  1.88 

.80 

1  8 

0 

10 

3 

0 

MONT  1  CELLO  3  S 

64 

.1 

42.6 

53. 

4 

79 

14 

24 

8 

360 

0 

0 

3 

0 

4.80 

1.02 

18 

.0 

0 

7 

5 

1 

PINE  BLUFF 

62 

.  7 

43.1 

52. 

9 

2 

,7 

79 

13  + 

25 

8 

373 

0 

0 

1 

0 

4.50 

-  1.06 

1.09 

18 

0 

9 

4 

1 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

61 

.  8 

41.7 

51. 

8 

79 

14 

25 

8 

405 

0 

0 

3 

0 

4.99 

1.26 

31 

0 

11 

2 

2 

PORTLAND 

AM 

63 

.4 

40.5 

52. 

0 

4 

.0 

80 

14 

26 

8 

396 

0 

0 

3 

0 

5.20 

-  .37 

1.10 

3 

0 

9 

5 

1 

DIVISION 

52. 

8 

2 

.7 

4.55 

-  1.21 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  followlog  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
MARCH  1957 


Day  of  month 


;aTanon 

— — r 

I 

I 

5° 

1   j  2  1 

3 

^  1 

5  1 

g 

7  j 

8   1  9 

10  1 

1 
1 

1 

16 

17  j 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  j 

1 

1 

97 

28  1 

29  1 

30 

31 

ABBOT  T 

5.2B 

.96 

95 

AL IC  I  A 

1.29 

T 

ALUM  FORK 

.28 

■  19 

T 

.2b 

T 

1*10 

72 

'47 

T 

1  5 

'53 

.12 

T 

ALY 

7.29 

.35 

.07 

.21 

.26 

T 

T 

.20 

2.15 

.55 

T 

T 

1.62 

T 

.73 

.95 

AMITY    3  NE 

7.00 

.41 

.04 

.22 

.03 

.44 

2.51 

T 

.74 

T 

.68 

T 

.96 

.77 

ANTOINE 

5.80 

.50 

.04 

.07 

.24 

.49 

1  .84 

APL  I N    1  W 

6.10 

•  51 

.  2  1 

T 

' 

.12 

ARKADELPH 1  A 

5.9<t 

.55 

.0  5 

05 

*  55 

06 

*90 

*  g  1 

'85 

*  50 

'36 

ARKANSAS  CITY 

3.62 

,56 

.03 

.37 

.05 

.35 

T 

.72 

.02 

.75 

.12 

,35 

.02 

,05 

.23 

ASHDOWN 

7.18 

1  .02 

T 

.  12 

T 

.47 

.18 

.59 

1.54 

.49 

.91 

.08 

.63 

I 

.06 

T 

.21 

.62 

.04 

,22 

ATHENS 

7.06 

.41 

.06 

T 

37 

2  91 

* 

*° 

* 

AUGUST  A 

2.50 

T 

*  29 

*  75 

.0 

J  ^ 

BALD  KNOB 

2>'t  I 

.22 

T 

.19 

14 

* 

.37 

'36 

06 

* 

'  38 

'o4 

'37 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

2*06 

.15 

.17 

.15 

.15 

.76 

,16 

[27 

T 

T 

.23 

SATESVILLE  L   AND  D  NO 

1 

2.25 

.26 

.  1  5 

T 

T 

.29 

.09 

.64 

T 

.04 

,05 

.41 

T 

.04 

.28 

BEATY  LAKE 

3.05 

.05 

.32 

.27 

.  30 

.2  3 

29 

.23 

.71 

•  1  1 

,  ^ 

• 

* 

BEAVER    1  SE 

3.24 

.02 

T 

* 

!  33 

08 

* 

1*03 
* 

• 

- 

44 

BEECH  GROVE 

1.  73 

.  12 

!o5 

*  50 

.  10 

'  1  5 

*  81 

BEEOEVILLE 

1.68 

.37 

.03 

.15 

.07 

.08 

.65 

.39 

.10 

.04 

BENTON 

5.0*. 

.28 

.24 

.31 

T 

T 

.20 

T 

1  .79 

.36 

.06 

.87 

•  16 

.02 

.48 

.27 

8ENT0NV1LLE 

3.27 

.02 

T 

T 

T 

.16 

.06 

•  72 

.  1  2 

.26 

•  05 

1.23 

•  0  7 

03 

52 

BERRYVILLE   ft  NW 

3.  19 

,02 

.02 

.  1 1 

•  91 

1  •  1 1 

*02 

•  35 

BIG  FORK 

6.37 

.42 

.  1  5 

.  10 

BIG  LAKE  OUTLET 

2.21 

.16 

.  10 

.41 

.03 

.01 

.64 

.41 

T 

T 

.10 

•  30 

.05 

T 

BLACK  ROCK 

1.62 

.04 

.09 

.13 

T 

.20 

.02 

•  42 

.03 

T 

.20 

.32 

•  05 

.  10 

.02 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

6. 36 

.4ft 

T 

.07 

.  1  7 

.Ov 

.2  i 

2.  36 

.48 

•  02 

.64 

•  19 

65 

1  ^06 

BLUFF  CITY  3  SW 

1  .03 

T 

.33 

1.42 

* 

BLYTHEVI LLE 

1  .  7fc 

.08 

.09 

.  16 

.02 

.4  3 

.01 

.50 

.15 

•  01 

.06 

.15 

.06 

BOONEVILLE 

4. A3 

.15 

.55 

.  15 

T 

.06 

.03 

.63 

.68 

.18 

.66 

T 

.01 

.79 

.42 

BOUCHTON 

5.55 

.65 

T 

.30 

.  1 1 

.48 

1  .64 

.66 

.05 

.68 

•  05 

.43 

•  30 

BRADFORD 

2.43 

.07 

.  39 

.02 

.  35 

•  03 

■  72 

*  25 

.29 

•  06 

.26 

BR  1 NKLE  Y 

4.59 

T 

.  15 

.20 

.40 

.  50 

T 

.  1  2 

1.28 

.25 

■  99 

.15 

T 

.22 

.33 

BUFFALO  TOWER 

3.33 

T 

T 

•  10 

■  .05 

T 

T 

•  64 

.10 

I  55 

lo5 

07 

.56 

BURDETTE 

2.29 

.24 

.20 

.  75 

.55 

.20 

.06 

.30 

CABOT   ^  SW 

4.07 

.  30 

.18 

.60 

.36 

.30 

T 

•  89 

T 

.24 

T 

.46 

T 

.38 

.36 

CALICO  ROCK 

1  .69 

T 

.20 

.03 

T 

.04 

•  1ft 

.38 

.02 

«  1  3 

,24 

.02 

.27 

.22 

CAMDEN  1 

7.76 

1  .08 

•  30 

.15 

.33 

1*44 

•  64 

.05 

!o4 

.20 

.25 

2.62 

CAMP  CHAFFEE 

3.15 

T 

.0  7 

.  1  3 

.37 

.05 

CARLISLE    1  SW 

4,20 

.26 

T 

.30 

.  39 

.33 

1.00 

.  10 

.18 

.32 

.32 

1.00 

CLARENDON 

4.52 

.3ft 

,03 

.36 

.60 

.05 

1.03 

1*03 

T 

.19 

.06 

.17 

.06 

.39 

.21 

CLARKSVILLE 

4.07 

.  10 

.  10 

.03 

.03 

T 

1  .02 

.07 

.53 

.03 

.42 

.  71 

.  10 

T 

.93 

CL 1  NT  ON 

.  39 

1.26 

,26 

1  .03 

.36 

.48 

COLD  SPRINGS 

5.39 

,25 

.  1  5 

.2  5 

.26 

.  10 

.06 

1  .00 

.90 

.10 

.46 

.16 

.85 

.85 

CONWAY 

3.81 

.17 

.07 

.02 

.17 

.2  1 

T 

.  89 

.32 

.28 

.06 

•  03 

•  44 

.09 

.01 

T 

.28 

.77 

CORNING 

1.91 

.Ot. 

.05 

.46 

.36 

,2  1 

.27 

.34 

.  16 

COVE 

7.35 

.63 

.22 

.  12 

.  1 1 

3*03 

1.02 

.61 

.99 

.62 

CROSSETT    7  S 

•  06 

.93 

T 

.91 

T 

.26 

T 

T 

T 

.60 

CRYSTAL  VALLEY 

4!  54 

!  12 

'62 

1  5 

1.69 

.46 

.  15 

1  .20 

.15 

CUMMINS  FARM 

4.21 

.28 

.05 

.32 

T 

.23 

.61 

.23 

•  87 

.58 

.06 

T 

.05 

,17 

.76 

DAISY 

8.57 

.52 

.10 

.  16 

.33 

3^38 

.73 

.06 

1  .20 

.02 

.06 

.93 

1*08 

DAMASCUS 

4.47 

T 

.  1  6 

.06 

•  05 

.  76 

•  05 

K32 

.  1ft 

.  10 

•  63 

.23 

.06 

.71 

DANV I LL  E 

5.82 

.24 

,  1  5 

.01 

!  33 

1  ^49 

.50 

*  10 

.60 

.10 

.  16 

.65 

1.06 

DARDANE  LLE 

1.21 

.21 

•  48 

.10 

.06 

1  .  10 

DE  QUEEN 

8.53 

.45 

.05 

.27 

.10 

3.96 

.75 

.15 

.36 

.17 

.30 

.46 

1.50 

OERMOTT 

3.81 

.68 

,40 

.31 

.  10 

.42 

.71 

.81 

.14 

.24 

DES  ARC 

4*00 

.  16 

T 

59 

.55 

06 

.35 

T 

1.07 

T 

.15 

.09 

.22 

.06 

I 

,35 

.35 

DEVlLS  KNOB 

.  18 

.02 

.14 

.35 

•  03 

1  .77 

•  02 

.  13 

T 

.57 

DUMAS  1 

4*05 

32 

02 

22 

'  14 

28 

02 

'02 

2  3 

.  16 

.80 

.77 

.06 

.03 

.  13 

.01 

.09 

•  75 

EL  DORADO  CAA  AP 

5.  12 

.  68 

T 

T 

.10 

.  1 1 

.20 

1.12 

.01 

.03 

.77 

.43 

.03 

.08 

.  12 

.07 

1,37 

EUREKA  SPRINGS 

3.  16 

T 

T 

.05 

.09 

J  .07 

.12 

.36 

.12 

•  89 

.07 

.02 

,37 

Evening  shade 

2.13 

10 

* 

* 

• 

T 

* 

.55 

T 

.05 

.  1  3 

.3  1 

T 

.25 

,14 

.01 

.  92 

.01 

.03 

.35 

.60 

•  20 

T 

.  1  7 

FAYETTEV ILLE  CAA  AP 

3*24 

0  3 

*  j  ^ 

04 

'02 

.02 

1.23 

.02 

.06 

.25 

.97 

•  04 

•  27 

T 

.08 

.0  3 

FAYETTEVILLE   txP  STA 

3.05 

T 

.01 

.01 

.69 

.01 

.02 

T 

.54 

.72 

•  17 

I 

.16 

FLIPPlN  CAA  AP 

1  .94 

T 

.09 

.04 

.09 

.02 

.51 

.04 

.28 

T 

.36 

.16 

•  01 

.32 

FORDYCE   6  W 

5.36 

.71 

.  10 

05 

.35 

.26 

*  35 

•  65 

1  .00 

.74 

.42 

.15 

T 

.04 

.5ft 

FORT   SM 1 TH  W8  AP 

R// 

2*40 

*05 

.37 

!o' 

*oi 

!o4 

.05 

.48 

T 

.35 

.12 

.40 

T 

.11 

.07 

.11 

,21 

.06 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

2^9' 

.08 

T 

.  3  1 

T 

T 

.04 

.02 

.53 

T 

.41 

•  76 

.05 

• 

.56 

FULTON 

5.07 

1.07 

.03 

T 

.  1  5 

.16 

T 

1.52 

.79 

.04 

.64 

T 

.35 

.08 

GEORGETOWN 

3,11 

T 

.48 

.48 

T 

*23 

.66 

.11 

.06 

.22 

.09 

.24 

.  3ft 

GILBERT 

2  03 

j2 

03 

J. 

.06 

•  28 

T 

.03 

.12 

T 

.91 

T 

.  16 

.  30 

.04 

. 

* 

2,16 

.69 

.36 

.  72 

1  .06 

.96 

GRANN^S*^ 

7  8' 

*^ . 

1  a 

*  56 

1  ,50 

1.16 

.7ft 

.42 

.  1  7 

.92 

,58 

1.01 

GRAVELLY  2  ESE 

6,3^ 

.26 

.02 

.  19 

.12 

T 

.12 

.05 

1.68 

.63 

.06 

1  .  16 

.09 

.09 

.70 

.96 

GRAVETTE 

3.99 

T 

.01 

T 

.ftft 

.03 

.01 

.01 

.ftO 

.02 

1  .04 

.45 

.03 

.02 

1.53 

GREEN  FOREST 

GREEN6R  lER 

.30 

.10 

.45 

.66 

.15 

.06 

.65 

.65 

.25 

GREENWOOD 

3.95 

.  1  5 

.57 

.  12 

•  02 

.96 

.65 

.15 

.43 

.04 

,37 

GUROON   3  E 

4.41 

.49 

.05 

.06 

T 

.06 

.21 

1.7ft 

.90 

.  72 

.5ft 

.46 

HAMBURG 

3.68 

.75 

.14 

1.02 

.16 

.23 

.08 

,60 

HAMPTON 

4.33 

.90 

T 

.23 

.  24 

.  12 

.30 

1.31 

.65 

.08 

.17 

T 

.13 

.20 

HARRISON 

2.34 

.08 

.46 

.02 

.26 

.05 

•  42 

.75 

,04 

.10 

.24 

HE6ER  SPRINGS   3  NE 

3.22 

.06 

.31 

.08 

.02 

.75 

.06 

.95 

.07 

.06 

.30 

.02 

.05 

.44 

HECTOR 

3.24 

.03 

.  1  1 

*  14 

•  02 

•  89 

.01 

.11 

.23 

•  58 

.  16 

.02 

.89 

HELENA 

3.55 

.37 

T 

.97 

.10 

.  1 1 

.60 

T 

•  65 

.07 

.  1  3 

.  1  5 

.15 

HENDERSON  2  W 

1*22 

T 

T 

.17 

•  28 

.23 

.31 

.  10 
.04 
.05 

.23 

HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT  10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

5.23 
8.40 
8.90 
6.72 

.02 
.44 

1  .02 
.42 
.65 

T 

.11 
.14 

.08 

.  15 
.06 

.23 

.  14 

.23 
.23 

.15 
.09 
.21 

.21 
.17 
.18 

.14 

1.62 

1.52 
2.67 
4.42 
.68 

T 

.66 
.75 
.  79 
.46 

.07 
.07 
.03 

•  59 

.67 
1  .61 
.29 

.08 
.02 

.11 

.05 

.34 
1,02 

*61 

.18 
1.15 

1*03 

HUTT IG  DAM 

3.98 

.46 

.05 

.26 

.06 

1.32 

.98 

.18 

.02 

,50 

.65 

INDEX 

JESSIEVILLE 

6.  49 

1  .20 
.35 

.  1  5 

.40 
.25 

T 

.10 
.10 

.28 

T 

.05 

1  .80 
.46 

2  .00 

.95 
,04 
.50 
T 

.2  7 

.  10 

.  70 
1  *  1ft 
.81 
*  13 

•  02 

.15 

.68 

1.30 

J0NES80R0 

1.73 

T 

.05 

T 

.35 

T 

T 

.81 

T 

.12 

KEO 

.52 

.17 

,12 

•  60 

.49 

.27 

.0  1 

.02 

.73 

•  16 

•  16 

.06 

.36 

.67 

5.  19 

.28 

.01 

.43 

.06 

.17 

.  10 

.07 

LAKE  CITY 

1.76 

.05 

.05 

,15 

.05 

,16 

.68 
1.36 

.08 
.26 

•  08 

.49 

.15 

.02 
T 

T 

T 

.41 

LAKE  MAUMELLE 

4.22 

.3] 

.06 

.25 

.15 

,36 

3*  10 

T 

.75 

.05 

T 

.80 

•  02 

T 

.90 

1.08 

T 

T 

.20 

.90 

.  78 

.31 

.51 

.12 

LEAD  HILL 

T 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

sio' 

.0 

.  1 1 

T 

•  08 

.  74 
1.52 
T 

.07 
,57 

.3  1 
.23 
T 

.06 

.45 
.60 

.05 
T 

.  10 

T 

.61 

.36 
.4  1 

LEOLA 

.08 

.  1 ' 

T 

T 

U57 

.04 

.36 

•  61 
.47 

.23 

.02 

.37 

■  01 

T 

1^57 

.05 

.35 

T 

.09 

.01 

.42 

.01 

,14 

.32 

LITTLE  ROC*.   FILTER  PL 

4.43 

.  32 

.30 

.0' 

.20 

.09 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

4.95 
3.  r 
3.0 
4.9 

s.oe 

1.28 
.32 

1  .06 

T 

.03 

.11 
.49 

.06 
.30 
.31 
.20 

T 

.02 

.60 

.  1 1 
.  19 
.  10 

.34 

.01 
.5t> 
.22 
.31 

.  76 

.08 

T 

•  12 
T 

1.37 

.52 
.91 
.91 
.58 

.04 

.68 
,50 

.33 
.08 
.22 

.30 

1.02 

•  55 

•  45 

.  19 

.02 
.04 

T 

.13 
.04 

.22 
.22 

T 

.35 

.22 
■  30 
.62 

1.16 

,  16 

.72 

,41 
.24 

.36 
.60 

.25 

.Oft 

.  30 

.30 

.25 

•  23 

•  18 
.08 
T 

.03 

MAMMOTH  SPRING 
MAHlANNA  2  S 

1.9£ 
3.3C 

.15 

.06 

T 

.24 

T 

.05 

T 

.42 

T 
T 

.08 

T 

.  3  1 

.51 

.19 
.08 

,04 
.07 

T 

•  18 

•  13 

T 

.12 

.  39 

T 

MARKED  TREE 

1.8S 

T 

.05 

.05 

.04 

.60 

T 

T 

.  75 
.54 

.19 

_  ^69 

.27 

MARSHALL 

.14 

MARVELL 

-   33  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

-3 

Day  of  month 

Toi 

1  j 

1 

1 

g 

7  1 

8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16     17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  29 

 ^  L. 

30 

31 

.14 

.08 

.21 

1  .10 

.69 

.04 

.17 

.19 

.24 

.22 

MENA 

72 

.46 

.12 

.05 

.05 

.0  1 

.13 

T 

.60 

2.66 

T 

.62 

.08 

.02 

.48 

.  10 

,  10 

.90 

.  72 

MONT ICELLO  3  S 

.  70 

.23 

.08 

.03 

.  33 

.06 

1.02 

.80 

.06 

.69 

M0R09AV  L  AND  D  NO  8 

.05 

T 

,13 

.23 

.34 

.03 

1.28 

.69 

.07 

.13 

.02 

.08 

.77 

MORRILTON 

*"  «A 

•  16 

T 

,  18 

•  12 

.02 

.16 

1.67 

.36 

.10 

^ 

.68 

.05 

.02 

.36 

MOUNT    I  DA 

7  91 

.4& 

.10 

.06 

.19 

.09 

.30 

2  .68 

.71 

.04 

T 

1  .40 

.03 

.03 

,  74 

1  .06 

MOUNT  MAGAZINE 

5.9* 

.38 

.95 

.35 

.95 

.65 

.06 

.  70 

1.10 

MOUNTAIN  HOME 

2.08 

.17 

.56 

.22 

.63 

.05 

.43 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

T 

.01 

,08 

T 

.20 

.16 

.53 

T 

.25 

.68 

.01 

.02 

.35 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

.  10 

.  10 

T 

.15 

.18 

.70 

.05 

.15 

.36 

.30 

MULBERRY  6  NNE 

3  5* 

.08 

.40 

T 

.90 

T 

.30 

.29 

.05 

.85 

.05 

.07 

T 

.55 

NARROWS  0AM 

6.13 

.49 

.21 

.  10 

.41 

3.15 

.70 

.02 

.03 

1.03 

.09 

.85 

1.05 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

7,93 

.65 

.04 

.2  7 

.12 

.03 

T 

3.03 

T 

.67 

.02 

T 

.91 

.02 

.11 

1.02 

1  .04 

NATHAN  WNW 

.50 

.17 

.18 

.30 

3.81 

T 

.62 

1.09 

.10 

.70 

1.03 

NEWHOPE    3  E 

7.28 

.47 

.  50 

3.37 

.74 

1.10 

1  .10 

NEWPORT 

.02 

.25 

T 

r 

.51 

.54 

T 

.10 

.13 

,08 

.04 

.  10 

NIMROD  DAM 

5.  79 

.27 

T 

.25 

.30 

T 

.04 

.37 

T 

1.89 

.52 

*  10 

T 

.65 

T 

.02 

.53 

.85 

ODELL 

3.50 

.02 

.14 

.  18 

.02 

,0  1 

.10 

1.17 

.14 

.10 

.30 

.60 

.16 

.09 

.45 

OOEN  Z  W 

- 

2.73 

.85 

.04 

1,04 

.75 

.85 

OKAY 

* 

.  82 

T 

•  10 

T 

.31 

.14 

.15 

1.63 

.70 

.82 

.60 

.05 

.06 

*  14 

.57 

.29 

OSCEOLA 

.02 

.13 

.02 

.70 

.01 

.40 

.23 

.06 

,  17 

.  10 

OWENSV 1 LLE 

1 

.21 

.01 

- 

.34 

.02 

.67 

.01 

.28 

.01 

.28 

1.02 

OZARK 

3.40 

.07 

T 

T 

.22 

T 

.02 

.06 

.68 

T 

.36 

.28 

.98 

.01 

.17 

T 

.55 

OZONE 

T 

T 

.  1  7 

T 

T 

.07 

.63 

.17 

.35 

1.78 

.06 

.35 

T 

.72 

PARAGOULO 

2.5 

.  1  1 

■ 

.4  1 

.64 

.14 

.04 

.  1 1 

.70 

■  10 

PAR  I  S 

3  89 

.13 

.26 

.02 

T 

.05 

T 

.64 

,34 

.60 

.08 

.43 

.52 

PARKIN  2  W 

2,2b 

T 

.33 

.35 

.03 

.47 

.01 

.55 

.15 

.08 

.  12 

T 

.17 

PARKS 

5.00 

.40 

.35 

.15 

1.42 

.85 

.28 

.73 

.  62 

PERRYVILLE 

.24 

T 

.31 

,19 

1.36 

.38 

.52 

.06 

.24 

.43 

.11 

T 

.05 

.31 

.84 

PINE  BLUFF 

4*50 

.38 

.04 

.19 

.57 

,04 

.44 

1.09 

.02 

.13 

.07 

.60 

.56 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

4  99 

.  36 

.01 

.12 

.  14 

.28 

.38 

,02 

T 

.46 

.06 

.05 

.01 

.  34 

,10 

.20 

1.26 

PINE  RIDGE 

7.28 

T 

.49 

.  1  1 

.26 

.09 

.03 

T 

2.93 

.84 

.07 

.02 

.67 

.04 

.11 

.78 

.62 

POCAHONTAS  1 

2.30 

T 

.30 

T 

.30 

.20 

.15 

.20 

1.00 

■ 

.15 

PORTLAND 

1.  10 

.80 

.20 

T 

.60 

.70 

.80 

.15 

.30 

T 

.35 

PRESCOTT 

5.68 

.  76 

.  1  0 

.  30 

.10 

.75 

1.80 

.63 

.05 

.05 

.40 

.29 

RATCL IFF 

3.10 

.18 

.34 

T 

.17 

49 

T 

.37 

.41 

.  1  1 

.27 

.76 

RISON 

5.28 

T 

.52 

T 

.37 

.02 

.28 

1.51 

.55 

.07 

.15 

.  13 

T 

.31 

.71 

ROGERS 

3.59 

T 

.01 

T 

T 

T 

.17 

T  1.04 

.03 

T 

.40 

.03 

.04 

.62 

.67 

.20 

.  38 

RUSSELLVILLE 

.  16 

.10 

.10 

.14 

.65 

.20 

,2B 

.04 

.  36 

.  13 

.13 

.  19 

SAINT  CHARLES 

* 

.21 

.01 

.  10 

.  36 

.03 

.79 

.43 

.2  7 

SAINT    FRANC  IS 

2.34 

T 

.04 

.96 

.40 

.30 

.  10 

.42 

.10 

SALEM 

1.11 

.  1  3 

.40 

,2b 

.11 

.17 

.04 

SEARC  Y 

3.16 

T 

T 

.25 

.24 

T 

.28 

1.00 

•  I? 

.11 

• 

.53 

.08 

.08 

SHERIDAN  TOWER 

.44 

.20 

.36 

1.16 

2.01 

1.00 

.53 

.08 

.43 

SHIRLEY   3  SE 

3.13 

.19 

.12 

.25 

.06 

1  11 

.55 

SILOAM  SPRINGS 

2.  54 

T 

T 

T 

.  10 

T 

r 

T 

01 

.63 

T 

.12 

.29 

.06 

.97 

.09 

.01 

,2b 

SPARKMAN  4  E 

3.30 

• 

.47 

.10 

.49 

.49 

.61 

.40 

.05 

.49 

• 

.20 

STAMPS 

5.39 

1.20 

.06 

.34 

.06 

.65 

.94 

.56 

.65 

.05 

.42 

.46 

STAR  CITY  2  5 

4.97 

.43 

.35 

T 

.35 

.55 

1.61 

.63 

.22 

5.96 

.61 

.73 

'h^ 

STUTTGART 

5.33 

.30 

• 

.37 

.50 

.07 

1.40 

1  .09 

.26 

.06 

.19 

.06 

.48 

.55 

STUTTGART   9  ESE 

4,26 

.30 

.01 

.02 

,22 

.55 

.08 

.88 

.85 

T 

.22 

.06 

.  16 

.05 

.48 

.36 

SUBIACO 

3.98 

.13 

.32 

.17 

.73 

.63 

.01 

1.00 

.07 

.45 

•  47 

TAYLOR 

5.0c 

.94 

.01 

.35 

.01 

.17 

.01 

.94 

.6S 

1.04 

.02 

.01 

.36  .01 

.44 

TEXARKANA  W6  AP  R// 

T 

.05 

,  2  1 

.09 

•  20 

T 

1.26 

TURNPIKE 

3.62 

.09 

.  1  1 

.01 

.36 

.30 

.05 

.25 

.75 

.30 

1.16 

HALDRON 

4.86 

.35 

.49 

.28 

T 

.03 

.02 

T  .85 

.  16 

.95 

.49 

.03 

T 

.70 

.16 

.37 

WALNUT  GROVE 

1  .98 

.16 

.20 

.24 

,08 

T 

.58 

T 

.21 

.05 

.31 

T 

T 

.15 

WALNUT   RIOGE  CAA  AP 

1.92 

.16 

.01 

.07 

.45 

T 

.01  .22 

,16 

.14 

T 

.14 

.45 

.08 

.01 

WARREN 

5.69 

.70 

.24 

,55 

.04 

.30 

.03 

.30 

.42 

1  .09 

.76 

.03 

.07 

.07 

.02 

T 

1.07 

WASHITA 

6.20 

T  .20 

.30 

T 

T 

.20 

.20 

.90 

2.85 

1.95 

.60 

.60 

WHITE  ROCK 

3.90 

.04 

,35 

T 

.05 

.07 

.94 

.04 

.20 

.32 

.06 

1.07 

T 

.07 

.69 

WHITECLIFFS 

.80 

.30 

.15 

.  18 

.70 

T 

.70 

.  10 

.70 

WILSON 

WYNNE 

,  2.16 

.21 

.04 

.26 

.23 

.17 

.  12 

.72 

.1  1 

.04 

.09 

.02 

.05 

.10 

T 

YELLV ILLE 

2.07 

.04 

.05 

T 

.21 

T  .21 

.45 

T 

.02 

.17 

.02 

.72 

.03 

.01 

.  14 

DAILY  TEMPERATURES 


ay 

Of  Month 

0> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ALUM  PORK 

6 1 

70 

68 

73 

73 

63 

67 

68 

68 

65 

62 

52 

52 

56 

59 

56 

51 

59 

65 

69 

69 

66 

61.3 

HIN 

38 

39 

37 

36 

40 

42 

32 

23 

30 

35 

59 

40 

34 

54 

33 

3  1 

45 

45 

39 

36 

4  1 

42 

39 

4  3 

32 

35 

2  8 

36.6 

ARKAOELPHIA 

50 

65 

76 

7  1 

71 

72 

72 

67 

74 

61 

68 

68 

67 

53 

65 

63 

63 

58 

56 

62 

66 

73 

71 

65 

64.  1 

MIN 

34 

41 

44 

42 

44 

44 

39 

23 

31 

37 

61 

42 

37 

50 

36 

32 

50 

46 

39 

42 

43 

44 

43 

4  I 

38 

3  1 

43 

3  7 

4  1 

54 

41.2 

ASHDOWN 

50 

73 

72 

75 

75 

65 

68 

67 

64 

66 

67 

57 

66 

66 

55 

49 

55 

59 

65 

70 

69 

71 

63.8 

MIN 

33 

37 

46 

44 

46 

42 

36 

22 

29 

43 

53 

46 

40 

52 

31 

3  3 

48 

46 

38 

45 

44 

4  1 

49 

36 

4  1 

38 

32 

42 

37 

4  1 

56 

41.0 

BALD  KNOQ 

72 

70 

72 

73 

64 

67 

63 

66 

63 

60 

51 

50 

63 

64 

62 

49 

60 

65 

70 

73 

63 

61.1 

HIN 

33 

48 

36 

34 

42 

42 

34 

22 

28 

31 

56 

44 

35 

56 

35 

3  1 

49 

47 

39 

34 

42 

4  1 

40 

54 

44 

38 

27 

42 

37 

40 

52 

39. S 

BATESVILLE  LIVESTOCIC 

45 

5  7 

64 

70 

70 

74 

75 

62 

69 

56 

68 

57 

58 

44 

47 

61 

64 

57 

47 

60 

67 

70 

73 

59.8 

MIN 

21 

39 

32 

28 

32 

40 

31 

20 

19 

32 

40 

33 

36 

30 

29 

36 

46 

41 

29 

31 

39 

36 

45 

4  1 

36 

24 

28 

39 

40 

46 

34.3 

batesville  l  and  d  no  1 

73 

70 

74 

75 

63 

68 

64 

6  7 

64 

55 

52 

49 

61 

65 

63 

46 

60 

66 

72 

73 

69 

61.5 

M  1  N 

29 

32 

34 

26 

36 

4  1 

30 

23 

28 

3  1 

56 

36 

30 

55 

29 

26 

4  7 

4  7 

43 

26 

41 

40 

36 

53 

38 

24 

33 

36 

39 

53 

37.0 

BENTON 

50 

62 

73 

7 1 

73 

76 

70 

64 

70 

64 

70 

67 

61 

52 

57 

60 

62 

55 

52 

62 

65 

69 

71 

65 

62.  1 

MIN 

35 

37 

40 

40 

42 

43 

35 

22 

27 

31 

60 

43 

33 

50 

34 

30 

45 

47 

39 

36 

43 

44 

42 

47 

38 

37 

29 

42 

33 

38 

53 

39.3 

BENTONV I LLE 

55 

65 

69 

72 

64 

57 

66 

56 

50 

53 

56 

46 

46 

46 

55 

45 

46 

55 

65 

68 

70 

59 

56.2 

MIN 

27 

35 

34 

36 

37 

33 

24 

17 

28 

35 

51 

35 

39 

47 

28 

29 

4  3 

43 

36 

30 

40 

36 

39 

35 

35 

30 

26 

30 

33 

40 

51 

35.0 

6LAICELY  MOUNTAIN  DAM 

50 

63 

7  3 

70 

71 

75 

70 

66 

70 

56 

66 

66 

53 

5  1 

60 

59 

59 

48 

52 

60 

66 

69 

70 

60.8 

MIN 

31 

36 

39 

38 

41 

41 

37 

25 

27 

33 

44 

40 

33 

37 

39 

29 

35 

47 

39 

41 

42 

45 

42 

40 

40 

37 

28 

39 

33 

39 

45 

37.5 

BL  YTHEV I L  L  E 

65 

74 

75 

69 

66 

67 

64 

59 

54 

50 

4  7 

63 

63 

59 

48 

55 

66 

70 

74 

69 

59.9 

MIN 

31 

37 

31 

30 

35 

42 

33 

25 

34 

32 

51 

44 

37 

55 

36 

33 

46 

42 

34 

41 

39 

41 

52 

38 

33 

41 

42 

46 

52 

39.5 

BOONEV I LLE 

65 

54 

70 

70 

58 

58 

53 

56 

55 

58 

48 

5  1 

59 

65 

72 

7  1 

67 

60.4 

HIN 

32 

39 

42 

'.0 

40 

4  1 

32 

20 

29 

39 

61 

40 

43 

52 

30 

47 

48 

40 

40 

43 

45 

41 

38 

4  1 

36 

28 

36 

35 

42 

53 

39.5 

BR  1 NKLE  Y 

65 

65 

67 

68 

65 

65 

60 

56 

50 

65 

65 

4  7 

60 

65 

69 

75 

76 

62.9 

MIN 

30 

39 

38 

36 

42 

41 

32 

24 

33 

35 

48 

44 

39 

57 

36 

32 

36 

46 

40 

38 

43 

41 

40 

43 

36 

27 

43 

38 

40 

51 

39.0 

CAMDEN  1 

76 

66 

73 

62 

72 

68 

59 

60 

70 

60 

63 

54 

55 

65 

65 

73 

73 

64.5 

MIN 

34 

38 

41 

44 

44 

45 

40 

25 

26 

38 

39 

49 

41 

42 

37 

33 

35 

49 

44 

44 

44 

45 

46 

47 

42 

40 

34 

37 

36 

40 

46 

40.2 

CAMP  CHAFFEE 

40 

60 

70 

63 

65 

54 

58 

59 

50 

4  7 

57 

55 

54 

48 

52 

55 

65 

72 

71 

56.9 

HIN 

32 

38 

41 

39 

42 

38 

32 

20 

27 

33 

45 

39 

37 

49 

26 

3  1 

49 

48 

41 

36 

42 

43 

42 

39 

40 

35 

29 

32 

33 

37 

49 

37.7 

CLARKSV 1 LLE 

MAX 

65 

6  1 

55 

54 

52 

49 

48 

44 

59 

66 

76 

70 

75 

72 

64 

67 

63 

61 

64 

60 

50 

53 

54 

59 

52 

53 

56 

64 

70 

71 

66 

60.5 

MIN 

31 

38 

41 

40 

42 

4  3 

31 

21 

26 

36 

60 

39 

36 

53 

29 

36 

4  7 

47 

41 

35 

42 

44 

41 

44 

41 

36 

29 

30 

35 

42 

53 

39.1 

CONWAY 

65 

51 

56 

52 

72 

7  3 

69 

74 

64 

66 

64 

66 

64 

60 

51 

52 

61 

63 

59 

50 

59 

64 

71 

72 

69 

61.6 

MIN 

33 

40 

39 

40 

39 

43 

33 

24 

32 

37 

58 

43 

37 

54 

34 

32 

46 

47 

40 

34 

44 

43 

41 

50 

42 

38 

29 

40 

38 

42 

52 

40.2 

CORN  I NG 

MAX 

49 

47 

52 

42 

48 

51 

67 

7  1 

67 

72 

66 

6  1 

67 

66 

63 

59 

55 

52 

49 

59 

63 

52 

46 

57 

65 

69 

73 

71 

58.9 

MIN 

32 

34 

28 

36 

38 

40 

32 

22 

33 

32 

55 

40 

36 

48 

33 

3  2 

49 

48 

38 

32 

39 

37 

43 

50 

42 

37 

31 

40 

44 

44 

50 

38.5 

f one c  CT  T     7  c 

5 1 

5  1 

72 

67 

79 

83 

71 

71 

70 

69 

66 

5  5 

65 

73 

75 

72 

67.8 

MIN 

35 

35 

47 

44 

40 

47 

39 

26 

29 

35 

60 

50 

42 

53 

39 

3  3 

46 

50 

44 

42 

45 

50 

46 

49 

46 

40 

29 

47 

32 

39 

55 

42.4 

CUMMINS  FARM 

63 

49 

62 

61 

5  3 

4  7 

48 

56 

7  1 

7  1 

69 

7  3 

74 

7  1 

67 

65 

70 

70 

60 

57 

64 

65 

63 

4  7 

63 

7  1 

66 

62.9 

MIN 

33 

39 

40 

40 

45 

42 

33 

25 

30 

34 

57 

46 

40 

54 

35 

3  3 

4  1 

46 

40 

38 

41 

43 

42 

50 

42 

37 

26 

42 

39 

37 

51 

40.1 

DARDANELLE 

MAX 

60 

5  3 

55 

52 

5  1 

50 

48 

60 

70 

70 

72 

7  7 

74 

64 

67 

57 

5  5 

72 

68 

61.3 

MIN 

38 

40 

41 

40 

41 

34 

24 

33 

37 

61 

42 

37 

51 

34 

34 

4  7 

48 

42 

36 

43 

44 

41 

45 

41 

37 

30 

36 

37 

43 

53 

40.  5 

OE  QUEEN 

MAX 

71 

6  1 

59 

56 

52 

5  7 

49 

52 

69 

72 

76 

74 

73 

77 

69 

68 

65 

69 

72 

63 

54 

69 

61 

52 

4  7 

60 

57 

70 

72 

69 

72 

64.  1 

MIN 

31 

40 

43 

43 

45 

36 

34 

18 

28 

38 

60 

40 

38 

49 

29 

32 

4  6 

46 

36 

44 

42 

37 

46 

35 

39 

36 

30 

39 

34 

42 

54 

39.2 

DES  ARC 

MAX 

59 

66 

56 

5  1 

5  1 

52 

4  7 

3  8 

4  7 

57 

69 

71 

69 

74 

73 

73 

66 

68 

63 

52 

48 

55 

65 

64 

6 1 

65 

70 

74 

60.2 

MIN 

34 

41 

37 

36 

36 

37 

35 

25 

27 

38 

43 

45 

36 

43 

36 

3  6 

40 

32 

41 

35 

40 

42 

41 

44 

45 

40 

31 

37 

42 

43 

52 

36.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 

63 

59 

51 

54 

46 

4  3 

40 

4  1 

58 

60 

6  7 

64 

67 

65 

60 

62 

55 

6  1 

52 

45 

50 

65 

60 

54.8 

MIN 

37 

42 

30 

33 

33 

34 

22 

15 

28 

36 

55 

41 

43 

52 

29 

40 

4  1 

40 

33 

29 

35 

37 

35 

37 

33 

27 

31 

33 

42 

46 

47 

36.  1 

DUMAS  1 

MAX 

66 

60 

50 

60 

64 

52 

48 

50 

55 

72 

72 

67 

7  7 

61 

67 

68 

63 

70 

65 

58 

60 

60 

65 

68 

5  8 

60 

63 

75 

65 

63.  1 

MIN 

35 

41 

43 

42 

43 

44 

36 

25 

34 

44 

59 

46 

46 

57 

37 

34 

49 

49 

42 

40 

42 

43 

52 

43 

38 

30 

45 

39 

42 

54 

42.6 

EL   DORADO  CAA  AP 

MAX 

66 

62 

53 

63 

65 

58 

44 

49 

64 

7 1 

70 

78 

77 

65 

72 

65 

64.6 

MIN 

39 

37 

45 

44 

45 

44 

32 

23 

38 

41 

57 

44 

42 

50 

39 

33 

50 

51 

45 

46 

43 

44 

50 

44 

35 

35 

31 

41 

34 

43 

57 

42.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

61 

56 

55 

57 

48 

48 

45 

4  3 

56 

6  7 

68 

69 

74 

69 

5  7 

67 

57 

50 

70 

57.1 

MIN 

31 

38 

32 

33 

34 

35 

23 

14 

28 

38 

50 

39 

45 

45 

29 

34 

44 

42 

35 

26 

38 

36 

37 

39 

33 

30 

26 

31 

39 

43 

50 

35.5 

FAYETTEVILLE 

MAX 

61 

53 

57 

57 

49 

51 

44 

45 

57 

67 

67 

69 

73 

64 

59 

67 

56 

57.3 

MIN 

31 

40 

35 

39 

35 

36 

2  3 

1  8 

29 

35 

53 

36 

45 

46 

30 

30 

4  5 

45 

34 

33 

39 

39 

40 

36 

35 

30 

27 

29 

38 

39 

51 

36.2 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

60 

52 

55 

57 

45 

51 

34 

44 

55 

66 

6? 

67 

70 

62 

57 

64 

57 

52 

52 

55 

46 

5  3 

5  1 

46 

62 

6  7 

67 

62 

55.9 

MIN 

28 

34 

37 

39 

36 

33 

22 

15 

29 

32 

42 

35 

45 

38 

24 

2  5 

4  5 

36 

34 

32 

40 

40 

41 

35 

33 

29 

25 

29 

33 

35 

53 

34.  1 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

59 

58 

54 

55 

5  1 

50 

46 

43 

54 

65 

66 

66 

69 

69 

56 

65 

57 

5  1 

5  1 

57 

50 

50 

52 

48 

56.5 

MIN 

28 

37 

34 

37 

34 

33 

22 

17 

28 

32 

51 

36 

44 

43 

27 

27 

43 

43 

46 

31 

39 

38 

38 

36 

34 

29 

25 

28 

35 

36 

49 

34.8 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

62 

53 

52 

56 

49 

4  7 

42 

49 

55 

66 

75 

70 

76 

7  1 

56 

70 

53 

68 

49 

5  5 

56.5 

MIN 

34 

35 

31 

29 

37 

38 

26 

19 

33 

32 

50 

34 

39 

43 

29 

2  6 

47 

44 

34 

28 

39 

38 

41 

42 

40 

26 

24 

31 

33 

42 

52 

35.4 

FORDYCE  6  W 

MAX 

66 

63 

50 

56 

61 

52 

50 

49 

62 

75 

73 

70 

77 

77 

65 

71 

67 

68 

68 

64 

64.2 

HIN 

37 

45 

40 

42 

43 

42 

38 

21 

31 

40 

60 

47 

42 

57 

35 

35 

47 

47 

41 

40 

43 

46 

42 

46 

42 

36 

32 

44 

43 

49 

54 

42.2 

FORT   SMITH  WB  AP 

MAX 

65 

54 

56 

56 

49 

53 

39 

47 

58 

70 

75 

73 

7  7 

66 

6  1 

64 

53 

56 

59 

58.6 

MIN 

36 

43 

44 

41 

42 

38 

29 

22 

34 

38 

49 

43 

42 

45 

35 

37 

46 

45 

42 

40 

43 

45 

42 

41 

38 

35 

32 

34 

37 

45 

53 

39.9 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

65 

64 

56 

54 

53 

53 

50 

44 

61 

68 

72 

69 

73 

72 

62 

63 

62 

56 

60 

50 

59.7 

MIN 

2  8 

3  5 

39 

36 

39 

39 

29 

1  5 

27 

30 

6  1 

35 

43 

53 

27 

37 

46 

46 

49 

32 

42 

43 

41 

36 

38 

34 

25 

37 

30 

35 

53 

37.5 

GILBERT 

HAX 

67 

59 

57 

55 

52 

49 

45 

51 

58 

66 

76 

73 

75 

71 

6  1 

69 

59 

72 

61.1 

H  I N 

2  8 

2  9 

30 

26 

36 

39 

28 

I  7 

2  5 

27 

63 

30 

27 

47 

23 

22 

43 

46 

38 

26 

42 

40 

42 

50 

36 

35 

21 

27 

29 

36 

52 

34.3 

GRANNIS 

HAX 

70 

60 

55 

53 

52 

55 

49 

50 

66 

68 

70 

69 

72 

67 

59 

66 

62 

7  1 

68 

5  9 

52 

61.0 

3  3 

1  7 

32 

39 

56 

43 

39 

48 

30 

37 

45 

46 

36 

43 

40 

40 

43 

34 

37 

34 

31 

35 

36 

42 

52 

38.7 

GRAVETTE 

MAX 

60 

57 

57 

57 

51 

51 

44 

55 

68 

64 

69 

73 

65 

56 

66 

58 

50 

5  1 

5  5 

49 

50 

5  2 

70 

70 

57.0 

36 

2  2 

12 

26 

36 

50 

33 

42 

40 

25 

30 

43 

42 

34 

30 

39 

37 

36 

34 

34 

29 

24 

28 

36 

43 

49 

34.  1 

HARRISON 

HAX 

61 

57 

53 

52 

50 

50 

55 

65 

71 

68 

74 

69 

56 

67 

57 

65 

51 

54 

50 

45 

51 

63 

55 

45 

56 

65 

69 

72 

67 

59.2 

HIN 

30 

33 

30 

30 

32 

25 

27 

28 

52 

31 

41 

46 

25 

23 

43 

43 

35 

25 

36 

35 

37 

44 

35 

31 

24 

32 

32 

39 

47 

34.2 

HELENA 

HAX 

65 

62 

50 

60 

57 

54 

49 

44 

5'3 

66 

70 

68 

76 

77 

72 

66 

65 

63 

62 

57 

54 

52 

70 

68 

64 

50 

60 

65 

70 

72 

68 

62.3 

HIN 

33 

42 

40 

38 

45 

48 

35 

26 

33 

35 

55 

47 

40 

59 

42 

35 

45 

46 

43 

38 

43 

43 

40 

56 

46 

40 

30 

43 

41 

42 

55 

42.  1 

HOPE  3  NE 

HAX 

64 

68 

52 

53 

58 

60 

56 

45 

48 

64 

75 

69 

69 

76 

70 

65 

68 

71 

63 

67 

56 

56 

69 

56 

59 

48 

55 

63 

65 

71 

71 

62.3 

MIN 

35 

42 

45 

43 

43 

45 

36 

22 

25 

37 

47 

49 

41 

46 

37 

35 

42 

42 

40 

42 

43 

46 

41 

41 

36 

32 

37 

37 

41 

50 

40..  1 

3««  r«fereiu:«  notes  follovtog  Stktloa  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1957 


Station 

Day 

Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

68 

65 

56 

54 

52 

50 

46 

49 

64 

70 

69 

71 

76 

73 

66 

71 

68 

61 

51 

60 

57 

60 

51 

53 

56 

67 

70 

70 

66 

62. 

3 

MIN 

39 

45 

39 

39 

4  t 

4  3 

34 

24 

3  7 

39 

60 

45 

4  1 

57 

3  7 

39 

46 

46 

40 

39 

42 

46 

41 

45 

40 

35 

3  1 

40 

45 

46 

52 

41. 

7 

JONESaORO 

MAX 

64 

60 

53 

53 

50 

52 

47 

47 

55 

64 

71 

67 

75 

76 

61 

69 

63 

64 

60 

53 

50 

46 

60 

68 

59 

46 

56 

65 

72 

74 

69 

60. 

4 

MIN 

34 

40 

32 

32 

39 

42 

36 

24 

35 

3  3 

57 

46 

39 

52 

37 

35 

49 

49 

43 

34 

41 

39 

43 

53 

45 

36 

32 

41 

4  7 

47 

54 

40. 

9 

KEO 

MAX 

66 

59 

52 

59 

51 

49 

44 

50 

57 

74 

71 

66 

74 

76 

63 

68 

69 

66 

58 

61 

55 

63 

64 

66 

50 

59 

65 

70 

72 

66 

61. 

5 

MIN 

3  5 

42 

39 

39 

43 

42 

35 

2  5 

32 

34 

58 

37 

54 

34 

33 

46 

42 

40 

36 

43 

43 

39 

50 

43 

39 

29 

44 

38 

43 

62 

40. 

5 

LEAD  HILL 

MAX 

62 

52 

54 

57 

52 

46 

45 

48 

54 

68 

73 

71 

75 

72 

56 

65 

48 

56 

50 

48 

51 

63 

55 

44 

58 

64 

70 

73 

63 

68. 

9 

MIN 

2  8 

30 

28 

34 

32 

3  8 

2  6 

1 4 

2  7 

2  8 

50 

30 

43 

47 

30 

22 

46 

45 

40 

25 

40 

40 

42 

46 

38 

33 

22 

28 

2  9 

30 

52 

34. 

3 

LITTLE   ROCH  WB 

AP 

MAX 

66 

56 

50 

55 

51 

46 

43 

48 

59 

74 

70 

68 

74 

73 

64 

70 

63 

52 

50 

52 

61 

63 

63 

50 

57 

64 

71 

73 

64 

60. 

2 

MIN 

42 

4  3 

39 

39 

4  3 

4  3 

30 

2  6 

34 

3  7 

54 

47 

3  9 

49 

40 

37 

46 

60 

43 

40 

42 

4  7 

38 

3  3 

41. 

9 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

67 

61 

52 

64 

55 

55 

53 

49 

65 

74 

70 

70 

76 

77 

72 

70 

66 

63 

61 

69 

64 

57 

52 

53 

64 

61 

71 

71 

70 

64. 

4 

MIN 

3  9 

37 

45 

3  6 

2  2 

32 

4  1 

6 1 

4  8 

42 

57 

32 

51 

52 

42 

44 

43 

49 

45 

4  1 

3  9 

32 

42 

3  5 

43 

42. 

7 

MALVERN 

MAX 

68 

67 

53 

55 

53 

52 

46 

50 

63 

75 

71 

72 

77 

76 

66 

69 

67 

64 

62 

60 

59 

62 

66 

57 

60 

66 

69 

71 

66 

63. 

3 

MIN 

3  7 

30 

47 

46 

40 

40 

42 

46 

41 

46 

39 

36 

29 

42 

34 

39 

53 

39. 

7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

63 

56 

54 

56 

49 

50 

44 

48 

56 

65 

71 

69 

74 

74 

59 

66 

67 

61 

66 

60 

46 

64 

61 

56 

41 

69 

66 

68 

72 

65 

69. 

2 

MIN 

2  7 

28 

2  6 

24 

38 

39 

2  6 

1  9 

30 

54 

32 

5  1 

30 

24 

47 

46 

40 

26 

39 

36 

41 

49 

38 

34 

24 

35 

35 

39 

49 

35. 

2 

MARIANNA   2  S 

MAX 

64 

63 

50 

56 

56 

53 

46 

44 

53 

66 

69 

68 

74 

76 

69 

6  7 

65 

63 

62 

55 

62 

61 

69 

68 

63 

49 

59 

65 

69 

72 

67 

61. 

5 

MIN 

30 

42 

38 

35 

43 

4  3 

3  3 

2  5 

3  2 

3  3 

53 

45 

4  1 

5  7 

3  7 

34 

46 

47 

41 

33 

42 

42 

40 

55 

43 

38 

28 

44 

39 

42 

52 

40. 

4 

MARKED  TREE 

MAX 

61 

60 

49 

55 

54 

52 

50 

44 

50 

65 

70 

66 

72 

75 

63 

68 

66 

60 

60 

64 

52 

46 

65 

67 

56 

52 

58 

64 

70 

74 

66 

60. 

3 

MIN 

30 

37 

34 

3  1 

40 

4  3 

3  3 

2  5 

35 

3  3 

54 

45 

39 

55 

38 

35 

46 

48 

41 

34 

41 

40 

4  1 

54 

44 

38 

30 

41 

4  1 

45 

52 

40 

2 

MARSHALL 

MAX 

63 

59 

55 

54 

51 

46 

40 

47 

56 

65 

73 

69 

71 

70 

61 

66 

58 

70 

66 

60 

50 

43 

58 

60 

56 

46 

58 

66 

71 

70 

65 

59, 

5 

MIN 

33 

36 

33 

34 

38 

36 

30 

16 

3  1 

39 

59 

36 

36 

55 

30 

25 

45 

45 

40 

26 

39 

42 

42 

50 

40 

28 

30 

33 

34 

42 

50 

37. 

5 

MENA 

MAX 

68 

60 

54 

55 

50 

51 

45 

52 

64 

70 

75 

70 

75 

66 

63 

67 

61 

67 

62 

66 

49 

66 

58 

63 

48 

63 

56 

63 

69 

69 

68 

60. 

7 

MIN 

36 

43 

40 

39 

39 

36 

30 

20 

3  1 

38 

61 

43 

39 

52 

31 

35 

47 

46 

36 

40 

41 

43 

42 

37 

36 

32 

30 

34 

45 

44 

52 

39. 

4 

MONTICELLO    3  S 

MAX 

67 

65 

49 

OO 

65 

55 

49 

48 

61 

74 

73 

67 

72 

79 

66 

68 

64 

72 

65 

60 

64 

64 

65 

64 

63 

60 

62 

62 

72 

74 

68 

64, 

1 

MIN 

35 

37 

45 

45 

46 

4  5 

36 

24 

3  1 

40 

6 1 

47 

47 

59 

37 

33 

48 

48 

42 

40 

43 

46 

44 

50 

44 

39 

32 

44 

35 

43 

56 

42 

6 

MORRILTON 

MAX 

65 

56 

51 

55 

53 

52 

45 

47 

58 

69 

73 

70 

75 

74 

69 

65 

65 

66 

62 

61 

49 

52 

59 

62 

56 

51 

56 

64 

72 

71 

66 

61 

0 

MIN 

40 

40 

40 

37 

40 

44 

3  3 

2  5 

34 

35 

60 

43 

3  7 

50 

35 

33 

47 

47 

4  1 

34 

43 

43 

40 

46 

42 

39 

29 

40 

40 

43 

53 

40 

6 

MOUNT  IDA 

MAX 

69 

58 

56 

55 

56 

50 

42 

52 

65 

69 

70 

69 

73 

68 

65 

68 

60 

66 

70 

68 

62 

61 

67 

56 

52 

52 

67 

65 

69 

69 

67 

61 

2 

MIN 

3  1 

33 

36 

37 

40 

4  1 

32 

19 

26 

35 

37 

30 

46 

29 

27 

39 

45 

40 

39 

41 

44 

42 

39 

40 

36 

26 

36 

31 

36 

42 

35 

8 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

55 

54 

45 

46 

37 

36 

35 

55 

57 

66 

65 

66 

60 

58 

59 

43 

69 

50 

46 

45 

44 

48 

48 

40 

39 

47 

55 

61 

67 

52 

50 

7 

MIN 

33 

40 

34 

33 

34 

35 

20 

1  3 

2  7 

32 

52 

43 

40 

48 

2  6 

34 

34 

41 

32 

33 

34 

36 

34 

34 

33 

24 

32 

33 

43 

46 

40 

34 

7 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

61 

60 

52 

54 

50 

46 

45 

47 

64 

72 

66 

73 

72 

56 

66 

55 

65 

52 

56 

61 

50 

60 

63 

59 

60 

56 

64 

67 

69 

72 

69 

2 

MIN 

39 

35 

26 

28 

39 

36 

26 

20 

3  1 

54 

36 

40 

53 

32 

34 

34 

46 

35 

29 

37 

36 

40 

40 

41 

34 

27 

37 

40 

40 

44 

36 

5 

MOUNTAIN   HOME  C 

OF  ENG 

MAX 

59 

61 

53 

52 

54 

46 

46 

36 

48 

53 

65 

73 

69 

74 

72 

56 

66 

54 

66 

48 

55 

43 

46 

66 

63 

53 

42 

57 

65 

67 

72 

57, 

3 

MIN 

26 

37 

29 

29 

32 

39 

28 

1  9 

22 

32 

38 

33 

34 

35 

29 

26 

31 

46 

40 

27 

33 

37 

37 

41 

41 

34 

23 

29 

34 

43 

46 

33, 

3 

NARROWS  DAM 

MAX 

69 

70 

54 

59 

60 

55 

55 

44 

51 

66 

72 

70 

73 

75 

70 

68 

70 

57 

69 

66 

59 

53 

67 

56 

56 

46 

57 

58 

68 

71 

69 

62 

5 

MIN 

29 

31 

44 

43 

43 

42 

37 

19 

2  1 

32 

44 

40 

33 

42 

30 

30 

38 

48 

36 

41 

43 

42 

44 

35 

37 

37 

29 

39 

34 

37 

47 

37 

0 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 

65 

66 

52 

56 

56 

53 

55 

44 

50 

65 

71 

70 

70 

73 

68 

66 

68 

56 

65 

68 

55 

54 

65 

66 

60 

46 

55 

57 

65 

68 

66 

60 

5 

MIN 

31 

36 

43 

43 

43 

4  1 

35 

2  1 

2  1 

34 

45 

44 

4 1 

45 

30 

34 

45 

47 

38 

36 

42 

38 

43 

37 

39 

36 

34 

37 

38 

J9 

48 

38 

3 

NEWPORT 

MAX 

66 

57 

52 

57 

51 

48 

47 

50 

56 

64 

72 

66 

75 

74 

65 

69 

63 

68 

63 

67 

53 

49 

62 

66 

63 

52 

60 

66 

74 

76 

68 

61 

6 

MIN 

34 

39 

35 

32 

4  1 

42 

35 

2  5 

36 

35 

57 

45 

38 

57 

36 

35 

49 

48 

44 

35 

42 

41 

40 

54 

46 

39 

30 

40 

43 

46 

53 

41 

1 

NIMROD  DAM 

MAX 

65 

67 

50 

55 

57 

45 

46 

42 

49 

62 

71 

73 

72 

75 

73 

66 

67 

63 

66 

46 

55 

56 

60 

53 

62 

61 

65 

71 

71 

60 

5 

MIN 

32 

37 

36 

38 

40 

40 

34 

22 

24 

32 

49 

36 

40 

47 

30 

26 

34 

46 

40 

32 

35 

42 

38 

43 

38 

35 

26 

30 

35 

38 

52 

36 

5 

OKAY 

MAX 

70 

66 

56 

58 

60 

56 

53 

50 

68 

74 

73 

71 

76 

74 

67 

7  \ 

69 

66 

68 

66 

57 

70 

66 

66 

52 

56 

62 

68 

71 

70 

71 

65 

0 

MIN 

34 

40 

44 

45 

4  7 

38 

2  1 

33 

4  3 

6 1 

46 

40 

53 

34 

36 

49 

48 

4  1 

44 

46 

43 

46 

42 

40 

39 

34 

44 

39 

43 

55 

42 

4 

OZARK 

MAX 

67 

58 

57 

56 

51 

52 

49 

46 

62 

69 

76 

72 

75 

66 

64 

67 

59 

62 

64 

54 

49 

56 

54 

54 

53 

55 

56 

65 

71 

71 

65 

60 

6 

MIN 

35 

4  1 

42 

42 

45 

44 

3  1 

20 

30 

36 

59 

42 

42 

53 

32 

36 

52 

46 

39 

39 

43 

45 

42 

44 

42 

36 

33 

31 

36 

43 

63 

40 

6 

PARAGOULD 

MAX 

61 

59 

54 

52 

52 

52 

49 

44 

51 

63 

70 

67 

70 

70 

59 

65 

63 

60 

59 

52 

48 

50 

60 

64 

69 

49 

55 

63 

70 

71 

69 

59 

0 

MIN 

30 

34 

28 

30 

36 

41 

30 

24 

34 

3  1 

50 

4  1 

33 

51 

34 

30 

47 

46 

41 

30 

40 

37 

43 

62 

43 

37 

30 

39 

42 

43 

51 

36 

0 

PARIS 

MAX 

65 

62 

55 

55 

50 

50 

47 

46 

60 

67 

78 

71 

75 

70 

62 

66 

64 

60 

59 

55 

60 

55 

54 

69 

61 

51 

66 

66 

72 

70 

67 

60 

3 

MIN 

3  7 

39 

41 

40 

42 

4  3 

33 

2  1 

33 

33 

64 

40 

35 

49 

3 1 

31 

47 

47 

40 

37 

43 

45 

41 

43 

41 

36 

26 

32 

35 

40 

53 

39 

4 

PERRYVI LLE 

MAX 

68 

63 

53 

56 

54 

51 

46 

48 

63 

71 

70 

69 

76 

76 

65 

71 

63 

69 

64 

61 

50 

54 

59 

63 

57 

53 

62 

67 

72 

70 

66 

62 

3 

MIN 

35 

36 

38 

39 

36 

4  1 

31 

2  3 

33 

35 

59 

40 

32 

46 

32 

28 

48 

47 

49 

33 

43 

44 

39 

47 

36 

37 

26 

42 

35 

41 

52 

38 

9 

PINE  BLUFF 

MAX 

68 

60 

48 

56 

53 

54 

46 

51 

59 

75 

71 

66 

79 

79 

63 

69 

60 

70 

66 

57 

57 

60 

63 

66 

56 

50 

61 

65 

72 

74 

66 

62 

7 

MIN 

3  7 

45 

4  1 

42 

4  5 

44 

3  7 

2  5 

3  5 

36 

49 

48 

42 

41 

44 

45 

43 

50 

42 

40 

33 

45 

46 

44 

53 

43 

1 

PINE  BLUFF  CAA 

AP 

MAX 

66 

60 

46 

59 

52 

50 

44 

50 

57 

75 

71 

66 

76 

79 

61 

68 

59 

71 

63 

56 

57 

68 

63 

66 

56 

50 

61 

64 

71 

74 

66 

61 

B 

MIN 

36 

42 

42 

42 

45 

4  2 

30 

2  5 

36 

5  3 

35 

60 

60 

42 

4  1 

44 

46 

43 

46 

40 

34 

32 

44 

39 

45 

53 

41 

7 

POCAHONTAS  1 

MAX 

65 

63 

59 

53 

50 

49 

45 

47 

59 

62 

70 

66 

68 

75 

61 

65 

63 

63 

55 

52 

48 

58 

66 

54 

49 

67 

66 

72 

73 

68 

60 

5 

MIN 

29 

29 

2  7 

29 

37 

4  I 

29 

2  1 

35 

30 

54 

3  5 

5  I 

26 

47 

46 

4  1 

31 

40 

37 

43 

53 

42 

3  I 

28 

39 

38 

43 

50 

37 

1 

PORTLAND 

MAX 

61 

65 

60 

58 

61 

60 

53 

40 

51 

62 

71 

70 

65 

60 

76 

70 

70 

72 

66 

65 

64 

66 

67 

66 

56 

50 

61 

62 

72 

72 

63 

4 

MIN 

37 

36 

42 

40 

44 

4  1 

40 

26 

30 

37 

38 

50 

47 

41 

42 

42 

46 

48 

44 

38 

32 

33 

38 

38 

42 

40 

6 

PRESCOTT 

MAX 

63 

69 

57 

54 

56 

60 

56 

43 

46 

65 

74 

71 

70 

77 

75 

65 

56 

65 

66 

55 

56 

67 

66 

59 

48 

60 

62 

65 

72 

72 

62 

2 

MIN 

3  1 

40 

42 

43 

43 

4  4 

37 

2  1 

2  1 

32 

38 

4  5 

34 

34 

34 

46 

36 

38 

41 

42 

42 

43 

38 

37 

30 

30 

37 

38 

41 

37 

5 

ROGERS 

MAX 

60 

56 

56 

56 

50 

50 

46 

43 

53 

65 

65 

67 

72 

66 

55 

66 

5  7 

50 

49 

56 

60 

48 

48 

55 

47 

47 

54 

64 

67 

69 

63 

66 

5 

MIN 

33 

40 

33 

39 

36 

36 

24 

1  6 

2  9 

36 

5 1 

38 

4  3 

42 

29 

33 

45 

44 

31 

32 

40 

37 

36 

37 

36 

3  1 

27 

30 

39 

44 

50 

36 

2 

RUSSELLVILLE 

MAX 

67 

65 

53 

55 

53 

49 

48 

45 

60 

68 

74 

71 

76 

72 

63 

67 

65 

65 

62 

60 

50 

53 

56 

62 

54 

53 

59 

65 

72 

72 

66 

61 

3 

MIN 

36 

36 

41 

39 

42 

44 

35 

23 

32 

33 

57 

41 

43 

56 

34 

33 

44 

42 

46 

36 

43 

44 

42 

47 

41 

40 

29 

37 

36 

44 

54 

40 

4 

SAINT  CHARLES 

MAX 

56 

64 

62 

54 

52 

54 

47 

37 

45 

55 

71 

70 

69 

76 

77 

63 

69 

62 

66 

63 

66 

63 

57 

69 

69 

56 

45 

61 

66 

69 

75 

60 

9 

MIN 

34 

40 

42 

40 

4  1 

36 

26 

2  9 

39 

49 

48 

43 

40 

43 

43 

42 

56 

46 

4  1 

31 

40 

39 

44 

53 

41 

6 

SEARCY 

MAX 

67 

64 

50 

56 

53 

47 

47 

47 

58 

69 

73 

68 

73 

74 

64 

67 

65 

67 

65 

60 

57 

50 

62 

64 

67 

50 

60 

66 

72 

73 

66 

61 

7 

MIN 

3  3 

3  7 

33 

48 

54 

53 

40 

6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

66 

57 

51 

55 

51 

52 

50 

48 

59 

74 

70 

68 

74 

73 

66 

66 

61 

71 

63 

58 

50 

52 

62 

63 

51 

50 

57 

64 

71 

73 

61 

60 

8 

MIN 

42 

43 

39 

39 

43 

42 

40 

26 

34 

38 

54 

47 

39 

49 

40 

37 

48 

50 

42 

40 

43 

44 

46 

40 

38 

32 

33 

44 

43 

46 

54 

41 

8 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

62 

52 

56 

58 

51 

51 

44 

45 

57 

63 

65 

66 

72 

66 

56 

65 

59 

61 

62 

53 

50 

50 

62 

52 

45 

49 

56 

64 

69 

68 

68 

57 

1 

MIN 

28 

39 

35 

41 

36 

35 

24 

16 

26 

39 

54 

37 

47 

44 

26 

31 

45 

46 

36 

34 

41 

40 

41 

38 

36 

31 

26 

29 

36 

41 

52 

36 

5 

STUTTGART 

MAX 

66 

62 

51 

60 

56 

52 

46 

46 

57 

71 

70 

68 

77 

76 

68 

62 

66 

70 

63 

66 

52 

54 

64 

67 

65 

48 

60 

65 

71 

76 

70 

62 

6 

MIN 

35 

45 

41 

40 

43 

35 

26 

33 

36 

55 

46 

41 

56 

35 

31 

38 

48 

42 

38 

44 

43 

42 

52 

43 

39 

31 

45 

40 

44 

53 

41 

4 

S««  rsferenc*  notes  follovlnc  Ststloo  ladoz. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  1957 


Slalion 

Day 

Oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
M  IN 

34 

39 

40 

38 

5  8 

39 

5  1 

42 

46 

35 

25 

45 

25 

5  3 

33 

68 

38 

68 
45 

65 
41 

73 
43 

75 
36 

60 
55 

36 

60 
36 

66 
42 

60 
3b 

54 

37 

5  1 

42 

53 
40 

64 
43 

62 
43 

54 

45 
29 

58 
32 

62 

39 

67 
41 

71 
49 

56.  7 
37.8 

SUBIACO 

MAX 
M  I  N 

40 

5  7 
42 

41 

39 

40 

43 

30 

22 

34 

40 

60 

43 

41 

52 

36 

70 
36 

59 
46 

45 

40 

37 

48 
41 

55 
44 

5  3 
40 

60 
44 

52 
40 

5  1 
36 

57 
29 

64 

35 

72 
38 

72 
44 

67 
52 

60.4 
40.3 

TEXARKANA   W6  AP 

MAX 
MIN 

41 

44 

47 

45 

46 

44 

30 

23 

37 

47 

55 

7 1 
50 

46 

68 
46 

64 

37 

70 
39 

59 
49 

64 
49 

65 
42 

59 
46 

56 
45 

69 
44 

57 
48 

55 
42 

4  7 
41 

54 

39 

62 
37 

65 
45 

70 
42 

70 
51 

71 
57 

62.3 
43.7 

TURNPIKE 

MAX 
M  1  N 

34 

42 

31 

33 

35 

35 

25 

16 

30 

37 

56 

43 

45 

50 

31 

61 
40 

42 

35 

31 

36 

37 

5  1 

37 

44 

35 

44 

29 

50 
31 

61 
35 

65 
44 

65 
50 

59 
47 

54.0 
37.0 

UALORON 

MAX 
M  IN 

30 

40 

40 

37 

40 

42 

31 

2  1 

30 

35 

63 

40 

75 
35 

7  1 
51 

6  1 
28 

69 

30 

63 
44 

62 
42 

64 

50 
40 

5 1 
42 

60 
45 

57 
42 

54 

37 

50 
40 

5  1 

35 

57 
28 

63 
36 

70 
34 

69 

39 

67 
53 

60.6 
36.5 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

32 

36 

30 

30 

38 

42 

29 

24 

34 

33 

51 

42 

72 
37 

45 

60 
33 

66 

30 

63 
48 

63 

52 
34 

30 

48 
41 

48 
38 

60 
44 

66 
46 

56 
42 

44 

37 

56 

30 

65 

39 

69 
44 

73 
48 

69 
52 

58.  7 
38.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

36 

43 

45 

43 

42 

45 

37 

50 
24 

34 

38 

7  I 
60 

69 
48 

7 1 
46 

82 
59 

69 
39 

68 

63 

74 
49 

69 
44 

60 
40 

64 
43 

67 
45 

64 
44 

6  1 
43 

56 
42 

5  1 
40 

64 

31 

65 
44 

73 
36 

74 
41 

69 
55 

64.  7 
42.5 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

61 
40 

57 
4  1 

52 
35 

47 
34 

45 
34 

45 

34 

40 

21 

39 
16 

56 
28 

61 
40 

67 
54 

63 

68 
44 

67 
49 

57 
30 

61 

40 

53 
41 

57 
41 

54 

32 

52 
34 

43 

35 

45 

37 

47 

36 

51 
35 

44 

33 

46 

26 

48 

32 

58 
33 

63 
43 

66 
48 

60 
47 

54.0 
36.  7 

WILSON 

MAX 
MIN 

WYNNE 

MAX 
MIN 

62 
29 

55 
38 

50 
36 

56 
34 

55 
40 

49 
42 

48 

32 

45 
26 

51 

33 

66 
36 

70 
56 

66 
42 

73 
41 

73 
58 

66 
35 

66 
37 

64 
49 

63 
43 

63 

40 

52 
30 

51 
41 

47 
40 

65 
40 

68 
49 

57 
43 

50 
38 

57 
28 

62 
41 

69 
42 

73 
44 

68 
54 

60.0 
39.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  -  t 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.06 

.10 

.01 

.11 

.05 

.01 

.06 

.10 

.04 

.10 

.08 

.07 

.10 

.12 

.16 

.13 

.14 

.10 

.13 

.01 

.04 

.06 

.12 

.02 

.12 

.14 

.12 

.08 

2.508 

WIND 

28 

24 

19 

30 

39 

42 

60 

109 

23 

20 

53 

44 

12 

24 

80 

30 

26 

37 

55 

35 

47 

27 

41 

42 

35 

48 

35 

32 

25 

18 

39 

1179 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.12 

.10 

• 

.15 

.09 

.01 

.08 

.19 

.13 

.07 

.06 

.13 

.14 

.41 

• 

.24 

.07 

.20 

.29 

.05 

.14 

.03 

.23 

.13 

.19 

.07 

3.55B 

WIND 

23 

3 

87 

il 

65 

33 

68 

71 

49 

24 

68 

44 

24 

24 

59 

30 

45 

46 

24 

66 

106 

73 

71 

74 

79 

102 

29 

13 

24 

14% 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.02 

.04 

.08 

.17 

.06 

.13 

.13 

.13 

.21 

WIND 

28 

23 

26 

27 

54 

44 

57 

79 

47 

25 

105 

60 

12 

80 

103 

34 

48 

34 

68 

35 

48 

50 

31 

86 

53 

69 

37 

19 

20 

27 

48 

1479 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.  14 

.12 

.03 

.06 

.10 

.05 

.06 

.32 

.08 

.11 

.12 

.  12 

.16 

.21 

.15 

.18 

.12 

.09 

.00 

.15 

.03 

.15 

.03 

.11 

.05 

.  10 

.14 

3.20B 

WIND 

20 

29 

29 

33 

39 

42 

30 

96 

31 

23 

107 

46 

33 

41 

61 

37 

43 

40 

28 

37 

47 

29 

40 

33 

74 

59 

38 

44 

32 

35 

45 

1321 

NIMROD  OAM 

EVAP 

.13 

.19 

.00 

.05 

.07 

.01 

.01 

.14 

.13 

.05 

.13 

.14 

.15 

.13 

.07 

.13 

.14 

.10 

.00 

.03 

.05 

.15 

.07 

.  10 

.06 

.11 

.15 

.12 

2.81B 

WIND 

41 

23 

4 

4 

2* 

32 

18 

72 

44 

30 

62 

47 

15 

35 

125 

10 

42 

20 

78 

39 

16 

2 

11 

48 

36 

136 

57 

22 

24 

36 

33 

1186 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.07 

.08 

.04 

.05 

.08 

.00 

.00 

.19 

.13 

.05 

.09 

.12 

.17 

.11 

.14 

.02 

.08 

.14 

.04 

.01 

.05 

.02 

.18 

.08 

.12 

.09 

.12 

.10 

2.37 

WIND 

19 

11 

12 

46 

28 

18 

18 

50 

49 

20 

134 

96 

1 

39 

110 

13 

18 

3) 

18 

20 

38 

17 

15 

50 

65 

140 

47 

7 

0 

9 

35 

1174 

Bm  r*(«r«nc»  notaa  followlog  Ststloa  Iittes. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  t  D  1 

BRINKLEY 

CONWAY 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORT  SMITH  WB  AP 

GILBERT 

GRAVE  TIE 

JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MOUNT  IDA 

NEWPORT 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

ROGERS 

SEARCY 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 

I 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
I 
T 

T 
T 

B—  r«f«r*&c«  BoUs  follovlns  Stmtloa  Iad*i. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


HARCH  1957 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 

[AHCH  19S7 


Station 

County 

Drainage  I 

O 

-2 

S 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

Index  ] 

1 

■ss 

J 

Longiti 

■a 
i 

m 

Temp. 

Predp. 

Abbott 
«1  irla 
Alum  Fork 
Aly 

Amity  3 

3064 
0130 
0136 
01  SO 

Scott 

Lawrence 

Saline 

Yell 

Clark 

1 

7 
1 

3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
854 

5P 

7A 
5P 
7A 
7A 

James  V.  Williams 

Ruby  B-  Owens 

L,  R.  Water  Works 

Reba  V.  Swalm 

Mrs.  Alta  ?.  Garner 

3  C 
2  3  5  C 
3  C 
3 

Antolne 
ApUn  1  W 
Apple ton 
Arkadelphla 
Arkansas  City 

0178 
0188 
0196 
0220 
0234 

Pike 
Perry 
Pope 
Clark 

3 
1 

3 
2 

34  02 

34  SB 

35  25 
34  07 
33  37 

93  25 
93  00 
92  53 

91  12 

285 
400 
522 

6P 

8A 
7A 
HID 
7A 

Drew  A.  Lamb 
fobart  Watts 
John  A .  Jones 
Tillman  E.  Lawrence 
John  W.  Trammel  1 

3  C 
3 

C 

2  3  5  C 
3 

Athens 
Augusta 
Bald  Knob 

BatesvlUe  Livestock 

0286 
0300 
0326 
03S0 
045B 

Little  River 
Howard 
Woodruff 
White 

Independence 

7 
7 
7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 

218 
230 
571 

7P 
9A 

7P 
7A 
7A 

9A 

Southwestern  CLE 
Arra  D.  Parker 
Homer  W.  Chaney 
Univ.  of  Arkansas 
Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 

3  C 
2  3  5 

2  3  5  C 

BatesvlUe  L  ft  D  I 
Bear  Creek  Lake 
Bealy  Lake 
Beaver    1  8E 
Beebe 

0460 
0496 
0512 
0518 
0530 

Independence 

St.  Francis 

Carroll 

White 

7 
7 

5 

I 

35  45 

34  43 

35  05 

36  28 
35  04 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

7A 
HID 

5P 
7A 
MID 

James  J.  Hltchum 
U.S.  Forest  Service 
L.   G.  Adamson 
Harvey  E.  Shelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5      7  C 
C 

3 

C 

Beech  Grove 
Beedevlll« 
Benton 
Bentonvllle 
Berryvllle  4  NW 

0534 
0536 
0SB2 
0586 
0616 

Greene 

Saline 
Benton 
Carroll 

7 
7 
6 
1 
7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

6P 
6P 

8A 
%A 
8A 
7A 
7A 

3,  B.  Hammond 
P.  H.  Breckinridge 
Mrs.  Etta  C.  Burks 
Earle  L,  Browne 
David  L.  Stldhain 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

3  C 

Big  Fork 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blakely  Mountain  Dam 
Blue  Uountaln  Dan 

0664 
0676 
0746 
0764 
0798 

Polk 

Mississippi 

Garland 
Yell 

5 
7 
3 
1 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 
226 
259 
426 
455 

8A 

7A 

7A 
8* 
HID 

Anna  M.  Llles 
N.  W.  Douglas 
Lee  W.  HcKenney 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

3 
3 

3 

2  3  5  6  C 
C 

Bluff  City  3  311 
Blythevllle 
Boonevllle 
Bcitklnburg 

OBOO 
0806 
0830 
0842 
0848 

Mississippi 
Logan 
Van  Buren 
Nevada 

3 
5 

7 

3 

33  41 
35  56 

35  09 
35  39 
33  52 

93  09 
89  55 
93  55 

92  30 

93  20 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

71 
7  A 
7A 
HID 
7A 

Paul  M-  Adams 
Ivy  W.  Crawford 
Cleo  E,  Yandell 
Thomas  H  Pearson 
Iris  Elmore  Wicker 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
C 

3 

Bradford 
Brinkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Shoals  Dam 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

White 
Monroe 

Baxter 
Mississippi 

7 
2 

35  25 

34  54 

35  52 

36  22 
J5  49 

91  28 

91  10 
93  30 

92  34 
89  57 

205 
240 

5P 

7A 
5P 
7A 
MID 
6P 

Marshall  Hlcknon 
Robert  D.  Schaefer 
Beulah  F ,  Fowler 
Corps  of  Engineers 
G.  A.  Hale 

3 

2  3  5      7  C 
C 

3 

Cabot  4  SW 
Calico  Rock 
Canden  1 
Camden  2 
Canp  Chaffee 

1102 
1132 
1152 
1154 
1172 

Pulaski 

Izard 

Ouachita 

Sebastian 

7 
7 
3 
3 
1 

34  57 
36  08 
33  36 
33  35 

35  18 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  18 

289 
400 
116 
155 
419 

8A 

5P 
7A 
7A 
MID 
8A 

B.  H.  Walther 
Austin  D.  Harris 
Leonard  B.  Dlllwortl 
Edith  Z.  Lehman 
U.   S.  Army 

3 
3 

2  3  5  7 

C 

2  3  5 

Canaan  2  W 
Carlisle  1  S* 

Clarendon 
ClarksvllU 

1188 
1224 
1238 
1442 

1455 

Monroe 
Johnson 

1 

3 
7 

35  52 
34  47 
34  27 

34  41 

35  28 

92  44 
91  45 

93  01 
91  18 
93  28 

235 

172 
436 

6P 

MID 

8A 
MID 

7A 

6P 

CLOSED  ----- 
John  L.  Talt 
Ark.   Pwr  ft  Lgt  Co. 
B-   F.  Northern 
Dr.    Irving  F.  Beach 

10/29/56 
3 

C 

3 

2  3  5 

Clinton 
Cold  Springs 
Combs  3  SE 
ComptoD  2  NE 

1492 
1520 
1574 
1582 
1596 

Van  Buren 

Scott 

Madison 

Newton 

Faulkner 

7 
3 

7 
I 

35  35 

34  58 

35  48 

36  06 
35  09 

92  28 

93  54 
93  48 

510 
1250 
1400 
2166 

316 

5P 

7A 
7» 
HID 
MID 

5P 

Earl  B,  Rlddich 
Margaret  Zornes 
Maude  C ,  Brashears 
William  L.  Blnan 
Clarence  S ,  Williami 

3 
3 

C 
C 

2  3  5  7 

Corning 
Cotter 
Cove 

Crosse tt  7  S 
Crystal  Valley 

1632 
1640 
1666 
1730 
1750 

Clay 

Baxter 

Polk 

Pulaski 

7 
4 

3 
1 

36  24 
36  17 
34  26 

33  02 

34  42 

90  35 
92  31 
94  25 

91  56 

92  26 

293 
440 

1050 
175 
350 

7A 
5P 

7A 

7A 
5P 

Mrs.  Laura  Polk 

CLOSED  ----- 
Joe  C.  Allen 
U.S.  Forest  Service 
Vlrda  Byrd 

2  3  5      7  C 
3/1/57 
3 

2  3  5  7 
3 

Cummins  Farm 

Danville 
Danville  SCS 

1768'Llncoln 
1814  Pike 
18291  Faulkner 
1834 1  Yell 
1835  Yell 

1 
1 
1 

34  08 

35  22 
35  03 
35  04 

91  35 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
629 
705 
370 
SfO 

6P 

6P 

7A 
7A 
MID 

Cununlns  Prison  Farm 
Ferna  Jones  Tedder 
William  A.  Brown 
J.    A.  Moudy 
Soil  Conserv.  Serv 

2  3  5 

3  C 

3 

3 

C 

Dardanelle 
De  Queen 

Des  Arc 
Devils  Knob 

18381  Yell 
1948  Sevier 
1960  Chicot 
196BlPralrle 
1982  Johnson 

1 

2 
7 
1 

35  13 
34  02 

33  31 

34  58 

35  43 

93  09 
91  26 
93  24 

330 
420 

204 
2350 

6P 

7)» 
5P 

7A 

8A 

Gretchen  Goodier 
0,  Tucker  Vasser 
L.  W.  Wilson 
C     J,  Rlster 
Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Eagle  Gap 
trtl  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 

2148 

2150 
2204 
2300 
2356 

Desha 
Scott 
Union 
Carroll 

2 
2 
1 
3 

33  53 

33  53 

34  43 
33  13 
36  24 

91  30 

91  30 
94  19 

92  48 

93  44 

162 
165 

1150 
252 

1465 

7P 

MID 

6P 

7P 

7A 
HID 
7A 

Ben  Johnson 

Ark.    Pwr  k  Lgt  Co. 

Station  InBotlve 

U.  S.  Civil  Aero  Adi 

Mabel  F.  Spray 

2  3  5  7 

C 

3 

2  3  3  7 
2  3  5      7  C 

Evening  Shade 
Fayettevllle 
Fayettevllle  CAA  AP 
Fayettevllle  Exp  Sta. 
Fl  Ippm  CAA  AP 

2366 
2442 
2443 
2444 
2528 

Sharp 

Washington 

Washington 

Washington 

Marlon 

7 
1 

1 

7 

36  05 
36  05 
36  00 
36  06 

36  la 

91  37 
94  10 
94  10 
94  10 

92  36 

490 
1370 
1253 
1270 

700 

7P 
MID 

5P 
HID 

7A 
7P 
HID 

HID 

Opha  Wolfe 
Charles  F  Ford 
U.S.   Civil    Aero  Adm 
Univ.  of  Arkansas 
U  S.   Civil    Aero  Adn> 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

Fordyce  6  ■ 

Forrest  City 

Fort  Smith  WB  Airport 

Fort  Smith  Rater  Plant 

2540 
2544 
2564 
2574 
2578 

Dallas 
Little  River 
St.  Francis 
Sebastian 
Crawford 

3 
5 
1 

33  49 
33  43 

35  01 
35  20 
35  39 

92  31 
94  24 
90  47 
94  22 
94  09 

280 
-400 
261 
458 
793 

5P 

MID 

5P 

5P 
HID 
HID 
MID 

7A 

Arkansas  For.  Comm. 
Leslie  P.  Callens 
Thomas    A.  Moore 
U.S.  Weather  Bureau 
R.  J.  Schoeppe 

2  3  5 

C 
C 

2  3  5       7  C 
2  3  5 

Fountain  Bill 

Fulton 

Georgetown 

Gilbert 

Glen«ood 

2598 
2670 
2760 
2794 
2842 

Ashley 

Hempstead 

White 

Pike  " 

3 
4 

7 
7 
3 

33  21 

33  37 
35  07 
35  59 

34  20 

91  50 
93  48 

91  26 

92  43 

93  33 

175 
260 
200 
595 
547 

6P 

6P 
8A 
7A 
7A 

Station  Inactive 

Bess le  E .  Ahers 
C.  Ell  Jordan 
Myrtle    I.  Price 

3 
3 

2  3  5      7  C 
3 

Crannls 
Gravelly  7  tST 
Cravette 

Green  Mountain 

2908 
2922 
2930 

2952 

Polk 

Yell 

Benton 

Carroll 

Stone 

1 
1 

7 
7 

34  14 
34  52 
36  24 
36  20 
36  02 

94  20 

93  39 

94  28 
93  26 
92  12 

920 
498 
1250 
1350 
1100 

SS 
SS 
7A 

7A 
SS 
7« 
7A 

George  T.  HcVay 
Will le  Pender grass 
Elson  B.  Schmidt 
Obed  B.  Wilson 

CLOSED  -  -  ^  -  - 

2  3  5 
3 

2  3  5  7 
3 

lP/31/56 

Greenwood 
Gurdon  3  E 
Bampton 

2962 
2976 
3074 
3098 
3132 

Faulkner 

Clark 

Calhoun 

Sharp 

1 
1 
3 

I 

35  14 

35  13 
33  54 
33  32 

36  19 

92  23 
94  15 

93  06 
92  28 
91  29 

360 
518 
290 
202 
362 

8A 
7A 
7A 
8A 
MID 

Dorothy  M.  Been 
Roy  S.  Robbs 
Soil  Cons.  Service 
Theresa  Donaldson 

3 
-  3 
3 

C 

Harrison 

Beber  Springs  3  HE 
Beber  Springs  3  8W 
Bee  tor 

3164 
3228 
3230 
3235 
3242 

! Cleburne 
Cleburne 

Phillips 

7 
7 
7 
1 
2 

36  14 
35  32 
35  28 
35  28 
34  32 

93  07 
92  01 
92  03 
92  58 
90  35 

1150 
525 

555 
200 

6P 
6P 

6P 
7A 
HID 

7A 

Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 
Wayne  Stark 
Irene  B.  Tlmko 
Charley  M.  Prlddell 

2  3  5 
3 

C 

3 

2  3  5 

Henderson  2  w 
Hope  3  HE 

Poratio 

Rot  Springs  1  NNE 

[ 3256; Baxter 
3428  Hempstead 

! 3438! Montgomery 
3442  Sevier 
3466  Garland 

7 
4 
3 
4 

3 

36  22 

33  43 

34  22 

33  56 

34  31 

92  16 

93  33 

93  41 

94  22 
93  03 

580 
375 
700 
33'; 

BA 

5P 

71 

6t 
5P 

Lucy  A.  Bentzlen 
Cecil  M.  Bittle 
Lona  A,  Shields 
Elliabeth  W,  Friday 
Natl  Park  Service 

3 

2  3  5  6  C 
3 
3 

2  3  5  7 

BuntsviUe 
Huttlg  Dam 
Index 
Jasper 
Jesslevllle 

3540  Madison 
3556, Union 
3584  Little  River 
360o! Kewton 
1 3704  Garland 

7 

3 

7 

1  = 

36  OS 
33  02 

33  35 
36  01 

34  42 

93  44 

92  05 

93  i: 
93  04 

1453 
60 
300 
857 
730 

HID 

8A 
70 
7H 

Hay   Pearl  Harkley 
Corps  of  Engineers 
W.   E.  HcDowell 
Lottie  B,  Davie 
Lura  B.  Sykes 

C 

3  C 

3 

3 

3 

Jonesboro 

Xingsland  3  SSE 
Lake  City 
Lamar  2  SW 

3734  Craighead 

1  3862  Lonoke 
3904  Cleveland 
3998  Craighead 

1 4019  Johnson 

35  5C 
'  34  3£ 
1  33  5C 
35  4t 
35  2i 

90  42 

1    92  00 

92  16 
90  26 

93  25 

345 

230 
214 
230 
550 

6F 
7P 

7f 
7F 

HID 
7A 

MIC 

R^^'^'waller 

Tressa  St .  Clair 
Peach  Exp.  Station 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

3 

C 

Langley 
Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 
#Llttle  Rock  WB  Airport 

1 4060  Pike 

4106  Boone 
1  4116  Crawford 
, 4134, Grant 
4246'  Pulaski 

36  2 
35  4' 
34  1 
34  4 

93  51 
92  54 

94  19 

92  3S 
92  14 

711 
1000 
261 
257 

71 
Mil 

7f 
7F 
7t 

H11 

Mabel  F .  Forrester 

p.  W.  Kellogg 

U.S.  Forest  Service 

J     R.  Rhodes 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5      7  C 

Little  Rock  Flit.  PI. 

Louknn  2  SE 

LurtOD 

Hadison 

'  4250  Pulaski 
4324  Pope 
4332  Union 
4386|  Newton 
4528  St.  Francis 

34  4 

35  3 
J  33  2 
T  35  4 
5  35  0 

92  5 
I    92  *t 
,    93  0 
1    90  4 

51' 
155C 

13( 
200' 

21 

Mil 

7 
6 
8 
7 

L.  B.  Water  Works 
Catherine  Russell 
Flora  A.  Hamilton 
Lola  I.  Dollar 
Loren  R.  Jones 

3 
3 
3 
3 
3 

Statio 


Mammoth  Spring 


Horobay  Lock  ft  Dam 
Morrllton 

Mount  Ida 
Mount  Magazine 
Mountain  Borne 
Mountain  Home  C.  of 
Mountain  View  1  E 


ulben 


6  KNE 


Nashville  Peach  Subst; 
I  Nashville  SCS 
j  Nathan  4  WKW 

Newhope  3  E 

Nlnrod  Dan 
Norfork  Dam 
Ode  11 

Odea  2  W 
Okay 

Owensville 


Parthenon 

Perryville 

Pine  Bluff 

Pine  Bluff  CAA  AP 

Pine  Hldge 

Pocahontas  1 


Roger: 


rley  3  SE 
oam  Springs 


Sparkman 
Stamps 


Taylor 
Turnplk. 


Ridge  CAA  AP 


County 


Obser- 
vation 
time 


33  IB 

6P 

7A 

Earl  E.  Graham 

2  3  5 

:olumbla 

4 

33  20 

93  13 

360 

HID 

Ark.    Pwr  ft  Lgt  Co. 

C 

Hot  Spring 

3 

34  23 

92  49 

311 

5P 

5P 

Malvern  Fire  Dept . 

2  3  5 

Fulton 

36  29 

91  32 

690 

S9 

John  fl,  HcKee 

2  3  5 

7 

Lee 

2 

34  44 

90  46 

234 

6P 

6P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

7  C 

Poln  e 

7A 

William  M.  Crick 

Searcy 

7 

35  54 

92  38 

1050 

SS 

7A 

Mrs.  Minnie  Horton 

2  3  5 

Phillips 

7 

34  33 

90  55 

195 

8A 

Sterlln  Wallace 

3 

Searcy 

7 

36  03 

92  39 

749 

MID 

U«ler  S.  Adams 

Izard 

36  04 

91  54 

610 

7A  Ivan  L.  Shrader 

3 

2  3  5 

7  C 

Drew 

3 

33  35 

91  48 

285 

5P 

SP 

Arkansas  A  ft  M  Col . 

2  3  5 

7  C 

Ashley 

3 

33  19 

91  29 

12S 

MID 

Ark.  P*r  ft  Lgt  Co. 

c 

Calhoun 

3 

33  19 

92  27 

85 

7A 

^orps  of  Engineers 

3 

C 

Conway 

1 

35  07 

92  45 

280 

5P 

7A 

Emma  S.  Leavell 

2  3  5 

Montgomery 

5P 

William  E  Black 

7  C 

1 

35  10 

93  41 

2800 

7P 

7P 

U.S.   Forest  Service 

2  3  5 

Salter 

36  20 

92  23 

800 

7P 

7P 

Charles  Shlras 

2  3  5 

Baxter 

36  20 

92  23 

800 

8A 

SA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

C 

Stone 

7 

35  52 

92  06 

768 

Nell  A.  Tapley 

3 

7A 

Benr    G  Arvln 

Pike 

3 

34  10 

93  43 

425 

8A 

8A 

^orps  of  Engineers 

2  3  5  6 

C 

Howard 

4 

34  00 

93  56 

550 

7A 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Howard 

4 

33  57 

93  51 

373 

HID 

Soil  Cons.  Service 

C 

3 

34  07 

93  52 

550 

Edna  J.  Westfall 

3 

Pike 

7A 

Elsie  F .  Ward 

Jackson 

35  36 

91  17 

225 

SB 

7A 

Luther  D.  Summers  Jt 

2  3  5 

7 

Perry 

34  57 

93  10 

470 

BA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

C 

Baxter 

36  15 

92  15 

425 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Washington 

I 

35  48 

94  24 

1500 

Mrs.  Renzo  Hurst 

3 

Mo  t 

34  38 

800 

7A 

Lorreta  *  Jacobson 

Howafd"*'^'' 

4 

33  46 

93  S3 

300 

5P 

5P 

J.  T.  Bargis 

2  3  5 

Mississippi 

2 

35  43 

89  59 

245 

James  F.  Jacks 

3 

Saline 

3 

34  37 

92  49 

500 

8A 

Guy  Cook 

3 

Franklin 

1 

35  29 

93  50 

396 

6P 

6A 

Burns  Wakefield 

2  3  5 

7 

Johnson 

35  38 

93  27 

1900 

7A 

Maurice  R.  Brandt 

Green 

5 

36  04 

90  29 

275 

4P 

4P 

Radio  Station  KDR5 

2  3  5 

Logan 

1 

35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

Frank  Taylor 

2  3  5 

35  16 

90  35 

222 

7A 

Corine  D.  Gardner 

3 

Scott 

93  57 

668 

7A 

Bomar  K.  Hansard 

3 

MID 

Arthur  B  Carlton 

p^rJr 

\ 

35  00 

92  49 

325 

5P 

7fl 

Francis  Flnkbeiner 

2  3  5 

Jefferson 

1 

34  12 

92  00 

215 

7P 

Mary  T.  Scheu 

2  3  5 

C 

Jefferson 

1 

34  10 

91  56 

205 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Montgomery 

3 

34  35 

93  54 

840 

7A 

J.  R.  Huddleston 

3 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

Ashley^ 

3 

33  14 

91  30 

122 

7A 

7A 

Mrs.  Pearl  Newton 

2  3  5 

Nevada 

3 

33  48 

93  23 

318 

7A 

R.  P.  Hanby 

2  3  5 

1 

3 

33  48 

93  23 

318 

MID 

Soil  Cons.  Service 

c 

Marlon 

7 

36  16 

92  51 

800 

MID 

Ona  V.  McLean 

c 

7A 

Lula  H.  Weeks 

3 

Miller 

4 

33  04 

94  02 

250 

HID 

Bonny  L.  Allen 

c 

Hot  Spring 

3 

34  26 

92  54 

HID 

Ark.    Pwr  &  Lgt  Co. 

c 

Cleveland 

3 

33  57 

92  11 

231 

J.  B,  Yaney 

3 

Benton 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SS 

SS 

Howard  Fowler 

2  3  5 

5P 

V  3    Forest  Service 

2  3  5  6 

7 

Arkansas 

7 

34  23 

91  08 

200 

8A 

8A 

Fish  ft  Wildlife  Serv 

Clay 

5 

36  27 

90  08 

300 

7A 

WilUan  S.  Buckley 

Fulton 

7 

36  23 

91  50 

668 

3 

7 

35  15 

91  44 

245 

5P 

7A 

Adam  C.  Helton 

2  3  5 

7 

3 

34  27 

6P 

6P 

2  3  5 

Van^Buren 

7 

35  38 

92  17 

910 

7A 

Maud  H.  Bradford 

3 

1 

36  11 

94  33 

1150 

7A 

7A 

2  3  5 

7 

36  05 

91  18 

450 

HID 

CLOSED  ------ 

3/18/57 

Dallas 

3 

33  55 

92  48 

260 

7A 

Mrs.  Rachel  Butler 

3 

4 

33  22 

3 

Lincoln 

3 

33  54 

91  51 

392 

Ark.  Forestry  Comm 

3 

Yell 

34  53 

93  19 

682 

7A 

r.  P.  Sims 

3 

Arkansas 

1 

34  29 

91  32 

214 

7A 

George  L.  Clark 

2  3  5 

I 

34  28 

91  25 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5  6 

7  C 

35  18 

93  39 

SS 

7A 

New  Sublaco  Abbey 

2  3  5 

Columbia 

4 

33  06 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

3 

Miller 

4 

33  27 

94  00 

361 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Pope 

1 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Scott 

34  54 

94  06 

675 

5P 

5P 

Rilllam  D.  Blvens 

2  3  5 

7  C 

I  ndependence 

7 

35  51 

91  21 

250 

6P 

A.  H.  Fast 

3 

Lawrence 

7  36  08 

90  56 

272 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Charley  L.  Sharp 

2  3  5 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

7A 

Nora  Lee  Mayberry 

3 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

MID 

Effle  D.  Little 

C 

Fulton 

7 

36  19 

91  52 

680 

MID 

Thomas  W .  Cone 

C 

Franklin 

1 

35  41 

93  57 

22B5 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

4 

33  48 

94  04 

290 

7A 

L.   H.  Snead 

3 

Mississippi 

2 

3S  34 

90  02 

237 

5P 

7A 

2  3  5 

Yell 

34  57 

93  28 

350 

HID 

Hllee  B.  Turner 

C 

5 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

2  3  5 

Marlon 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Jess.BD  /QbDson 

3 

Refer 

to 
tables 


NEW  STATIONS 


1     DRAINAGE  CODE:  1. 


Red     5.  Sail 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  GS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall In  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sXeet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7.  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record   in  Tables  2  and  5   Is  Indicated  by  no  entry.     Consult   the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates.  * 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a   full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (Thest^  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  APRIL  1957 
WEATHER  SUMMARY 


Frequent  heavy  rains  delayed  farm  work.  Hay 
and  pastures  grew  rapidly  but  seed  bed  prep- 
aration and  planting  lagged.  Like  in  the 
neighboring  States,  the  first  half  of  April 
averaged  chilly  and  the  last  half  seasonally 
mild . 

Temperatures  on  the  first  few  days  of  April 
were  slightly  above  seasonal.  Numerous  sta- 
tions from  Fort  Smith  to  Portland  and  in  the 
general  vicinity  of  Texarkana  registered 
their  highest  temperatures  for  the  month 
on  the  2d.  Cool  weather  prevailed  frcan  the 
4th  to  15th.  Frost  occurred  over  much  of 
the  State  on  the  9th.  Sub-freezing  tem- 
peratures were  general  over  all  but  a  few 
southwestern  counties  on  the  13th.  The 
coldest  temperature  for  the  State,  12°, 
occurred  at  Lead  Hill  on  that  date.  Tem- 
peratures were  generally  above  seasonal 
from  the  16th  to  the  end  of  the  month.  Most 
stations  registered  their  highest  tempera- 
tures for  the  month  during  the  period,  19th 
to  24th,  or  on  the  last  two  days.  Monthly 
maximums  mostly  were  in  the  80s  over  the 
entire  State.  The  highest  temperature  for 
the  State,  89°,  occurred  at  Eureka  Springs 
on  the  22d,  at  El  Dorado  Airport  on  the 
29th,  and  at  Grannis  on  the  30th.  Monthly 
mean  temperatures  ranged  from  53.9°  at  Mount 
Magazine  to  65.5°  at  Crossett  7S.  In  gen- 
eral, monthly  mean  temperatures  were  below 
the  long-term  means  over  the  northwest  and 
southwest  and  above  the  long-term  means  over 
the  central  and  northeast.  Temperature  de- 
partures ranged  from  -2.6°  at  Prescott  to 
+3.4°  at  Marked  Tree. 

Light  to  locally  heavy  rains  fell  on  many 
days  during  the  first  half  of  April  ^nd  on 
every  day  during  the  last  half.  The  heaviest 
rains  fell  on  the  3d.  Many  stations  received 
more  than  three  inches  of  rain  on  that  date. 
Several  stations  received  more  than  four 
inches  and  a  few  stations  received  more  than 
five  inches  on  the  3d.  Monthly  totals  raided 
from  4.56  inches  at  Monticello  to  19.07 
inches  at  Sparkman  4E .  A  few  stations  in 
the  southeast,  the  extreme  northeast,  and 
the  extreme  northwest  received  less  than  10 
inches  of  rain  during  April.  Amounts  ex- 
ceeding 10  inches  were  common  over  the  rest 
of  the  State.     Several  stations  in  south  cen- 


tral Arkansas  and  a  few  scattered  stations 
received  more  than  15  inches.  Precipitation 
at  all  stations  exceeded  the  long-term  April 
averages  and  at  most  stations  the  rainfall 
was  two  to  three  times  the  long-term  means. 
A  few  stations  received  more  than  three 
times  their  long-term  means. 

Many  fields  of  winter  grain  made  excellent 
growth.  Some  lowland  fields  drowned  out  and 
some  fields  were  yellow  due  to  continued  wet 
weather.  A  number  of  fields  were  heading. 
A  limited  acreage  of  corn  and  cotton  was 
planted.  Stands  were  generally  good  al- 
though some  fields  required  replanting.  Na- 
tive hay,  alfalfa,  grasses,  and  clovers  made 
rapid  growth.  The  freezing  temperatures  on 
the  12th  and  13th  damaged  fruits  and  vege- 
tables in  some  areas.  The  cold  tempera- 
tures delayed  the  harvest  of  strawberries  but 
it  was  expected  that  the  production  would 
not  be  reduced.  Rains  halted  the  spinach 
harvest.  Peaches  were  in  excellent  condi- 
t  ion  except  where  the  crop  was  ruined  by 
the  mid-April  freeze.  The  rains  delayed 
the  spraying  and  dusting  schedules. 

FLOODS  AND  STORMS 

The  heavy  rains  on  the  3d  and  4th  caused 
considerable  eroding  of  uplands  and  extensive 
flooding  of  lowlands.  All  rivers  in  the 
Little  Rock  River  District  flooded  during 
the  month.  Numerous  windstorms,  hail  storms, 
and  heavy  thundershowers ,  and  a  few  torna- 
does caused  damage  to  crops,  buildings, 
television  antennas,  and  automobiles  dur- 
ing April.  One  of  the  damaging  hail  and 
rain  storms  occurred  in  Conway  County  on 
the  18th.  Hail  damaged  more  than  500  roofs. 
The  hail  also  broke  windows  and  damaged  auto- 
mobiles. On  the  25th,  a  tornado  damaged 
roofs,  signs,  and  utility  poles  and  one 
building.  For  more  details  regarding  thei 
severe  storms  that  occurred  in  Arkansas 
during  April,  the  reader  is  referred  to 
Climatological  Data,  National  Summary. 


Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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Q 

12.81 

3.63 

.0 

1  7 

7 

3 

76.1 

53.5 

64.8 

2.2 

38 

29+ 

32 

13 

121 

Q 

8.78 

3.82 

2.87 

4 

.0 

0 

9 

4 

3 

74,1 

51.6 

62.9 

86 

30 

30 

13 

144 

Q 

3 

12.70 

2.75 

3 

T 

0 

18 

7 

3 

74.6 

52.1 

53.4 

1.4 

85 

29 

30 

13 

142 

3 

9.40 

5.05 

2.81 

4 

T 

0 

15 

6 

3 

74.1 

54.2 

64.2 

85 

19+ 

32 

13 

136 

Q 

Q 

9.07 

2.88 

4 

T 

0 

12 

7 

2 

76.9 

53.0 

65.0 

2.1 

87 

18+ 

32 

13 

115 

0 

0 

1 

0 

12.94 

8.23 

4.70 

4 

.0 

0 

15 

6 

4 

71.3 

52.  9M 

52. IM 

82 

19+ 

28 

9 

151 

0 

0 

1 

0 

11.04 

4.50 

4 

.0 

0 

13 

5 

3 

74  .  5 

51.7 

6  3.1 

84 

30 

2  9 

1  3 

137 

0 

0 

3 

0 

9.93 

2.39 

.  0 

Q 

14 

7 

^ 

63.3 

1.0 

10.88 

6.15 

T 

74.4 

51.9 

63.2 

84 

2  + 

33 

9+ 

125 

Q 

Q 

14.83 

3.25 

3 

.0 

0 

13 

10 

6 

73.8 

51.2 

62.5 

85 

19+ 

30 

13 

136 

2 

13.24 

2.11 

4 

.0 

0 

14 

10 

5 

72.4 

52.4 

62.4 

- 

0.6 

86 

3 

32 

13 

149 

Q 

I 

Q 

13.92 

8.55 

4.85 

4 

.0 

0 

12 

6 

4 

72.  7M 

48. 5M 

60.  6M 

0.2 

84 

2  + 

27 

13 

150 

11.18 

5.66 

2.15 

27 

T 

0 

13 

10 

4 

71.3 

49. B 

60.5 

85 

3 

31 

5+ 

178 

0 

0 

4 

0 

10.55 

2.36 

27 

.0 

0 

12 

7 

4 

70.0 

51.0 

60.5 

82 

3 

31 

13+ 

179 

0 

0 

2 

0 

14.  18 

3.24 

23 

T 

0 

14 

6 

5 

75.3 

53.3 

64.  3 

0.3 

85 

2  + 

33 

13 

109 

0 

0 

0 

0 

12.52 

7.78 

3.15 

3 

.0 

0 

I  1 

9 

5 

73.5 

54.5 

54.0 

_ 

1.0 

84 

2  + 

33 

13 

110 

0 

0 

0 

0 

10.64 

5.34 

3.10 

3 

.0 

0 

1  1 

6 

3 

52.3 

0.5 

12.55 

7.16 

T 

74.9 

62.4 

53.7 

86 

2 

31 

13 

116 

0 

Q 

I 

Q 

15.38 

9.94 

5.55 

3 

.0 

0 

14 

7 

4 

73.8 

52.8 

63.3 

- 

0.8 

85 

21  + 

33 

13 

129 

Q 

12.04 

7.21 

3.61 

27 

.0 

0 

14 

6 

4 

75.3 

53.1 

64.  2 

0.8 

89 

29 

3  3 

9  + 

132 

Q 

Q 

0 

Q 

11.01 

6.02 

2.85 

26 

.  0 

0 

14 

8 

3 

75.3 

52.5 

54.0 

86 

2  + 

32 

13 

123 

0 

0 

1 

0 

12.79 

3.20 

3 

.0 

0 

17 

9 

3 

75.1 

53.3 

54.2 

1.0 

85 

18 

33 

9  + 

109 

0 

0 

0 

0 

14.59 

9.78 

2.98 

27 

.0 

0 

13 

7 

5 

72.1 

51.4 

61.8 

2.5 

85 

21 

32 

13 

157 

0 

0 

1 

0 

12.78 

7.55 

3.96 

4 

.0 

0 

12 

6 

5 

76.4 

53.5 

55.0 

0.2 

85 

2  + 

33 

13 

117 

8.84 

1.05 

1  + 

.0 

0 

17 

7 

4 

53.7 

0.2 

12.50 

7.51 

.0 

77.7 

53.3 

65.5 

1.7 

87 

29 

31 

9 

105 

0 

0 

0 

7.72 

2.85 

2.59 

4 

.0 

0 

10 

5 

2 

75.  1 

51.3 

53.2 

84 

30 

30 

13 

131 

0 

0 

0 

8.09 

1.92 

4 

.0 

0 

13 

5 

2 

75.  7M 

53.7 

64. 7M 

0.8 

86 

21 

32 

13 

121 

0 

0 

0 

9.57 

4.72 

1.28 

22 

•  0 

0 

15 

6 

4 

75.8 

52.8 

54.3 

85 

2  + 

32 

9 

122 

0 

0 

0 

4.55 

.91 

4 

.0 

0 

11 

4 

0 

76.1 

53.6 

54.9 

0.4 

87 

21 

32 

13 

115 

0 

0 

0 

12.82 

7.62 

2.36 

4 

.0 

0 

15 

8 

6 

74.8 

53.1 

54.0 

86 

30 

33 

12  + 

133 

0 

0 

0 

0 

11.56 

2.85 

3 

.0 

0 

17 

8 

5 

74.2 

52.8 

53.5 

0.5 

86 

3 

35 

13+ 

149 

0 

0 

0 

0 

6.05 

1.32 

2.00 

4 

.0 

0 

9 

5 

2 

54.3 

0.4 

8.52 

3.66 

.0 

Precipitation 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 
DES  ARC 
HELENA 
KEG 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

A5HD0WN 
DE  QUEEN 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

.NASHVILLE  PEACH  SU8STA 
OKAY 

TEXARKANA  WB  AP 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FOROYCE  6  W 
MAGNOLIA  3  N 
PRESCOTT 
WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DUMAS  1 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PORTLAND 

DIVISION 
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DAILY  PRECIPITATION 


StatioD 

Total 

Day  of  month 

'  1 

3 

6 

^  1 

8 

9 

10 

li  12 

13  14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

11 

9» 

.90 

2 .82 

•  27 

.72 

T 

.  16 

.52 

•  53 

.10 

1.52 

.44 

.66  1 

•  13 

•  95 

.  10 

T 

.62 

ALICIA 

12* 

69 

■  50 

T 

.50 

T 

1.86 

.30 

.  16 

1  .16 

T 

1  •Od 

.93 

.15 

.16 

ALUM  FORK 

11- 

34 

•  90 

2  .00 

.  76 

1.25 

.45 

.15 

T 

T 

T 

T 

.38 

•  45 

.50 

.16 

1.10 

.70 

1.62 

.73 

T 

•  71 

•  62 

2.14 

.  14 

.75 

T 

T 

T 

.85 

.20 

.50 

.66 

.90 

1.95 

.20 

.41 

.43 

AH  1 T Y  3  NE 

14. 

31 

•  66 

1.46 

3.48 

•  32 

•  46 

T 

T 

.22 

.05 

1.11 

.36 

.67 

1.69 

.05 

2.45 

1.10 

.  14 

.07 

ANTOINE 

12. 

32 

1.80 

.  79 

3.45 

•  35 

.11 

•  16 

.40 

.43 

.95 

•  80 

2.25 

.63 

.18 

APLlN   1  W 

10. 

40 

•  69 

3>  66 

'  ^  2 

.37 

•  38 

.93 

•  42 

■  30 

.  79 

T  1 

•  04 

1.16 

.55 

T 

ARKAOELPHIA 

IS. 

38 

1*37 

.30 

■  30 

•  06 

•  42 

•  90 

.35 

•  06 

.25 

.32 

.80 

.47 

1.85 

1.60 

.78 

T 

ARKANSAS  CITY 

.03 

.09 

2.81 

.15 

•  06 

■  It 

•  48 

•  93 

.71 

.73 

•  03 

1.38 

T 

T 

.31 

•  33 

ASHDOHN 

u. 

S3 

.69 

3.25 

T 

•  22 

T 

T 

T 

.53 

U25 

.79 

2.10 

•  55 

1.13  1 

•  66 

2.03 

T 

.  12 

.49 

ATHENS 

12 

92 

*hO 

2.36 

.04 

•  24 

.02 

T 

.  17 

•  04 

1.45 

•  02 

1.03 

1.05 

1.34 

.15 

2^00 

1.44 

.05 

.72 

AUGUSTA 

U. 

60 

•  83 

.08 

3.15 

.  1  3 

2  .  ti5 

.02 

•  20 

.03 

.  50 

U63 

.03 

1.38 

1.53 

•  08 

•  64 

.08 

•  91 

.31 

.02 

T 

BALD  KNOB 

12 

01 

•  32 

1  .68 

.08 

1.23 

■  21 

•  32 

•  60 

.04 

.19 

1.39 

.52 

.06 

•  70 

.27 

1.67 

2.43 

.10 

BATESVl LLE  L  I VESTOCH 

1.20 

3.29 

.10 

•  38 

•  52 

•  19 

•  03 

.09 

1.23 

.31 

•  10 

•  72 

.06 

.55 

2.46 

.08 

BATESVlLLE  L   AND  0  NO  1 

10 

63 

.22 

T 

1  >42 

2.78 

.06 

T 

.  10 

T 

T 

.73 

T 

•  25 

.02 

.11 

1.24 

.18 

•  05 

.48 

.03 

1.30 

1.66 

T 

BEATY  LAKE 

8. 

72 

.98 

1  .09 

2.91 

.30 

T 

.55 

■  03 

.09 

T 

.15 

.31 

.40 

.15 

.13 

.20 

.41 

.76 

.15 

T 

.07 

T 

.04 

BEAVER  1  SE 

8. 

67 

.31 

1  .86 

1.24 

.50 

■  44 

.51 

.22 

•  20 

.36 

.13 

.41 

T 

.80 

.06 

.03 

.58 

.  34 

.02 

.57 

.07 

BEECH  GROVE 

9. 

04 

.66 

•  58 

3.4  1 

•  29 

.55 

.65 

•  61 

•  11 

.67 

.37 

.62 

.37 

.15 

beeoeville 

•  28 

.69 

1 .  88 

2.83 

.22 

•  08 

.48 

U21 

.21 

1.15 

.08 

.68 

.69 

.  10 

.10 

T 

BENTON 

13. 

75 

.77 

■  03 

2.35 

.15 

.32 

.59 

.33 

.02 

1.45 

.28 

1.62 

.19 

.72  1 

.42 

2.00 

1.00 

.29 

.02 

bentonville 

9. 

42 

•  25 

2.16 

1.18 

T 

T 

.66 

•  21 

.54 

•  27 

.23 

.50 

.26 

.59 

T 

U46 

.11 

.05 

•  61 

.  1  1 

.14 

.20 

BERRTVlLLE  k  NW 

7. 

37 

•  08 

1  *  86 

.15 

.  52 

T 

.21 

.53 

.18 

•  15 

.31 

.23 

.91 

•  02 

.61 

.05 

.07 

•  45 

.07 

.76 

.21 

BIG  FORK 

12. 

65 

•  52 

•  67 

2.51 

• 

•  77 

.11 

.15 

.80 

1.21 

•  54 

1  .26 

.  10 

2.57 

.27 

.16 

.  33 

BIG  LAKE  OUTLET 

•  61 

1.23 

2  .90 

.44 

T  .22 

.05 

T 

■  27 

•  14 

T 

.06 

.08 

.33 

•  05 

.06 

.64 

T 

.03 

.  17 

.06 

BLACK  ROCK 

11 

71 

1.60 

.09 

.83 

1.74 

.12 

.31 

•  57 

T 

•  36 

.  75 

T 

U18 

•  25 

.20 

.95 

•  02 

.87 

1.87 

T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

16 

15 

.7* 

3.54 

3.22 

T 

.78 

.63 

T 

.  15 

.60 

•  46 

.40 

.25 

1.03 

•  11 

2.31 

1.30 

.63 

BLUFF  CITY  3  SW 

It 

54 

2.08 

6.93 

•  14 

•  44 

.04 

T 

.24 

1.03 

.24 

•  44 

1.17 

•  14 

1.50 

2.09 

.06 

T 

BLYT NEVILLE 

8 

04 

•  2* 

•  16 

.05 

3.84 

.31 

.01 

.90 

•  22 

•  55 

•  04 

.12 

•  52 

.49 

•  02 

.55 

T 

BOON cv III E 

•  01 

1.22 

2.04 

•  50 

•  71 

.05 

■  1 1 

•  62 

.31 

T 

1.48 

•  47 

1.24 

.66 

2  .97 

.52 

.  14 

.  34 

BOUGHT ON 

12 

46 

1.66 

4.00 

.22 

.36 

.26 

T 

.  36 

.44 

.28 

1  .  12 

•  02 

2.00 

1.54 

.16 

BRADFORD 

9 

84 

•  61 

.04 

2.6^ 

.06 

.23 

.32 

T 

•  38 

.31 

1.00 

.31 

.43 

.47 

.11 

.91 

.81 

1.20 

BRlNKLEY 

11 

29 

1.65 

2  .  82 

1.78 

.33 

.26 

T 

*  30 

■  42 

.20 

.90 

.67 

.40 

.80 

.28 

.08 

.  19 

.  19 

BUFFALO  TOWER 

15 

35 

■  48 

1*01 

1.91 

T 

2.12 

.  70 

.  14 

T 

.38 

•  42 

.54 

T 

2.27 

.45 

.44 

.01 

.87 

.43 

1.16 

1.00 

BURDETTE 

•  51 

1  .00 

3.35 

.4  1 

1.01 

.25 

•  48 

.34 

• 

• 

.55 

.04 

CABOT  *  SW 

12 

95 

•  60 

2.71 

.44 

T 

1.41 

.29 

.20 

•  25 

•  79 

.25 

•  70 

.20 

T 

.96 

.39 

1  .  76 

1.67 

.33 

CALICO  ROCK 

13 

87 

•  16 

.24 

1.82 

3.53 

.05 

T 

.66 

T 

.55 

T 

.02 

•  23 

1.46 

1^52 

.49 

.04 

1  .04 

.64 

1.33 

.07 

T 

CAMDEN  1 

12 

04 

1  .82 

.12 

.04 

•  35 

.03 

•  40 

•  17 

.41 

.85 

.60 

1.15 

.15 

3.61 

1.66 

.  12 

.37 

CAMP  CHAFFEE 

1 1 

29 

T 

1  .92 

1.24 

.01 

T 

.30 

•  9B 

.27 

.  10 

.23 

.48 

.60 

•  02 

U46 

.39 

.55 

.05 

.63 

.20 

.  1 1 

.75 

CARLISLE    1  SW 

•  46 

3.40 

.05 

.40 

.93 

2  .00 

.20 

•  23 

•  75 

.32 

.30 

.65 

.23 

.  70 

1  .40 

.40 

CLARENDON 

11 

58 

1 .86 

•  01 

5.49 

•  33 

.23 

.34 

•  02 

.60 

•  89 

.10 

.20 

.11 

.61 

.  12 

.18 

.  33 

.01 

.  16 

CLARKSVILLE 

12 

99 

.05 

3.95 

.22 

T 

.  13 

.80 

.05 

•  12 

•  13 

.61 

.79 

.32 

.46 

.10 

.79 

.39 

2.20 

.23 

.26 

.96 

CLINTON 

1* 

19 

.26 

.  54 

1.66 

3.76 

.  15 

.48 

.07 

.66 

1.65 

1.36 

.31 

*  14 

.67 

.  16 

•  70 

.98 

.62 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

12 

65 

■  10 

1  >  38 

1  .40 

.  35 

.  70 

.12 

.25 

.45 

.05 

.90 

.50 

.00 

3.50 

.10 

.25 

2.61 

''' 

.45 

•  29 

.01 

.66 

.80 

.06 

.33 

.02 

CORN ING 

10 

19 

'*7 

'  * 

'  * 

3*  ^0 
.4 

.46 

*99 

*  18 

'o8 

'57 
* 

46 

•  8 

*08 

^  'fee 

*64 

COVE 

16 

03 

.63 

.90 

1.52 

.56 

.65 

•  14 

•  40 

.56 

.81 

.09 

2^70 

1.05 

1.62 

•  22 

2.00 

.46 

.70 

CROSS ETT  7  S 

7 

72 

.81 

2.69 

•  14 

.  10 

'^1 

*I? 

I  .66 

CRYSTAL  VALLEY 

*  at 

T 

*1\ 

• 

*  ,  ? 

•  22 

'51 
* 

1*05 

.01 

CUMMINS  FARM 

09 

•  88 

1.92 

•  23 

T^^ 

•  47 

1  •SO 

•  1  3 

.08 

'10 

t  7 

*nfl 

DAISY 

11 

06 

-47 

*22 
* 

2.  0 

* 

82 

95 

1*23 
* 

*23 

*  65 

2  *  56 

'*7 

*  16 

DAMASCUS 

11 

66 

.45 

T 

1.74 

3.00 

.22 

T 

.28 

.06 

.28 

.54 

.32 

.02 

•  77 

•  19 

2.00 

1.00 

.29 

T 

DANVILLE 

11 

53 

.27 

1  .90 

1.71 

.90 

.44 

•  05 

.02 

*  01 

•  65 

.12 

.  39 

•  60 

1  .00 

1  .  80 

.19 

.47 

•  80 

DAROANELLE 

13 

15 

•  32 

4.31 

1.95 

.15 

.  36 

.69 

^ 

•  83 

•  65 

•  32 

.  35 

•  10 

.91 

1.49 

•  21 

.61 

DE  QOEEN 

•  62 

.25 

2.11 

.07 

.15 

.25 

T 

.06 

•  06 

.46 

1.92 

.70 

1  .  39 

•  80 

.65 

•  30 

1  .75 

.05 

.63 

T 

DERMOTT 

8 

94 

1  •  38 

.  39 

3.09 

.16 

.17 

•  37 

•  64 

.25 

1 .54 

.54 

•  41 

DCS  ARC 

12 

81 

1.65 

T 

T 

3.63 

.28 

T 

.38 

T 

.32 

T 

.36 

1.55 

•  10 

.35 

•  84 

•  16 

•  66 

•  26 

.96 

.40 

•  30 

•  61 

DEVILS  KNOB 

16 

17 

.37 

2.85 

2.27 

.03 

.  54 

•  53 

T 

■  42 

•  07 

.18 

.91 

•  70 

•  05 

U2  1 

•  40 

.61 

•  12 

1.56 

1.38 

•  94 

1  ^45 

DUMAS  1 

9 

57 

1.14 

1.13 

1.26 

•  43 

.41 

•  01 

.  14 

•  02 

.04 

•  06 

.63 

•  31 

U2B 

T 

.  14 

.95 

•  35 

.05 

.35 

.40 

.03 

EL  DORADO  CAA  AP 

1  ^04 

1.69 

.01 

T 

.03 

T 

■  19 

.13 

•  36 

•  03 

•  62 

•  42 

.53 

.16 

.85 

•  79 

•  97 

.77 

EUREKA  SPRINGS 

8 

61 

.  17 

2.20 

1.25 

•  1  1 

.  72 

.77 

•  15 

•  17 

.  35 

.77 

.29 

•  62 

.32 

*  62 

.  10 

EVENING  SHADE 

13 

90 

•  59 

T 

2.10 

3.38 

•  19 

T 

.44 

.53 

.08 

•  30 

.  31 

.71 

1.12 

.26 

.09 

•  63 

T 

.70 

2.03 

.44 

FAYETTEVILLE 

10 

16 

T 

4.16 

.01 

•  02 

.42 

•  68 

■  02 

.72 

.40 

.31 

•  05 

.19 

•  32 

.69 

.08 

•  01 

.90 

.09 

.50 

.35 

.24 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

11 

47 

.28 

4.82 

•  02 

•  08 

.46 

T 

.89 

.40 

.29 

.05 

•  26 

.59 

•  64 

•  10 

•  03 

.  11 

.57 

.41 

•  24 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

T 

4.61 

.02 

.0  1 

.49 

.  50 

.75 

.49 

.33 

.04 

•  14 

.90 

•  69 

•  04 

■  03 

•  80 

.  12 

.27 

.73 

•  28 

FLIPPIN  CAA  AP 

9 

74 

.07 

.01 

4.38 

.10 

T 

T 

.51 

.66 

.03 

•  04 

T 

•  15 

.  19 

•  12 

•  47 

•  06 

•  18 

.94 

•  09 

•  61 

.67 

.23 

.01 

^OROYCE  6  M 

12 

79 

1.13 

3.20 

.90 

.20 

T 

•  50 

.21 

.64 

.30 

.33 

•  76 

•  14 

.37 

•  79 

•  30 

1.82 

.88 

•  12 

T 

FORT  SMITH  WB  AP  R// 

10 

32 

T 

.  10 

3.35 

T 

.  13 

.  17 

1  .06 

.07 

•  34 

.12 

.  10 

.16 

.64 

•  81 

.92 

.41 

.06 

•  25 

.25 

.03 

•  32 

•  01 

FT  SMITH  HATER  PLANT 

11 

.69 

.10 

2.15 

1  .42 

.02 

•  30 

.  70 

•  78 

.  76 

.23 

.04 

•  51 

1.28 

.93 

.38 

1.09 

.  72 

•  26 

.74 

.55 

<t.70 

.20  .04 

.46 

T 

•  28 

.  74 

.97 

•  13 

2.66 

•  49 

.07 

•  10 

GEORGETOWN 

11 

85 

•  61 

T 

5.01 

.60 

.22 

•  39 

.82 

T 

.76 

.67 

.  12 

.64 

1  .34 

•  32 

.03 

•  12 

GILBERT 

9 

.44 

•  15 

T 

1.60 

2.  10 

.16 

T 

.70 

•  58 

T 

.02 

.29 

.25 

.12 

.46 

•  16 

•  24 

• 

.95 

1.11 

.30 

.12 

•  13 

GLENHOOD 

14 

24 

•  58 

.58 

3.70 

.  12 

.64 

.06 

.07 

.12 

1.52 

•  61 

1.06 

•  66 

2.96 

.74 

.62 

•  18 

GRANNIS 

11 

93 

•  32 

.40 

1.60 

.48 

.36 

.60 

1.10 

1  .44 

•  94 

1  .02 

•  12 

1.83 

.  70 

•  63 

10 

.82 

1.62 

1.70 

.23 

.68 

.07 

.15 

•  50 

.77 

•  67 

1.50 

.01 

2.31 

.21 

.  12 

•  28 

GRAVETTE 

7 

.07 

.01 

2.55 

.06 

.02 

.41 

T 

•  63 

.69 

T 

•  34 

.15 

.08 

.08 

.40 

•  68 

•  04 

•  60 

.08 

.01 

.15 

•  19 

GREEN  FOREST 

11 

.98 

2.76 

1  .68 

.45 

.72 

.58 

•  29 

1^00 

1.54 

.02 

.59 

.98 

•  37 

GREENBRIER 

10 

.65 

.10 

.95 

2.50 

.40 

.25 

1.65 

.  10 

.60 

.40 

•  10 

•  45 

.  15 

.46 

1  .10 

.30 

.15 

GREENWOOD 

13 

.45 

2.35 

1.98 

T 

.88 

.  1  3 

T 

.37 

•  24 

.44 

1*16 

1  ^34 

•  47 

•  94 

.  75 

•  38 

1^02 

1.25 

5.73 

•  41 

.06 

.  32 

.06 

.26 

.  12 

.  56 

•  22 

.  34 

1  ^40 

•  68 

1  •  36 

2  .  35 

.57 

•  06 

HAMBURG 

10 

.28 

••a 

T 

T 

3.46 

T 

.22 

.  10 

•  40 

T 

1.39 

•  31 

•  16 

^ 

1^81 

.34 

1.21 

HAMPTON 

9 

.81 

1.26 

.05 

2.05 

.29 

•  05 

.23 

T 

.43 

•  28 

.20 

1.58 

•  46 

.43 

•  05 

.31 

2.10 

T 

HARR I  SON 

U 

.01 

5.11 

.14 

.05 

•  42 

•  60 

.  10 

.  36 

•  37 

•  27 

.32 

.95 

1.14 

•  03 

.47 

•  90 

•  60 

.70 

•  y 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

10 

.91 

•  24 

1.11 

2.72 

T 

•  23 

.  43 

.  14 

■  11 

1  .05 

•  63 

•  15 

•  68 

•  09 

1*36 

^  *  ^  C 

•  10 

10 

.29 

2.57 

2.42 

.15 

•  21 

.  54 

.60 

•  34 

•  1  3 

•  20 

.  76 

1.65 

*  3 

*  20 

HELENA 

B 

.7! 

•  43 

.33 

2.87 

.09 

•  07 

.06 

•  26 

.28 

1  •  86 

1.25 

.73 

.09 

.0 

■  ^ 

.07 

HENDERSON  2  W 

11 

.73 

.15 

.08 

1.74 

2.63 

.16 

.75 

.45 

•  09 

.08 

.40 

.06 

.63 

.43 

.30 

1.75 

1.14 

.63 

.24 

HOPE  3  ME 

13 

.92 

1.79 

.35 

4.85 

.33 

.71 

.03 

.02 

•  26 

.38 

.29 

1  .53 

.03 

2.60 

.65 

* 

HOPPER 

11 

.03 

.45 

.14 

2.  39 

.19 

.87 

T 

T 

u04 

.03 

•  82 

.02 

1.02 

1.03 

•  37 

0  *  a 

11 

•  90 

.73 

.13 

2.31 

.44 

.01 

•  01 

•  06 

1^01 

•  08 

■  68 

1  .08 

1*30 

*  7? 

2.23 

*  61 

43 

HOT  SPR I N6S  1  NNE 

12 

.54 

.52 

2.64 

.27 

1.20 

■  21 

.23 

T 

T 

•  04 

T 

U25 

.10 

.73 

.03 

' 

.64 

T 

HUTT IG  DAM 

11 

.90 

.99 

2.85 

.60 

.12 

•  13 

U95 

.94 

.09 

1  .52 

.06 

2.25 

INDEX 

13 

.43 

.70 

4.00 

•  30 

.10 

T 

.60 

.  10 

1.05 

2.20 

1*40 

•  10 

2.30 

.  34 

.  10 

•  14 

JASPER 

13 

.28 

.18 

1.45 

2.28 

T 

.19 

.01 

•  69 

.09 

.11 

•  12 

•  63 

■  36 

.04 

.  56 

•  27 

'on 

1.88 

JESStEVILLE 

17 

•  36 

.6« 

1.98 

5.06 

T 

1.71 

.80 

T 

•  10 

1  ^45 

.  10 

*  1  ^ 

'73 

•  07 

.86 

06 

JONESBOItO 

8 

•  9i 

.•4 

.19 

.28 

3*10 

.18 

T 

.24 

T 

•  37 

•  73 

1.0 

.  6 

' 

* 

36 

* 

62 

KEO 

12 

•  70 

.97 

2.75 

.46 

.03 

.22 

.54 

.15 

.03 

.40 

•  12 

•  31 

•  44 

•  54 

.  12 

•  46 

.87 

.25 

1.76 

2.18 

.  10 

LAKE  CITY 

10 

•  47 

.82 

.33 

.05 

3.57 

.22 

T 

.  16 

.32 

.52 

•  03 

.12 

1.20 

•  48 

•  05 

.65 

.31 

.09 

. LAKE  NAUMEU.E 

19 

•  04 

.51 

.27 

.20 

3.87 

.21 

T 

.36 

1.24 

.26 

.05 

.  34 

1 .  36 

•  28 

■  3  1 

•  58 

.31 

* 

.06 

^  *5  5 

2*26 

• 

* 

13 

•  79 

.47 

.10 

3.11 

T 

T 

.47 

T 

T 

.05 

.06 

1.06 

2.10 

•  89 

2.01 

.  64 

T 

.29 

48 

LEAD  HILL 

9 

•  41 

2.00 

2.15 

.42 

•  26 

•  39 

•  12 

.24 

.42 

■  20 

'  ^ 

.  0 

1.34 

.66 

LCE  CREEK  GUARD  STA 

12 

•  96 

T 

4.72 

1.22 

T 

.20 

•  61 

•  42 

.02 

•  55 

.26 

•  43 

.01 

U69 

.29 

.31 

•  74 

.31 

.56 

.20 

LEOLA 

17 

•  03 

1.38 

.25 

4.65 

T 

.22 

.39 

■  39 

•  95 

•  48 

.29 

•  51 

.29 

1.07 

3.10 

^  *99 

.35 

LITTLE  ROCK  M  AP  R// 

11 

•  34 

•  29 

.01 

3.59 

•  04 

T 

.40 

.30 

•  46 

T 

.62 

•  03 

•  14 

.90 

•  16 

.  74 

•  21 

1.07 

1.36 

.01 

.03 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

11 

•  82 

.42 

.01 

3.02 

.09 

.26 

.56 

•  33 

.42 

•  43 

.09 

•  36 

.37 

.  35 

.95 

.  36 

,60 

2.05 

1.10 

.04 

LOST  COftMER 

UOUAM  2  SE 

11 

.37 

.18 

•  09 

1.78 

T 

•  06 

•  65 

1.09 

.08 

1.09 

.65 

1.60 

2.00 

.72 

.98 

LUffTOM 

1* 

•  94 

.31 

2.52 

2.30 

.65 

.55 

.05 

.41 

.80 

•  20 

.53 

.13 

.15 

1.30 

.44 

1.53 

.45 

.40 

2.22 

■MOISW 

9 

.58 

•  84 

.17 

3.80 

.31 

.22 

•  14 

•  53 

•  70 

.16 

T 

.52 

.20 

.74 

.  14 

.10 

.  16 

1.01 

MA«N0L1A  3  N 

1* 

.69 

1.34 

2.90 

.17 

■  09 

.26 

.15 

•  17 

•  09 

.57 

.27 

.82 

1.81 

1.46 

2.96 
1.51 

2.91 

MALVERM 

19 

.19 

.67 

4.04 

.90 

.04 

.17 

•  62 

.43 

.07 

•  50 

•  50 

•  10 

1.20 

.28 

•  45 

1.21 

1.00 

T 

MAIWOTH  sntINC 

13 

•  78 

.46 

.30 

1.95 

3.35 

•  12 

T 

.65 

.20 

.08 

•  22 

•  30 

1.22 

.15 

.10 

1  .00 

•  52 

1.15 

1.95 

.12 

NARIANNA  2  S 

9 

•  40 

1.13 

1.10 

2.81 

.32 

■  39 

T 

.30 

.14 

•  11 

T 

•  64 

•  05 

■  13 

T 

•  24 

.96 

•  15 

.48 

.45 

•  07 

MAIKEO  KCE 

9 

•  69 

•  52 

.43 

4.50 

.32 

•  33 

.43 

•  02 

•  67 

•  38 

•  29 

.25 

•  15 

.60 

.06 

.30 

.67 

1  MARSHAL!. 
' MARVEIL 

10 

•  79 

T 

1.89 

2.47 

.69 

.58 

.18 

•  74 

.44 

•  13 

1.55 

1.05 

.22 

.51 

.18 

•  40 

•  48 

.41 

1.36 

***  -  47  -  "* 


Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
APRIL  19S7 


Day  of  month 


Station 

Tot 

 r 

1 

— r 
2 

9 

 r 

4 

1 

5  6 

1  1 

7      8  9 

I  1 

10     11  12 

1  1 

13  14 

15 

Ifi  1 

1 

17  j 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  j 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  j 

30 

MELBOURNE 

•  2  1 

.32 

.05 

2*72 

3.38 

.33 

.51 

T 

.10 

■  07 

1.02 

1*10 

.61 

•  19 

.87 

1.56 

1.19 

.18 

.01 

1  3>  58 

.27 

.82 

1.42 

.53 

.61 

.03 

T 

T 

.  10 

1.09 

.65 

•  05 

2.28 

1.01 

•  97 

.53 

2.01 

.04 

.05 

1.12 

MONTICELLO  3  S 

.65 

*67 

.91 

.  14 

•  01 

.36 

.26 

T 

T 

.29 

.69 

.12 

.  16 

.10 

M0R08AY  L  AND  D  NO  8 

9,60 

1.19 

.06 

1.40 

.06 

.02 

.17 

•  01 

.30 

.06 

.83 

•  02 

.25 

.68 

•  51 

T 

.  74 

1.49 

1.76 

.03 

HORR I LTON 

.63 

*03 

i.eo 

3.39 

.11  T 

.35 

.66 

T 

•  10 

T 

.92 

.19 

1^05 

.69 

.16 

.76 

.06 

1.36 

.70 

.36 

MOUNT  IDA 

11.18 

.60 

.16 

1  .99 

.68 

.80 

.06 

.79 

•  04 

1.03 

■  66 

.70 

.17 

2.15 

U07 

.22 

•  02 

MOUNT  MAGAZINE 

3.70 

.10 

• 

.65 

*  15 

.52 

.52 

UOO 

1.25 

■  05 

1  .50 

2.55 

1.83 

•  30 

.22 

MOUNTAIN  HOME 

10.75 

.09 

3.65 

.55 

T 

.49 

.40 

•  05 

.56 

.05 

.36 

.99 

■  05 

1.71 

.73 

.63 

.11 

.20 

.13 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

11.77 

.18 

.08 

1.57 

2.89 

.09  T 

.60  T 

T 

.55 

•  04 

.04 

T 

.  31 

.05 

.46 

•  60 

.34 

■  08 

2.02 

T 

1.04 

.48 

.17 

.26 

MOUNTAIN  VIEW   1  - 

\'*tb7 

.22 

.11 

3.30 

3.57 

.06 

.50 

.  50 

1.22 

1.21 

.37 

.36 

.76 

1.20 

1.10 

.17 

MULBERRY  6  NNE 

1 1.07 

.05 

1.00 

2*67 

.19 

.75 

*25 

.  10 

.43 

.14 

.42 

1.20 

.40 

.57 

1.90 

•  53 

.10 

.15 

•  22 

NARROWS  DAM 

10.55 

.42 

.17 

1  .99 

.13 

.30 

■  02 

.89 

1.20 

.80 

1.37 

.06 

2.36 

.54 

.26 

•  02 

NASHVILLE   PEACH  SU8STA 

U.  18 

.46 

.10 

2.59 

.05 

.40 

•  02 

T 

.03 

.11 

.81 

■  05 

3.24 

1.83 

1.04 

.43 

2.22 

.18 

.19 

•  43 

NATHAN  *>  WNW 

1  1*00 

.40 

.13 

2.12 

.06 

T 

T 

.03 

.08 

.80 

.64 

2.57 

1.11 

.42 

2.19 

.30 

•  12 

.03 

NEWHOPE    3  E 

16.03 

.90 

2.00 

2.40 

.45 

.26 

•  98 

1*02 

2.00 

.30 

1.60 

1.00 

1.50 

.50 

.10 

1.00 

NEWPORT 

11.95 

.65 

.05 

.49 

3.38 

.05  T 

.21 

•  49 

T 

.48 

•  06 

.01 

1.30 

.37 

.23 

1.37 

•  15 

.87 

.41 

1.33 

.05 

N I MROD  DAM 

.65 

.60 

3.20 

.33 

.30 

.45 

T 

■  02 

•  06 

.96 

1.00 

•  25 

.17 

.90 

1*56 

.36 

.55 

2.75 

OOELL 

12.56 

4.58 

■  92 

.50 

•  10 

.42 

•  4b 

.40 

•  39 

•  74 

.06 

.28 

1.48 

.32 

•  22 

.71 

.26 

.31 

.39 

OOEN  2  W 

12.86 

.53 

.62 

2.38 

1.  16 

•  77 

.  12 

.90 

.76 

.82 

1.16 

.32 

2.33 

.14 

.36 

.47 

OKAY 

.79 

T 

3.15 

T 

.05 

.65 

.05 

T 

T 

.47 

.54 

•  54 

1.43 

.02 

1.56 

1.32 

1.75 

.05 

.07 

.16 

OSCEOLA 

7. '•6 

.36 

.15 

.10 

3.75 

.30 

.75 

.27 

.03 

.61 

■  14 

•  20 

.10 

•  03 

.37 

.30 

OwENSV I LLE 

1  1.07 

.27 

.68 

2.20 

.06  .01 

1.25 

.  72 

.01 

.25 

■  10 

*22 

■  48 

.62 

■  50 

•  62 

•  10 

1.90 

.94 

•  10 

.04 

OZARK 

12.08 

.07 

1  .95 

2.69 

T  T 

T 

•  08 

.07 

•  18 

•  64 

.38 

.69 

.39 

.52 

1.  19 

•  85 

.31 

•  17 

.37 

OZONE 

17,29 

.40 

4.22 

2.84 

T 

.  58 

.05 

•  22 

.57 

U08 

.13 

1.08 

.52 

.75 

.07 

1.60 

1.50 

.64 

1.04 

paragould 

9.21 

.83 

1  .48 

2.54 

•  29 

.56 

.37 

•  21 

.36 

.09 

.04 

■  61 

.19 

.06 

■  46 

•  09 

.79 

.02 

PARIS 

13.27 

4.25 

.05 

T  .35 

.90 

T 

•  21 

T 

T 

.56 

■  37 

.70 

•  73 

.20 

.70 

1.38 

2.24 

.24 

.28 

.09 

PARKIN  2  W 

10.19 

.68 

.16 

4.65 

.30 

*  34 

.15 

.73 

.01 

U27 

■  42 

.42 

.20 

.61 

.05 

.04 

•  07 

.09 

PARKS 

13.32 

.11 

1  .42 

1.10 

.22 

•  82 

1*21 

■  47 

1.12 

.73 

•  62 

1.22 

3.20 

.22 

.11 

•  55 

PERRYVILLE 

12.<.9 

.61 

3.  72 

*  51 

.31 

.31 

.30 

•  20 

T 

•  82 

.05 

K72 

■  31 

.26 

.69 

.49 

1.15 

.72 

.30 

PINE  BLUFF 

12.82 

1  .65 

.02 

2*36 

.32 

.  30 

.62 

T 

.32 

1.36 

■  21 

•  16 

■  21 

.39 

.92 

.09 

1.11 

1.50 

1.26 

T 

PINE  6LUFF  CAA  AP 

11.56 

1  .09 

2.85 

.17 

.36 

.56 

.02 

T 

.24 

1.45 

.38 

*22 

•  21 

.70 

1.03 

.10 

.30 

1.06 

.56 

T 

.26 

PINE  RIDGE 

13.43 

.48 

.77 

2.43 

1.66 

.87 

T 

T 

.05 

•  32 

.85 

.55 

.78 

1.00 

.48 

2.50 

.13 

.34 

•  22 

POCAHONTAS  1 

1«.09 

1.30 

T 

1  .00 

3.  87 

*  1  3 

.66 

.40 

• 

.55 

.  10 

1.26 

•  20 

.05 

1 .25 

.76 

2*25 

.09 

PORTLAND 

6*05 

1.35 

2.00 

*  10 

.10 

.05 

T 

.35 

.80 

T 

.50 

.15 

.65 

T 

PRESCOTT 

12.78 

1.50 

.04 

3.96 

.33 

.03 

.35 

.04 

■  14 

.03 

.14 

■  02 

■  33 

.40 

1.33 

.05 

2.43 

1.15 

.51 

T 

RATCLIFF 

11*42 

• 

4.46 

T 

.47 

.24 

T 

.17 

•  47 

.36 

.67 

.31 

• 

2.03 

•  67 

.42 

.93 

R  ISON 

10*'>0 

1  .27 

.05 

3.66 

.09 

•  1  5 

.  18 

1.02 

.12 

.27 

.35 

.45 

.63 

T 

.60 

U25 

.11 

T 

ROGERS 

9.81 

T 

.45 

.22 

■  49 

■  08 

■  52 

.28 

•  04 

.58 

*  11 

1.31 

•  07 

RUSSELLVlLLE 

12.45 

.25 

5.47 

•  1 1 

>  1 1 

.13 

■  69 

1.12 

.32 

.17 

■  80 

1.00 

.96 

•  48 

.06 

.12 

SAINT  CHARLES 

9.07 

1.38 

.02 

2.88 

.21 

.06 

.56 

T 

■  34 

.58 

■  06 

■  09 

.54 

.85 

•  05 

.57 

•  40 

.12 

.36 

SAINT  FRANCIS 

8.00 

.38 

.49 

3.32 

.23 

.56 

.20 

.20 

■  69 

.81 

.08 

.03 

.45 

.23 

•  12 

.21 

SALEM 

12.70 

.34 

■  75 

2  .00 

3.78 

.05 

.43 

•  31 

.05 

.  18 

.05 

*28 

1.21 

.15 

•  06 

.25 

•  74 

1.46 

.55 

.06 

SEARCY 

12.89 

.57 

•  11 

2*30 

.  69 

•  32 

.05 

.53 

•  78 

.05 

1.42 

.61 

.22 

.62 

.04 

1.90 

1.32 

1.30 

.06 

SHERIDAN  TOWER 

13.93 

.99 

4.14 

•  05 

.94 

.  55 

.51 

•  14 

.45 

.99 

■  07 

*  76 

•  33 

1.89 

2.05 

.07 

SHIRLEY  3  SE 

U.IO 

*27 

1.73 

3.54 

.07 

.25 

.43 

•  1 1 

.64 

U19 

1.26 

.40 

.76 

■  1 1 

1.90 

1  .42 

.02 

SILOAM  SPRINGS 

9.69 

T 

3.70 

.97 

T 

.80 

.03 

.53 

.23 

■  22 

.64 

.23 

.29 

.10 

.72 

•  20 

.11 

.67 

.12 

T 

.13 

SPARKMAN  *  E 

19.07 

.79 

.10 

5.00 

.29 

■  20 

.20 

1.50 

■  60 

.49 

2.50 

.90 

.90 

4.90 

.50 

.20 

STAMPS 

15.05 

I  .00 

4.45 

.30 

.  12 

.  12 

.  35 

.56 

.30 

.45 

1*80 

•  20 

2.94 

2^27 

.19 

STAR  CITY  2  S 

•  75 

3.36 

.46 

.19 

.18 

.21 

.80 

•  2  5 

1.12 

.18 

.90 

■  58 

.07 

STEVE 

10.  13 

•  55 

.  70 

2.36 

•  60 

•  62 

.62 

•  42 

.  75 

2.16 

■  72 

.63 

STUTTGART 

12.94 

1.20 

.07 

4.70 

.44 

.15 

•  52 

T 

.40 

1.72 

.20 

.  16 

.42 

•  35 

.64 

.04 

.45 

1.00 

.46 

T 

STUTTGART  9  ESE 

11. 04 

1  *37 

.09 

4*50 

.32  T 

.13  .02 

•  50 

.03 

.43 

T 

1  .43 

T 

t23 

•  03 

.34 

.26 

•  57 

.04 

.  30 

.35 

.03 

.07 

SUeiACO 

14.63 

3.85 

•  03 

.  80 

•  66 

* 

.  10 

.  16 

•  34 

•  49 

.38 

.67 

•  21 

.87 

1.61 

3.40 

.30 

•  32 

.24 

TAYLOR 

13.72 

1  *30 

2.44 

.09 

.04 

.24 

•24  •Ol 

.13 

.  10 

U18 

T 

•  45 

•  44 

1.26 

.01 

2.06 

3.  34 

.33 

•  06 

TEXARKANA  W8  AP 

R// 

10.64 

.05 

.06 

3.10 

T 

.01 

.03 

•  17 

.06 

T 

T 

.35 

•  55 

.40 

.88 

1.32 

•  01 

2.14 

.93 

.14 

•  44 

TURNPIKE 

11.98 

.02 

4.16 

.36 

T 

.43 

.45 

■  02 

.18 

■  02 

■  79 

■  24 

.15 

•  02 

1.27 

1.04 

.90 

•  34 

1.39 

.16 

WALDRON 

12.85 

.04 

3.13 

.31 

.61 

T 

•  03 

T 

■  21 

.23 

•  36 

1.03 

1.26 

1.61 

.58 

2.02 

.11 

.21 

.91 

WALNUT  GROVE 

13*09 

.75 

2  .44 

1.92 

T 

.  18 

(65 

T 

■  28 

*  12 

•  38 

2^30 

.15 

T 

.68 

.  18 

2.  16 

.60 

.10 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

12*71 

1.53 

3.68 

.20 

.06 

.13  .28 

■  81 

T 

•  42 

.01 

■  57 

U45 

.34 

.26 

•  36 

.47 

.23 

1.90 

T 

.01 

WARREN 

8.84 

1  *06 

1.06 

1.01 

.17 

T          .  14 

•  27 

T 

•  19 

T 

*42 

.20 

.42 

.21 

.66 

.19 

.89 

1.06 

.50 

•  19 

WASHITA 

1.45 

2.05 

.GO 

T 

.20 

T 

.90 

•  60 

1.85 

T 

•  45 

.95 

.35 

WHITE  ROCK 

12.11 

.29 

2.00 

1.9S 

T 

.28 

.63 

.47 

*26 

.25 

.24 

■  33 

T 

1.21 

.50 

•  65 

1.57 

.64 

.12 

.40 

.30 

WHITECLIFFS 

WILSON 

S*01 

.59 

4.40 

.30 

.20 

.41 

.65 

•  16 

■  30 

•  20 

•  35 

.45 

WYNNE 

9.93 

1.40 

1.59 

2.39 

.30 

.50 

•  08 

.37 

T 

1.00 

T 

•  23 

.96 

T 

.11 

•  50 

.  19 

.14 

.10 

.05 

YELLV ILLE 

10.23 

.14 

1*50 

3.00 

T 

T          T  .35 

.63 

T 

•  03 

.05 

•  25 

■  30 

•  31 

.06 

.37 

.58 

•  20 

.63 

•  09 

.73 

.38 

.06 

.55 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol  Month 

cn 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

»LUM  FORK 

MAX 

72 

81 

80 

72 

69 

74 

73 

70 

66 

70 

75 

72 

52 

61 

62 

74 

80 

79 

82 

81 

79 

70 

82 

79 

77 

69 

72 

87 

73 

9 

MIN 

50 

49 

40 

36 

56 

43 

32 

37 

46 

31 

28 

33 

34 

56 

56 

60 

60 

63 

60 

58 

58 

59 

60 

63 

60 

61 

61 

63 

90 

3 

4RKA0EUPHI* 

MAX 

76 

86 

78 

77 

62 

77 

74 

70 

67 

74 

78 

69 

56 

64 

69 

60 

84 

83 

83 

84 

80 

78 

S3 

78 

79 

68 

72 

78 

82 

74 

9 

MIN 

5« 

5 1 

59 

52 

53 

36 

55 

48 

35 

38 

49 

36 

31 

34 

37 

50 

56 

61 

60 

62 

63 

59 

61 

59 

62 

61 

61 

62 

62 

62 

52 

4 

ASHDOHN 

MAX 

73 

84 

78 

73 

66 

76 

77 

74 

66 

71 

77 

76 

50 

63 

65 

66 

79 

82 

82 

79 

75 

76 

74 

78 

82 

81 

68 

74 

83 

84 

74 

4 

MIN 

54 

54 

56 

47 

48 

3  9 

36 

47 

33 

39 

46 

39 

33 

35 

39 

51 

58 

63 

66 

63 

62 

60 

59 

57 

61 

61 

62 

63 

6> 

62 

91 

» 

BALD  KNOB 

MAX 

72 

79 

75 

74 

73 

73 

72 

68 

64 

68 

72 

68 

50 

57 

62 

61 

74 

80 

80 

81 

83 

80 

77 

82 

80 

81 

72 

76 

SO 

82 

73 

2 

MIN 

52 

42 

52 

56 

44 

34 

57 

45 

34 

37 

46 

32 

30 

32 

33 

47 

51 

56 

60 

66 

63 

61 

63 

63 

61 

63 

62 

61 

62 

90 

8 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

62 

75 

79 

59 

73 

64 

72 

70 

53 

68 

70 

74 

41 

52 

61 

59 

61 

76 

80 

83 

81 

81 

84 

72 

72 

75 

82 

67 

76 

82 

70 

1 

MIN 

51 

48 

46 

53 

4 1 

35 

40 

4  7 

30 

32 

44 

35 

25 

30 

32 

37 

55 

57 

61 

64 

60 

58 

60 

59 

58 

61 

98 

60 

60 

48 

7 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

71 

ao 

76 

73 

70 

73 

72 

69 

67 

70 

76 

71 

52 

59 

60 

60 

76 

60 

S3 

82 

62 

64 

72 

82 

79 

83 

68 

77 

82 

84 

73 

7 

MIN 

53 

44 

53 

56 

38 

33 

57 

43 

29 

36 

44 

31 

26 

28 

30 

52 

52 

57 

62 

65 

61 

57 

60 

63 

59 

60 

60 

61 

49 

9 

BENTON 

MAX 

75 

85 

76 

76 

60 

75 

72 

71 

66 

70 

75 

66 

53 

60 

62 

64 

79 

82 

81 

82 

82 

78 

70 

82 

76 

78 

69 

76 

80 

S3 

73 

9 

MIN 

53 

45 

55 

49 

40 

33 

47 

46 

33 

35 

46 

32 

30 

31 

37 

58 

56 

59 

63 

58 

62 

59 

60 

59 

61 

66 

61 

60 

60 

90 

4 

BENTONVILLE 

MAX 

63 

81 

70 

57 

48 

72 

65 

56 

65 

70 

73 

47 

44 

68 

55 

62 

70 

78 

76 

73 

75 

78 

68 

81 

78 

71 

70 

79 

77 

82 

67 

9 

MIN 

50 

41 

55 

44 

30 

31 

55 

35 

32 

35 

41 

25 

16 

24 

38 

48 

55 

58 

69 

64 

60 

59 

50 

60 

55 

99 

58 

94 

99 

99 

47 

3 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAH 

MAX 

64 

75 

83 

70 

75 

55 

77 

72 

66 

67 

71 

77 

43 

63 

63 

64 

61 

74 

61 

80 

76 

81 

78 

72 

SO 

72 

76 

67 

68 

84 

70 

5 

MIN 

45 

48 

49 

40 

32 

46 

46 

33 

35 

42 

43 

31 

32 

33 

44 

55 

60 

63 

60 

59 

58 

69 

42 

60 

62 

60 

99 

60 

49 

0 

BLYTHEVILLE 

MAX 

68 

78 

81 

74 

64 

68 

73 

68 

63 

70 

73 

63 

60 

56 

64 

60 

78 

82 

66 

83 

86 

86 

83 

85 

80 

85 

89 

89 

85 

89 

74 

9 

MIN 

55 

50 

58 

52 

43 

40 

54 

43 

35 

40 

47 

30 

30 

36 

37 

51 

54 

55 

60 

60 

65 

64 

63 

68 

62 

65 

63 

61 

69 

63 

92 

3 

BOONEVILLE 

MAX 

70 

84 

78 

66 

68 

73 

73 

64 

67 

73 

77 

68 

53 

62 

62 

69 

75 

78 

83 

75 

76 

75 

80 

85 

82 

70 

77 

73 

78 

89 

73 

3 

MIN 

52 

47 

57 

49 

37 

39 

59 

42 

3  1 

36 

51 

32 

27 

30 

44 

51 

59 

64 

66 

64 

63 

58 

57 

58 

58 

60 

60 

61 

61 

61 

91 

1 

BRINKLEY 

MAX 

72 

80 

80 

75 

75 

73 

73 

65 

63 

67 

71 

70 

51 

58 

63 

65 

77 

83 

83 

82 

83 

83 

82 

83 

78 

S3 

89 

74 

2 

MIN 

52 

49 

55 

55 

44 

41 

42 

45 

35 

40 

50 

33 

30 

34 

35 

49 

51 

55 

57 

61 

65 

63 

61 

63 

63 

64 

49 

7 

CAHOEN  1 

MAX 

65 

76 

81 

78 

81 

58 

78 

77 

59 

66 

72 

74 

64 

52 

65 

66 

65 

81 

84 

83 

85 

83 

79 

77 

85 

81 

79 

67 

79 

84 

8 

MIN 

55 

50 

52 

54 

44 

43 

45 

52 

38 

42 

47 

48 

33 

35 

39 

47 

55 

60 

62 

62 

61 

60 

64 

61 

62 

64 

61 

63 

62 

64 

92 

8 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

66 

66 

84 

60 

60 

64 

76 

72 

55 

67 

71 

75 

43 

52 

61 

61 

69 

75 

80 

62 

71 

72 

76 

68 

78 

SO 

69 

72 

75 

77 

9 

MIN 

49 

45 

57 

48 

39 

33 

45 

43 

30 

34 

45 

38 

29 

29 

40 

46 

52 

62 

63 

65 

62 

57 

59 

5S 

57 

62 

62 

62 

63 

61 

49 

8 

CLARKSVILLE 

MAX 

70 

80 

77 

65 

59 

77 

70 

68 

66 

69 

75 

72 

53 

60 

64 

64 

75 

75 

81 

80 

78 

77 

67 

64 

77 

77 

78 

79 

81 

85 

72 

6 

MIN 

52 

45 

55 

49 

35 

33 

52 

39 

30 

36 

51 

32 

27 

29 

38 

50 

57 

61 

63 

63 

61 

57 

59 

60 

58 

97 

60 

99 

61 

61 

49 

7 

CONWAY 

MAX 

72 

80 

79 

75 

66 

75 

74 

70 

66 

68 

74 

74 

53 

60 

60 

60 

75 

82 

81 

83 

83 

79 

71 

83 

78 

79 

71 

71 

82 

84 

73 

6 

MIN 

53 

46 

58 

53 

43 

37 

58 

46 

35 

39 

46 

32 

29 

32 

36 

51 

58 

61 

62 

69 

62 

59 

61 

62 

62 

61 

62 

62 

99 

67 

91 

9 

CORNING 

MAX 

69 

73 

73 

73 

68 

66 

70 

67 

65 

70 

75 

68 

53 

60 

61 

58 

75 

79 

85 

83 

83 

84 

84 

84 

78 

82 

77 

80 

80 

S3 

73 

9 

MIN 

53 

50 

51 

56 

40 

40 

56 

42 

34 

42 

45 

30 

28 

34 

40 

55 

54 

57 

57 

56 

65 

53 

64 

67 

62 

69 

62 

63 

64 

63 

91 

6 

CROSSETT   7  S 

MAX 

75 

86 

84 

78 

76 

77 

75 

72 

66 

73 

73 

71 

54 

64 

71 

60 

85 

86 

83 

86 

84 

82 

81 

83 

83 

83 

81 

78 

87 

86 

7 

MIN 

57 

50 

60 

53 

47 

36 

49 

51 

31 

35 

49 

45 

34 

41 

33 

54 

97 

58 

63 

69 

64 

62 

67 

67 

63 

63 

64 

63 

60 

63 

91 

] 

CUMMINS  FARM 

MAX 

74 

81 

77 

79 

69 

75 

74 

73 

65 

68 

72 

71 

52 

59 

68 

66 

77 

82 

61 

82 

83 

81 

SO 

83 

80 

80 

79 

76 

82 

64 

1 

MIN 

53 

49 

56 

55 

44 

40 

48 

46 

37 

37 

47 

36 

30 

34 

35 

51 

50 

56 

59 

60 

62 

61 

63 

64 

60 

61 

62 

61 

60 

62 

91 

3 

DARDANELLE 

MAX 

71 

81 

75 

71 

58 

77 

73 

68 

68 

70 

76 

72 

54 

61 

60 

64 

75 

79 

81 

80 

80 

78 

70 

86 

85 

79 

70 

72 

80 

84 

3 

MIN 

53 

47 

57 

51 

40 

37 

57 

45 

33 

39 

39 

32 

30 

34 

41 

51 

58 

61 

63 

65 

63 

58 

60 

61 

60 

61 

62 

61 

63 

64 

91 

» 

DE  QUEEN 

MAX 

75 

84 

69 

72 

61 

77 

74 

65 

69 

72 

79 

70 

53 

66 

64 

67 

79 

83 

85 

77 

77 

74 

67 

81 

84 

77 

72 

77 

79 

85 

8 

MIN 

50 

52 

61 

45 

39 

33 

55 

44 

31 

36 

43 

46 

30 

37 

41 

51 

59 

62 

64 

63 

60 

58 

58 

59 

58 

62 

59 

60 

61 

98 

91 

2 

OES  ARC 

MAX 

65 

73 

82 

73 

75 

51 

69 

72 

64 

64 

68 

73 

44 

61 

68 

64 

61 

79 

82 

83 

82 

84 

82 

80 

84 

79 

«2 

76 

79 

84 

9 

MIN 

54 

50 

57 

57 

44 

38 

46 

61 

36 

41 

48 

41 

31 

37 

40 

49 

55 

99 

60 

66 

62 

62 

64 

69 

63 

69 

63 

62 

63 

69 

93 

0 

DEVILS  KNOB 

MAX 

66 

74 

70 

60 

52 

71 

66 

59 

61 

64 

72 

65 

46 

58 

53 

55 

65 

70 

69 

70 

73 

75 

62 

75 

69 

66 

63 

70 

72 

80 

7 

MIN 

47 

50 

50 

43 

28 

36 

49 

12 

35 

44 

49 

23 

20 

30 

36 

46 

51 

56 

56 

59 

57 

57 

53 

66 

54 

96 

52 

96 

97 

97 

46 

9 

OUMAS  1 

MAX 

75 

84 

79 

79 

65 

77 

76 

72 

64 

71 

74 

68 

53 

60 

70 

65 

78 

85 

82 

82 

86 

84 

82 

83 

81 

80 

80 

80 

81 

7 

MIN 

56 

52 

60 

57 

46 

41 

50 

49 

35 

40 

48 

38 

32 

35 

36 

94 

55 

58 

60 

62 

66 

64 

64 

67 

64 

69 

65 

69 

64 

63 

99 

7 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 

75 

85 

78 

80 

57 

76 

76 

73 

66 

72 

74 

57 

51 

62 

69 

69 

6 1 

86 

83 

86 

63 

78 

78 

82 

80 

80 

69 

80 

89 

S3 

^ 

3 

MIN 

55 

54 

61 

54 

42 

36 

53 

40 

33 

38 

62 

35 

33 

40 

35 

53 

58 

63 

63 

64 

63 

61 

62 

63 

64 

67 

63 

62 

63 

62 

99 

1 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

63 

80 

72 

60 

51 

71 

69 

61 

65 

70 

73 

69 

45 

66 

66 

61 

71 

77 

77 

75 

76 

89 

67 

82 

79 

77 

67 

74 

74 

81 

2 

MIN 

49 

43 

53 

45 

30 

32 

54 

34 

34 

40 

46 

24 

18 

29 

36 

48 

54 

57 

64 

61 

58 

59 

66 

69 

51 

99 

56 

97 

98 

99 

47 

9 

FAYETTEVILLE 

MAX 

63 

81 

72 

57 

48 

73 

65 

63 

66 

70 

76 

64 

47 

60 

64 

64 

71 

81 

76 

72 

72 

78 

68 

79 

78 

72 

68 

76 

79 

82 

7 

MIN 

51 

42 

54 

43 

30 

34 

55 

35 

30 

36 

47 

25 

22 

28 

40 

49 

56 

57 

65 

65 

60 

58 

55 

61 

56 

59 

68 

96 

60 

60 

48 

2 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

MAX 

62 

79 

62 

60 

47 

72 

67 

53 

64 

68 

73 

39 

46 

67 

56 

65 

71 

78 

74 

72 

71 

76 

68 

78 

77 

70 

67 

74 

79 

81 

66 

7 

MIN 

44 

40 

53 

40 

31 

32 

47 

32 

29 

33 

39 

24 

19 

25 

36 

50 

57 

57 

65 

64 

58 

68 

67 

59 

53 

59 

56 

95 

59 

60 

46 

3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

66 

76 

75 

58 

49 

70 

69 

64 

62 

67 

71 

61 

45 

67 

56 

64 

70 

78 

75 

73 

71 

72 

68 

77 

76 

73 

68 

79 

74 

80 

68 

0 

MIN 

49 

40 

53 

43 

28 

32 

54 

34 

28 

35 

45 

23 

18 

25 

37 

47 

54 

55 

62 

63 

57 

58 

54 

59 

53 

57 

56 

94 

60 

98 

46 

4 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

71 

78 

59 

72 

48 

73 

72 

60 

67 

70 

76 

42 

50 

59 

57 

62 

74 

74 

61 

79 

80 

83 

70 

84 

77 

79 

67 

73 

80 

70 

1 

MIN 

52 

43 

53 

48 

38 

34 

56 

35 

30 

34 

42 

28 

22 

31 

33 

51 

56 

57 

69 

61 

61 

58 

60 

61 

58 

97 

98 

62 

63 

63 

48 

8 

FOROYCE  6  W 

MAX 

75 

86 

80 

78 

65 

77 

76 

72 

67 

72 

73 

71 

52 

64 

67 

63 

80 

82 

81 

80 

83 

81 

77 

82 

79 

80 

70 

78 

83 

86 

79 

3 

MIN 

55 

51 

67 

55 

43 

43 

40 

48 

35 

43 

48 

37 

32 

35 

36 

51 

97 

60 

64 

65 

63 

62 

65 

62 

62 

63 

63 

61 

61 

61 

52 

6 

FORT  SMITH  MB  AP 

MAX 

65 

85 

68 

59 

53 

77 

72 

57 

67 

72 

76 

61 

52 

60 

60 

70 

74 

80 

81 

75 

71 

73 

69 

78 

82 

69 

72 

76 

76 

84 

70 

1 

MIN 

46 

48 

55 

45 

39 

36 

48 

39 

34 

40 

49 

32 

30 

34 

43 

51 

58 

62 

64 

62 

61 

58 

59 

60 

58 

62 

62 

63 

63 

62 

90 

8 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

66 

80 

78 

59 

69 

75 

73 

66 

64 

67 

75 

74 

51 

60 

59 

65 

73 

76 

75 

76 

72 

76 

72 

78 

77 

76 

69 

78 

79 

79 

70 

» 

MIN 

48 

40 

56 

47 

47 

31 

51 

40 

29 

31 

45 

28 

23 

28 

36 

49 

57 

69 

66 

63 

61 

62 

68 

62 

53 

61 

60 

57 

60 

59 

4« 

6 

filLBERT 

MAX 

72 

81 

75 

73 

68 

75 

75 

68 

69 

71 

78 

73 

51 

61 

58 

75 

72 

81 

79 

80 

82 

71 

85 

80 

78 

68 

73 

78 

84 

3 

MIN 

51 

42 

53 

53 

38 

30 

60 

42 

28 

30 

46 

28 

21 

25 

29 

53 

57 

61 

69 

63 

58 

58 

56 

57 

55 

62 

55 

55 

60 

60 

48 

1 

SRANNIS 

MAX 

73 

80 

71 

68 

57 

73 

69 

69 

63 

68 

76 

68 

51 

63 

60 

76 

79 

69 

76 

74 

67 

76 

79 

74 

78 

74 

79 

89 

71 

1 

MIN 

51 

52 

56 

45 

38 

35 

52 

41 

32 

38 

46 

34 

27 

36 

39 

49 

57 

66 

60 

60 

55 

57 

56 

58 

55 

99 

98 

98 

60 

61 

49 

6 

6RAVETTE 

MAX 

61 

81 

72 

57 

48 

73 

67 

54 

65 

68 

72 

52 

45 

58 

54 

79 

75 

73 

75 

78 

70 

80 

79 

70 

71 

74 

77 

82 

68 

1 

MIN 

50 

41 

54 

41 

29 

28 

53 

34 

26 

35 

44 

23 

16 

25 

37 

48 

55 

56 

61 

63 

59 

57 

54 

99 

52 

96 

57 

94 

97 

58 

1 

HARRISON 

MAX 

67 

79 

75 

69 

52 

73 

70 

63 

67 

70 

76 

65 

42 

68 

54 

61 

73 

72 

78 

80 

79 

81 

66 

82 

78 

76 

65 

73 

76 

83 

70 

1 

MIN 

46 

39 

50 

48 

32 

32 

55 

36 

25 

32 

42 

22 

20 

25 

34 

58 

62 

58 

56 

55 

55 

59 

54 

97 

55 

61 

61 

99 

46 

3 

72 

67 

68 

79 

86 

84 

83 

85 

84 

80 

85 

82 

83 

84 

83 

88 

88 

76 

1 

MIN 

57 

50 

60 

58 

48 

40 

52 

47 

34 

38 

47 

38 

32 

39 

38 

55 

53 

57 

60 

64 

64 

63 

63 

67 

62 

69 

63 

64 

69 

69 

93 

9 

HOPE  3  NE 

MAX 

69 

73 

86 

75 

75 

58 

75 

76 

59 

67 

74 

76 

49 

54 

61 

66 

61 

80 

83 

82 

83 

80 

74 

73 

82 

81 

77 

69 

79 

S3 

72 

4 

MIN 

55 

53 

58 

50 

43 

38 

52 

48 

35 

39 

49 

46 

32 

34 

40 

43 

55 

59 

64 

65 

63 

60 

62 

59 

60 

63 

61 

61 

63 

63 

92 

4 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL-  1957 


Station 


HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESeORO 

KEO 

LEM>  HILL 
LITTLE  ROCK  XB  *P 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPR1N6 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
MENA 

HONTICELLO  3  S 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

OKAY 

OZARK 

PARAGOULD 

PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGAPT 


Day  01  Month 


MAX 

75 

65 

77 

73 

66 

76 

71 

71 

67 

71 

77 

76 

55 

65 

65 

60 

76 

82 

79 

83 

82 

77 

67 

61 

73 

77 

68 

68 

64 

85 

73.7 

HIN 

52 

51 

56 

51 

42 

43 

56 

44 

36 

44 

51 

32 

28 

35 

40 

52 

58 

61 

62 

63 

61 

60 

59 

61 

61 

63 

60 

61 

61 

64 

52.3 

MAX 

66 

76 

76 

75 

70 

71 

71 

69 

65 

70 

75 

69 

51 

60 

65 

59 

75 

81 

86 

83 

85 

86 

83 

65 

79 

63 

76 

81 

61 

83 

74.6 

MIN 

54 

52 

55 

58 

46 

42 

55 

49 

36 

42 

49 

31 

30 

40 

38 

52 

55 

52 

60 

64 

66 

63 

64 

67 

62 

66 

65 

64 

64 

65 

63.5 

MAX 

75 

62 

74 

77 

61 

77 

73 

71 

64 

69 

73 

68 

52 

60 

65 

62 

76 

83 

81 

83 

84 

60 

76 

82 

76 

80 

72 

78 

84 

86 

74.  1 

MIN 

5« 

49 

57 

56 

43 

38 

49 

46 

34 

38 

46 

32 

30 

32 

34 

49 

54 

58 

61 

62 

62 

60 

63 

65 

62 

63 

63 

62 

61 

65 

51.6 

MAX 

70 

80 

72 

66 

51 

74 

66 

61 

67 

70 

75 

58 

50 

56 

56 

63 

73 

70 

79 

78 

81 

83 

69 

82 

78 

76 

65 

72 

76 

65 

70.3 

51 

41 

51 

50 

34 

32 

54 

41 

27 

3  1 

39 

22 

12 

25 

30 

48 

55 

55 

62 

63 

61 

55 

59 

62 

56 

61 

56 

61 

62 

66 

47.1 

MAX 

7* 

81 

74 

76 

53 

76 

72 

72 

64 

69 

72 

56 

52 

60 

64 

60 

72 

81 

82 

82 

64 

79 

70 

62 

74 

79 

70 

76 

82 

83 

72.4 

HIN 

54 

53 

57 

52 

45 

41 

56 

42 

36 

43 

52 

32 

32 

38 

36 

52 

58 

60 

63 

64 

64 

61 

63 

63 

61 

65 

62 

62 

62 

67 

53.4 

MAX 

75 

83 

80 

80 

66 

76 

77 

77 

65 

71 

74 

72 

50 

62 

66 

67 

78 

85 

63 

60 

63 

78 

76 

62 

60 

80 

69 

76 

63 

81 

75.1 

MIN 

55 

55 

63 

53 

43 

39 

61 

49 

33 

40 

49 

49 

33 

39 

36 

50 

55 

64 

64 

64 

62 

60 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

61 

62 

53.3 

MAX 

76 

86 

62 

76 

64 

76 

75 

72 

66 

73 

76 

75 

54 

61 

67 

60 

78 

82 

83 

84 

64 

80 

74 

83 

76 

60 

70 

76 

62 

85 

75.2 

MIN 

53 

50 

59 

53 

41 

35 

58 

47 

34 

37 

46 

29 

27 

34 

35 

49 

57 

60 

63 

64 

63 

56 

62 

66 

62 

67 

62 

64 

62 

65 

61.6 

MAX 

66 

75 

66 

71 

56 

67 

63 

67 

70 

74 

59 

53 

61 

58 

60 

74 

76 

82 

81 

61 

83 

78 

84 

75 

74 

64 

76 

62 

84 

71.1 

MIN 

51 

43 

50 

55 

41 

34 

40 

42 

27 

34 

40 

29 

26 

29 

30 

49 

55 

59 

53 

61 

61 

60 

60 

65 

57 

61 

60 

60 

62 

60 

48.5 

MAX 

71 

80 

79 

72 

67 

71 

73 

72 

62 

67 

71 

69 

51 

58 

6  7 

77 

84 

82 

80 

62 

83 

62 

83 

77 

60 

62 

8 1 

85 

84 

74.6 

MIN 

55 

49 

57 

57 

45 

39 

50 

46 

32 

36 

48 

32 

30 

35 

36 

50 

51 

56 

59 

62 

69 

61 

63 

64 

61 

63 

62 

63 

64 

65 

52.1 

MAX 

66 

80 

76 

75 

70 

70 

71 

70 

63 

66 

74 

50 

64 

MIN 

56 

50 

56 

57 

43 

37 

51 

44 

35 

40 

46 

31 

31 

37 

38 

51 

54 

56 

61 

63 

65 

63 

64 

66 

62 

64 

63 

64 

63 

65 

52.7 

MAX 

70 

79 

75 

70 

65 

73 

73 

70 

67 

68 

75 

67 

49 

60 

57 

64 

72 

MIN 

52 

48 

53 

51 

38 

36 

54 

40 

29 

45 

50 

27 

22 

27 

38 

45 

50 

60 

61 

61 

60 

57 

68 

62 

68 

60 

59 

59 

59 

62 

49.4 

MAX 

74 

81 

75 

69 

56 

74 

68 

67 

66 

70 

79 

73 

49 

62 

60 

66 

72 

80 

81 

72 

71 

76 

73 

61 

71.4 

MIN 

49 

49 

56 

44 

37 

39 

55 

39 

34 

40 

45 

33 

27 

33 

40 

52 

57 

62 

64 

62 

61 

56 

56 

59 

56 

60 

59 

59 

60 

69 

50.1 

MAX 

74 

85 

80 

77 

60 

75 

75 

75 

66 

70 

74 

67 

53 

61 

66 

65 

80 

84 

83 

65 

84 

63 

80 

63 

81 

80 

78 

80 

84 

83 

75.6 

MIN 

54 

55 

59 

57 

44 

37 

53 

49 

32 

37 

49 

42 

33 

36 

42 

51 

51 

59 

61 

62 

64 

60 

62 

64 

61 

63 

63 

61 

61 

63 

52.6 

MAX 

71 

60 

74 

74 

60 

75 

72 

69 

67 

69 

74 

67 

52 

60 

60 

60 

75 

80 

60 

80 

82 

79 

69 

63 

77 

80 

69 

71 

61 

84 

72.5 

MIN 

53 

47 

50 

53 

43 

36 

56 

45 

36 

38 

49 

32 

30 

37 

34 

51 

56 

60 

63 

65 

64 

59 

60 

61 

60 

65 

62 

62 

62 

65 

51.9 

MAX 

70 

84 

72 

71 

70 

67 

52 

62 

62 

64 

75 

80 

82 

76 

78 

66 

82 

75 

70 

68 

72.7 

MIN 

52 

50 

46 

40 

31 

42 

29 

32 

42 

33 

27 

29 

32 

44 

57 

61 

64 

60 

56 

58 

57 

60 

56 

61 

60 

60 

57 

59 

46.5 

MAX 

55 

70 

64 

60 

52 

66 

63 

58 

58 

56 

71 

6 1 

41 

54 

65 

65 

71 

72 

69 

61 

63 

65 

62  .  1 

MIN 

39 

52 

50 

40 

28 

32 

50 

31 

35 

42 

46 

25 

21 

31 

37 

45 

52 

54 

67 

54 

50 

58 

54 

63 

54 

54 

55 

54 

56 

59 

45.7 

MAX 

MIN 

51 

47 

52 

52 

35 

36 

55 

38 

33 

41 

46 

26 

22 

32 

37 

49 

55 

57 

67 

63 

59 

59 

59 

61 

58 

61 

68 

60 

61 

61 

49.4 

MAX 

72 

68 

HIN 

52 

44 

50 

53 

40 

34 

42 

40 

28 

35 

42 

30 

19 

30 

32 

43 

51 

55 

57 

63 

60 

68 

59 

60 

57 

61 

67 

60 

61 

62 

47.8 

MAX 

69 

75 

65 

70 

73 

58 

73 

67 

63 

63 

79 

82 

82 

76 

74 

72 

69 

77 

82 

71.3 

MIN 

55 

46 

57 

50 

36 

31 

37 

46 

32 

35 

42 

47 

31 

32 

35 

47 

65 

57 

64 

56 

60 

56 

59 

58 

57 

62 

61 

60 

62 

65 

49.6 

MAX 

69 

72 

62 

70 

72 

57 

73 

72 

64 

70 

76 

46 

51 

64 

62 

65 

78 

81 

73 

78 

70  .0 

HIN 

53 

53 

60 

47 

41 

34 

41 

45 

34 

39 

46 

46 

31 

31 

41 

45 

53 

59 

63 

55 

62 

59 

57 

57 

59 

62 

6C 

61 

62 

63 

51.0 

MAX 

73 

61 

74 

76 

66 

72 

70 

67 

66 

70 

76 

70 

51 

59 

63 

64 

75 

62 

83 

62 

87 

83 

86 

63 

84 

66 

76.2 

MIN 

44 

50 

57 

56 

44 

42 

56 

45 

37 

42 

49 

31 

31 

3( 

38 

51 

54 

56 

59 

66 

64 

61 

64 

65 

61 

64 

62 

64 

63 

65 

52.7 

MAX 

65 

73 

64 

71 

73 

62 

77 

72 

55 

68 

73 

78 

50 

54 

63 

63 

63 

77 

80 

61 

80 

76 

69 

84 

76 

69 

66 

62 

71.1 

MIN 

51 

45 

50 

49 

40 

33 

56 

44 

32 

35 

43 

41 

29 

30 

32 

41 

57 

59 

64 

67 

61 

55 

58 

58 

56 

61 

60 

59 

61 

60 

49.7 

MAX 

74 

85 

78 

74 

66 

77 

77 

75 

67 

73 

76 

5 1 

63 

62 

66 

82 

82 

63 

79 

76 

77 

73 

80 

62 

82 

75.3 

MIN 

55 

52 

59 

50 

45 

36 

57 

48 

36 

41 

46 

40 

33 

37 

42 

52 

52 

55 

67 

64 

62 

62 

59 

60 

62 

62 

6'! 

62 

62 

63 

53.3 

MAX 

70 

67 

80 

72 

MIN 

53 

46 

60 

49 

39 

35 

55 

44 

33 

37 

52 

31 

28 

33 

42 

50 

58 

63 

64 

65 

62 

57 

59 

61 

57 

68 

61 

61 

63 

60 

61.2 

MAX 

73 

51 

58 

68 

80 

82 

82 

78 

8 1 

MIN 

48 

51 

53 

52 

39 

35 

51 

43 

32 

39 

44 

29 

29 

35 

36 

50 

51 

55 

56 

63 

63 

63 

63 

66 

62 

63 

5" 

61 

64 

64 

50.6 

MAX 

66 

75 

64 

56 

76 

72 

69 

67 

72 

75 

73 

53 

61 

6 1 

67 

76 

78 

82 

77 

71 

82 

70 

72.  4 

MIN 

52 

44 

57 

49 

41 

35 

54 

43 

32 

36 

46 

32 

28 

30 

35 

49 

57 

59 

60 

65 

63 

55 

59 

60 

57 

62 

61 

59 

62 

69 

50.1 

MAX 

73 

61 

76 

63 

73 

70 

69 

72 

75 

72 

53 

61 

64 

63 

77 

84 

81 

83 

76 

86 

84 

8 1 

80 

71 

66 

74.  9 

MIN 

53 

45 

54 

52 

41 

36 

58 

45 

32 

34 

43 

32 

31 

35 

33 

46 

56 

58 

62 

62 

61 

57 

60 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

61 

50.6 

MAX 

77 

64 

76 

60 

62 

78 

75 

72 

67 

71 

75 

66 

54 

62 

68 

64 

75 

86 

83 

86 

87 

63 

84 

66 

60 

82 

71 

79 

86 

86 

76.1 

MIN 

55 

52 

58 

57 

45 

42 

53 

46 

37 

40 

49 

35 

32 

36 

36 

55 

55 

59 

62 

66 

63 

64 

65 

65 

62 

62 

64 

62 

61 

64 

53.6 

MAX 

76 

82 

77 

79 

57 

76 

75 

72 

65 

70 

73 

55 

52 

59 

66 

64 

77 

85 

62 

85 

85 

63 

81 

64 

60 

81 

7j 

79 

86 

MIN 

54 

51 

56 

54 

43 

41 

54 

41 

37 

40 

46 

33 

33 

37 

39 

55 

53 

56 

62 

65 

64 

64 

65 

64 

62 

64 

64 

62 

62 

65 

53.1 

MAX 

69 

76 

71 

72 

69 

65 

70 

70 

64 

76 

73 

65 

52 

57 

60 

70 

72 

76 

82 

81 

82 

82 

62 

82 

76 

62 

71 

78 

8  1 

82 

73.2 

MIN 

52 

48 

57 

55 

42 

35 

55 

42 

33 

37 

37 

30 

29 

37 

35 

50 

54 

50 

60 

62 

62 

63 

63 

67 

60 

60 

63 

62 

64 

63 

50.9 

MAX 

62 

75 

86 

62 

74 

60 

74 

74 

68 

64 

70 

72 

50 

53 

62 

70 

64 

78 

84 

83 

85 

82 

82 

80 

81 

82 

82 

82 

80 

65 

74.2 

MIN 

54 

52 

56 

57 

48 

41 

41 

57 

37 

36 

42 

46 

36 

36 

36 

40 

50 

59 

60 

60 

64 

64 

62 

66 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

52.6 

65 

61 

83 

80 

MIN 

51 

51 

52 

54 

44 

39 

39 

47 

37 

40 

41 

44 

32 

33 

39 

40 

56 

56 

63 

63 

65 

61 

61 

61 

61 

62 

6; 

62 

63 

63 

51.4 

70 

78 

76 

7C 

MIN 

52 

42 

53 

43 

37 

32 

56 

35 

33 

37 

46 

25 

19 

31 

37 

49 

55 

57 

64 

62 

69 

69 

56 

6C 

54 

66 

57 

66 

59 

59 

46.1 

MAX 

70 

60 

78 

69 

62 

77 

72 

67 

67 

70 

76 

74 

54 

60 

59 

63 

74 

77 

61 

60 

80 

78 

69 

66 

60 

76 

71 

69 

62 

86 

72  .  9 

MIN 

55 

47 

54 

51 

40 

35 

56 

45 

32 

37 

50 

32 

30 

34 

35 

52 

58 

56 

63 

63 

62 

66 

60 

61 

60 

61 

62 

60 

62 

64 

51.2 

MAX 

66 

73 

84 

79 

77 

55 

75 

74 

57 

65 

70 

74 

50 

5* 

60 

69 

67 

78 

85 

83 

84 

85 

64 

62 

64 

60 

62 

62 

61 

85 

74.  I 

MIN 

53 

52 

64 

56 

47 

41 

46 

57 

36 

40 

50 

42 

32 

40 

43 

52 

53 

59 

60 

63 

63 

63 

64 

66 

62 

65 

63 

63 

64 

63 

54.2 

MAX 

73 

60 

76 

75 

71 

75 

73 

69 

66 

68 

74 

69 

52 

59 

62 

61 

75 

62 

81 

84 

84 

82 

77 

83 

76 

81 

71 

75 

82 

83 

74.0 

MIN 

54 

50 

61 

55 

43 

37 

56 

46 

34 

38 

46 

33 

30 

36 

35 

49 

54 

58 

61 

63 

64 

62 

64 

66 

62 

64 

62 

60 

62 

67 

52.4 

MAX 

74 

76 

79 

72 

72 

64 

69 

52 

60 

63 

66 

72 

82 

62 

83 

80 

79 

82 

74 

79 

76 

82 

61 

74.0 

MIN 

54 

54 

56 

52 

58 

42 

38 

43 

32 

32 

It 

44 

51 

58 

59 

63 

64 

65 

61 

63 

63 

61 

64 

62 

62 

61 

53.6 

MAX 

68 

79 

73 

58 

48 

72 

66 

56 

65 

68 

73 

49 

45 

57 

54 

65 

70 

79 

73 

73 

73 

77 

72 

80 

77 

72 

72 

74 

76 

79 

66.  1 

MIN 

52 

44 

53 

43 

32 

33 

56 

36 

30 

36 

43 

25 

20 

27 

40 

49 

56 

57 

63 

63 

60 

59 

56 

61 

53 

59 

59 

55 

60 

61 

46.  1 

MAX 

75 

65 

75 

79 

75 

77 

72 

70 

66 

71 

75 

69 

54 

63 

66 

65 

77 

87 

64 

86 

87 

65 

65 

86 

76 

84 

79 

80 

66 

86 

76.9 

MIN 

55 

52 

58 

57 

45 

40 

50 

46 

36 

40 

47 

37 

32 

36 

37 

52 

54 

56 

60 

63 

63 

63 

63 

66 

61 

62 

63 

63 

63 

66 

53.0 

8«»  r*f«r«Dc«  Botaa  followlnc  Station  Index. 


Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
APRIL  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

\  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

65 

72 

61 

73 

74 

63 

72 

70 

57 

62 

68 

71 

47 

51 

58 

65 

65 

75 

82 

80 

81 

82 

61 

60 

81 

76 

79 

78 

76 

82 

71. 

3 

M  IN 

51 

52 

55 

56 

45 

46 

55 

28 

39 

44 

42 

33 

35 

38 

43 

54 

58 

61 

63 

63 

63 

64 

66 

61 

64 

63 

63 

64 

6S 

52  • 

SUB lACO 

MAX 

68 

S3 

73 

65 

53 

72 

70 

66 

67 

73 

75 

69 

52 

61 

58 

67 

76 

77 

82 

76 

77 

80 

70 

82 

80 

72 

71 

73 

78 

85 

71. 

8 

MIN 

52 

47 

56 

48 

36 

39 

56 

43 

39 

37 

50 

31 

28 

34 

29 

49 

57 

61 

64 

68 

60 

67 

58 

59 

57 

60 

60 

59 

60 

60 

SO. 

s 

TEXARKANA  WB 

AP 

73 

84 

74 

73 

59 

77 

77 

73 

65 

72 

77 

63 

50 

63 

63 

68 

76 

62 

82 

81 

76 

77 

70 

80 

63 

76 

67 

75 

84 

84 

73. 

5 

MIN 

56 

57 

57 

50 

44 

45 

56 

46 

36 

47 

52 

35 

33 

41 

45 

54 

59 

65 

66 

6S 

62 

63 

60 

58 

63 

62 

63 

63 

66 

65 

54. 

5 

TURNPIKE 

MAX 

65 

75 

68 

63 

53 

69 

64 

61 

63 

64 

71 

63 

43 

55 

57 

56 

66 

68 

71 

73 

74 

75 

62 

76 

72 

70 

67 

65 

74 

77 

66. 

1 

MIN 

47 

47 

51 

43 

30 

38 

52 

34 

37 

44 

50 

23 

23 

32 

36 

4  7 

52 

57 

56 

60 

54 

56 

55 

57 

66 

57 

55 

57 

57 

57 

47. 

5 

WALORON 

MAX 

73 

85 

76 

67 

64 

77 

71 

66 

68 

73 

75 

70 

55 

62 

62 

67 

75 

79 

82 

61 

75 

74 

72 

60 

80 

60 

79 

73 

80 

64 

73. 

6 

MIN 

51 

45 

57 

48 

41 

32 

59 

41 

30 

35 

45 

34 

29 

30 

36 

52 

60 

64 

66 

64 

60 

66 

58 

60 

56 

61 

60 

58 

60 

59 

50. 

3 

WALNUT  R1D6E 

CAA  AP 

MAX 

68 

75 

73 

72 

54 

69 

69 

67 

64 

68 

73 

44 

51 

56 

59 

59 

74 

78 

84 

81 

83 

84 

79 

83 

74 

82 

75 

76 

81 

62 

71. 

4 

MIN 

54 

50 

54 

54 

38 

39 

55 

39 

36 

42 

42 

30 

27 

35 

39 

52 

53 

57 

59 

64 

64 

63 

66 

68 

62 

64 

62 

64 

66 

66 

52. 

1 

WARREN 

MAX 

75 

85 

60 

79 

65 

67 

73 

73 

67 

72 

74 

68 

55 

63 

69 

65 

82 

8S 

83 

85 

85 

65 

83 

85 

82 

82 

75 

81 

65 

65 

76. 

4 

MIN 

55 

51 

59 

55 

49 

42 

40 

50 

35 

38 

51 

41 

33 

39 

36 

54 

56 

60 

63 

63 

62 

64 

66 

66 

62 

65 

63 

62 

63 

62 

53. 

5 

WHITE  ROCK 

MAX 

60 

76 

70 

57 

53 

69 

65 

58 

60 

66 

71 

66 

44 

57 

53 

56 

67 

72 

70 

69 

70 

73 

64 

72 

69 

68 

62 

72 

66 

77 

65, 

1 

MIN 

46 

49 

50 

40 

28 

37 

5X 

32 

36 

42 

50 

23 

2 1 

32 

41 

44 

S2 

ss 

59 

60 

58 

56 

S3 

57 

54 

5 1 

55 

5  T 

5T 

58 

47. 

1 

WILSON 

MAX 

75 

79 

80 

72 

70 

70 

70 

70 

64 

71 

72 

68 

51 

57 

65 

63 

76 

83 

86 

84 

85 

84 

83 

85 

81 

83 

86 

84 

84 

87 

75. 

6 

MIN 

53 

46 

59 

59 

46 

40 

54 

46 

35 

42 

S3 

38 

31 

39 

36 

52 

52 

53 

61 

65 

64 

63 

64 

68 

63 

65 

62 

63 

61 

65 

S3. 

4 

WVNNE 

MAX 

70 

79 

75 

75 

70 

72 

72 

71 

63 

75 

72 

74 

SO 

56 

63 

66 

76 

82 

83 

82 

82 

79 

82 

83 

76 

61 

79 

81 

81 

84 

74. 

s 

MIN 

54 

43 

58 

54 

41 

39 

54 

46 

33 

40 

S3 

32 

29 

32 

35 

55 

54 

54 

63 

65 

64 

60 

59 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

51. 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.07 

.17 

.15 

.07 

.21 

.09 

.17 

.  10 

.18 

.15 

.02 

.10 

.15 

.07 

.00 

.07 

.06 

.14 

.00 

.14 

.06 

.00 

.14 

.05 

.03 

.03 

.09 

2.818 

WIND 

37 

27 

69 

33 

63 

40 

62 

51 

67 

22 

IS 

29 

52 

31 

23 

34 

IS 

15 

33 

40 

23 

16 

23 

18 

34 

12 

27 

11 

14 

30 

972 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.14 

.23 

.24 

.19 

.24 

.09 

.19 

.15 

.  14 

.15 

.16 

.08 

.19 

.07 

.01 

.09 

.11 

.14 

.12 

.14 

.04 

.04 

.07 

.30 

.05 

.12 

4.03B 

WIND 

71 

43 

55 

52 

51 

72 

69 

58 

70 

10 

14 

32 

113 

53 

32 

17 

26 

9 

61 

23 

11 

11 

35 

13 

11 

23 

20 

12 

34 

1101 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.05 

.13 

.36 

.31 

.23 

.09 

.27 

.16 

.09 

.14 

.20 

.22 

.18 

.06 

.02 

.07 

.06 

.19 

.13 

.13 

.24 

.04 

.12 

.21 

.02 

.05 

.12 

4.04B 

WIND 

45 

33 

88 

47 

84 

80 

97 

66 

60 

23 

31 

71 

33 

33 

21 

51 

34 

27 

22 

92 

39 

21 

39 

47 

44 

44 

36 

13 

21 

35 

1377 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.12 

.11 

.22 

.21 

.17 

.26 

.  10 

.  16 

.  16 

.18 

.  16 

.07 

.  10 

.18 

.09 

.02 

.05 

.12 

.15 

.07 

.07 

.14 

.06 

.07 

.03 

.02 

.06 

.20 

3.61B 

WIND 

60 

61 

94 

40 

71 

86 

105 

105 

67 

32 

41 

37 

41 

30 

31 

41 

36 

21 

69 

79 

28 

35 

37 

13 

43 

29 

43 

26 

25 

71 

1489 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.12 

.18 

.08 

.22 

.11 

.11 

.18 

.18 

.27 

.03 

.15 

.07 

.02 

.07 

.11 

.17 

.17 

.18 

.01 

.26 

.04 

.01 

3.57B 

WIND 

21 

52 

48 

49 

112 

153 

67 

88 

60 

31 

18 

11 

15 

10 

15 

20 

4 

27 

23 

74 

20 

10 

27 

6 

56 

5 

27 

6 

5 

25 

1085 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.09 

.16 

.17 

.16 

.21 

.03 

.15 

.10 

.14 

.14 

.07 

.11 

.12 

.14 

.06 

.15 

.  19 

.16 

.17 

.05 

.  16 

.  19 

.04 

.  14 

.07 

.07 

.15 

3.64B 

WIND 

55 

42 

41 

84 

71 

138 

70 

96 

83 

6 

17 

39 

66 

21 

15 

29 

22 

6 

75 

60 

66 

49 

28 

41 

42 

13 

41 

28 

i 

2 

1369 

-  51  - 


Table? 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
APRIL  1957 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  6  D  1 

BLYTHEVILLE 

CONWAY 

DEVILS  KNOB 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE   CAA  AP 
FLIPPEN  CAA  AP 
FORT  SMITH  WB  AP 
GILBERT 
GRAVE TTE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAMMOTH  SPRING 

MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE 

MOUNT  IDA 

NEWPORT 

OZARK 

ROGERS 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

.5 

T 
T 
T 

T 
T 

• 

1.0 
3.0 

I 

♦  .0 

2 

T 
T 

2.0 

2 

1.5 

2 

T 

3.0 

1 
3 

1.0 

T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

1 

T 

T 

-  52  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


APRIL  1957 


-  53  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL  1957 


STATION  INDEX 

AREAH8A0 


A»IL  19S7 


Station 

& 

County 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refei 
to 

Station 

4 

County  j 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

Index: 

1 

Longiti 

1 

Q 

Ci. 

1 

Predp. 

tables 

Index] 

»  J 

Longitv 

i 

Temp. 

Predp.] 

to 
tables 

Abbott 

AUcU 
AluB  Fork 
Alf 

Aaitr  3  mc 

0006 
0064 
0130 
0136 
OlSO 

Icott 
Lawrence 
Ballae 
Tell 
Clark 

7 

3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  29 

624 
256 
755 
854 

5P 

7A 
5P 
7A 
7A 

Jaaes  T.  Wllllaas 
luby  B.  Owens 
L.  R.  Water  Works 
leba  T.  BwalB 
Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 
3 

2  3  9 
3 
3 

C 
C 
C 

Magnolia  3  N 
Magnolia  5  H 
Malvern 
Hanoth  Spring 
Hartanna  2  S 

4S4B 
4990 
4562 
4572 
463B 

Coluabla 
Coluabln 
Hot  Spring 
Fulton 
Lee 

33  19 

33  20 

34  23 
36  29 
34  44 

93  14 
93  13 
93  49 
91  32 
90  46 

315 
360 
311 
690 
234 

6P 

5P 
SB 

6P 

7A 
HID 
5P 
7A 
6P 

Earl  E.  Grahaa 
Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 
Malvern  Fire  Dept. 
John  B.  McKee 
Univ.  of  Arkansas 

.2  3  5  7 

C 

2  -3  5 

2  3  5  7 

2  3  5      7  C 

ApllD  1  V 
Appletoo 
ArkBdelpblB 
ArkBDBBs  City 

0178 
0188 
01 B6 
0220 
0234 

Hke 

:iark 
Destw 

3 
1 
1 
3 
2 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  29 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

289 
400 

522 
200 
145 

6P 

8A 

HID 

7A 
8A. 

Drew  A.  Laab 
Hobart  Watts 
John  A .  Jones 
Till««n  1.  Lawrence 
John  W.  Tranaell 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 

c 
c 

Harked  Tree 

Harshall 

Harvell 

Helbourne 

4694 
4666 
4678 
4696 
4746 

^Ullps 
Izard 

35  32 

35  54 
34  33 

36  03 
36  04 

90  25 
92  38 

90  55 
92  39 

91  94 

229 
1050 
199 
749 
610 

6P 
SS 

7A 
8A 
HID 

Wtllian  H.  Crick 
Hrs.  Minnie  Borton 
Sterllo  Wallace 
llaleft  K.  Ddaas 

Ivan  L.  Shrader 

2  3  5  7 
2  3  5 
3 

c 

3 

Asbdovn 
Bald  Knob 

Batesvllle  Livestock 

0286 
0300 
0326 
0350 
0498 

attle  Blver 

loodruf f 
White 

Independence 

4 
4 

7 
7 
7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
39  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
230 
971 

7P 

6P 
9A 

7P 
7A 
7A 
6P 
9A 

Southwestern  C  «  B 
Arra  D.  Parker 
Honer  w.  Cbaney 
Jnlv.  of  Arkansas 
Dnlv.  of  Arkansas 

2  3  9 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

Hontlcello  3  S 
Hontrose 

Horobay  Lock  k  Daa 
Horrllton 

4796 
4900 
4906 
4934 
4938 

Polk 
Drew 
Ashley 

:alhoun 

34  35 

33  35 
33  19 
33  19 

35  07 

94  15 
91  48 

91  29 

92  27 
92  45 

1207 
289 
129 
89 
280 

6P 
5P 

9P 

5P 
MID 

7A 

E.  W.  St.  John 
Arkansas  A  ft  M  Col. 
Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 
Corps  of  Engineers 
Enaa  S.  Leavell 

2  3  9      7  C 
2  3  5      7  C 
C 

3  C 
2  3  5 

Batesvllle  L  k  D  1 
Sear  Creek  Lake 
B«Btr  l^ke 
Beaver  1  BE 

0460 
0496 

0512 
0518 
0530 

Independence 
Lee 

:arroll 
White 

7 
7 
5 
7 
7 

35  45 
34  43 

36  28 
39  04 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

7A 
HID 
5P 
7A 
MID 

Jaaes  J.  Hltchua 
J.S.  Forest  Service 
[j.  G.  Adaason 
Harvey  S.  Skelton 
Lowell  Z.  Perkins 

2  3  5 
3 

7  C 

c 

C 

Hount  Ida 
Hount  Magazine 
Mountain  Boae 
Hountaln  Hoae  C.  of  1 
Hountaln  View  1  E 

4988 
5010 

9038 
5046 

lontgoaery 
Logan 
Baxter 
Baxter 

Stone 

34  33 

35  10 

36  20 
36  20 
35  52 

93  38 
93  41 
92  23 
92  23 
92  06 

863 
2800 
800 
800 

7A 
7P 

7P 
7P 
BA 
7A 

WllUaa  E.  Black 

U.S.  Forest  Service 
Charles  Shiras 
Corps  of  Engineers 
Nell  A.  Tapley 

2  3  5      7  C 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5  6  C 

B«»cli  Grove 
Beedevllle 

Bentonvllle 
Berrjvllle  i  till 

0534 
0536 
0382 
0SB6 
0616 

Inlloe 

lenton 

7 
7 
6 

7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

5P 
6P 

8A 
8A 
6A 
7A 
7A 

B.  B.  Hamaond 
P.  H.  Breckinridge 
Hrs.  Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
David  L.  Btldban 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Hulberry  6  KKB 
Narrows  Daa 

Nashville  Peach  Substa. 
Nashville  SCB 
Nathan  4  WNW 

5072 
9110 
9112 
9114 
5198 

Franklin 

Pike 

loward 

Howard 

Howard 

35  34 
34  10 
34  00 

33  57 

34  07 

94  01 
93  43 
93  56 
93  51 
93  52 

900 
425 
550 
373 
550 

8A 
7A 

7A 
BA 
7A 
MID 
7A 

Henry  G.  Axvln 
Corps  of  Engineers 
Univ.  of  Arkansas 
Soil  Cons.  Service 
Edna  J.  Weatfall 

3 

2  3  5  6  C 
2  3  6 

3 

Big  Fork 

Big  Lake  Outlet 

Black  Sock 

Blakely  Hountalo  Dan 
Blue  HouDtalD  Das 

0664 
0676 
0746 
0764 
0798 

Polk 

llselBslppl 

Garland 

Tell 

3 
5 
7 
3 
1 

34  39 

39  51 
36  07 

34  36 

35  oe 

93  SB 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 

299 
426 
459 

8A 

7A 
6P 

HID 

Anna  H.  Lllee 
4.  W.  Douglas 
Lee  W.  HcKenney 

Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

2  3  5  6 

c 
c 

Newhope  3  E 

Hiarod  Daa 
Norfork  Daa 
Odell 

5174 
9186 
5200 
5228 
5354 

Pike 
Jackson 
Perry 
Baxter 

3  34  14 

7  35  36 
1  34  97 
7  36  15 
1  35  48 

93  90 

91  17 

93  10 

92  IS 

94  24 

B50 
225 
470 
425 
1500 

SS 
BA 

7A 
7A 
BA 
HID 

Elsie  F.  Ward 
Luther  D.  Suaaere 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 
Hrs.  Benzo  Hurst 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  6  C 
C 

3 

Bluff  City   3  3* 
Blythevllle 
Boonevllle 
BotklDburg 

0800 
OBOS 

0842 
0848 

Nevada 
ilssleslppl 
Logan 
Van  Buren 
Nevada 

5 
1 
7 
3 

33  41 

35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

93  09 
89  55 
93  55 

92  30 

93  20 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

7* 

HID 

7A 

Paul  M.  Adaas 
Ivy  «.  Crawford 
Cleo  E.  Tandell 
Thoaas  H.  Pearson 
Iris  Elaore  Wicker 

3 

2  3  5 
2  3  9 

3 

7 

C 
C 

Oden  2  W 

Okay 

Osceola 

Owensvllle 

Ozark 

5356 
5376 
5480 
9498 
5506 

Montgoaery 

Mississippi 

Saline 

Franklin 

3  34  3B 

4  33  46 

2  i35  43 

3  34  37 
1  35  29 

93  48 
93  93 
89  59 

92  49 

93  90 

800 
300 
245 
500 
396 

5P 
6P 

7A 
5P 

eA 

8A 
6A 

J*!'T*^HarglB"^*'''^'*" 
Jaaes  F.  Jacks 
Guy  Cook 
Burns  Wakefield 

3 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 

Bradford 

Buffalo'rower 
Bull  Bhoale  Dan 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

■hlte 

Baxter 
HlaslBBlppl 

7 
7 
7 
7 
2 

39  25 

34  94 

35  52 

36  22 
^5  49 

91  28 

91  10 
93  30 

92  34 
89  57 

240 
205 

460 
240 

5P 

7A 
5P 

HID 

6P 

Marshall  Hlckaon 
Robert  D.  Bchaefer 
Beulah  F.  Fowler 
Corps  of  Engineers 
G.  A.  Hale 

3 

2  3  5 
3 

3 

7  C 
C 

Paragould 
Paris 

Parkin  2  w 
Parks 

5514 
5562 
5576 
5586 
5591 

Johnson 

Green 

Logan 

Cross 

Scott 

1  35  38 
5  36  04 
1  35  18 
5  35  16 
1  34  46 

93  27 
90  29 
93  43 
90  39 
93  57 

1900 
275 
410 
222 
668 

4P 

74 
4P 

6P 

7A 

Haurlce  R.  Brandt 
Radio  Station  KDR6 
Frank  Taylor 
Corlne  D.  Gardner 
Boaar  K .  Hansard 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Cabot  4  SI 
Calico  Rock 

Caadea  2 
Canp  Chaffee 

1102 
1132 
1152 
1154 
1172 

Pulaski 
Izard 

Ouachita 

7 
7 
3 
3 
1 

34  57 
36  08 
33  36 
33  35 

35  IB 

92  04 
92  OB 
92  49 
92  51 
94  18 

289 
400 
116 
155 
419 

7A 
BA 

5P 
7A 
7A 
MID 
8A 

8.  H.  Walther 
Austin  D.  Barrls 
Leonard  B.  Dlllwortt 
Bdlth  Z.  Lehaan 
D .  8 .  Aray 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Parthenon 

Perryville 

Pine  Bluff 

Pine  Bluff  CAA  AP 

Pine  Ridge 

5602 
5694 
5754 
5756 
5760 

Newton 

Jefferson 
Jefferson 
Montgoaery 

1  35  57 
1  35  00 
1  34  12 
1  34  10 
3  34  35 

93  15 
92  49 

92  00 
91  56 

93  54 

925 
325 
215 
205 
840 

5P 
7P 
HID 

MID 

7A 
7A 
MID 
7A 

Arthur  B.  Carlton 
Francis  FJnkbelner 
Hary  T.  Scheu 
U.S.  Civil  Aero  Ada 
J.  R.  Suddleston 

C 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 
3 

Canaan  2  W 

Carlisle  1  911 
Carpenter  Dan 

ClarksvtUe 

IISB 
1224 
1238 
1442 
1455 

Sarland 
Honroe 

Johnson 

7 
1 
3 
7 
"  1 

35  52 
34  47 
34  27 

34  41 

35  28 

92  44 
91  45 

93  01 
91  18 
93  26 

235 
.436 

6P 

MID 

eA 

HID 

7A 
6P 

CLOSED  -  .  -  -  - 
John  L.  Talt 
Ark.  Pwr  H  Lgt  Co. 
B.  F.  Rortbero 
Dr.   Irving  F.  Beach 

10/29/56 
3 

3 

2  3  5 

C 

Ppcahontas  1 

Prescott 
Prescott  SCB 
Pyatt  1  NNW 

5820 
5866 
5908 
5910 
5970 

Randolph 

Ashley 

levada 

Nevada 

Marlon 

7  36  16 
3  33  14 
3  33  48 
3  33  48 

7  36  16 

90  59 

91  30 
93  23 
93  23 

92  51 

330 
122 
316 
318 
800 

5P 
7A 

7A 

MID 
».D 

Benedictine  Sisters 
Hrs.   Pearl  Newton 
R.  p.  Raaby 
Soil  Cons.  Service 
Ona  V.  McLean 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  I 

C 
C 

Clinton 

Cold  Springs  Guard  Sta 
CoKbs  3  BE 
Coapton  2  HE 

1492 

1520 
1574 
1582 
1596 

Van  Bureo 

Scott 

Hadlsoo 

7 
3 
7 
7 
1 

35  35 

34  58 

35  46 

36  06 
35  06 

92  28 

93  54 
93  48 
93  IB 
92  2B 

910 
1290 
1400 
2166 

316 

5P 

MID 
MID 

5P 

Earl  B.  Rlddlck 
Margaret  Zoroes 
Haude  C.  Brashears 
WllUaa  L.  Blnaa 
Clarence  8.  Wlltiaai 

3 
3 

2  3  9 

C 
C 

7 

Satcliff 
Havana  1  NE 
Reanel  Daa 

Rlson 

6016 
6102 
6174 
6248 

Miller 
Hot  Spring 
Cleveland 
Benton 

1  35  IB 
4  33  04 
3  34  26 

3  33  57 
7  36  20 

93  53 

94  02 
92  54 
92  11 
94  07 

463 

290 

231 
1387 

SB 

7A 
MID 
MID 
8A 
SS 

Lula  M.  Weeks 

Bonny  L.  Allen 
Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 
J.  H.  Taney 
Howard  Fowler 

3 

C 
C 

3 

2  3  5  7 

Corolng 
Cotter 
Cove 

Crossstt  7  8 
Crratal  Talloy 

1632 
1640 
1666 
1730 
1750 

Clay 

Polk 

Ashley 

Pulaski 

7 
7 
4 

3 
1 

36  24 
36  17 
34  26 

33  02 

34  42 

90  35 
92  31 
94  25 

91  56 

92  26 

293 
440 

1050 
179 
350 

5P 

7A 
7A 
7A 
5P 

Mrs.  Laura  Polk 

CLOSED  *■   - 

Joe  C.  Allen 

U.S.  Forest  Service 

Verna  Mae  Touog 

2  3  9 
3/1/57 
3 

2  3  5 
3 

7  C 
7 

Russellvllle 
Saint  Charles 
Saint  Francis 
Salea 

6352 
6376 
6380 
6403 
6506 

Pope 

Clay 

Fulton 

White 

1  35  18 
7  34  23 
5  36  27 
7  36  23 
7  35  15 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 
91  44 

360 
200 
300 
666 
245 

5P 
8A 

5P 

5P 
7A 
7A 

U.S.  Forest  Service 
Pish  k  Wildlife  Berv 
Will laa  S .  Buckley 
Jas.  6.  Caldwell 
Adaa  C.  Helton 

2  3  5  6  7 
2  3  5 

3 

3 

2  3  5  7 

CumbIos  Farti 
Damascus 

Danville  BCS 

1768 
1814 
1829 
1834 
183S 

Lincoln 
Pike 

Faulkner 

Tell 

Tell 

1 
3 
1 

1 

34  08 

34  14 

35  22 
35  03 
35  04 

91  35 
93  45 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
629 
709 
370 
STO 

6P 

6P 
7A 
7A 
7A 
HID 

Cuiunlns  Prison  Fara 
Ferna  Jones  Tedder 
Wllliaa  A.  Brown 
J.    A,  Moudy 
Soil  Conserv.  Serv 

2  3  9 
3 
3 
3 

C 
C 

Sheridan  Tower 
Shirley  3  SE 
Siloaa  Springs 
Salthville 
Sparknao  4  E 

6566 
6586 
6624 
6698 
6768 

Grant 

Benton 

Lawrence 

Dallae 

3  34  27 
7  35  38 
1  36  11 
7  36  05 
3  33  55 

92  21 
92  17 
94  33 

91  IB 

92  46 

910 
1150 
450 
260 

6P 
7A 

6P 
7A 
7A 
MID 
7A 

Ark.  Forestry  Cobb. 
Haud  B.  Bradford 
John  Brown  Univ. 
CLOSED  ------ 

Haigaret  F.  Gordon 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3/16/57 
3 

Dardanelle 
De  Queen 
Dersott 

Devils  Knob 

1838 
1948 

1968 
1B82 

Tell 

Bevler 

Chicot 

Prairie 

Johnson 

1 

2 
7 
1 

35  13 
34  02 

33  31 

34  58 

35  43 

93  09 

94  21 

91  30 
93  24 

330 
420 
140 
204 

2350 

6P 
5P 

7A 
5P 

7A 
7A 
BA 
7A 

Gretchen  Goodler 
0.  Tucker  Tasaer 
L.  W-  Wilson 
C.   J.  Rlster 
Earnest  C,  Caapbell 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Stanps 

Star  City  2  B 
Steve 
Stuttgart 
Stuttgart  9  ESE 

S804 
6620 
S8S6 
S91B 
6920 

Lafayette 

Lincoln 

Tell 

Arkansas 
Arkansas 

4  33  22 
3  33  54 
1  34  53 
1  34  29 
1  34  28 

93  30 
91  51 
93  19 
91  32 
91  25 

270 
392 
682 

19B 

6P 
7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

Hubert  Baker 
Ark.  Forestry  Coan 
r.  P.  Slas 
Ceorge  L.  Clark 
Univ.  of  Arkansas 

3 
3 
3 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 

Duaas  1 
Duaas  2 

Eagle  Gap 
iCEl  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Bpriogs 

2148 

2190 

2300 
2356 

Scott 
Onion 
Carroll 

2 
2 
1 
3 
7 

33  93 

33  53 

34  43 
33  13 
36  24 

91  30 

91  30 

92  48 

93  44 

162 
165 

1150 
252 

1465 

7P 

HID 

6P 

7P 
MID 

MID 

7A 

Ben  Johnson 
Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 
Station  Insotlve 
0.  S.  Civil  Aero  Ad 
Mabel  F.  Spray 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

7  C 

Sublaco 
Taylor 

Texarkana  WB  Airport 

7038 
7048 
7262 
7488 

Coluabia 
Miller 

Scott 

1  35  18 
4  33  06 
4  33  27 
1  35  40 
1  34  54 

93  39 

93  27 

94  00 
93  09 

247 
361 
2087 
679 

ilD 

6P 
5P 

7A 
MID 

6P 
5P 

New  Sublaco  Abbey 
Idella  0.  Norwood 
U.S.  Weather  Bureau 
U.B.  Forest  Service 
Rtlliaa  D.  Blvens 

2  3  5 
3 

2  3  5      7  0 
2  3  5 

2  3  5      7  0 

Evening  Shade 

PayettevUle  CAA  AP 
Payettevllle  Exp  8ta. 
FllppiD  CAA  AP 

Pordyce  6  ■ 

Forrest  City 

Fort  BBlth  WB  Airport 

Fort  Bnlth  Water  Plant 

Fountain  Bill 
Fulton 

2366 
2442 
2443 

2928 

2540 
2544 
2564 
2574 
2578 

2598 
2670 

Washington 

Harlon^ 

Dallas 
Little  River 
St.  Francis 
Sebastian 
Crawford 

Ashley 
Heapstead 

1 
7 

7 

3 
4 

5 

1 

3 
4 

36  05 
36  00 
36  06 
36  18 

33  49 
31  43 

35  01 
35  20 
35  39 

33  21 
33  37 

91  37 
94  10 
94  10 
94  10 

92  36 

92  31 
94  24 

90  47 
94  22 
94  09 

91  50 

93  48 

1370 
1293 
1270 
700 

'400 
261 
456 

793 

179 
260 

7P 
HID 

5P 
HID 

5P 

HID 

5P 

7P 
HID 

5P 
HID 

5P 
MID 
HID 
HID 

7A 

6P 
8A 

Op  ha  Wo 1 1  e 
Charles  F .  Ford 
U.S.  Civil  Aero  Ada 
Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Ada 

Leslie". 'clilens* 
Thoaas  A.  Hoore 
U.S.  Weather  Bureau 
H.  J.  Schoeppe 

Station  Inactive 
Ina  J.  Logan 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

3 
3 

7 
7 

C 
C 
7  C 

Walnut  Grove 
Walnut  Ridge  CAA  AP 

Washita 

Wheeling 
White  Rock 
Wblteclif fs 
Wilson 

Tellvllle 

7530 
7582 
7592 

7772 
7812 
7912 
7950 

8052 
8084 

Independence 
Lawrence 
Bradley 
Montgoaery 

Fulton 
Franklin 
Sevier 
Mississippi 

Marlon 

7  39  91 
7  36  08 
3  33  36 

3  34  38 
7  39  55 

7  36  19 

1  35  41 

4  33  48 

2  35  34 
1  34  97 

9  35  14 
7  36  13 

91  21 

90  56 

92  04 

93  32 

94  11 

91  52 

93  57 

94  04 
90  02 
93  2B 

90  47 

92  41 

250 
272 
206 
610 

660 
2289 
290 
237 
350 

260 
760 

HID 

6P 

5P 
5P 

S8 

6P 
HID 
6P 
7A 
MID 

MID 
7A 

7A 
HID 

88 
7A 

A.  H.  Fast 
U.S.  Civil  Aero  Ada 
Charley  L.  Sharp 
Nora  Lee  Hayberry 
Effle  D.  Little 

Thoaas  W .  Cone 
U.S.  Forest  Service 
L.  H.  Snead 

Miles  B.  Turner 

Orl an  Rogers 
Jess.BV  iebnson 

3 

2  3  5  7 

2  3  9 
3 

C 

2  3  5 
3 

2  3  5 

0 

2  3  9 
3 

George tovD 

Gilbert 

Glenvood 

2760 
2794 
2842 

White 
Pike 

7 
7 
3 

35  07 
35  59 
34  20 

91  26 

92  43 

93  33 

200 
595 
547 

6P 

7A 
7* 

Bessie  t.  Akers 
C.  Ell  Jordan 
Hyrtle  I.  Price 

3 

2  3  5 
3 

7  C 

1 
I 

KEW  STATIONB 

Gravelly  2  ESE 

2908 
2922 

Polk 
Tell 

4 

1 

34  14 

34  52 

94  20 

93  39 

920 
498 

BS 

7A 
7A 

George  T.  HcVay 
Willie  Pendergrass 

2  3  5 
3 

1 

Green  Forest 
Green  Hountaln 

2930 
2946 
29  5  2 

Bentoo 
Carroll 
Stone 

7 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Infomatlon  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  follovlog  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  vlll  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Ipdez,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  ''F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  eS^F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  lodatlon.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall In  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
In  local  standard  time.     Daring  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  lat-er  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
U        One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  MAY  1957 


WEATHER  SUMMARY 


Rainy  weather  and  wet  soils  delayed  land  preparation  and 
other  field  work  during  much  of  the  month.  Field  work 
was  possible  and  progressed  rapidly  on  a  few  days  on  the 
well  drained  uplands.  Rivers  and  bayous  flooded  thousands 
of  acres  of  lowlands.  Hay  crops,  pastures,  early-planted 
vegetables,  and  weeds  grew  rapidly.  Temperatures  aver- 
aged slightly  above  seasonal. 

The  first  few  days  of  May  were  mild.  Northerly  winds  be- 
gan bringing  in  cool  air  near  the  middle  of  the  first 
week.  Most  stations  registered  their  lowest  tempera- 
tures for  the  month  on  the  5th.  Early  morning  tempera- 
tures on  that  date  were  mostly  in  the  upper  30's  over 
the  northwestern  and  north  central  counties  and  in  the 
40's  at  most  stations  in  other  parts  of  the  State.  The 
lowest  temperature  for  the  State,  34  degrees,  occurred 
at  Harrison  and  Lead  Hill  on  the  5th.  Southerly  winds 
brought  warmer  weather  shortly  after  the  end  of  the  first 
week  and  mild  weather  continued  to  the  end  of  the  third 
week.  The  warmest  days  at  most  stations  were  the  15th 
to  17th.  Afternoon  temperatures  during  that  period  were 
mostly  in  the  80 ' s  and  lower  90' s.  The  highest  tempera- 
ture for  the  State,  93  degrees,  occurred  at  Stuttgart  on 
the  17th,  at  Dumas  1  on  the  22d ,  and  at  Hope  3NE  on  the 
23d.  Temperatures  during  the  last  week  of  May  averaged 
near  seasonal.  Monthly  mean  temperatures  ranged  from 
64.7  degrees  at  Mount  Magazine  to  73.8  degrees  at  Pine 
Bluff.  Monthly  mean  temperatures  were  above  the  long- 
term  means  at  all  stations  except  Fayetteville  Experiment 
Station.  Temperature  departures  ranged  from  -0.2  degree 
at  Fayetteville  Experiment  Station  to  +3.4  degrees  at 
Perr yvi 1 le  . 

Light  scattered  showers  occurred  on  the  first  two  days 
of  May.  The  next  several  days  were  mostly  fair  with  no 
important  precipitation.  Generous  rains  fell  on  many 
days  from  the  11th  to  26th  and  a  few  light  scattered  show- 
ers fell  during  the  last  few  days  of  May.  The  heaviest 
daily  precipitation  amounts  fell  on  the  13th,  14th,  and 
from  the  21st  to  24th.  Numerous  stations  received  three 
inches  or  more  of  rain  on  one  or  more  days.  Many  sta- 
tions recorded  an  inch  or  more  on  several  days.  Monthly 
totals  ranged  from  3.39  inches  at  Warren  to  15.45  inches 
at  Ft.  Smith  Water  Plant.  Several  counties  in  south- 
eastern Arkansas  and  a  few  scattered  stations  received 
less  than  six  inches  of  rain  during  May.  Many  western, 
central,  and  northeastern  counties  received  more  than 
nine  inches.  Several  stations,  mostly  in  the  northwestern 
part  of  the  State,  received  more  than  12  inches.  The 
rainfall  totals  at  three  stations--Ft .  Smith  Water  Plant, 
Lake  Maumelle,  and  Odel l--exceeded  15  inches.  Monthly 
totals  exceeded  the  long-term  May  averages  at  all  but  a 
few  stations.  Many  stations  received  more  than  twice 
their  long-term  means  and  some  stations  received  more 
than  three  times  their  long-term  means.  Rainfall  over 
some  parts  of  Arkansas  during  the  first  five  months  of 
1957  was  greater  than  was  received  during  the  entire  year 
1956. 

At  the  end  of  May,  storage  in  all  the  reservoirs  in  the 
State  was  considerably  above  average.  Streamflow  through- 
out the  State  was  unusually  high.  The  generous  rains  and 
the  abundant  soil  and  surface  moisture  supplies  were  very 
encouraging  in  contrast  to  the  unhappy  feelings  of  the 
previous  drought  years. 

Most  of  the  cotton  acreage  was  planted  and  much  of  the 
crop  was  up  to  good  stands.  Considerable  acreage  was 
under  water.  It  was  estimated  that  one-fifth  of  the  acre- 
age would  have  to  be  replanted.  Many  fields  were  ready 
for  chopping  which,  along  with  other  field  work,  was  pre- 
vented by  unfavorable  weather.  Early  corn  made  good  growth 
and  the  drier  fields  were  being  cultivated.  Sorghum  pro- 
gressed. Lespedeza  and  other  hay  crops  made  fine  growth. 
Some  hay  was  made  between  rains  but  some  was  damaged  by 
rains  after  cutting.  Grain  harvest  was  completed  in  some 
areas  and  was  well  underway  in  many  counties.  Floods, 
excessive  rain,  and  disease  caused  heavy  losses  of  small 
grain  acreage.  Cattle  continued  in  excellent  condition 
on  abundant  pasture. 


STORMS 

During  the  late  forenoon  of  May  11,   a  tornado  damaged  a1 
barn  one  mile  south  of  the  Prairie  View  community.  The 
storm  then  went  aloft  but  dropped  down  one-fourth  mile 
northeast  where  it  damaged  several  buildings  and  destroyed 
a  number  of  fruit  trees. 

Several  tornadoes  and  other  windstorms  occurred  on  the 
13th.  One  of  the  most  severe  tornadoes  on  the  13th  dam- 
aged several  houses  along  a  path  from  Friendship  to  Mal- 
vern and  a  large  brick  plant  at  Malvern.  Another  tornado 
on  the  13th  followed  a  path  from  Conway  to  Guy.  In  Con- 
way, it  destroyed  13  residences,  caused  extensive  damage 
to  12  others  and  lesser  damage  to  35  more.  It  damaged 
21  business  buildings  and  20  farm  buildings.  Eighteen 
persons  were  injured  and  one  was  killed  at  Conway.  This 
storm  touched  the  ground  again  at  Guy  where  it  caused 
slight  damage  to  property.  Other  tornadoes  on  the  13th 
caused  moderate  property  damage  at  the  Ashdown ,  Mineral 
Springs,  Unity,  Blackland  ,  and  Delight  communities  and 
in  Izard  County  southwest  of  Oxford.  Strong  winds  caused 
property  damage  in  several  communities  in  Pope,  Hemp- 
stead, Clark,  Cleburne,  and  Van  Buren  Counties. 

On  the  18th,  strong  winds  destroyed  a  crop-dusting  air- 
plane,  damaged  two  others,   and  damaged  several  roofs. 

Several  severe  thunderstorms  occurred  on  the  afternoon 
and  evening  of  the  21st  and  the  night  of  the  21st  and  22d. 
One  of  the  most  severe  of  these  thunderstorms  caused  wide- 
spread damage  in  Faulkner,  Lonoke,  White,  and  Jackson 
Counties,  Included  in  the  damage  was  the  destruction  of 
an  airplane  and  hangar  near  Cabot.  Another  severe  thun- 
derstorm on  the  21st  caused  extensive  damage  on  the  campus 
of  the  Arkansas  State  College  at  Jonesboro ,  and  consider- 
able damage  to  residential  property  in  Jonesboro.  Strong 
winds  and  heavy  rain  caused  moderate  damage  to  crops  and 
other  property  in  Mississippi  County.  Lesser  damage  oc- 
curred in  Poinsett,  Greene,  Clay,  Sevier,  Benton,  and  Wash- 
ington Counties. 

Tornadoes  and  severe  thunderstorms  caused  property  dam- 
age in  Washington  County  on  the  22d  and  in  Columbia,  How- 
ard, Drew,  and  Faulkner  Counties  on  the  23d.  Funnels 
were  seen  in  Sebastian  and  Garland  Counties  on  the  25th 
but  damage  was  slight.  Several  persons  were  injured  in 
Drew  County  on  the  25th  when  the  wind  broke  a  large  plate 
glass  window.  The  wind  caused  considerable  other  local 
property  damage  in  the  El  Dorado  vicinity. 

For  more  details  regarding  the  storms  that  occurred  over 
Arkansas  during  May,  the  reader  is  referred  to  CI imato- 
logical  Data,   National  Summary. 


FLOODS 

Heavy  thunderstorms  over  Oklahoma,  southern  Kansas,  and 
Arkansas  during  the  latter  half  of  May  caused  severe  flood- 
ing throughout  the  course  of  the  Arkansas  River  in  the 
State  of  Arkansas.  The  river  was  above  flood  stage  from 
the  21st  to  the  end  of  the  month.  Crest  stages  were  the 
highest  since  April  1945.  The  White  River  was  above  flood 
stage  from  Newport  downstream  at  the  beginning  of  the  month 
and  continued  above  flood  stage  for  several  days.  Heavy 
rains  over  the  watershed  from  the  22d  to  24th  again  sent 
the  stream  above  flood  stage  from  Calico  Rock  to  Newport. 
The  stream  was  above  flood  stage  at  Newport  from  the  25th 
to  the  end  of  the  month.  The  Black  River  was  above  flood 
stage  throughout  the  month.  Other  streams  to  go  above 
flood  stage  at  times  were  the  Little  Red,  the  Ouachita, 
and  the  Saline  Rivers, 


Lucius  W.  Dye 
CI imatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Max 

M 

in. 

s< 

0  J 

o  to 

77.6 

55.2 

66. 

4 

89 

15 

35 

5 

41 

0 

0 

0 

0 

77.  7 

56.1 

66. 

9 

67 

15 

36 

5 

41 

0 

0 

0 

0 

78.3 

57.1 

67. 

7 

88 

15 

39 

5 

29 

0 

0 

0 

0 

77.2 

55.9 

66. 

6 

86 

15 

36 

5 

44 

0 

0 

0 

0 

76.9 

54.7 

65. 

e 

0.2 

84 

31 

37 

5 

42 

0 

0 

0 

0 

77,  1 

54.7 

65.9 

0.1 

86 

15 

36 

5 

46 

0 

0 

0 

0 

79.3 

55.2M 

^  * 

1  •  0 

1  5 

t  A 

0 

0 

0 

0 

80.2 

56.7 

1  5 

1 

0 

0 

0 

76.8 

56.9 

0.9 

ft7 

1 5 

0 

0 

0 

0 

77.1 

5  7  •  1 M 

• 

1  M 

85 

1 5 

0 

0 

0 

0 

66. 

9 

* 

79.5 

57.3 

68. 

4 

90 

1 5 

t  A 

^A 

1 

0 

0 

0 

80.9 

56.2 

68. 

6 

VI 

1  5 

1 

0 

0 

0 

79.7 

56.3 

66. 

0 

1 

90 

1  5 

A  1 

1 

0 

0 

0 

69. 

IM 

!  ^ 

1A 

In 

5 

1 

0 

0 

0 

7o*  Q 
79.9 

58.2 

69 

1 

2.2 

Rq 

:  ^ 

0 

0 

0 

0 

78.7 

57.7 

68 

2 

flC 

89 

1 6 

40 

0 

0 

0 

0 

68 

6 

2.1 

81.2 

60.0 

70 

6 

69 

17 

42 

6 

29 

0 

0 

0 

0 

81  .0 

56.8 

68 

9 

90 

16 

38 

5+ 

35 

1 

0 

0 

0 

81.5 

58.2 

69 

9 

a? 

0 

0 

0 

0 

?«*^ 

59.6 

70 

3 

0  2 

AO 

■  - 

2  7 

0 

0 

0 

0 

80.7 

59.1 

69 

9 

1  .2 

qo 

■ 

An 

A^ 

1 

0 

0 

0 

81.8 

60.7 

71 

3 

i  '? 

qn 

A^ 

2  5 

1 

0 

0 

0 

82.0 

60.5 

71 

3 

2*1 

on 
90 

1  5  + 

2 

0 

0 

0 

■83.0 

61.8 

72 

4 

2*3 

9A 

1 5 

A7 

4 

0 

0 

0 

80  .  6M 

5  8 .  5M 

69 

6M 

41 

3  3 

0 

0 

0 

0 

61.0 

58.9 

70 

0 

qn 

41 
A^ 

2  6 

1 

9 

82.^ 

61.0 

71 

7 

2*2 

ftq 
89 

12  + 

0 

0 

79.6 

60.2 

69 

9 

69 

1  5 

42 

32 

0 

0 

82.3 

61.5 

71 

9 

90 

16 

45 

4 

21 

1 

^ 

70 

6 

1.5 

82.8 

60.6 

71 

7 

2.2 

90 

20 

42 

6 

17 

1 

0 

0 

0 

81.0 

60.4 

70 

7 

86 

16+ 

43 

5 

19 

0 

0 

0 

0 

82.3 

59.6 

71 

0 

89 

15+ 

42 

6 

16 

0 

0 

0 

0 

81. 4 

61.9 

71 

7 

1.1 

66 

16 

45 

5+ 

19 

0 

0 

0 

0 

75.5 

57.0 

66 

3 

83 

15 

37 

5 

37 

0 

0 

0 

0 

81.4 

61.1 

71 

3 

1.7 

90 

15+ 

44 

5 

16 

3 

0 

0 

0 

80.3M 

57. 7M 

69 

OM 

86 

14+ 

38 

5 

22 

0 

0 

0 

0 

80.6 

59.8 

70 

2 

1  .4 

86 

17 

43 

5 

21 

0 

0 

0 

0 

72. *M 

57. OM 

64 

7M 

40 

4 

51 

0 

0 

0 

0 

81.7 

61  .0 

71 

4 

2.4 

67 

12  + 

43 

5 

13 

0 

0 

0 

0 

82.5 

59.5 

71 

.0 

90 

22 

40 

5 

19 

1 

0 

0 

0 

82.9 

60.9 

71 

9 

89 

14 

42 

5  + 

19 

0 

0 

0 

0 

82.  1 

60.8 

71 

5 

1.7 

89 

10+ 

43 

5 

17 

0 

0 

0 

0 

7'>.6M 

58. IM 

66 

4M 

63 

15 

40 

5 

38 

0 

0 

0 

0 

83.0 

59.3 

71 

2 

69 

15+ 

40 

5 

18 

0 

0 

0 

0 

74.5 

57.6 

66 

2 

63 

15 

41 

5 

36 

0 

0 

0 

0 

69 

.6 

1.3 

81.5 

59.4 

70.5 

68 

15 

41 

6 

26 

0 

0 

0 

0 

81.9 

58. 6M 

70 

,3M 

86 

15+ 

40 

6 

38 

0 

0 

0 

0 

82.2 

56.3 

70 

.3 

90 

18 

39 

6 

30 

1 

0 

0 

0 

81.9 

61.0 

71 

.5 

1.3 

88 

15  + 

41 

5 

23 

0 

0 

0 

0 

83.  1 

61.9 

72 

.5 

1.4 

90 

17 

42 

5 

15 

1 

0 

0 

0 

62.0 

62.8 

72 

.4 

2.6 

91 

17 

46 

5 

22 

3 

0 

0 

0 

63.6 

61.5 

72 

.6 

90 

15  + 

41 

5  + 

19 

4 

0 

0 

0 

81.6 

61.4 

71 

.5 

2.1 

68 

15  + 

41 

7 

24 

0 

0 

0 

0 

82.  3 

58.8 

70 

.6 

90 

16 

39 

7 

23 

1 

0 

0 

0 

83.4 

60.0 

71 

.7 

3.4 

91 

15 

41 

4 

24 

1 

0 

0 

0 

82.0 

62.0 

72 

.0 

91 

17 

46 

5 

16 

2 

0 

0 

0 

71 

.4 

2.0 

Precipitation 


from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Scow 

Sleet 

No.  of  Days 

H 
I 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

o 
Z 

0 

o 

1.00 
or  More 

2 .  74 

2  1 

.  0 

0 

1 1 

7 

5 

4.89 

2.04 

25 

.  0 

0 

2.77 

17 

.0 

0 

10 

4 

3.93 

22 

.  0 

0 

9 

3 

5.65 

2.67 

25 

.  0 

0 

6 

4 

6.98 

4.23 

21 

•  0 

0 

\\ 

7 

4 

2.50 

23 

•  0 

0 

6 

3 

3.77 

2.58 

23 

.  0 

0 

10 

6 

3 

3.  19 

2.56 

2  1 

.0 

0 

12 

6 

3 

2.65 

25 

.0 

0 

1 1 

8 

6 

5.58 

.0 

2.65 

22 

a  0 

0 

14 

6 

2 

3.05 

23 

.  0 

0 

14 

7 

3 

4.00 

23 

.  0 

0 

12 

7 

3 

1.73 

23 

*  0 

0 

5.08 

2.42 

23 

.  0 

0 

1  3 

8 

3 

2.54 

23 

.0 

0 

1  1 

6 

4 

4.54 

•  0 

1.84 

2  3 

*  0 

0 

11 

9 

3 

1  .66 

23 

.0 

0 

11 

7 

2 

1.95 

1.98 

23 

.0 

0 

9 

6 

2 

8.68 

3.61 

14 

•  0 

0 

10 

8 

3 

3.46 

2.87 

23 

.0 

0 

6 

3 

3 

5.60 

4.04 

14 

.0 

0 

1 1 

7 

2 

4.65 

1  .90 

1  1 

.0 

0 

10 

7 

5 

9.14 

2.50 

24 

.0 

0 

1 1 

10 

6 

3.09 

1  3 

.0 

0 

9 

8 

2 

3.11 

2.82 

2  3 

.0 

0 

8 

5 

3 

6.65 

4.27 

24 

.  0 

0 

1  1 

5 

4 

1.58 

13 

.  0 

0 

IC 

5 

3 

.  0 

0 

4.  76 

.0 

4.08 

1.87 

23 

.  0 

0 

12 

7 

3 

2.60 

23 

*  0 

0 

10 

5 

4 

2.21 

28 

.0 

0 

14 

6 

3 

5.46 

2.85 

23 

.0 

0 

13 

8 

4 

2.52 

23  + 

.0 

0 

14 

7 

5 

7.03 

3.56 

22 

0 

11 

7 

5 

3.71 

23 

.0 

0 

7 

7 

2.46 

2.09 

23 

.0 

0 

13 

7 

3 

3.75 

23 

.0 

0 

2.52 

2.05 

25 

.0 

0 

8 

6 

3 

2.07 

13 

.0 

0 

13 

6 

4 

2.60 

23 

.0 

0 

1  1 

7 

4 

4.96 

2.85 

23 

.0 

0 

15 

7 

2 

1.76 

13 

.0 

0 

14 

8 

4 

2.63 

23 

.0 

0 

12 

7 

3 

3.80 

23 

.0 

0 

14 

7 

5 

4.81 

.0 

2.25 

23 

.0 

0 

13 

8 

4 

2.30 

26 

.0 

0 

13 

8 

5 

2.00 

23 

.0 

0 

9 

8 

5 

4.95 

2.62 

23 

.0 

0 

U 

8 

5 

5.69 

2.41 

22 

.0 

0 

12 

8 

6 

6.73 

4.  54 

23 

.0 

0 

12 

7 

4 

1.28 

23 

.0 

0 

9 

7 

4 

8.02 

4.12 

23 

.0 

0 

12 

9 

5 

2.63 

24 

.0 

0 

10 

6 

4 

7.70 

3.27 

23 

.0 

0 

17 

7 

4 

2.10 

23 

.0 

0 

11 

5 

4 

4.86 

.0 

NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SI  LOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 

MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NOf^THEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 
WILSON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE 

CLARK5VILLE 

DAROANELLE 

DEVILS  KN08   1  SE 

FORT   SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

GRANNI S 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

0  I V I  S  I  ON 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
CONWAY 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
LITTLE  ROCK  WB  AP 
MALVERN 
MORRILTON 
NIMROD  DAM 
PERRYVILLE 
SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


12.27 
11.20 
13.36 
13.39 
11.64 
12.65 
9.58 
8.77 
9.17 
13.12 

11.52 


9.17 
9.91 
10.93 
8.26 
10.01 
10.06 


9.72 


9.51 
6.97 
6.66 

12.47 
8.39 
9. 
8.99 

13.61 
9.01 
7.85 

11.75 
6.59 
8.98 

9.31 


9i 
6.  18 
8.44 
10.85 
1  1.95 
12.09 
15.45 

8.83 
11.09 

8.06 

9.04 
11. 
10.09 

9.99 
10.06 
13.63 


9.57 
10.15 

9.55 
10.58 
1  1.92 
11.58 

7.53 
13.  13 
10.  14 
13.11 

8.43 

10.54 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
MAY  1957 


Temperatuie 


S  a 


2  B 
II 


Precipitation 


from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1 .10  or  More| 

j  .50  or  More| 

s 

0 
rH  0 

5  S 

S  J 

si 

0  i 
oca 

1*0 

40 

29 

Q 

0 

6.56 

1.88 

1,95 

24 

.  0 

0 

10 

7 

1 

90 

1 8 

48 

24 

0 

14.01 

3,28 

2  4 

.  0 

0 

12 

9 

5 

2 

* 

92 

^ 

Q 

Q 

22 

.  0 

91 

17 

41 

5 

27 

0 

0 

Q 

6.02 

1  .36 

23 

.0 

0 

8 

i 

3 

0.9 

91 

17 

41 

5 

29 

Q 

Q 

5.99 

1.88 

1.51 

14 

.0 

0 

12 

5 

91 

17+ 

46 

6 

24 

Q 

0 

Q 

4.  16 

1.18 

24 

.0 

0 

8 

4 

2.5 

93 

17 

44 

5 

20 

0 

0 

4.96 

.11 

1.95 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

90 

23 

45 

6 

31 

1 

0 

0 

0 

5.83 

1.62 

14 

.0 

0 

8 

6 

89 

17 

38 

7 

38 

0 

0 

0 

0 

10.23 

2.32 

22 

.0 

0 

11 

7 

1.5 

6.85 

2.37 

.0 

68 

12  + 

43 

1 5 

0 

Q 

0 

7.82 

1.91 

1  3 

.0 

0 

8 

6 

3 

89 

!<•  + 

41 

6 

16 

Q 

0 

0 

10.84 

2.77 

23 

.0 

0 

11 

7 

1.5 

93 

24 

41 

5 

26 

J 

0 

0 

0 

8.52 

3.32 

2.32 

24 

.0 

0 

12 

5 

2.6 

89 

17 

37 

6 

33 

Q 

0 

0 

0 

11.11 

5.19 

2.45 

23 

.0 

0 

14 

8 

5 

92 

12 

36 

6 

28 

0 

0 

0 

9.  50 

1.62 

26 

.0 

0 

12 

8 

87 

13  + 

43 

5+ 

25 

0 

0 

0 

0 

9.83 

2.44 

23 

.0 

0 

10 

6 

4 

2.3 

90 

22 

45 

5+ 

15 

1 

0 

0 

0 

7.00 

1.53 

1.47 

23 

.0 

0 

10 

5 

3 

1.5 

90 

21 

45 

5 

16 

1 

0 

0 

0 

6.91 

1  .78 

2.62 

23 

.0 

0 

7 

4 

3 

i.e 

9.23 

3.31 

.0 

90 

16+ 

43 

6 

21 

3 

Q 

0 

0 

7.44 

2.38 

1.75 

25 

.0 

0 

1  1 

5 

5 

l.* 

91 

22  + 

46 

5  + 

19 

4 

0 

0 

0 

5.89 

1.40 

1.68 

25 

.0 

0 

10 

4 

3 

0.5 

92 

15 

43 

5  + 

26 

5 

0 

0 

0 

4.47 

-  .31 

1.10 

31 

•  0 

0 

10 

3 

1 

90 

17+ 

42 

5 

23 

3 

0 

0 

0 

5.  13 

1.34 

24 

.0 

0 

6 

5 

2 

0.1 

91 

22 

40 

6 

24 

2 

0 

0 

0 

6.42 

1  .60 

2.01 

26 

.0 

0 

8 

& 

2 

0.1 

90 

16+ 

43 

6+ 

27 

3 

0 

0 

0 

7.44 

2.25 

1.55 

24 

.0 

0 

11 

6 

2 

0.9 

91 

15+ 

43 

5  + 

17 

6 

0 

0 

0 

3.39 

.87 

24 

.0 

0 

9 

2 

0 

1.3 

5.74 

•  70 

.0 

1.2 

92 

22 

40 

6 

24 

2 

0 

0 

0 

5.85 

2.62 

3.32 

24 

.0 

0 

11 

3 

1 

92 

22 

42 

3+ 

28 

6 

0 

0 

0 

4.86 

2.58 

24 

.0 

0 

7 

3 

I 

1.1 

93 

22 

43 

6 

27 

9 

0 

0 

0 

4.84 

.52 

1.37 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

91 

31 

38 

5  + 

32 

2 

0 

0 

0 

6.48 

2.63 

24 

.0 

0 

9 

4 

2 

2.1 

92 

17  + 

45 

6 

17 

7 

0 

0 

0 

5.49 

.54 

1.86 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

91 

17+ 

46 

6 

25 

3 

0 

0 

0 

5.11 

2.22 

23 

.0 

0 

6 

4 

1 

0.1 

90 

23 

47 

5  + 

23 

1 

0 

0 

0 

4.00 

.  19 

1.20 

24 

.0 

0 

10 

3 

1 

0.9 

5.38 

.84 

.0 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

8RINKLEY 
DES  ARC 
HELENA 
KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES- 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 
DE  QUEEN 
HOPE   3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 

0TEXARKANA  WB  AP 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE   6  W 
MAGNOLIA   3  N 
PRESCOTT 
WARREN 

D  I V I S I  ON 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DUMAS  : 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PORTLAND 

D I V I  S  I  ON 


82.  7M 

80.8 

83.3 

82.7 

82.0 

82.3 

84,0 

80. 3M 

80.6 


83.7 
84.  1 
82.6 
82. 3M 
82.9 
81,2 
84.2 
83.1 


83.0 
83.2 
83.3 
83.3 
83.2 
82.9 
83.6 


83.8 
82.7 
83.8 
82.6 
84.  1 
82.6 
81,7 


59. 4M 

62.5 

61.5 

50.4 

60. 3M 

62.6 

52.1 

61. 9M 

69.5 


51.7 

59.8 

51,3 

57, 9M 

58,2 

59.6 

52.8 

53.6 


61.7 
62.5 
51.9 
62.0 
61.1 
60.8 
62.1 


60.  5 
59.6 
61.9 
59.6 
63.4 
52.3 


,1M 


71 
71.7 
72.5 
71.6 
71, 2M 
72.5 
73.1 
71. IM 
70.1 

71.7 


72.7 

72.0 

72.0 

70.  IM 

70.5 

70.4 

73.5 

73.4 

71.6 


72.2 
71.2 
72.9 
71.1 
73.8 
72.5 
71.6 

72.2 


0     DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE  INCLUDED  IN  DIVISION  MEANS. 


|0 


See  reference  Dotee  following  Station  Index. 
-  60  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
HAY  1957 


Day  of  month 


DIQIlOn 

1  1 

 L 

2 

 L 

3 

4   1   5  1  6 

 1  1  

7      8  9 

10  1 

 L 

n 

12 

13  ' 

14  1  15 

16  1 

17  1 

1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ABBOTT 

9»  37 

•  10 

1^03 

•  63 

.94 

•  44 

1.64 

2.67 

.22 

•  95 

T 

•  25 

•  08 

ALICIA 

8.36 

•  14 

T 

•  15 

.55 

2,02 

T 

•  51 

2.29 

1.71 

•  92 

,27 

T 

ALUM  FORH 

9.67 

T 

•  20 

T 

.18 

1.30 

.76 

.53 

.15 

.30 

.15 

.50 

2.25 

1.80 

.55 

1.00 

T 

6>82 

.06 

.19 

•  17 

1  .90 

•  95 

.70 

1  .03 

T 

T 

AMITY   3  NE 

12.23 

.82 

•  70 

T 

.25 

1  .06 

[11 

•  66 

2.56 

2.00 

U20 

.55 

1.77 

T 

ANTOI NE 

8.9* 

1.14 

•  28 

1.05 

.95 

•  12 

.59 

2.11 

U04 

.42 

1.24 

APLIN    1  W 

10.06 

•  18 

,56 

1.24 

1,20 

•  48 

2.46 

1.25 

.30 

1.65 

.54 

ARKADELPMIA 

7.44 

1.00 

•  20 

,20 

.15 

1  ,00 

.04 

,10 

.25 

T 

1.00 

1.50 

.20 

1.75 

.05 

ARKANSAS  CITY 

5.84 

,44 

•  78 

,33 

T 

.43 

.12 

1  .60 

.31 

•  65 

.23 

T 

ASHOOWN 

7.82 

.66 

.22 

T 

T 

1.91 

.03 

,19 

1.29 

•  90 

.97 

1.63 

T 

AUGUSTA 

9.61 

■  54 

.  14 

T 

T 

1.62 

1.00 

1  ,79 

.22 

.53 

2.00 

•  93 

,84 

BALD  KNOe 

9.51 

.97 

I  .  1 1 

T 

.89 

.54 

T 

.25 

.67 

.41 

1.84 

U57 

.68 

.58 

SATESVILLE  LIVESTOCK 

6.97 

.  50 

.03 

1  .96 

.55 

.29 

.  19 

BATESVlLLE  L   AND  0  NO  1 

6.86 

.30 

.02 

T 

T 

•  64 

.48 

.51 

T 

.03 

1.23 

T 

T 

.62 

.50 

.04 

.33 

BtATV  LAKE 

8.61 

.21 

.0* 

.13 

.29 

T 

1.37 

.47 

.21 

.60 

T 

1.19 

.75 

1.24 

.21 

1.85 
T 

BEAVER    1  SE 

T 

,  10 

T 

.30 

,13 

.05 

.47 

1,12 

•  09 

1.97 

.49 

2.14 

T 

2.05 

.17 

•  16 

.01 

BEECH  GROVE 

,28 

.45 

.41 

2,79 

1.91 

.82 

1.61 

.22 

.26 

.06 

BEEDEVILLE 

6.76 

,11 

.23 

T  T 

04 

06 

.16 

BENTON 

10.15 

.12 

.13 

.15 

T 

.67 

1.42 

.63 

.16 

1.10 

1.55 

1.21 

.52 

2.30 

.19 

SENT  ONV 1 LLE 

12.27 

.05 

.35 

.30 

.79 

.04 

I  .89 

1,04 

2.74 

.68 

1.67 

2.26 

.03 

.21 

•  22 

BERRYVlLL^  *  NW 

8.06 

•  06 

.03 

•  01 

.20 

•  24 

.61 

.29 

1.00 

,47 

.05 

1.59 

.37 

1  .22 

1.58 

T 

.15 

•  17 

.02 

BIG  FORK 

9.85 

.  52 

1*98 

.41 

.42 

.39 

2.90 

•  58 

.85 

1,54 

BIG  LAKE  OUTLET 

10.52 

T 

T 

.06 

T 

.01 

.87 

.64 

69 

BLACK  ROCK 

6.67 

.  12 

.05 

•  05 

.17 

.  19 

,64 

.75  T 

T 

2.17 

.51 

1.42 

.37 

.03 

T 

T 

8L  AK  EL  Y  MOUNT A  IN  DAM 

9.55 

.03 

,06 

.03 

•  09 

1.05 

1.20 

.27 

.63 

.02 

.86 

2.00 

1.24 

.73 

1.34 

T 

BLUFF  CITV  3  SW 

•  27 

.02 

.75 

.62 

•  42 

T 

.93 

1.42 

.51 

1.20 

.30 

BLYTHtVlLLE 

12.47 

,24 

.08 

T 

.07 

.78 

.92 

3.61  .03 

.01 

.71 

1.34 

3.34 

.60 

.  10 

.62 

.02 

800NEV 1 LlE 

9.43 

T 

,07 

T 

T 

T 

T 

03 

.35 

.18 

.25 

BOUGHTON 

8.47 

.82 

•  04 

.27 

T 

1.54 

1.26 

.23 

T 

.12 

1.08 

1.12 

,87 

1.12 

BRADFORD 

9.  34 

.  75 

,63 

.12 

.28 

,89 

.02 

.08 

•  25 

.60 

2.07 

2.19 

1.26 

BR  I NKLE Y 

6*56 

.46 

T 

•  90 

.56 

,25 

.55 

.50 

U95 

.  12 

.52 

BUFFALO  TOWER 

12.46 

.04 

.  14 

1  .22 

.24 

•  66 

1*20 

2.03 

.16 

1.27 

.06 

•  11 

.70 

2.64 

T 

1.20 

.18 

.02 

.57 

BUROETTE 

13.  70 

.11 

.10 

92 

CABOT    <•  SW 

9,91 

.59 

.05 

,07 

.09 

,75 

.47 

.26 

.09 

.62 

3.16 

1.51 

.91 

1.14 

CAL ICO  ROCK 

5.11 

.03 

.03 

.37 

.31 

.65 

.  10 

.02 

.35 

T 

2.67 

.16 

.40 

T 

CAMDEN  1 

5.  89 

.32 

>  12 

.  32 

T 

1,10 

.06 

.50 

1.10 

.21 

1.68 

.34 

•  12 

CAMP  CHAFFEE 

8.18 

T 

.05 

.01 

T  T 

1.12 

•  41 

1.24 

.62 

.02 

.07 

2.60 

.  15 

1.05 

.26 

.33 

.20 

.05 

CARLISLE    1  SW 

7.31 

.21 

CLARENDON 

5.39 

.48 

.19 

.19 

.16 

1.53 

•  44 

.35 

.41 

.19 

.18 

•  05 

1.04 

.16 

CL ARKSV I LLE 

8.4* 

.11 

.12 

.06 

T 

.02 

•  35 

•  50 

1.15 

.20 

.38 

.32 

T 

.37 

1.  13 

•  66 

•  67 

2.21 

.07 

.10 

CL INTON 

9.90 

*  19 

.09 

.48 

,42 

.18 

,36 

•  64 

,  78 

.29 

2.62 

2^65 

.60 

.36 

COLD  SPR I NGS  GUARD  ST A 

13.30 

•  35 

.  10 

T 

•  50 

1.30 

.70 

.40 

.  35 

.35 

3.50 

1.60 

.40 

.75 

2.70 

.10 

CONWA  V 

10.68 

■  69 

,30 

.10 

04 

•  06 

.06 

CORNING 

8.39 

•  21 

.05 

.25 

.05 

.29 

1.40 

2.  80 

.23 

2.87 

.24 

COVE 

9.18 

.22 

•  23 

•  55 

1.71 

.59 

.61 

2.24 

.90 

.84 

.94 

•  35 

CROSSETT    7  S 

6*65 

.74 

.10 

.46 

T 

.17 

.20 

.15 

.04 

.44 

.23 

3.32 

.46 

.54 

CRYSTAL  VALLEY 

12*24 

.05 

•  15 

,23 

T 

T 

•  08 

.06 

.59 

1.86 

.27 

.  13 

1.29 

2.15 

1.47 

.40 

3.48 

.03 

CUMMINS  FARM 

4*  86 

•  B2 

T 

T 

T 

T 

.26 

2.58 

DAISY 

10.87 

1*08 

•  15 

T 

.07 

1.80 

.43 

•  49 

.22 

1.23 

1.72 

1.18 

.53 

1.97 

0  AM  A  S  C  U  S 

■  31 

.91 

1.00  T 

•  1  0 

.08 

2.15 

1.12 

.  35 

.  73 

OANV I LLE 

9.24 

.42 

,03 

,17 

.54 

1.07 

1.01 

T 

.80 

.  55 

.02 

2.35 

.12 

.54 

1.24 

.33 

.05 

T 

DARDANELLE 

10.85 

.16 

.12 

.04 

li03 

.79 

.66 

.69 

.26 

.36 

2.65 

.38 

1.90 

1.03 

.53 

.05 

DE  QUEEN 

10.84 

.  70 

.65 

,45 

T 

T 

T 

T 

•  15 

.15 

•  20 

2.77 

DERMOTT 

3.57 

.30 

.  32 

,20 

.38 

.  37 

.29 

1.10 

.61 

OES  ARC 

14.01 

.96 

.46 

.25 

T 

.07 

.93 

1.24 

,57 

.93 

T 

U50 

1.46 

3.26 

.08 

2.13 

.15 

DEVILS  KNOB   1  SE 

11.96 

.28 

.15 

.39 

.14 

.22 

1.10 

.50 

1,74 

.22 

1.05 

.09 

.05 

2.52 

2.52 

.24 

.08 

.65 

.02 

DUMAS  1 

4.84 

.88 

.04 

.02 

.67 

.05 

•  04 

.  74 

T 

T 

.30 

1  .37 

.25 

.40 

EL  DORADO  CAA  AP 

4*47 

.17 

06 

*25 
* 

.38 

.16 

.01 

.85 

1.10 

EUREKA  SPRINGS 

U.20 

T 

.10 

.54 

lll3 

.12 

.79 

1.25 

.38 

1.40 

«68 

1.77 

T 

2.04 

.02 

.33 

.51 

.14 

Evening  shade 

6.92 

.21 

T 

.03 

T 

.98 

.65 

.51  ' 

.  65 

.25 

2.77 

•  13 

.30 

.04 

FAYETTEVILLE 

13.36 

.03 

.85 

.04 

T 

.70 

.04 

.84 

.01 

2.77 

1.16 

.65 

2.10 

.90 

•  30 

2.13 

.63 

•  01 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

13.39 

.07 

.56 

T 

.37 

•  01 

.86 

•  50 

3.20 

•  10 

.63 

3.93 

.06 

.52 

1.54 

.02 

.86 

•  01 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

*01 

.05 

2.08 

1  .01 

.03 

•  41 

2.38 

2,67 

FLIPPIN  CAA  AP 

9.17 

T 

•  32 

•  07 

T 

,27 

T 

.97 

.74 

.45 

.82 

.10 

1.04 

2.65 

.75 

!l7 

.32 

T 

.39 

•  11 

FORDYCE  6  W 

5.13 

.62 

T 

T 

.61 

.08 

T 

.06 

T 

T 

•  98 

1  ^34 

.  14 

1.30 

T 

FORT  SMITH  WB  AP  H// 

12.09 

.08 

•  22 

T 

T 

1.89 

•  14 

1.63 

T 

.46 

T 

T 

3.56 

.22 

•  56 

1.27 

1.26 

.07 

.69 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

15.45 

.29 

*  10 

,22 

.07 

U59 

2.02 

•  47 

1.22 

3.71 

2.49 

1.49 

.34 

1.44 

T 

■  10 

.07 

.02 

2.19 

•  60 

1.14 

T 

GEORGETOWN 

9.57 

,17 

.43 

.74 

.43 

1.25 

.24 

.28 

.88 

1.81 

U35 

T 

1.99 

GILBERT 

9.91 

.15 

.19 

.45 

.60 

.44 

.75 

1.39 

.12 

.  32 

•  56 

3.05 

•  20 

,55 

•  03 

1.08 

■  03 

GLENWOOO 

13.35 

.62 

.77 

.41 

1.76 

.83 

.58 

1*82 

1.98 

1.90 

.54 

1.86 

.28 

GRANN  IS 

~ 

GRAVELLY  2  ESE 

8.61 

42 

.07 

146 

^56  ' 

•  17 

.  66 

.02 

2.05 

•  57 

.54 

1.35 

.  14 

•  20 

.06 

6RAVETTE 

12.65 

.01 

•  02 

.05 

.79 

T 

•  63 

.45 

1.23 

1^29 

T 

4^23 

.79 

.14 

.29 

2.20 

.30 

•  03 

T 

GREEN  FOREST 

10.47 

.34 

.59 

1.37 

1  •Ol 

.  72 

2.  96 

2  .94 

.  54 

GREEN6R I ER 

8.15 

.15 

.55 

•  20 

.15 

.65 

1.65 

•  15 

.25 

2.35 

1.05 

•  25 

,35 

•  20 

GREENWOOD 

10.17 

.62 

.23 

.85 

.92 

.98 

.  64 

•  06 

.60 

.25 

2.60 

.26 

1^21 

.95 

T 

GURDON  3  E 

•  05 

.  14 

.03 

.40 

•  02 

.  73 

1.26 

1.43 

1^47 

•  07 

HAMBURG 

4.61 

2.02 

.24 

.04 

T 

T 

.89 

T 

T 

•  03 

.90 

•  49 

HAMPTON 

5.16 

.42 

.19 

.71 

.  13 

1  .03 

T 

.25 

U03 

L  ^40 

HARR ISON 

9.58 

•  45 

.04 

.06 

1.20 

.11 

1.69 

•  08 

•  67 

.45 

.09 

.37 

.58 

2.50 

.27 

•  70 

•  09 

T 

.05 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

9.94 

•  31 

.36 

.04 

1.05 

1.02 

1.06 

.06 

.40 

*86 

2^52 

1.40 

.17 

•  67 

•  02 

•  43 

.03 

.07 

•  99 

*2  3 

2.36 

1  •  14 

3*26 

•  28 

.01 

HELENA 

3.90 

.43 

.02 

.02 

.03 

.16  .50 

1.43 

T 

T 

.12 

.73 

•  03 

•  10 

•  33 

HENDERSON  2  W 

7.37 

.04 

.13 

.09 

•  33 

.31 

.62 

1.49 

•  41 

1.06 

2.34 

•  06 

*44 

.03 

HOPE   3  NE 

8.52 

,33 

.58 

.48 

.  18 

.01 

1.05  T 

•  26 

•  21 

•  03 

.32 

1.31 

2.32 

.33 

1 .02 

.07 

HOPPER 

12*16 

.79 

.30 

T 

.24 

2.19 

•  55 

.43 

•  18 

1.60 

1.42 

U45 

.46 

U96 

.35 

09 

.03 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

11*92 

,11 

,  14 

T 

* 

T 

1.15 

1.95 

•  63 

.17 

Io5 

2.41 

1.78 

1.16 

.88 

U30 

.04 

HUTTIG  OAH 

7.30 

.93 

.04 

.82 

.72 

.55 

.36 

1.80 

.27 

1.61 

■  18 

INDEX 

6*18 

.30 

.30 

.40 

1.00 

1.08 

.50 

.60 

2.00 

JASPER 

12*77 

.02 

.41 

.60 

I 

.33 

•  41 

1.14 

•  16 

U53 

•  21 

.24 

.46 

.01 

•  24 

•  03 

JESS lEV ILLE 

M  .41 

.15 

.16 

1^66 

2*65 

1*11 

1*40 

JONESBORO 

9.88 

.11 

,17 

T 

.55 

T 

•  65 

4.04 

.96 

T 

.96 

1.33 

.69 

*10 

Iso 

T 

KEO 

6.02 

.29 

•  01 

.02 

.04 

1*15 

•  62 

.06 

•  04 

.25 

1.36 

.  72 

•  19 

1.25 

LAKE  CITY 

8*48 

T 

T 

.51 

.51 

3^30 

•  03 

.72 

•  03 

.70 

1.26 

•  74 

•  04 

•  62 

T 

LAKE  HAUHELLE 

15*34 

.26 

*07 

.09 

2.14 

.62 

1.32 

•  11 

■  61 

•  71 

3.82 

1.76 

3.  14 

1*26 

LANGL  E Y 

1 1  •  74 

.80 

*19 

•  42 

T 

•  43 

2.00 

1 .52 

.66 

.86 

1,69 

T 

T 

LEAD  HILL 

8,77 

.31 

1.21 

.88 

•  93 

.43 

2.66 

.59 

1.  10 

.34 

.30 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

11,05 

.02 

.11 

•  20 

.81 

.65 

•  92 

T 

1.42 

•  16 

.65 

2.73 

.13 

1  .92 

•  16 

■  1 1 

1.13 

LEOLA 

7,06 

.70 

.25 

•  25 

.11 

U50 

.44 

T 

.  76 

1.57 

*68 

1  .66 

1  .34 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R// 

11,58 

.16 

•  28 

,05 

T 

T 

•  01 

1.18 

•  66 

•  IS 

.12 

•  02 

.21 

1.03 

.01 

LITTLE   ROCK  FILTER  PL 

12*35 

.40 

.26 

T  T 

.10 

.01 

.55 

.01 

.90 

.41 

.26 

.25 

.02 

.27 

.53 

5.22 

.72 

.76 

1.67 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

5.26 

.20 

.10 

.16 

.11 

.26 

.75 

2.59 

T 

1.09 

T 

LURTON 

10.62 

.04 

.20 

.51 

.16 

1.43 

.48 

1.28 

.15 

.66 

•  35 

1.06 

•  72 

2.05 

.06 

1.23 

.17 

.05 

MADISON 

6.75 

.09 

*07 

.03 

.34 

.48 

1.28 

•  11 

.79 

1.08 

.38 

.86 

1.24 

.51 

MAGNOLIA  3  N 

6.42 

.68 

.20 

.22 

.61 

.06 

1.09 

.58 

1.55 

1.16 

2.01 

•  23 

MALVERN 

7.63 

.65 

.09 

T 

T 

T 

•  09 

1.25 

.7* 

T 

.29 

1.28 

.76 

MAMMOTrf  SPRING 

10*93 

.40 

.14 

.03 

UIO 

U23 

•  35 

.73 

.20 

.03 

.68 

.33 

4.00 

•  05 

.91 

•  76 

•  55 

MARIANNA  2  S 

5.99 

.53 

*45 

T 

•  18 

•  35 

1^51 

.16 

.57 

•  43 

.14 

•  76 

,13 

.03 

MARKED  TREE 

8.99 

T 

.05 

.24 

1^90 

.57 

1.32 

.50 

•  11 

1.22 

1.29 

1.26 

•  08 

.42 

MARSHALL 

8.25 

.25 

.65 

•  63 

1.25 

1.67 

.81 

1.73 

.33 

•  93 

.30 

.12 

MARVELL 

4.34 

.42 

.03 

.87 

•  24 

1.21 

•  01 

.10 

.90 

•  14 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

1  I 

2  1 

3 

MELBOURNE 

5.93 

•  03 

MENA 

.  10 

.23 

.02 

MONTICELLO  3  S 

.39 

.21 

M0R06AY  L  AND  D  NO  8 

A. 46 

■  87 

•  15 

■  11 

MORR ILTON 

13.13 

•  15 

UOI 

.61 

MOUNT  IDA 

U.ll 

.07 

.16 

•  24 

MOUNT  MAGAZINE 

*22 

.  30 

• 

MOUNTAIN  HOME 

10.01 

•  05 

.27 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

10.05 

.05 

.18 

MOUNT A  IN  VIEW  1  E 

6.64 

.36 

.12 

MUU6ERRV  6  NNE 

11.09 

T 

.20 

NARROWS  0AM 

.  75 

.22 

.28 

NATHAN  4  WNW 

11.57 

.87 

•  24 

.64 

NEWHOPE   3  E 

12.03 

.50 

NEWPORT 

13.81 

.04 

.  96 

•  81 

NIMROD  DAM 

•  23 

OOELL 

15.27 

•  32 

.22 

•  1 5 

10.63 

.13 

.20 

•  11 

OKAY 

7.00 

.79 

.05 

OSCEOLA 

12.48 

OWENSVlLLE 

.13 

.05 

•  38 

6.06 

.09 

•  04 

•  09 

OZONE 

12.57 

.36 

•  14 

PAR AGOULD 

9.01 

.70 

.05 

PARIS 

9.04 

.46 

.02 

•  06 

PARKIN  2  W 

.03 

.30 

PARKS 

PERRYVILLE 

13.11 

.29 

•  63 

PINE  BLUFF 

5.49 

.41 

.03 

.01 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

5.11 

•  29 

PINE  RIDGE 

.23 

.68 

.11 

POCAHONTAS  1 

7.85 

•  62 

PORTLAND 

4.00 

.10 

.12 

.15 

PRESCOTT 

7.44 

.43 

.32 

.12 

RATCLIFF 

8.69 

RISON 

.45 

.15 

•  02 

ROGER 5 

9.17 

.11 

Russell V i ll  e 

11.34 

•  26 

.24 

.26 

SAINT  CHARLES 

4.16 

.41 

.38 

SAINT  FRANCIS 

9.75 

.11 

SALEM 

1.07 

•  37 

11.76 

.13 

•  45 

SHERIDAN  TOWER 

8.43 

•  20 

•  15 

.20 

SHIRLEY  3  SE 

10.53 

T 

•  23 

•  57 

SI  LOAM  SPRINGS 

13*  12 

SPARKMAN  U  E 

•  40 

•  10 

.10 

4.75 

•  75 

S TAR  CITY  2  S 

3.62 

•  57 

.  15 

.19 

STEVE 

7.67 

STUTTGART 

4.  96 

•  16 

STUTTGART  9  ESE 

5.63 

.63 

•  60 

SUB I ACO 

10.09 

^06 

6.74 

.91 

.05 

.02 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

6.91 

.03 

.  10 

TURNPIKE 

9.99 

.14 

•  56 

•  33 

WALDRON 

10*06 

.12 

.13 

T 

WALNUT  GROVE 

7.28 

.30 

T 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

6.59 

.71 

•  03 

WARREN 

3.39 

.28 

•  33 

.02 

WASHITA 

9.45 

WHITE  ROCK 

13.83 

•  12 

.11 

•  32 

WHJTECLIFFS 

4.20 

•  70 

WILSON 

6. 98 

•  22 

.32 

WYNNE 

10.23 

.17 

.13 

YELLVILLE 

8.11 

.04 

.41 

Day  of  month 


9 

10  1 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

•  38 

.  42 

.35 

*  An 

*  o» 

.22 

.29 

.01 

.66 

.10 

.09 

1*23 

.23 

•  69 

.14 

T 

T 

2.14 

.61 

.64 

.02 

.29 

•  14 

•  05 

4.12 

1.10 

1.07 

.97 

•01 

•  05 

.  16 

1.35 

1  .  SO 

*on 

•  1 1 

•  l?^ 

^  * 

'0^ 

I  •OO 

•  60 

3.15 

,0 

*  14 

i*  14 

.03 

65 

*  76 

*60 

77 

I*  50 

2  42 

*  14 

*45 

.59 

*36 

.02 

.10 

T 

.27 

•  36 

.86 

1.44 

•  05 

1.44 

1.67 

2.54 

.03 

•  56 

T 

T 

•  09 

•  41 

.46 

•  41 

.60 

.25 

•  74 

.21 

2,77 

.32 

.30 

•  10 

72 

07 

07 

.02 

*05 

1*57 

*  *9l 

0  1 

*  ^  J 

*  21 

*07 

2  44 

'  33 

*  66 

I  92 

.06 

2^35 

.68 

T 

.22 

•  12 

.64 

2^40 

.62 

•  60 

2.13 

1*25 

2.87 

•  53 

.95 

.25 

•  25 

1.73 

• 

2^10 

1.60 

09 

* 

1 

* 

02 

• 

2 

• 

03 

81 

1  35 

1  75 
•  _ 

10 

.  10 

*  Hq 

*30 

*oa 

Io5 

2  *63 

, 

* 

*90 

42 

73 

•  05 

4.72 

1  •  14 

•  01 

.  10 

.03 

•  18 

2  *  78 

*  10 

1 '  75 

53 

I  *  12 

.18 

1.72 

.50 

.06 

•  25 

.35 

•  09 

2!o7 

.53 

1.04 

1.16 

1.82 

.42 

.10 

1.34 

.17 

•  22 

.02 

•  02 

1.47 

.43 

.79 

1.23 

1 

* 

1  9 

2  68 
* 

4.  10 

1,2  7 

1.39 

1.03 

61 

•  08 

*  in 

05 

.04 

_ 

^  •02 

.60 

69 

64 

I  64 

.60 

1'  74 

^  *07 

2*05 

22 

.06 

2.09 

.54 

1.90 

.15 

.72 

.17 

.17 

1.80 

3.07 

•  38 

•  08 

.92 

.84 

3.09 

.62 

.08 

•  60 

.60 

1.30 

.55 

.29 

•  09 

_ 

* 

,  _ 

.21 

.34 

•  09 

1.24 

1.18 

43 

.  72 

* 

•  60 

* 

•  ^ 

85 

* 

05 

* 

1.55 

1*01 

*  96 

*  ^ 

22 

123 

*46 

.15 

•  18 

1  *94 

*  52 

*  35 

1  *70 

1  25 

.20 

.12 

1.02 

1.73 

.13 

.40 

.27 

•  40 

.14 

3.27 

2.31 

.98 

•  51 

.30 

•  41 

T 

.95 

.23 

T 

T 

.98 

1.86 

•  82 

.20 

64 

1  5 

04 

-  , 
• 

07 

* 

* 

*  ^  1 

• 

•  ,  . 

.11 

*«4 

.05 

.85 

.03 

25 

35 

*05 

56 

1  *  12 

I  .52 

48 

2*  82 

T 

T 

*08 

T 

.15 

.45 

.75 

T 

1.20 

•  23 

•  60 

.25 

T 

.01 

.98 

•  93 

.22 

.25 

.05 

1.05 

1.55 

•  62 

.84 

.07 

1.08 
* 

1  14 
* 

1  ^06 

.  70 

.60 
* 

1.87 

1  31 

IB 

* 

40 

• 

- 

*94 
• 

08 

* 

8a 

• 

.17 

41 

•  07 

70 

19 

.  66 

96 

2  56 

.19 

1*00 

19 

1  75 

18 

!64 

1I74 

1.40 

.78 

2.60 

2.00 

•  47 

.87 

•  08 

.50 

T 

.57 

.22 

1.16 

•  18 

.63 

.09 

.14 

.33 

.  63 

1.16 

I  45 

1.53 

•  07 

.93 

3  03 

05 

- 
*  _ 

.43 

*02 

2*77 

*08 

T 

.22 

1I27 

.08 

.48 

.74 

2.10 

1.01 

.30 

1.60 

.08 

.17 

1.01 

1.05 

.17 

.11 

T 

1.02 

.57 

2.70 

2.33 

.31 

•  29 

•  04 

T 

49 

•  06 
* 

.  89 

•  53 

2.06 

1.70 

T 

1.36 

.21 

1.35 

2.55 

* 

10 

*  flft 

30 

.07 

T 

.43 

.36 

.39 

.56 

•  16 

.63 

.11 

.92 

W04 

•  97 

2.00 

1.14 

.69 

.71 

1.95 
* 

*  19 

.04 

•  36 

95 

* 

1.22 

10 

_ 

*  59 

*o  1 

*fl9 
.0 

39 

.31 

1  '42 

•  87 

.31 

9  1 

*  57 

2  *85 

*43 

*65 

*  10 

1  s 

72 

* 

12 

* 

.08 

2.32 

.14 

•  31 

.67 

.66 

.36 

1.02 

.40 

1.01 

.20 

T 

2.62 

.02 

1.73 

.60 

.47 

1.17 

•  72 

T 

.84 

1.96 

T 

•  24 

.23 

.04 

T 

.63 

2.63 

.25 

.78 

•  51 

T 

U70 

T 

.41 

T 

UU 

.14 

.79 

.53 

1.45 

1.49 

•  80 

•  08 

.18 

.19 

.08 

T 

U5e 

.27 

T 

•  67 

.*0 

.33 

1.19 

1.01 

.02 

.11 

T 

•  05 

T 

.51 

.13 

.07 

.  17 

.27 

.87 

.31 

.38 

1.85 

•  85 

T 

2.85 

1.60 

1.45 

.85 

T 

T 

T 

.08 

•  87 

.82 

1.56 

U78 

.20 

.11 

T 

1.52 

3.60 

.06 

1.71 

.22 

.05 

•  45 

•  09 

.10 

1.70 

.20 

1.50 

.85 

2.20 

1.70 

1.17 

1.07 

1.45 

.13 

2.00 

.54 

.01 

.52 

T 

2.32 

1.40 

1.62 

.40 

.99 

T 

.09 

.26 

.25 

.60 

•  04 

1.53 

•  09 

•  45 

.93 

2.90 

.02 

.48 

T 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

& 

Station 

"* 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•t 

ALUM  FORK 

MAX 

84 

79 

78 

75 

67 

75 

75 

78 

77 

84 

64 

85 

61 

63 

88 

86 

87 

65 

78 

64 

84 

86 

84 

82 

82 

76 

62 

81 

62 

65 

67 

6 1  ■  5 

MIN 

64 

63 

63 

47 

44 

4  1 

45 

50 

61 

66 

61 

62 

60 

62 

59 

64 

69 

64 

60 

55 

71 

65 

62 

62 

63 

62 

65 

61 

59 

61 

60 

59.4 

ARKAOELPHl* 

MAX 

80 

80 
64 

76 

73 

69 

75 

75 

80 

80 

85 

88 

66 

61 

85 

69 

65 

81 

87 

86 

90 

65 

84 

86 

78 

83 

81 

84 

66 

66 

63.0 

HIN 

62 

62 

51 

44 

43 

47 

57 

64 

66 

64 

64 

66 

63 

64 

68 

66 

66 

61 

59 

72 

68 

66 

63 

70 

64 

56 

65 

60 

63 

64 

61.7 

ASHOOWN 

MAX 

82 

81 

SO 

77 

71 

75 

77 

80 

84 

65 

87 

88 

87 

86 

86 

65 

63 

87 

86 

88 

87 

86 

85 

83 

83 

82 

85 

87 

65 

83.7 

MIN 

63 

63 

62 

54 

45 

43 

48 

55 

63 

64 

63 

67 

63 

61 

65 

71 

64 

70 

57 

58 

75 

71 

66 

62 

66 

65 

57 

67 

59 

61 

64 

61.7 

BALD  KNOB 

MAX 

77 

78 

75 

69 

66 

73 

75 

78 

80 

82 

84 

67 

85 

83 

86 

86 

78 

83 

88 

87 

86 

84 

65 

78 

60 

78 

80 

84 

86 

61.2 

MIN 

67 

66 

62 

48 

43 

42 

44 

50 

61 

65 

64 

65 

64 

64 

61 

61 

65 

65 

62 

56 

69 

65 

63 

64 

67 

64 

52 

59 

60 

59 

64 

60.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

S6 

81 

80 

79 

69 

71 

77 

77 

79 

81 

83 

67 

86 

79 

84 

90 

78 

88 

81 

74 

82 

87 

86 

83 

74 

83 

78 

60 

80 

82 

66 

61.0 

MIN 

60 

63 

62 

4  3 

36 

16 

4  2 

46 

55 

65 

62 

62 

62 

62 

57 

58 

64 

62 

57 

51 

57 

64 

61  6J 

66 

64 

60 

50 

54 

54 

62 

56.  8 

BATESVILLE    L   AND  D   NO  1 

MAX 

82 

80 

76 

74 

69 

76 

79 

77 

80 

83 

84 

66 

84 

84 

89 

65 

72 

63 

87 

85 

83 

80 

62 

76 

79 

80 

83 

65 

67 

61.5 

MIN 

59 

64 

52 

46 

39 

39 

39 

46 

59 

66 

63 

63 

64 

63 

58 

59 

67 

65 

60 

53 

70 

65 

67 

65 

49 

57 

56 

56 

64 

58.2 

BENTON 

MAX 
MIN 

81 

79 

76 

73 

66 

73 

76 

77 

79 

82 

86 

86 

77 

84 

88 

86 

98 

85 

79 

83 

87 

86 

84 

81 

86 

65 

64 

83 

64 

85 

87 

61.9 

64 

65 

62 

50 

41 

40 

42 

41 

67 

60 

64 

60 

63 

62 

62 

60 

66 

62 

55 

65 

65 

58 

65 

56 

58 

65 

58.6 

BENTONVILLE 

MAX 

78 

78 

72 

64 

66 

73 

77 

79 

83 

83 

74 

85 

73 

85 

89 

85 

73 

75 

75 

85 

79 

79 

73 

73 

76 

79 

80 

83 

71 

75 

85 

77.6 

MIN 

58 

62 

60 

45 

35 

39 

46 

48 

56 

64 

58 

61 

62 

59 

50 

63 

63 

58 

50 

53 

61 

60 

50 

50 

51 

55 

59 

57 

59 

55.2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

80 

84 

82 

79 

68 

69 

76 

76 

78 

80 

86 

85 

88 

74 

86 

90 

64 

81 

66 

87 

86 

83 

76 

84 

81 

86 

82 

66 

66 

82.2 

MIN 

62 

6  1 

62 

51 

43 

39 

43 

43 

57 

63 

59 

6  3 

63 

59 

57 

64 

65 

64 

62 

54 

67 

62 

63 

63 

54 

61 

59 

60 

61 

56.3 

BLYTHEVILLE 

MAX 

81 

78 

72 

64 

68 

74 

80 

81 

S3 

84 

85 

87 

63 

84 

89 

6  3 

86 

71 

82 

86 

83 

80 

81 

67 

78 

75 

75 

81 

86 

88 

60.9 

MIN 

62 

64 

57 

43 

41 

48 

45 

50 

60 

64 

60 

65 

62 

62 

65 

63 

67 

65 

62 

53 

66 

64 

69 

64 

56 

57 

58 

60 

65 

59.6 

BOONEUILLE 

MAX 

79 

83 

81 

72 

71 

76 

81 

82 

86 

87 

83 

88 

82 

87 

69 

8  5 

82 

76 

90 

89 

89 

83 

73 

78 

82 

64 

86 

65 

65 

67 

82.8 

MIN 

64 

64 

64 

52 

45 

42 

46 

52 

65 

63 

64 

64 

62 

60 

5  7 

68 

64 

63 

60 

59 

76 

65 

63 

63 

64 

54 

64 

63 

61 

63 

60.6 

BRINKLEY 

MAX 

83 

80 

76 

72 

70 

73 

77 

80 

80 

64 

85 

86 

62 

90 

89 

63 

87 

68 

68 

87 

63 

87 

78 

79 

79 

82 

86 

88 

82.7 

MIN 

65 

61 

60 

47 

40 

4  1 

43 

50 

60 

63 

64 

62 

63 

64 

63 

65 

64 

57 

69 

67 

64 

70 

64 

55 

59 

58 

56 

59 

59.4 

CAMDEN  1 

MAX 

84 

82 

75 

76 

66 

66 

75 

79 

SO 

81 

67 

88 

88 

85 

87 

90 

90 

87 

87 

82 

88 

91 

91 

87 

86 

67 

79 

64 

80 

84 

66 

83.2 

MIN 

67 

63 

65 

53 

46 

46 

50 

55 

61 

64 

63 

67 

74 

63 

62 

66 

65 

68 

64 

65 

65 

74 

65 

67 

68 

65 

59 

65 

60 

61 

64 

62.6 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

82 

77 

81 

80 

70 

70 

78 

80 

78 

84 

87 

80 

66 

75 

87 

8  8 

6  5 

82 

80 

7a 

68 

86 

82 

77 

74 

76 

62 

64 

83 

84 

62 

81.0 

MIN 

65 

64 

64 

53 

43 

44 

46 

53 

61 

63 

62 

64 

64 

58 

56 

67 

63 

63 

58 

59 

66 

65 

63 

64 

64 

56 

64 

64 

63 

66 

60.4 

CLARKSVILLE 

MAX 

81 

80 

82 

77 

70 

75 

77 

77 

63 

87 

85 

67 

65 

88 

89 

8  5 

66 

81 

78 

86 

86 

89 

63 

77 

78 

81 

83 

84 

83 

81 

86 

82.3 

MIN 

59 

64 

62 

50 

43 

42 

47 

52 

63 

64 

63 

61 

63 

56 

56 

67 

64 

65 

5B 

57 

74 

64 

6  3 

63 

63 

64 

53 

58 

62 

61 

64 

59.6 

CONUAY 

MAX 

83 

80 

80 

74 

69 

74 

76 

78 

78 

83 

83 

86 

63 

84 

88 

6  6 

87 

76 

65 

86 

87 

85 

81 

63 

79 

60 

82 

83 

85 

88 

61.9 

MIN 

63 

66 

63 

49 

41 

43 

45 

52 

63 

66 

64 

63 

63 

62 

63 

67 

69 

66 

62 

59 

73 

66 

63 

63 

65 

65 

55 

63 

62 

63 

65 

61.0 

CORNING 

MAX 

82 

60 

74 

62 

70 

76 

80 

81 

82 

84 

84 

66 

SO 

63 

90 

63 

78 

61 

85 

81 

01 

76 

83 

77 

79 

76 

82 

86 

89 

80.  7 

MIN 

61 

64 

56 

42 

40 

44 

45 

52 

60 

64 

59 

62 

63 

63 

64 

64 

66 

63 

59 

53 

70 

64 

62 

62 

68 

67 

55 

57 

58 

56 

68 

59.  1 

CROSSETT    7  S 

MAX 

83 

78 

77 

73 

67 

76 

80 

83 

81 

84 

87 

88 

86 

67 

86 

66 

87 

67 

69 

92 

89 

83 

86 

75 

63 

82 

65 

87 

90 

63.  8 

MIN 

66 

62 

64 

51 

4  1 

40 

44 

53 

65 

65 

60 

65 

66 

64 

60 

65 

65 

68 

65 

55 

72 

75 

66 

63 

68 

66 

57 

60 

51 

52 

60 

60.5 

CUMMINS  FARM 

MAX 

81 

78 

75 

71 

64 

73 

77 

79 

82 

85 

86 

90 

66 

83 

89 

89 

79 

86 

90 

92 

90 

61 

86 

76 

61 

79 

81 

86 

90 

82.7 

MIN 

61 

62 

62 

47 

42 

42 

46 

52 

62 

63 

60 

63 

61 

62 

61 

67 

64 

65 

62 

56 

69 

75 

61 

61 

69 

64 

56 

60 

55 

57 

60 

59.6 

DARDANELLE 

MAX 

80 

81 

80 

75 

68 

71 

76 

75 

82 

85 

83 

86 

64 

87 

66 

83 

77 

85 

87 

87 

86 

72 

81 

80 

80 

61 

63 

62 

85 

81.4 

MIN 

63 

66 

64 

50 

45 

45 

48 

54 

65 

66 

65 

65 

64 

61 

61 

69 

68 

65 

61 

60 

74 

66 

64 

65 

65 

65 

56 

65 

66 

61 

66 

61.9 

OE  QUEEN 

MAX 

80 

83 

79 

74 

75 

78 

79 

81 

86 

86 

88 

88 

79 

59 

69 

86 

63 

86 

88 

89 

88 

79 

85 

82 

85 

85 

85 

68 

66 

67 

84.1 

MIN 

61 

62 

60 

51 

42 

41 

45 

55 

61 

62 

63 

66 

62 

59 

61 

69 

66 

67 

55 

58 

73 

63 

64 

60 

62 

63 

55 

63 

60 

60 

64 

59.8 

DES  ARC 

MAX 

83 

79 

79 

73 

62 

66 

74 

77 

79 

80 

82 

84 

80 

79 

85 

8  9 

90 

83 

76 

64 

88 

89 

86 

60 

87 

79 

79 

80 

81 

84 

60.6 

MIN 

66 

65 

64 

49 

49 

48 

49 

56 

64 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

66 

69 

67 

64 

62 

66 

66 

65 

65 

70 

65 

56 

61 

60 

62 

66 

62.5 

DEVILS  KNOB   1  SE 

MAX 

70 

76 

77 

71 

66 

71 

72 

70 

74 

80 

78 

80 

76 

SO 

83 

77 

74 

76 

77 

80 

74 

70 

71 

74 

78 

78 

73 

74 

80 

75.6 

MIN 

57 

59 

56 

41 

37 

48 

52 

55 

58 

60 

59 

59 

57 

57 

62 

62 

59 

60 

50 

56 

67 

64 

58 

58 

59 

57 

57 

61 

59 

59 

63 

57.0 

DUMAS  1 

MAX 

78 

78 

75 

70 

65 

70 

77 

80 

82 

86 

68 

90 

87 

85 

90 

90 

87 

88 

90 

93 

90 

84 

89 

79 

62 

61 

82 

87 

92 

63.8 

MIN 

65 

65 

65 

45 

45 

43 

48 

56 

65 

65 

64 

66 

66 

64 

64 

60 

67 

68 

65 

59 

72 

75 

72 

75 

57 

59 

61 

51 

57 

61 

61.9 

EL   DORADO   CAA  AP 

MAX 

82 

73 

78 

66 

66 

73 

79 

62 

81 

87 

88 

89 

65 

84 

92 

87 

61 

86 

69 

90 

90 

86 

65 

77 

62 

61 

83 

89 

90 

63.3 

MIN 

66 

63 

61 

49 

43 

4  3 

46 

57 

65 

67 

63 

70 

65 

65 

64 

68 

66 

67 

61 

57 

74 

76 

65 

65 

71 

65 

58 

65 

54 

57 

63 

61.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

78 

77 

76 

72 

65 

75 

77 

76 

80 

83 

79 

84 

80 

84 

87 

6  3 

79 

78 

72 

83 

82 

79 

72 

71 

77 

77 

78 

80 

67 

75 

82 

77.7 

MIN 

62 

60 

60 

43 

36 

43 

50 

52 

62 

61 

59 

61 

60 

59 

60 

64 

61 

57 

50 

54 

60 

57 

54 

59 

59 

58 

51 

56 

50 

59 

61 

56.  1 

FAYETTEVILLE 

MAX 

77 

78 

78 

69 

68 

75 

78 

78 

82 

83 

75 

85 

76 

85 

66 

8  2 

77 

75 

65 

62 

78 

74 

73 

77 

76 

79 

61 

76 

73 

85 

78.3 

MIN 

61 

62 

61 

45 

39 

40 

50 

52 

62 

64 

61 

62 

60 

59 

57 

65 

61 

56 

50 

55 

62 

57 

6  1 

60 

59 

58 

53 

59 

59 

58 

60 

57.  1 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

78 

76 

77 

63 

66 

73 

74 

75 

80 

83 

74 

83 

71 

S3 

86 

80 

77 

74 

63 

83 

77 

61 

75 

78 

76 

78 

81 

77 

74 

63 

77.2 

MIN 

58 

62 

57 

47 

38 

39 

45 

47 

63 

63 

61 

64 

61 

60 

53 

60 

60 

57 

51 

50 

64 

59 

62 

58 

60 

53 

50 

58 

58 

57 

59 

55.9 

FAYETTEVILLE    EXP  STA 

MAX 

77 

75 

76 

73 

66 

72 

73 

74 

79 

81 

79 

82 

78 

82 

61 

80 

75 

73 

82 

81 

77 

73 

72 

76 

74 

78 

81 

75 

76 

64 

76.9 

MIN 

58 

59 

59 

44 

37 

38 

48 

50 

60 

61 

57 

60 

59 

58 

52 

62 

60 

57 

47 

51 

60 

56 

^  7 

3  7 

57 

57 

50 

56 

56 

55 

57 

54.  7 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

81 

75 

77 

■69 

68 

76 

78 

76 

80 

66 

82 

87 

70 

86 

90 

81 

74 

64 

66 

83 

77 

72 

80 

78 

80 

81 

80 

81 

85 

79.5 

MIN 

61 

62 

55 

44 

40 

40 

45 

48 

63 

63 

61 

63 

62 

61 

55 

60 

63 

60 

55 

51 

67 

61 

62 

65 

63 

57 

50 

54 

59 

61 

65 

57.3 

FORDYCE    6  W 

MAX 

80 

78 

79 

67 

68 

75 

78 

80 

80 

86  66 

67 

66 

66 

89 

90 

66 

80 

87 

90 

90 

86 

84 

86 

79 

64 

84 

64 

88 

88 

83.3 

MIN 

65 

62 

62 

50 

42 

44 

48 

57 

66 

66 

65 

69 

65 

63 

65 

69 

67 

69 

64 

61 

72 

70 

65 

63 

70 

64 

56 

61 

57 

61 

64 

62.0 

FORT   SMITH  we  AP 

MAX 

76 

81 

81 

69 

71 

74 

82 

79 

85 

86 

79 

87 

75  88 

90 

80 

79 

90 

90 

82 

77 

73 

76 

83 

64 

84 

66 

61 

87 

81.4 

MIN 

66 

65 

63 

52 

44 

45 

50 

56 

63 

65 

62 

65 

62 

60 

59 

66 

64 

62 

57 

59 

73 

64 

65 

64 

64 

62 

57 

64 

64 

64 

66 

61.1 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

MAX 

78 

78 

81 

79 

69 

73 

76 

76 

82 

84 

81 

85 

81 

86 

86 

6 1 

79 

78 

66 

85 

79 

78 

74 

75 

80 

83 

61 

62 

86 

60.3 

MIN 

59 

61 

61 

51 

38 

40 

49 

56 

65 

65 

60 

62 

62 

55 

52 

62 

63 

61 

55 

51 

72 

62 

63 

60 

62 

58 

50 

59 

58 

59 

57.7 

GILBERT 

MAX 

83 

77 

77 

75 

68 

77 

78 

77 

79 

86 

82 

66 

62 

65 

90 

62 

75 

83 

86 

82 

80 

75 

80 

80 

79 

63 

81 

63 

85 

80.9 

MIN 

56 

60 

60 

46 

35 

36 

39 

45 

58 

60 

62 

67 

62 

53 

50 

57 

62 

61 

56 

51 

74 

65 

62 

62 

64 

62 

48 

54 

57 

57 

62 

56.2 

GRANNIS 

MAX 

MIN 

GRAVETTE 

MAX 

80 

79 

77 

65 

66 

74 

76 

77 

80 

81 

74 

63 

72 

64 

66 

61 

78 

72 

74 

84 

83 

76 

72 

72 

76 

77 

60 

81 

7C 

74 

84 

77.  1 

MIN 

59 

61 

60 

36 

37 

43 

47 

59 

62 

56 

60 

60 

59 

55 

65 

61 

57 

48 

52 

59 

57 

56 

56 

59 

53 

49 

55 

58 

57 

57 

54.7 

HARRISON 

MAX 

80 

77 

77 

74 

62 

75 

78 

76 

77 

82 

79 

85 

79 

85 

89 

83 

85 

82 

75 

83 

85 

80 

77 

71 

60 

78 

78 

83 

78 

60 

85 

79.3 

MIN 

61 

60 

61 

42 

34 

37 

42 

48 

61 

56 

62 

55 

55 

52 

57 

62 

60 

52 

49 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

47 

52 

56 

57 

61 

55.2 

HELENA 

MAX 

79  80 

76 

68 

6fi 

75 

SO 

81 

84 

63 

65 

68 

67  62 

88 

92 

91 

90 

78 

85 

90 

91 

86 

83 

90 

80 

62 

76 

83 

87 

91 

63.3 

MIN 

65 

65 

64 

48 

46 

43 

47 

54 

63 

65 

65 

65 

66  64 

67 

65 

67 

65 

65 

57 

70 

75 

65 

65 

70 

66 

59 

57 

55 

55 

62 

61.6 

HOPE    3  NE 

MAX 

82 

80 

79 

77 

65 

68 

73 

78 

80 

83 

85  86 

Be 

60 

68 

88 

68 

88 

65 

80 

86 

89 

89 

93 

63 

86 

80 

83 

81 

83 

86 

82.6 

MIN  ■ 

63 

63 

61 

52 

41 

43 

47 

51 

61 

63 

66 

66 

66  64 

65 

69 

67 

67 

60 

59 

63 

73 

65 

62 

61 

64 

60 

64 

59 

62 

65 

61.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Day 

Of  Month 

0 

en 

i 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

< 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

79 

82 

81 

75 

73 

79 

82 

85 

87 

84 

87 

90 

82 

Is 

83 

84 

63  I 

MIN 

63 

65 

63 

48 

42 

45 

50 

58 

65 

67 

66 

65 

62 

64 

66 

69 

69 

64 

60 

61 

74 

65 

64 

63 

69 

64 

63 

62 

64 

66 

61.9 

J0NES60R0 

MAX 

84 

86 

89 

86 

76 

84 

86 

66 

83 

79 

86 

60 

78 

76 

62 

87 

69 

8l*6 

MIN 

6° 

63 

59 

45 

43 

44 

48 

52 

61 

64 

65 

65 

64 

64 

67 

64 

68 

66 

62 

56 

69 

65 

63 

65 

70 

65 

55 

59 

59 

60 

68 

60.7 

KEO 

MAX 

74 

78 

90 

91 

8  7 

90 

86 

82 

90 

76 

60 

60 

83 

85 

90 

82  ■  7 

MIN 

bll 

62 

63 

48 

41 

44 

46 

52 

53 

65 

63 

65 

65 

64 

63 

63 

68 

67 

63 

59 

67 

67 

64 

65 

68 

65 

58 

61 

60 

60 

60 

60.4 

LEAD  HILL 

MAX 

8 1 

80 

87 

76 

85 

83 

78 

83 

60 

80 

83 

79 

60 

87 

80  2 

MIN 

58 

61 

66 

45 

34 

38 

45 

46 

60 

62 

61 

63 

62 

59 

56 

59 

63 

60 

56 

51 

64 

62 

59 

62 

64 

59 

49 

52 

58 

60 

63 

56.7 

LITTLE   ROCK.   WB  AP 

MAX 

88 

9  1 

89 

83 

80 

81 

83 

85 

89 

MIN 

66 

66 

59 

50 

46 

47 

50 

57 

65 

67 

65 

67 

64 

62 

65 

68 

68 

69 

64 

61 

68 

67 

64 

66 

65 

66 

60 

66 

65 

66 

69 

62.8 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

78 

87 

86 

63 

87 

MIN 

64 

62 

62 

52 

42 

40 

48 

56 

64 

65 

64 

64 

65 

64 

65 

67 

64 

65 

60 

58 

75 

74 

65 

63 

64 

64 

57 

64 

57 

57 

63 

61.1 

MALVERN 

MAX 

79 

87 

86 

90 

90 

90 

MIN 

65 

65 

63 

56 

41 

41 

45 

52 

64 

67 

62 

64 

65 

64 

63 

69 

67 

66 

63 

51 

74 

66 

65 

63 

67 

66 

52 

63 

60 

66 

72 

61.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

83 

75 

78 

79 

79 

84 

81 

88 

80 

84 

90 

7  8 

86 

79 

79 

6  1 

64 

64 

79.  7 

MIN 

60 

60 

59 

41 

38 

38 

38 

50 

55 

65 

57 

60 

60 

62 

54 

60 

63 

63 

58 

49 

69 

62 

60 

61 

63 

63 

46 

55 

56 

57 

64 

56.3 

MARIANNA   2  S 

MAX 

82 

79 

74 

7 1 

67 

7  3 

77 

80 

82 

8  1 

85 

88 

85 

80 

86 

89 

91 

76 

88 

66 

80 

79 

77 

6C 

85 

69 

62  0 

MIN 

65 

64 

63 

47 

41 

42 

45 

54 

63 

62 

64 

66 

65 

63 

64 

65 

66 

64 

57 

69 

66 

65 

64 

70 

64 

55 

58 

57 

58 

63 

60.3 

MARKED  TREE 

MAX 

32 

80 

74 

67 

68 

75 

80 

80 

82 

82 

84 

87 

85 

83 

90 

85 

90 

86 

82 

84 

88 

86 

87 

80 

88 

77 

77 

77 

80 

87 

88 

82.0 

MIN 

65 

66 

60 

45 

43 

45 

45 

52 

60 

63 

61 

66 

64 

64 

64 

65 

67 

66 

62 

56 

68 

65 

63 

65 

70 

64 

57 

59 

60 

60 

65 

60.9 

MARSHALL 

MAX 

79 

78 

74 

65 

67 

7  1 

75 

77 

64 

85 

90 

85 

79 

84 

8  7 

80 

87 

80 

75 

6 1 

84 

80 

78 

72 

78 

76 

76 

81 

60 

85 

87 

79.5 

MIN 

58 

63 

58 

45 

36 

39 

58 

59 

56 

65 

62 

63 

59 

64 

61 

61 

55 

54 

70 

63 

60 

63 

64 

65 

51 

57 

61 

68 

64 

56.7 

MENA 

MAX 

67 

8  3 

86 

82 

85 

85 

80 

75 

75 

78 

82 

83 

84 

83 

83 

80.6 

MIN 

62 

63 

62 

50 

43 

45 

46 

53 

63 

65 

64 

63 

61 

61 

60 

67 

63 

65 

56 

56 

73 

65 

63 

59 

63 

64 

55 

61 

59 

59 

62 

59.8 

MONTICELLO    3  S 

MAX 

88 

68 

86 

76 

82 

80 

91 

82  6 

MIN 

6* 

62 

61 

48 

38 

38 

42 

55 

64 

65 

62 

67 

63 

62 

62 

67 

62 

67 

62 

57 

68 

74 

63 

61 

6" 

62 

56 

61 

51 

61 

55 

99.6 

MORRILTON 

MAX 

80 

80 

78 

70 

77 

85 

87 

80 

85 

87 

88 

78 

86 

86 

85 

79 

82 

60 

8 1 

66 

86 

61  6 

MIN 

63 

65 

64 

48 

45 

44 

41 

52 

62 

67 

64 

64 

65 

60 

60 

67 

72 

65 

63 

60 

73 

69 

63 

64 

64 

66 

59 

64 

62 

64 

65 

61.4 

MOUNT  IDA 

MAX 

79 

80 

78 

67 

75 

76 

78 

82 

85 

63 

86 

86 

88 

87 

89 

87 

80 

84 

85 

87 

80 

76 

62 

60 

85 

84 

86 

84 

86 

82.3 

MIN 

61 

63 

61 

50 

38 

37 

41 

48 

60 

64 

60 

62 

62 

59 

63 

68 

63 

59 

54 

65 

63 

60 

63 

63 

52 

63 

59 

59 

60 

57.9 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

65 

75 

72 

65 

78 

75 

78 

73 

67 

75 

76 

76 

72 

65 

70 

75 

76 

75 

7; 

77 

72.4 

MIN 

58 

58 

58 

40 

44 

60 

65 

59 

58 

50 

54 

66 

59 

58 

58 

57 

58 

58 

57 

59 

59 

61 

57.0 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

8 1 

76 

77 

74 

69 

75 

78 

76 

79 

85 

85 

86 

80 

85 

89 

81 

85 

8 1 

81 

82 

85 

82 

72 

71 

79 

79 

76 

81 

6C 

81 

65 

79.9 

MIN 

60 

61 

61 

42 

40 

44 

48 

52 

61 

61 

63 

63 

61 

58 

58 

62 

62 

58 

56 

53 

68 

67 

60 

63 

63 

62 

56 

55 

59 

61 

65 

56.2 

MOUNTAIN  HOME  C   CF  ENG 

MAX 

83 

80 

76 

76 

64 

69 

75 

77 

77 

78 

85 

82 

86 

68 

66 

89 

76 

85 

81 

72 

81 

85 

83 

77 

71 

79 

79 

78 

60 

80 

81 

76.7 

MIN 

63 

62 

62 

44 

41 

40 

43 

48 

58 

64 

63 

63 

63 

58 

55 

60 

63 

63 

57 

53 

60 

62 

61 

63 

63 

61 

52 

56 

60 

62 

65 

57.7 

NARROWS  DAM 

MAX 

87 

80 

82 

8 1 

70 

70 

75 

77 

78 

83 

83 

92 

88 

73 

86 

88 

87 

8  7 

83 

85 

86 

87 

87 

81 

85 

84 

84 

87 

84 

85 

84 

82.9 

MIN 

63 

64 

61 

52 

41 

38 

43 

49 

56 

57 

60 

64 

63 

61 

58 

65 

62 

65 

56 

54 

65 

66 

65 

62 

64 

64 

52 

62 

56 

59 

58 

58.2 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

8  3 

78 

82 

80 

69 

70 

73 

75 

78 

82 

82 

86 

87 

85 

86 

84 

85 

83 

82 

84 

85 

87 

79 

64 

84 

82 

63 

82 

83 

85 

61.2 

MIN 

63 

62 

62 

51 

43 

43 

47 

49 

58 

61 

63 

66 

62 

62 

63 

67 

65 

66 

56 

57 

65 

66 

64 

62 

64 

63 

55 

61 

59 

61 

63 

59.6 

NEWPORT 

MAX 

80 

81 

78 

68 

75 

80 

83 

82 

8  7 

85 

91 

88 

90 

89 

87 

65 

82 

79 

79 

80 

82 

90 

63  0 

MIN 

64 

65 

62 

48 

47 

48 

50 

54 

64 

65 

62 

66 

65 

64 

67 

66 

67 

66 

62 

57 

69 

69 

62 

65 

61 

66 

57 

61 

6] 

60 

68 

61.8 

NIHROD  DAM 

MAX 

85 

78 

85 

80 

70 

70 

76 

79 

79 

82 

87 

83 

88 

74 

87 

90 

8  7 

87 

87 

81 

80 

85 

87 

82  3 

MIN 

62 

63 

62 

47 

41 

49 

39 

48 

59 

62 

61 

71 

62 

57 

56 

63 

68 

64 

60 

52 

68 

67 

62 

6C 

63 

63 

53 

6C 

60 

61 

60 

96.8 

OKAY 

MAX 

85 

8 1 

80 

75 

70 

75 

77 

81 

85 

88 

85 

88 

88 

88 

87 

85 

86 

64  2 

MIN 

64 

63 

64 

52 

45 

45 

49 

57 

65 

64 

67 

70 

64 

6; 

67 

70 

67 

69 

60 

60 

74 

70 

66 

63 

66 

66 

59 

6: 

60 

63 

67 

62.8 

OZARK 

MAX 

78 

82 

82 

76 

72 

79 

78 

78 

82 

86 

84 

87 

82 

86 

87 

84 

84 

87 

87 

80 

63 

81 

8  3 

80 

67 

81.7 

MIN 

62 

65 

64 

52 

43 

45 

48 

58 

64 

65 

65 

59 

58 

61 

58 

70 

66 

65 

59 

60 

75 

66 

64 

63 

64 

64 

55 

6' 

65 

62 

63 

61.0 

PARAGOULD 

MAX 

82 

8 1 

74 

66 

6  7 

74 

77 

80 

82 

84 

85 

84 

88 

85 

86 

83 

82 

80 

84 

64 

77 

7' 

82 

85 

86 

60  .6 

MIN 

62 

64 

56 

4  1 

42 

58 

62 

61 

64 

59 

63 

63 

62 

64 

61 

52 

52 

67 

61 

62 

64 

66 

64 

54 

56 

57 

57 

66 

98.5 

PARIS 

MAX 

79 

82 

80 

75 

70 

75 

80 

80 

85 

88 

8 1 

68 

83 

87 

69 

86 

85 

82 

78 

87 

89 

90 

83 

73 

79 

82 

84 

83 

83 

83 

87 

82.5 

MIN 

61 

64 

63 

57 

40 

43 

43 

49 

59 

61 

64 

64 

62 

56 

53 

65 

65 

64 

60 

55 

71 

64 

64 

63 

64 

65 

55 

65 

63 

61 

63 

59.5 

PERRVVILLE 

MAX 

81 

81 

78 

73 

74 

75 

79 

79 

81 

87 

86 

88 

8C 

68 

9 1 

88 

89 

64 

79 

87 

89 

89 

84 

8  1 

84 

64 

81 

83 

84 

89  88 

83.4 

MIN 

64 

63 

63 

41 

46 

42 

43 

49 

68 

66 

62 

64 

64 

59 

56 

68 

70 

65 

61 

54 

73 

63 

63 

64 

6; 

64 

54 

62 

59 

62 

62 

60.0 

PINE  BLUFF 

MAX 

79 

80 

75 

68 

67 

76 

87 

87 

9  I 

92 

79 

88 

91 

88 

83 

8e 

79 

84 

8 ; 

84 

87 

92 

84.  1 

MIN 

65 

65 

65 

51 

46 

45 

49 

56 

66 

67 

65 

68 

66 

65 

65 

71 

71 

70 

66 

61 

74 

75 

65 

65 

72 

66 

58 

63 

59 

62 

64 

63.4 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

MAX 

89 

9  1 

87 

87  80 

63 

79 

82 

86  91 

MIN 

66 

65 

59 

50 

47 

46 

47 

54 

65 

67 

63 

67 

65 

65 

64 

69 

67 

69 

63 

60 

73 

75 

64 

65 

70 

63 

58 

63 

59 

61 

63 

62^3 

POCAHONTAS  1 

MAX 

83 

80 

73 

74 

79 

78 

8  3 

89 

84  79 

80 

86  88 

81  0 

MIN 

63 

64 

59 

43 

41 

44 

43 

45 

64 

64 

59 

62 

6; 

63 

67 

61 

64 

63 

60 

51 

68 

64 

62 

61 

67 

67 

54 

51 

6( 

56 

68 

58.9 

PORTLAND 

MAX 

85 

8 1 

78 

76 

65 

65 

75 

78 

81 

79 

83 

84 

86 

86 

87 

87 

88 

BC 

85 

78 

83 

66 

81  7 

M  I  N 

64 

63 

64 

52 

47 

47 

48 

50 

60 

63 

60 

67 

71 

64 

64 

66 

67 

68 

64 

60 

62 

72 

72 

63 

67 

65 

6C 

6: 

51 

59  60 

6l!9 

PRESCOTT 

MAX 

82 

80 

81 

76 

66 

68 

75 

79 

80 

84 

86 

68 

88 

8C 

88 

90 

90 

88 

81 

90 

84 

83 

87 

80 

63 

81 

84  86 

82,9 

H  1  N 

64 

64 

63 

51 

44 

43 

43 

49 

61 

65 

64 

64 

69 

66 

65 

65 

68 

66 

62 

59 

59 

75 

65 

63 

63 

64 

58 

58 

60 

60 

64 

60.8 

ROGERS 

MAX 

77 

78 

80 

70 

66 

73 

75 

77 

80 

82 

73 

83 

75 

83 

87 

81 

75 

80 

77 

70 

70 

76  76 

76 

80 

70 

74 

64 

76.8 

MIN 

62 

61 

62 

45 

40 

43 

46 

50 

61 

63 

59 

61 

61 

59 

57 

64 

62 

58 

56 

53 

61 

59 

59 

59 

60     5  7 

52 

58 

58 

5  7  60 

96.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

83 

82 

61 

78 

70 

74 

79 

79 

82 

86 

84 

88 

81 

89 

88 

8  7 

86 

85 

86 

88 

88 

86 

7( 

81 

82 

61 

83  84 

83 

67 

82.9 

MIN 

63 

65 

64 

50 

42 

42 

46 

51 

65 

60 

64 

66 

64 

59 

58 

66 

67 

66 

61 

57 

75 

63 

64 

64 

6! 

65 

55 

64 

65 

65  66 

60.9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

85 

78 

79 

74 

74 

79 

61 

85 

89 

91 

82  88 

76 

60 

78 

82 

87 

82  3 

MIN 

65 

65 

65 

50 

47 

46 

50 

56 

64 

64 

65 

67 

6< 

65 

65 

67 

68 

66 

65 

61 

70 

74 

65 

6« 

69  66 

59 

61 

57 

6C 

65 

62.6 

SEARCY 

MAX 

80 

79 

87 

89 

86  80 

80 

82  86 

89 

82  a  4 

MIN 

65 

65 

64 

48 

44 

43 

45 

51 

63 

67 

65 

65 

6« 

63 

64 

63 

69 

66 

62 

57 

72 

66 

63 

6« 

67  64 

54 

62 

61 

6] 

65 

61.0 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

80 

80 

81 

76 

67 

73 

76 

79 

80 

82 

83 

84 

83 

85 

85 

88 

91 

86 

80 

86 

90 

89 

81 

86 

82 

81 

61 

81 

80 

61 

82 

82.0 

MIN 

60 

61 

60 

52 

46 

4  7 

50 

57 

65 

66 

67 

66 

65 

62 

63 

65 

68 

64 

64 

61 

68 

67 

66 

65 

62 

62 

60 

66 

65 

66  67 

62.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

77 

78 

76 

71 

65 

74 

74 

76 

79 

83 

72 

82 

73 

84 

85 

82 

76 

73 

74 

83 

84 

74 

72 

73 

75  76 

60 

82 

78 

74  64 

77.1 

MIN 

60 

62 

62 

47 

37 

39 

51 

62 

63 

62 

62 

62 

61 

59 

63 

62 

57 

50 

54 

62 

62 

59 

57 

60     5  5 

51 

57     59     58  59 

97.1 

STUTTGART 

MAX 

80 

81 

75 

68 

68 

75 

81 

83 

83 

86 

89 

91 

85 

85 

90 

91 

93 

88 

78 

88 

90 

91 

89 

84 

89  76 

83 

80 

82 

89  92 

84.0 

MIN 

66 

63 

65 

49 

44 

45 

49 

55 

63 

65 

64 

67 

67 

65 

64 

69 

68 

66 

66 

59 

70 

70 

65 

65 

72 

66 

56 

61 

57 

61 

64 

62.1 

8e«  rcfarenca  Dot«a  follovlag  Station  lodei. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

MAY  19i7 


Station 

Day 

01  Month 

ft! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

II 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

Avei 

83 

66 

77 
64 

77 
65 

72 
49 

62 
47 

65 
45 

72 
48 

76 
54 

79 

59 

80 
65 

83 
65 

85 
67 

87 
71 

83 
64 

61 
65 

87 
68 

87 
67 

86 
67 

85 
67 

74 
59 

87 
70 

90 

85 
65 

01 

69 

66 
66 

76 
59 

80 
61 

77 
59 

80 
61 

64 
63 

60.3 
61.9 

5US 1 ACO 

MAX 
MIN 

77 
62 

82 
66 

81 
67 

72 
49 

71 

43 

75 
45 

30 
49 

78 
55 

84 
64 

89 
64 

60 
64 

87 
64 

76 
62 

87 
66 

89 
57 

85 

68 

85 
63 

84 
64 

78 

59 

87 
56 

69 
76 

89 
64 

82 
64 

73 
63 

79 
63 

82 
6  3 

83 
58 

85 
64 

85 
63 

02 
62 

66 
64 

c2.  1 
60.  6 

T  E  XARK ANA   WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
64 

ao 

62 

79 
6<. 

58 
52 

t: 

46 

74 
48 

77 
52 

60 
61 

84 
65 

84 
6fa 

87 
67 

87 
69 

81 
64 

88 
64 

63 
67 

88 
70 

87 
68 

86 

67 

81 
59 

87 
65 

90 
74 

89 

7o 

81 
63 

88 
63 

86 
o8 

82 
66 

84 
62 

82 
67 

85 
ol 

86 
66 

88 
68 

63.6 

TURNP  I  K,E 

MAX 
MIN 

73 
59 

73 

59 

74 

57 

65 

41 

62 
40 

71 
4  7 

70 
56 

70 
56 

73 
60 

79 
61 

75 
60 

80 

60 

77 
58 

80 
58 

63 
63 

78 
65 

81 
59 

76 

51 

78 
59 

78 
68 

73 
62 

75 
58 

70 
59 

71 
60 

73 
64 

75 
58 

77 
61 

72 
59 

76 
61 

00 
63 

74.6 
58.  1 

W ALDRON 

MAX 
MIN 

80 
6't 

82 
63 

79 
63 

77 
52 

69 
40 

77 
4  1 

80 
45 

81 

50 

85 
62 

87 
64 

84 

63 

88 
63 

85 
62 

08 
57 

69 
55 

88 
66 

85 
63 

83 
63 

78 

59 

89 
55 

68 
75 

88 
65 

83 
63 

75 
60 

79 
63 

80 
65 

65 
54 

84 
63 

85 
60 

85 
59 

87 
62 

63.0 
59.  3 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

MAX 

81 
63 

80 
66 

72 
53 

62 
45 

68 
42 

73 

77 
48 

78 
52 

79 
62 

82 
62 

84 
59 

87 
64 

77 
64 

82 
63 

69 
66 

79 
64 

87 
67 

81 
67 

70 
58 

81 
55 

86 

70 

86 
64 

81 
64 

79 
64 

84 
71 

77 
62 

79 
56 

77 
59 

60 
63 

84 
60 

67 
69 

79.6 
60.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

82 
65 

77 
63 

76 
65 

73 

55 

67 
43 

76 
4  3 

79 
46 

81 
57 

80 
66 

87 
65 

89 
63 

88 
68 

65 
65 

85 
64 

91 
62 

90 
68 

9  1 
68 

69 
70 

83 

65 

67 
56 

90 
73 

91 
76 

87 
66 

85 
65 

85 
65 

78 
65 

84 
56 

60 
65 

63 
54 

87 
57 

9  1 
61 

03.8 
62.  1 

WHITE  ROCI^ 

MAX 
MIN 

61 

59 

58 

43 

41 

50 

51 

55 

59 

61 

58 

59 

57 

80 
57 

63 

78 
66 

76 
60 

75 
61 

73 
49 

60 
59 

79 
67 

74 

52 

73 
59 

67 
60 

68 
59 

74 
58 

78 
60 

77 
60 

77 
60 

70 
57 

79 
63 

74.5 
57.6 

WILSON 

MAX 
MIN 

83 
63 

80 
66 

75 
63 

72 
45 

68 
46 

74 

46 

77 
40 

83 

59 

84 
61 

84 
66 

84 
63 

88 
66 

86 
67 

83 
66 

89 
66 

90 
68 

69 
60 

68 
66 

77 

65 

82 
57 

83 
69 

86 
67 

85 

63 

83 
63 

82 
63 

83 
67 

79 
57 

77 
57 

8  1 
59 

87 
60 

09 
65 

82.3 
61.5 

WYNNE 

MAX 

MIN 

79 
61 

79 
60 

72 
64 

61 

44 

65 
40 

72 
40 

82 
38 

79 

53 

80 
65 

82 
65 

85 
65 

67 
66 

83 
67 

81 
64 

88 
65 

87 
65 

89 
67 

86 
68 

72 
61 

83 
58 

66 

66 

68 
60 

84 

62 

80 
65 

86 
68 

77 
64 

76 
53 

77 
53 

80 
56 

85 
54 

87 
68 

60.6 
59.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 » 

0  0  (J 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.24 

.09 

.13 

.24 

.22 

.  22 

.  17 

.18 

.  12 

.09 

.20 

.  10 

.02 

.20 

.20 

.15 

.25 

.15 

.  16 

.24 

.  20 

.25 

.22 

.09 

.11 

.12 

.  19 

.21 

.20 

.  19 

5.33B 

WIND 

43 

29 

23 

58 

46 

30 

16 

19 

19 

27 

19 

21 

26 

16 

19 

12 

20 

21 

48 

24 

53 

39 

57 

21 

22 

30 

21 

11 

4 

15 

15 

626 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.19 

.11 

.15 

.22 

.28 

.22 

.19 

.20 

.  19 

.18 

.  16 

.18 

.  17 

.06 

.22 

.19 

.22 

.40 

.21 

.04 

.  35 

.26 

.20 

.25 

.21 

.20 

6.05B 

WIND 

52 

36 

39 

92 

86 

36 

16 

12 

17 

19 

9 

13 

19 

17 

5 

0 

10 

19 

30 

49 

25 

16 

41 

IZ 

58 

61 6B 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.26 

.14 

.11 

.35 

.22 

.20 

.20 

.24 

.  16 

.15 

.22 

.13 

.28 

.  16 

.25 

.23 

.21 

.  19 

.  31 

.  14 

.24 

.  14 

.08 

.  15 

.22 

.  19 

.  16 

.  12 

.  17 

6.02B 

WIND 

45 

42 

42 

94 

62 

33 

14 

32 

36 

57 

47 

21 

45 

30 

44 

15 

49 

35 

44 

30 

74 

54 

54 

46 

45 

49 

37 

16 

16 

13 

14 

1236 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.06 

.17 

.24 

.21 

.23 

.  19 

.  18 

.14 

.  16 

.  16 

.  11 

.20 

.06 

.23 

.  17 

.21 

.24 

.16 

.22 

.26 

.15 

.25 

.  16 

.17 

.24 

.  18 

.22 

.22 

.26 

5.89B 

WIND 

48 

35 

32 

41 

36 

41 

26 

26 

27 

43 

20 

34 

42 

33 

21 

24 

38 

27 

35 

18 

76 

56 

76 

20 

27 

38 

15 

15 

16 

19 

14 

1027 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.  14 

.05 

.22 

.20 

.21 

.21 

.22 

.22 

.09 

.13 

.06 

.18 

.  20 

.23 

.19 

.24 

.  19 

.19 

.17 

.29 

.35 

.17 

.11 

.22 

.23 

.22 

.21 

.  18 

5.89B 

WIND 

2 

8 

12 

19 

20 

77 

25 

23 

46 

20 

10 

25 

30 

25 

20 

37 

9 

50 

26 

62 

48 

54 

4 

22 

33 

24 

9 

7 

6 

7 

707 

STUTTOART  9  ESE 

EVAP 

.  17 

.05 

.08 

.27 

.18 

.15 

.17 

.17 

.  19 

.06 

.12 

.18 

.17 

.08 

.18 

.  17 

.  21 

.16 

.12 

.42 

.26 

.22 

.13 

.19 

.08 

.21 

.  15 

.  18 

.  22 

4.96 

WIND 

14 

3 

5 

66 

73 

16 

2 

7 

22 

23 

2 

5 

36 

55 

34 

4 

12 

4 

6 

15 

171 

40 

105 

32 

63 

971B 

B««  r«f«r«DC«  notca  (ollovlDg  Station  iDdcz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


MAY  1957 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


MAY  1957 


-  67  - 


STATION  INDEX 


Station 

4 

1 

County 

i  o 

O 
"2 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refei 

to 
tables 

Index] 

Latitui 

Lougiti 

> 

|Temp. 

a 
1 

AluB  Pork 
Aly 

ABltjr  3  NE 

0006 
0136 

Scott 

LAvrence 

Saline 

Yell 

Clark 

1  35  04 
7  35  54 
1  34  46 
3  34  47 
3  34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
854 

.p 

7A 

5P 
7A 
7A 

Ruby  B.  Ovens 

L.  B.  Water  Works 

Reba  y.  SwBlm 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 
3 

2  3  5 
3 
3 

C 
C 
C 

Antoloe 
Aplln  1  W 
Apple ton 
Arkadelpbla 
Arkaoaas  Cltjr 

0178 
0168 
0196 

0234 

Pike 

Pope 
Clark 
Desba 

3  34  02 
1  34  58 

1  35  25 
3  34  07 

2  33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 

522 
200 
145 

7A 
UID 
7A 

Drew  A.  Lamb 

John  A .  Jones 
Tillman  E.  Lawrence 
John  W.  Trammell 

3 

3 

2  3  5 
3 

C 

C 
C 

Aahdown 

Augusta 
Bald  Kaob 

Batesvllle  Livestock 

0286 
0300 
0326 
0350 
0458 

Little  River 
Uovard 
Woodruff 
White 

Independence 

1  33  40 
i  34  19 
7  35  17 
7  35  18 
7  35  d9 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
230 
571 

7P 

6P 
9A 

7A 
6P 
9A 

Southwestern  G  ft  E 
Arra  D.  Parker 
Homer  K.  Chaney 
Univ.  of  Arkansas 
Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 

Batesvllle  L  ft  D  1 
Bear  Creek  Lake 
Beaty  Lake 
Beaver  1  SE 

0460 
0496 
0512 
0518 
0530 

Independence 
Lee  ! 
St.  Francis 
Carroll 
White 

7  35  45 
7  34  43 
3  35  05 
7  36  28 
7  35  04 

91  38 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

HID 
5P 
7A 

HID 

James  J .  Hit chum 
U.S.  Forest  Service 
L.   C.  Adamson 
Harvey  E.  Skelton 
Lowell  E.  Perkins 

2  3  5 

3 
3 

7  C 
C 

C 

Beech  Grove 
Beedevllle 
Benton 
BentoDvllle 
BerryvlUe  4  tfH 

0534 
0536 
0582 
0S86 

Saline 
Benton 
Carroll 

7  36  09 
7  35  26 
S  34  33 
1  36  22 
7  36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

5P 
6P 

SA 
BA 
6A 
7A 

B.  B.  Hammond 
P.  M.  Breckinridge 
Mrs.  Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
David  L.  Stldham 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Big  fork 

Big  Lake  Outlet 

Black  Sock 

Blakely  Uountaln  Dam 
Blue  Mountain  Dan 

0664 
0676 
0746 
0764 
0798 

Polk 

Klsslsslppi 
Lawrence 
Garland 
Yell 

3  34  29 
5  35  51 
7  36  07 
3  34  36 
1  35  06 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 
228 
259 
426 
455 

8A 

7A 

7A 
8« 
UID 

Anna  H.  Llles 
N  .  W .  Douglas 

Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5  6 

C 
C 

Bluff  City  3  S» 

Blytheville 

Boonevllle 

Bougbton 

0800 
0806 
0830 
084  2 
0848 

Nevada 
msaisslppl 
Logan 
Van  Buren 

3  33  41 
5  35  56 
1  35  09 
7  35  39 
3  33  52 

93  09 
89  55 
93  55 

92  30 

93  20 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

7A 
HID 

Paul  H.  Adams 
Ivy  Crawford 
Cleo  E.  Yandell 
Thomas  U.  Pearson 
Iris  Elmore  Wicker 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

C 
C 

Bradford 
Brlnkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Bhoals  DaiD 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

White 
Newton 
Mississippi 

7  35  25 
7  34  54 
7  35  52 
7  36  22 
2  35  49 

91  26 

91  10 
93  30 

92  34 
89  57 

240 
205 

46C 
240 

5P 

7A 
5P 
7A 
UID 

6P 

Marshall  Htckmon 
Robert  D,  Schaefer 
Beulab  F.  Fowler 
Corps  of  Engineers 
0.  A.  Hale 

3 

2  3  5 
3 

3 

7  C 
C 

Cabot  4 
Calico  Rock 
Camden  1 
Camden  2 
Camp  Chaffee 

1102 
1132 
1152 
1154 
1172 

Pulaski 
Izard 
Ouacblta 
Ouachita 

7  34  57 
7  36  08 
3  33  36 
3  33  35 
1  35  18 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  IB 

289 
400 
116 
155 
419 

7A 
8A 

5P 
7A 
7A 
UID 
BA 

B.  H.  Walther 
Austin  D.  Harris 
Leonard  B.  Dlllwortt 
Edith  Z .  Lehman 
U.   S.  Army 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Canaan  2  W 
Carlisle  1  3W 
Carpenter  Dam 
Clarendon 
ClarksviUe 

1188 
1224 
1238 
1442 
1455 

Searcy 

Garland 
Monroe 
Johnson 

7  35  52 
1  34  47 
3  34  27 
7  34  41 
1  35  28 

91  45 
93  01 
91  18 
93  28 

235 
172 

6P 

HID 

8A 
HID 
7A 
6P 

CLOSED  -   -  -   -  - 
John  L.  Tail 
Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 
B.  F.  Northern 
Dr.   Irving  F.  Beach 

10/29/56 
3 

C 

3 

2  3  5 

Clinton 

Cold  Springs  Guard  Sta 
Combs  3  3E 
ConptOQ  2  NE 

1492 
1520 

1582 
1596 

Van  Buren 

Scott 

KadtsoD 

Faulkner 

7  35  35 
3  34  58 
7  35  48 
7  36  06 
1  35  03 

92  28 

93  54 
93  48 
93  18 
92  28 

510 
1250 
1400 
2166 

316 

5P 

7A 
7A 
MID 
MID 

5P 

Earl  B.  Rlddlck 
Uargaret  Zornes 
Haude  C.  Brashears 
William  L.  Blnam 
Clarence  S.  Williamf 

3 
3 

2  3  5 

C 

c 

7 

Corning 
Cotter 
Cove 

Crossett  7  S 
Crystal  Valley 

1632 
1640 
1666 
1730 
1750 

Clay 

Baxter 

Polk 

Asbley 

Pulaski 

'  36  17 
4  34  26 
3  33  02 
1  34  42 

92  31 
94  25 

91  56 

92  26 

293 

1050 
175 
350 

5P 

7A 
7A 
7A 
5P 
7fl 

Mrs.   Laura  Polk 

CLOSED  V             _  ^ 

Joe  C.  Allen 

U.S.  Forest  Service 

Verna  Hae  Young 

2  3  5 
3/1/57 
3 

2  3  5 
3 

7  C 
7 

Cummins  Parn 

Damascus 
Daovllle 
Danville  SCS 

1B14 
1829 
1834 
1835 

Lincoln 
Pike 

Faulkner 

Yell 

Yell 

1  34  14 

1  35  22 

.  35  03 

93  45 

92  25 

93  24 
93  24 

176 
629 
705 
370 
SIO 

6P 
7A 
HID 

Cummins  Prison  Farm 

William  A.  Brown 

J.    A,  Houdy 

Soli  Conserv.  Serv 

2  3  5 
3 
3 
3 

C 
C 

Dardanelle 
Be  Queen 
Dermott 
Des  Arc 

Devils  Knob  1  SE 

194S 
1960 
1968 

Yell 
Sevier 

Chicot  1 
Prairie 

1  34  02 

2  33  31 
7  34  58 
1  35  43 

94  21 
91  26 
91  30 
93  24 

330 
420 
140 
204 
2350 

5P 

7A 
5P 

7A 

7rt 
8A 
7A 
7A 

Gretchen  Goodler 
0.  Tucker  Vasser 
L.  W.  Wilson 
C.   J.  Rlster 
Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Duaas  2 

Eagle  Gap 
1:1  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springs 

2150 
2204 
2300 
2356 

Scott 
Union 
Carroll 

2  33  53 

2  33  53 
1  34  43 

3  33  13 
7  36  24 

91  30 
94  19 

92  48 

93  44 

162 
165 

1150 
252 

1465 

HID 

6P 

7P 
UID 

7A 
HID 

7A 

Ben  Johnson 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

Station  iDBotlve 

U.  S.  Civil  Aero  Adi 

Habel  P  Spray 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

7 

7  C 

Evening  Shade 
Fayetteville 
Fayetteville  CAA  AP 
Fayetteville  Exp  Sta. 
FUppla  CAA  AP 

2366 
2442 
2443 
2444 
2528 

Sharp  ^ 

Washington 
Washington 

7  36  05 
1  36  05 
7  36  00 
1  36  06 
7  36  IB 

91  37 
94  10 
94  10 
94  10 

92  36 

490 
1370 
1253 
1270 

700 

7P 
HID 

5P 
HID 

7A 
7P 

MID 
5P 

HID 

Opha  Wolfe 
Charles  P,  Ford 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Fordyce  6  W 

Foreman 

Forrest  City 

Fort  Smith  WB  Airport 

Port  Smith  Water  Plant 

2540 

2564 
2574 
2578 

Dallas 
Little  River 
St.  Francis  | 
Sebastian 
Crawford 

3  33  49 

4  33  43 

5  35  01 
1  35  20 
1   35  39 

92  31 

90  47 
94  22 

280 
•400 
261 
458 
793 

5P 

UID 

5P 

5P 
HID 
HID 
HID 

Arkansas  For.  Comm. 
Leslie  P.  Callens 
Thomas  A.  Moore 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7  C 

Fountain  Hill 

Pulton 

GeorgetovD 

Gilbert 

Glenwood 

2598 
2670 
2760 
2794 
2842 

Ashley 

HenpBtead 

White 

Pike 

3  33  21 

4  33  37 
7  35  07 
7  35  59 
3  34  20 

91  50 
93  48 

91  26 

92  43 

175 
260 
200 
595 
547 

6P 

6P 
8A 
7A 

Ina  J.  Logan 
Bessie  E .  Akers 
C.  Ell  Jordan 
Hyrtle  I.  Price 

3 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Grannls 

Gravelly  2  ESE 

Green  Forest 
Green  Mountain 

2908 
2922 
2930 
2946 
2952 

Polk 

Benton 
Carroll 
Stone 

4  34  14 
1  34  52 
1  36  24 
7  36  20 
7  36  02 

94  20 

93  39 

94  28 
93  26 

920 
498 
1250 
1350 
1100 

SS 
8S 
7A 

7A 
7A 
SS 
7A 
7A 

George  T.  McVay 
Willie  Pendergrasa 
Elson  B.  Schmidt 
Obed  B.  Wilson 
CLOSED   

2  3  5 
3 

2  3  5  7 

3 

10/31/5G 

Greenbr ler 
Greenwood 
Gurdon  3  E 
Hampton 
Hardy 

2962 

3074 
3098 
3132 

Faulkner 

Clark 

Calhoun 

Sharp 

1  35  14 
1  35  13 
3  33  54 
3  33  32 
7  36  19 

92  23 
94  15 

93  06 
92  28 
91  29 

518 

290 
202 
362 

BA 
7A 
7A 
BA 
UID 

Harvln  C.  Cantrell 
Dorothy  H.  Been 
Hoy  3.  Robbs 
Soil  Cons.  Service 
Theresa  Donaldson 

3 

.  3 
3 

C 

Harrison 

Heber  Springs  3  NE 
Heber  Springs  3  SV 
Hector 
Helena 

3164 
3228 
3230 
3235 
3242 

Cleburne 
Pope 

Phillips 

7  36  14 
7  35  32 
7  35  28 

1  35  28 

2  34  32 

93  07 
92  01 
92  03 
92  58 
90  35 

1150 
525 

555 

6P 
6P 

6P 
7A 
MID 
7A 
7A 

Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 
Wayne  Stark 
Irene  B.  Tlmko 
Charley  H.  Frtddell 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

C 

Henderson  2  W 
Hope  3  NE 
Hopper 
BorKtlo 

Hot  Bprings  1  NNE 

3256 
3428 
3438 
3442 
3466 

Hempstead 
Montgomery 

Garland 

7  36  22 
4  33  43 

3  34  22 

4  33  56 
3  34  31 

92  16 

93  33 

93  41 

94  22 
93  03 

580 

700 
337 
710 

8A 
5P 

7A 
7A 
6A 
5P 

Lucy  A.  Bentzlen 
Cecil  H,  Bittle 
Lona  A ,  Shields 
Elizabeth  W.  Friday 
Natl  Park  Service 

3 

2  3  5  6 
3 

2  3  5 

C 

7 

BuntHvlllc 
Huttlg  Dam 

JesBlevllle 

3540 

35S< 
3600 
3704 

Union 

Little  Blver 

Newton 

Garland 

7  36  05 

4  33  35 
7  36  01 
3  34  42 

93  44 

94  03 
93  11 
93  04 

1453 

60 
300 
857 
730 

HID 

8A 
8A 

7fl 
7A 

May  Pearl  Uarkley 
Corps  of  Engineers 
V.  E.  McDowell 
Lottie  B.  Davis 
Lura  B.  Sykes 

3 
3 
3 
3 

C 

c 

Klngsland  3  BSB 
Lake  City 
Lamar  2  fl* 

3734 
3862 
3904 
3998 
4019 

Craighead 

Lonoke 

Cleveland 

Craighead 

Johnson 

7  35  50 
1  34  36 
3  33  50 
5  35  49 
1  35  26 

90  42 
92  00 

92  16 
90  26 

93  25 

345 

214 

230 
550 

6P 
7P 

71 
HID 

7A 
MID 

Benedictine  Sisters 
R.   A.  Waller 

Tressa  St.  Clair 

Unl.    of  Arkansas 

2  3  5 
2  3  5 

3 

C 
C 

L«ad  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 
Leola 

ffLlttle  Rock  WB  Airport 

410( 
4116 
4134 
4248 

Pike 

Crawford 
Grant 

3  34  19 
7  36  24 
1  35  42 
3  34  10 
1  34  44 

93  51 
92  54 

94  19 
92  35 
B2  14 

796 
710 
1000 
261 
257 

7P 
HID 

7A 
7P 
7A 
7A 
HID 

Mabel  F.  Forrester 
P.  W.  Kellogg 
Howard  L.  Cravens 
J.   R.  Rhodes 
U.S.  Weather  Bureau 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 

Little  Rock  Fill.  PI. 

Lurton 
Nadleon 

4250 

4332 
4386 
4528 

Pulaski 

KewtOB 

St.  Francis 

1  34  46 
7  35  34 
3  33  22 
7  35  46 
5  35  00 

92  19 
92  50 

92  46 

93  05 
90  43 

512 
1550 

130 
2007 

215 

UID 
7A 
6F 
SA 
7» 

Catherine  Russell 
Flora  A.  Hamilton 
Lola  1.  Dollar 
Loren  R.  Jones 

3 

3 
3 

3 

t     DRAINAGE  CODE:     1.  Arkansas    2.  Hlsslsslppl    3.  Ouachita    4.  Red     5.  Saint  Francis    6.  Saline    7.  White 
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Station 

i 

County 

1 

a 

Longitude 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

I  Index  1 

i 

Latitud 

I 

■.  -J  j 

Ptecdp. 

Magnolia  3  N 
Magnolia  5  N 

Uarianna  2  3^ 

4  5-18 
4550 
4562 
4572 
4638 

Columbia 
Columbia 
Hot  Spring 
Pulton 

3 
2 

33  19 

33  20 

34  23 
36  29 
34  44 

93  14 
93  13 
92  49 
91  32 
90  46 

315 
360 
311 

234 

ep 

5P 
SS 
6P 

HID 

SP 
7A 
6P 

Earl  E.  Graham 
Ark.    Pwr  It  Lgt  Co. 
Malvern  Fire  Dept. 
John  H.  McKee 
Jnlv .  of  Arkansas 

^2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  7 

C 

c 

Harked  Tree 

Harshall 

Harvell 

Haumee 

Uelbourne 

4654 

4678 
4696 
4746 

Poinsett 
Phillips 
Uard'' 

5 
7 

35  54 
34  33 

36  03 
36  04 

90  25 
92  38 

90  55 
92  39 

91  54 

1050 
195 

610 

6P 
SS 

7A 
7A 
BA 
UID 
7A 

William  M.  Crick 
Mrs.  Hlnnle  Horton 
Sterlln  Wallace 
Helen  E.  Adams 
Ivan  L.  Shrader 

2  3  5  7 
2  3  5 
3 

3 

c 

Hena 

Hontlcello  3  S 
HoQtrose 

Uorobay  Lock  ft  Dam 
Uorrllton 

475G 
4900 
4906 
4934 
4938 

Polk 
Drew 
Ashley 

Conway 

3 
3 
3 

1 

34  35 

33  35 
33  19 

35  07 

94  15 
91  48 

91  29 

92  27 
92  45 

1207 
285 

280 

6P 
5P 

7A  E.  W.  St .  John 
5P  Bill  Well? 
UID  Ark.   Pur  &  Lgt  Co. 
7A  jCorps  of  Engineers 
7A  'Emma  S.  Leavell 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

3 

2  3  5 

c 
c 
c 
c 

Mount  Ida 
Mount  Magazine 
Mountain  Home 
Mountain  Home  C.  of  E 
Mountain  View  I  E 

4988 
5010 
5036 
5038 
5046 

Montgomery 
Logan 

Btone 

3 
7 
7 

34  33 

35  10 

36  20 
36  20 
35  52 

93  38 
93  41 
92  23 
92  23 
92  06 

663 
2800 
800 

768 

7P 
7P 
8A 

5P 

William  E.  Black 
U.S.   Forest  Service 
Charles  Shiras 
Corps  of  Engineers 
Nell  A.  Tjpley 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  3  6 
3 

c 
c 

Mulberry  6  NNE 
Narrows  Dam 

Hashvlll':   Peach  Substa. 
Nashville  SCS 
Nathan  4  WNW 

jllO 
5112 
5114 
5158 

Franklin 
Sowar d 

1 
3 
4 

3 

35  34 
34  10 
34  00 

33  57 

34  07 

94  01 
93  43 
93  56 
93  51 
93  52 

500 
425 
550 

550 

8A 
7A 

BA 
7A 
UID 
7A 

Henry  G.  Arvln 
Corps  of  Engineers 
Univ.   of  Arkansas 
Soli  Cons.  Service 
Edna  J.  Westfall  I 

3 

2  3  5  6 
2  3  5 

3 

c 
c 

Newhope  3  E 

Nimrod  Dam 
Norfork  Dam 
Ode  11 

5174 
51B6 
5200 
5228 
5354 

Pike 
Jackson 

Washington 

3 
7 

7 
1 

34  14 

35  36 

34  57 

36  15 

35  48 

93  50 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 

850 
225 
470 

1500 

SS 
8A 

7A 
7A 
8A 
UID 
7A 

Elsie  P.  Ward 
Luther  D .  Summers  Jr 
Corps  ol  Engineers 
Corps  of  Engineers 
Urs.  Renzo  Hurst 

2  3  5  7 
2  3  5  6 

3 

c 
c 

Oden  2  w 

Okay 

Osceola 

5358 
5376 
5480 
5498 
5508 

Hlsslsslppl 

Saline 

Franklin 

4 
2 
3 
1 

34  38 

33  46 

35  43 

34  37 

35  29 

93  48 

93  53 
89  59 

92  49 

93  50 

300 
245 

396 

5P 

6P 

5P 

8A 
6A 

Lorreta  W.  Jacobson 
J.   T.  Hargls 
James  P .  Jacks 
Guy  Cook 
Burns  Wakefield 

3 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 

Ozone 

Paragould 

Paris 

Parkin  2  W 

5576 
5586 
5591 

Johnson 

Logan 
Cross 
Scott 

1 
5 
1 

1 

35  38 

36  04 
35  18 
35  16 
34  48 

93  27 
90  29 
93  43 
90  35 
93  57 

1900 
275 
410 
222 
668 

4P 

6P 

7A 
4P 

6P 

Uaurlce  R.  Brandt 
Radio  Station  KDRS 
Frank  Taylor 
Corlne  D.  Gardner 
Bomar  K.  Hansard 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Parthenon 

Perryvllle 

Pine  Bluff 

Pine  Bluff  CAA  AP 

Pine  Ridge 

5602 
5694 
5754 
5756 
5760 

Newton 

Jefferson 
Jefferson 
Montgomery 

1 
1 
1 
1 

3 

35  S7 
35  00 
34  12 
34  10 
34  35 

93  15 
92  49 

92  00 
91  56 

93  54 

925 
325 
215 
205 
840 

UID 

UID 

7A 

Arthur  B.  Carlton 
Francis  Flnkbelner 
Hary  T.  Scheu 
U.S.  Civil   Aero  Adm 
J.  R.  Huddleston 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

c 
c 

Pocahontas  1 
Portland 

Prescott  SCS 
Pyatt   J  NNW 

5820 
5866 

5910 
5970 

Randolph 

3 
3 
3 

36  16 
33  14 
33  48 
33  48 
36  16 

90  59 

91  30 
93  23 
93  23 

92  51 

318 
800 

5P 
7A 
7A 

7A 
7A 
7fl 
UID 
HID 

Benedictine  Sisters 
Mrs.    Pearl  Newton 
B.    P.  Bamby 
Soil  Cons.  Service 
Ona  V.  UcLean 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  E 

c 

Ratcllf f 
Havana   1  NE 
Remmel  Dam 
Rlson 
Rogers 

6008 
6016 
6102 
6174 
6248 

Logan 
Miller 
Hot  Spring 
Cleveland 
Benton 

1 

4 

3 

35  18 

33  04 

34  26 
33  57 

36  20 

93  53 

94  02 
92  54 
92  11 
94  07 

463 
250 

231 
1387 

SS 

7A  Lula  U.  Weeks 
UID  Bonny  L.  Allen 
MID  iArk.  Pwr  &  Lgt  Co. 
8*  |J.    H.  Yaney 
SS  Howard  Powler 

3 
3 

2  3  5  7 

c 
c 

Russellvllle 
Saint  Charles 
Saint  Francis 
Salem 
Searcy 

6352 
6376 
6380 
6403 
6506 

Arkansas 

Clay 

Pulton 

5 
7 

35  18 

34  23 

36  27 
36  23 

35  IS 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 
91  44 

360 
200 
300 
668 
245 

5P 
BA 

5P 

5P 
BA 

U.S.  Forest  Service 
Fish  ft  Wildlife  Serv 
William  S.  Buckley 
Jas.  B.  Caldwell 
Adam  C.  Melton 

2  3  5  6  7 
2  3  5 

3 

3 

2  3  5  7 

Sheridan  Tower 
Shirley  3  SE 
Slloam  Springs 
Smlthvllle 
Sparkman  4  E 

6566 

6624 
6698 
6768 

Van  Buren 
Benton 

Dallas 

3 
7 
1 
7 
3 

34  27 

35  38 

36  11 
36  OS 
33  55 

92  21 
92  17 
94  33 

91  18 

92  46 

290 
910 
1150 

260 

GP 
7A 

GP 
7A 
7A 
UID 
7A 

Ark.  Forestry  Comm. 
Maud  H.  Bradford 
John  Brown  Unlv , 

CLOSED  ------ 

Margaret  F.  Gordon 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3/18/57 
3 

Star^Clty  2  8 
Stuttgart  9  ESE 

6804 

B856 
B918 
6920 

Lincoln 
Yell 

Arkansas 
Arkansas 

3 
1 
1 

33  22 

33  54 

34  S3 
34  29 
34  28 

93  30 
91  51 
93  19 
91  32 
91  25 

392 
682 
214 
198 

6P 
7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

Hubert  Baker 
Ark.  Forestry  Comm 
r.    P.  Sims 
George  L.  Clark 
Univ.   of  Arkansas 

3 
3 
3 

2  3  5 

2  3  5  6  7 

c 

Sublaco 
Taylor 

Texarkana  WB  Airport 
Waldron 

B928 

7048 
7262 
7488 

Logan 

Columbia 

Miller 

Scott 

1 
1 

35  18 
33  06 

33  27 
35  40 

34  54 

93  39 

93  27 

94  00 

93  05 

94  06 

500 
247 
361 

SS 

HID 

GP 
5P 

74 
7A 

UID 

6P 
5P 

New  Sublaco  Abbey 
Idella  0.  Norwood 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Forest  Service 
William  D.  Blvens 

2  3  5 
3 

2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

c 
c 

Walnut  Grove 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

Warren 

Washita 

West  Pork 

7524 
7530 

7694 

Independence 
Lawrence 

Montgomery 
Washington 

7 
3 
3 
7 

35  51 

36  08 

33  36 

34  38 

35  55 

91  21 
90  56 

92  04 

93  32 

94  11 

250 
272 
206 
610 
1340 

UID 

6P 

GP 
MID 
6P 
7A 
UID 

A-    H.  Fast 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Charley  L.  Sharp 
Nora  Lee  Hayberry 
Effle  D.  Little 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
3 

c 

Wheeling 
White  Rock 
Whltecllffs 
Wilson 
Wing 

7744 
7772 
7812 
7912 
7950 

Fulton 

Franklin 

Sevier 

Mississippi 

Yell 

7 

2 
1 

36  19 
35  41 

33  48 
35  34 

34  57 

91  52 

93  57 

94  04 
90  02 
93  28 

680 
2285 
290 
237 
350 

5P 

UID 
7A 

UID 

U-S.  Forest  Service 
Mrs-  L.   U.  Snead 
D.  0.  Anderson 
Miles  B.  Turner 

2  3  5 
3 

2  3  S 

c 

Wynne 

Yellvlll© 

80S4 

Marlon 

5 
7 

35  14 

36  13 

90  47 
92  41 

260 
760 

SS 

SS 
7A 

Orlan  Rogers 
Jesfi.Btf  ioboEOD 

2  3  5 

NEK  STATIONS 

Lake  Haumelle 
Hamburg 

4010 
3088 

Pulaski 
Ashley 

1 
3 

34  51 
33  14 

92  29 
91  48 

177 

BA 
6P 

Little  Rock  Wtrwks 
A.    James  Linder 

I 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station  Box  I8l9  Little 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seascnal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  In  Tables  3,  5.  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7   is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 

No  record   in  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry.     Consult   the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AU      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace ,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


NWRC,   Asheville,   N.  C.   —  6-25-57  —  1500 
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ARKANSAS  -  JUNE  1957 
WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  slightly  below  sea- 
sonal. The  frequent  showers  and  wet  fields 
delayed  farm  operations  during  the  first 
week  but  field  work  moved  ahead  during  the 
latter  part  of  June.  Small  grains,  pastures, 
and  weeds  made  rank  growth. 

Temperatures  remained  close  to  seasonal 
during  the  entire  month.  In  general,  they 
averaged  slightly  below  seasonal  during  the 
first  and  fourth  weeks  and  slightly  above 
seasonal  in  the  second  and  third  weeks. 
Many  stations  registered  their  highest  tem- 
peratures for  the  month  during  the  warm 
period  from  the  16th  to  19th,  or  during 
the  last  few  days.  Monthly  maximums  were  in 
the  90' s  at  all  but  a  few  stations.  The 
highest  temperature  for  the  State,  98°,  oc- 
curred at  Ashdown  on  the  30th.  Most  sta- 
tions registered  their  lowest  temperatures 
for  the  month  on  the  24th  or  25th.  Monthly 
minimums  were  mostly  in  the  50' s.  The  lowest 
temperature  for  the  State,  49°,  occurred  at 
Gravette  on  the  24th.  Monthly  mean  tempera- 
tures ranged  from  70.3°  at  Mt .  Magazine  to 
79.9°  at  Pine  Bluff  and  Stuttgart.  Monthly 
mean  temperatures  were  slightly  below  the 
long-term  means  at  all  but  a  few  stations. 
Temperature  departures  ranged  from  -3.0° 
at  Gravette  to  +0.7°  at  Stuttgart. 

General  showers  fell  over  much  of  Arkansas 
on  the  first  five  days  of  June.  Numerous 
northern  stations  received  generous  showers 
on  the  9th  and  10th.  Scattered  thunder- 
showers  dropped  substantial  amounts  at  scat- 
tered stations  on  the  22d  and  23d.  Hurri- 
cane Audrey  produced  light  to  locally  mod- 
erate rains  on  the  27th  and  28th.  Some 
northeastern  stations  received  an  inch  or 
more  of  rain  on  the  30th.  Monthly  rainfall 
totals  ranged  from  1.86  inches  at  Augusta 
to  13.54  inches  at  Nashville  Peach  Substa- 
tion. Rainfall  was  very  unevenly  distrib- 
uted over  the  State.  Most  counties  re- 
ceived more  than  three  inches.  A  number 
of  north  central  stations  and  a  few  scat- 
tered stations  received  less  than  three 
inches.  Several  counties  in  each  corner 
of  the  State  received  more  than  six  inches 
of  rain  during  June.  A  few  scattered  sta- 
tions received  more  than  nine  inches.  Pre- 
cipitation at  most  stations  exceeded  the 


long-term  means.  In  general,  the  largest 
monthly  rainfall  totals  and  the  largest 
precipitation  departures  from  the  long-term 
means  were  in  the  northwestern  and  south- 
western counties. 

Frequent  showers  hampered  field  work  dur- 
ing the  early  part  of  June  but  a  substan- 
tial amount  of  planting,  cultivating,  and 
harvesting  was  accomplislied  after  the  first 
week.  The  weather  and  moisture  conditions 
were  generally  favorable  for  crop  growth.; 
The  cotton  crop,  though  late,  made  satis- 
factory progress.  Some  fields  were  chopped 
and  cultivated.  Some  fields  were  grassy. 
Early  cotton  was  putting  on  squares  and 
blooms.  Late  plantings  were  coming  up  to 
good  stands.  Corn  looked  promising  except 
on  some  lowlands.  Sorghum  planting  con- 
tinued. The  early  planted  fields  showed 
good  prospects.  The  second  crop  of  al- 
falfa was  cut.  The  small  grain  harvest 
was  about  complete.  Yields  were  small,' 
Vegetables  moved  in  volume  in  southern  Ar- 
kansas and  sizable  quantities  were  being 
harvested  in  other  areas.  | 


STORMS 

Most  of  the  storm  damage  during  June  wasi 
caused  by  hail.  On  June  4,  hailstones  as 
large  as  baseballs  destroyed  600  acres  of* 
cotton  four  miles  east  of  Rector.  The  strong 
winds  damaged  or  destroyed  several  buildings. 
On  the  14th,  hailstones  up  to  11  inches  in 
circumference  caused  extensive  damage  to 
windows,  roofs,  automobiles,  and  trees  in 
Benton  County.  Rain,  going  through  the! 
punctured  roofs,  caused  considerable  dam-; 
age.  Hail  damaged  crops  and  wind  damaged^ 
buildings  during  a  thunderstorm  10  miles 
southwest  of  Piggott,  Clay  County,  at  about 
noon  on  the  17th.  Winds  associated  with 
Hurricane  Audrey  caused  minor  roof  damage 
in  El  Dorado,  Union  County,  on  the  after- 
noon of  June  27. 


Lucius  W.  Dye 
CI imatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1 

Sutioa 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

• 

■a 
• 

i 

Futsst 

nule 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

< 
o 

< 
o 
o 

12. OOP  CSl 

Q. 
O 

o 

vO 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Is  0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

7.8 

26 

NW 

12 

86 

91 

63 

64 

3 

1 

5 

2 

2 

0 

13 

54 

6.1 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

S 

19 

8.9 

36 

SW 

83 

87 

61 

61 

1 

5 

4 

3 

0 

0 

13 

53 

6.4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

SSW 

14 

8.5 

93 

2 

1 

3 

3 

3 

0 

12 
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rABLE  2 


Temperatuie 

Precipitation 

from  Long- 
Term  Mean 

No.  of  Days 

9  « 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Statioo 

s  = 

Average 
Minimum 

3 

D 

Max 

Min. 

ture 

& 

|aO  or  More 

|.50  or  More 

S  a 
^  1 

Averag 

Deparl 

Highei 

Date 

t 

Date 

Degree 

0  S 
OA 

Total 

Depar 

from  I 
Term  1 

Greater 

0 

.2 

Max.  D 
on  Gro 

Date 

s 

0 

NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

5IL0AM  SPRINGS 

83.6 
82.9 
83.9 
83.3 
83.4 
82.9 
85.2 
85.8 
82.0 
63.6 

62.7 
62.9 

63.2 
61.6 
61.6 
61.3 
63.0 
63.3 
63.3 

73.2 
72.9 

73I3 
72.6 
72.3 
73.3 
74.4 
72.7 
73.5 

- 
- 

2.8 

2.7 
3.0 
2.3 
1.3 
2.3 

91 

69 

89 
89 
90 
93 
94 
88 
90 

11 
17  + 

11  + 
29+ 
30 
29 
11  + 
11  + 
8+ 

50 
51 
52 
51 
50 
49 
51 
52 
5  1 
52 

24 
24 

25 
2  5 
24 
25 
26 
24 
24+ 

4 

10 

2 
7 
7 
4 
3 
8 
3 

6 

0 

3 
0 
0 
1 

6 

0 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

9.51 
9.95 
5.91 
7.57 
6.  68 
11.99 
8.09 
5.91 
7.80 
8.71 

4.51 

1.54 
6.88 

1.51 
2.42 

1.61 
2.11 
1  .  56 
1.39 
2.35 
2.92 
1.98 
2.64 
1.39 
2.80 

2 
10 
9 
1 
9 
9 
9 
9 
2 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 
.0 

0 
0 

Q 
0 

0 

0 
0 
0 

1 1 
13 
10 
11 

11 
11 
7 
12 
12 

8 
6 

5 

I 

DIVISION 

73.2 

2.1 

8.21 

3.17 

.0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 
MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG  AM 

85.6 
86.5 
85.9 
84.6 
85.0 
84.  3 

63.5 
62  .6 
63.7 
63.3 
64.2 
64.  1 

74.6 
74.6 
74.8 
74.0 
74.6 
74.2 

- 

0.9 
1.4 

94 
95 
93 
92 
92 
92 

29 
29 
17+ 
29 
17  + 
12  + 

52 
51 
50 
51 
54 
53 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

2 
0 
2 
0 
2 
2 

8 
11 
9 
2 
7 
4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

4.47 
7.55 
2.95 
5.59 
5.  12 
5.57 

.74 

1.87 
3.74 
.90 
2.29 
1.09 
1.25 

10 
13 
9 
9 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
6 
9 
12 
10 

3 
4 
2 
4 
S 
4 

1 
2 
0 
1 
1 
2 

DIVISION 

74.5 

1.5 

.0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 
WILSON 

87.2 
86.0 
87.4 

87.  6 
87.7 
88.4 

89.0 
86.6 
87.2 

88.  1 
86.  1 
88.6 

66.9 

63.9 

65. 7M 

67.4 

66.  1 

66.5 

68,2 

68.9 

66. 4M 

65.8 

67.9 

68.4 

68.7 

77.1 

75.0 

76. 6M 

77.5 

75.9 

78.5 

78.3 

79.0 

75.  5M 

76.5 

78.0 

77.3 

78.7 

- 

1.4 
0.9 
0.1 
0.1 
0.2 

0.9 
0.2 

94 
94 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
95 
96 
95 
94 
96 

29 

30 

29 

21 

17 

17 

29 

17 

17  + 

17 

29 

17+ 

15 

56 
51 
54 
58 
55 
50 
59 
57 
52 
50 
57 
57 
59 

20 
25 
25 
20  + 

2 
25 

2 

3 

2  + 
20 
25 

2 
24 

0 
1 
0 
0 
2 
0 

1 

0 
2 
0 
0 
2 
0 

7 
9 

13 
13 
16 
14 
16 

7 
10 
15 

8 
14 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

Q 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.  30 
2.64 
2.70 
5.87 
7.56 
3.29 
4.84 
4.44 
6.45 

3.  30 
2.89 
3.40 

- 

1.37 
2.75 
3.79 
.31 

1-22 
.57 

.50 
.96 

.  70 
1.04 

.87 
1.92 
2.08 
1.18 
3.33 
1.62 
1.70 

.80 
.99 

13 
2 
2 
9 

2 
2 
24 

5 
4 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Q 

6 
7 
10 
11 
8 
7 
9 
9 

10 
6 
^ 

2 
1 
4 

5 
2 
1 

2 
5 

2 
3 
3 

0 
1 
0 
2 
2 
1 

2 
2 

0 
0 
2 

DIVISION 

77.4 

0.7 

4.  19 

.66 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE  AM 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB   1  SE 

FORT  SMITH  WB  AP  R// 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

88.  1 
87.2 
87.3 
86.  I 
79. 4M 
88.  1 
85.  7 

66.8 

67.0 

65.6 

68.1 

63.  IM 

68.1 

63.6 

77.5 

77.1 

76.5 

77.1 

71. 3M 

78.1 

74.7 

0.8 

2.1 
0.2 

95 
94 
95 
91 
90 
95 
92 

11 
12  + 
29 
17  + 
11 
11  + 
29  + 

55 
55 
54 
56 
53 
59 
50 

25 
25 
25 
5 
24 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 

16 
12 
14 
7 
1 

17 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4.  79 
4.55 
5.73 
4.07 
6.69 
5.53 
7.  16 

.51 

.11 
1.32 

.96 
1.62 
2.15 
1.23 
1.95 
1.46 
2.23 

24 
13 
J  3 

2 
13 

13 

.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6 
& 
9 

10 
12 
9 
8 

4 

3 
3 
1 
3 
4 
3 

Q 

2 
3 
1 

2 
2 
2 

6RANNIS 
MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

84.  7 
77. 3M 
87.0 
88.3 
87.6 

87.  1 
78.4 

88.  8 
79.3 

66.5 

63. 2M 

57.6 

67.6 

67.5 

67.0 

63.7 

66.8 

64.1 

75.5 

70.  3M 

77.3 

78.0 

77.6 

77.1 

71  .1 

77.8 

71.7 

1.7 
0.7 

1.8 

91 

94 
94 
94 
94 

85 
95 
85 

26 

29 

I  1  + 

II  + 

11  + 
17  + 
17 

29 

55 

57 
55 
55 
55 
55 
54 
54 

25 

25 
25 
25 
25 
24 
26 
24 

0 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
5 

3 
0 
8 
17 
1 1 
11 
0 
18 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7.64 

8.90 
5.00 
4.07 
6.05 
11.07 
3.59 
6.07 

3.05 
4.89 

1.69 

2. is 

3.17 
2.00 
.  75 
2.09 
4.82 
1.05 
1.77 

3 

13 
1  3 

2 
13 
13 

9 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
7 

10 
8 

12 
8 

11 

5 

5 
3 
4 
4 
5 
2 
4 

2 

3 
2 
0 
3 
4 
1 
1 

D I V 1  S I  ON 

75.5 

■  1.4 

6.  14 

1.84 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  AM 
CONWAY 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R// 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM  AM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

86.0 

86.  7 

87.  1 
86.9 
87.4 
87.7 
88.2 

86.  7 

87.  IM 
B7.7 
87.8 

65.9 

65.7 

64.6 

67.4 

68.9 

69.9 

58.3 

68.1 

65. OM 

55.6 

69.9 

76.0 

76.2 

75.9 

77.2 

76.2 

78.8 

78.3 

77.4 

76.  IM 

76.7 

78.9 

-  1.7 

-  1.5 
0.3 

-  1.2 

-  0.3 

90 
92 
95 
91 
95 
93 
93 
92 
93 
94 
93 

11  + 

28 

29 

8+ 
28 
15 
16+ 

17  + 

18  + 
28+ 
15 

56 
55 
54 
55 
60 
61 
57 
50 
55 
54 
51 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 

9 
12 

6 
12 
13 
1  3 

7 
13 
10 
13 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11.52 
4.07 
3.  75 
3.14 
3.54 

3.  39 

4.  11 
4.46 
6.63 
4.80 
3.24 

.55 
.71 
.04 

.72 

.56 

3.37 
1.29 

.65 
1.26 
1.24 

.97 
1.58 

.76 
1.10 

.89 

9 
10 
10 
22 
23 

4 

4 
23 

5 
13 

ooooooooooo 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
10 
6 
6 
7 
7 
11 
12 
11 

7 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
3 

\ 

0 
0 

DIVISION 

77.2 

-  1.0 

4.78 

1.11 

.0 

ootfta  follovlnc  Station  loS»t. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
JUNE  1957 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

1  Departure  1 

from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

& 
« 

Q 

No.  of  Days 

Total 

1  Departure  1 

from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

o 

a 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

I  ao  or  Moiej 

1  .50  or  Morej 

1  or  More 

*o| 

n  A 

S  1 
h£ 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

89.  IH 

66. 4M 

77. 8M 

_ 

0.9 

94 

17+ 

56 

25 

0 

0 

0 

0 

2.84 

_ 

.62 

1,50 

,0 

0 

7 

1 

1 

OES  ARC 

AM 

se.s 

69.3 

78.9 

95 

18 

61 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

4.62 

1.80 

5 

,0 

0 

8 

3 

1 

HELENA 

88.4 

59.6 

79.0 

0.2 

96 

17 

60 

26 

13 

0 

0 

0 

5.  17 

2.17 

1.58 

.0 

0 

10 

3 

1 

KEO 

88.0 

67.7 

77.9 

93 

21  + 

65 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

3.20 

1«50 

4 

.0 

0 

7 

1 

1 

MAR  I ANNA  2  S 

88.7 

68.1 

78.4 

- 

0.4 

96 

17 

58 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

3.07 

.08 

.98 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAINT  CHARLES 

AM 

88.2 

70.1 

79.2 

95 

18 

53 

26 

0 

14 

0 

0 

0 

6.23 

1.77 

5 

.0 

0 

10 

3 

1 

STUTTGART 

89.5 

70.2 

79.9 

0.7 

96 

17 

63 

25 

0 

19 

0 

0 

0 

6.86 

2.47 

1.32 

23 

.0 

0 

7 

3 

3 

STUTTGART  9  ESE 

AM 

86.7 

69.6 

78.2 

93 

19 

53 

25+ 

0 

8 

0 

0 

0 

6.  90 

2.68 

23 

•  0 

0 

8 

4 

3 

WYNNE 

87.0 

68.0 

77.5 

95 

17 

57 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

6.56 

1.02 

6 

.0 

0 

11 

5 

1 

DIVISION 

78.  5 

_ 

0.2 

4.70 

1.47 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

88.7 

58.4 

78.6 

98 

30 

60 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

10.83 

2.69 

4 

.0 

0 

7 

5 

5 

DE  QUEEN 

89.7 

55.4 

78.1 

96 

28 

57 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

4.49 

1.90 

.0 

0 

7 

3 

2 

HOPE  3  NE 

AM 

87.0 

68.4 

77.7 

- 

1.4 

93 

18+ 

60 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

4.24 

.97 

1.72 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

MOUNT  IDA 

86.8 

55.8 

76.3 

0.2 

92 

17+ 

54 

26 

0 

8 

0 

0 

0 

4.70 

1.22 

1.48 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

NARROWS  DAM 

AM 

88.7 

55.2 

77.0 

96 

21 

56 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

6.55 

1.43 

24 

.0 

0 

11 

5 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

86.5 

57.0 

75.8 

92 

29 

51 

2  5+ 

0 

7 

0 

0 

0 

13.64 

2.76 

24 

.0 

0 

10 

7 

6 

OKAY 

89.0 

59.6 

79.3 

0.0 

94 

28+ 

62 

26 

0 

17 

0 

0 

0 

11.40 

6.24 

4.08 

3 

.0 

0 

8 

5 

6 

TEXARKANA  KB  AP 

R// 

87.8 

70.0 

78.9 

1.0 

94 

28 

64 

4+ 

0 

13 

0 

0 

0 

6.84 

2.99 

1.44 

2 

.0 

0 

9 

6 

3 

DIVISION 

77.8 

_ 

0.4 

7.82 

4.56 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I A 

86.  7 

58.4 

77.5 

91 

16+ 

60 

24 

9 

0 

0 

0 

7.87 

4.33 

1.95 

.  0 

0 

10 

5 

3 

CAMDEN  1 

AM 

88.3 

58.4 

78.4 

- 

1.2 

96 

29 

62 

25 

0 

14 

0 

0 

0 

6.74 

3.81 

3.37 

3 

.0 

0 

8 

4 

EL   DORADO  CAA  AP 

87.9 

69.3 

78.6 

1.7 

94 

9 

60 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

3.65 

.86 

1.68 

23 

.0 

0 

8 

2 

FORDYCE   6  W 

88.3 

58.5 

78.5 

93 

17+ 

60 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

3.95 

1.04 

23 

.0 

0 

8 

3 

MAGNOLIA  3  N 

87.8 

68.4 

78.1 

1.9 

93 

11 

59 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

5.21 

2.27 

1.13 

10 

.0 

0 

8 

5 

PRESCOTT 

AM 

86.5 

58.3 

78.4 

1.8 

94 

16  + 

60 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

6.21 

2.91 

1  .66 

2 

.0 

0 

11 

6 

WARREN 

89.2 

59.2 

79.2 

1.0 

95 

18 

61 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

6.49 

1.42 

18 

.0 

0 

10 

5 

DIVISION 

78.4 

1.1 

5.73 

2.56 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

88.3 

58.5 

78.4 

0.5 

93 

16+ 

68 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

7.72 

4.49 

1.30 

28 

.0 

0 

13 

6 

4 

CUMMINS  FARM 

86.7 

55.8 

77.8 

94 

16+ 

59 

25  + 

0 

14 

0 

0 

0 

3.01 

1.18 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

DUMAS  I 

89.4 

69.9 

79.7 

0.7 

95 

17+ 

50 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

5.63 

2.47 

1.10 

22 

.0 

0 

13 

4 

1 

MONTICELLO  3  S 

87,5 

67.2 

77.4 

92 

18 

57 

25+ 

0 

13 

0 

0 

0 

9,44 

1.57 

8 

.0 

0 

11 

9 

5 

PINE  BLUFF 

89.2 

70.5 

79.9 

0.2 

95 

17 

61 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

4.54 

1,53 

1.59 

10 

.0 

0 

8 

3 

1 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

86.7 

59.3 

79.0 

95 

18 

52 

25+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3,97 

.77 

22 

.0 

0 

10 

2 

0 

PORTLAND 

AM 

86.5 

66.5 

77.6 

1.8 

97 

17 

61 

6 

0 

8 

0 

0 

0 

6,25 

3,18 

1,68 

28 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

78.5 

1.1 

5.79 

2,55 

.0 

Precipitation 


See  reference  Botes  folloviog  Station  Index. 
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Tabla  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13  U 


15 


ARKANSAS 
JUNe  1957 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALT 

ABITV  »  NE 
AUTOINE 

Aum  I  « 

AnACCLPHIA 
AmcANSAS  CITY 
ASHOOON 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATE5V1LLE  L  AND  D  NO  1 

8EATY  LAKE 
BEAVEK  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEBEVILLE 
BENTON 

SENTONVILLE 
BERRWILLE  ♦  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITY  3  SK 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
B0U6HTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  »  S» 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  S» 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DAROANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

OES  ARC 

DEVILS  KNOB  1  SE 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE  6  W 

FORT  SMITH  MB  AP  B 
FT  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOD 

6RANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 

HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEK 

JASPER 

JESSTfVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

;  LITTLE  ROCK  WB  AP  I 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 

HARIAHNA  2  S 

MARKED  TREE 
;  MARSHALL 
t  HARVELL 


11.92 
>.89 
4.<3 

».>9 

7.81 

10.93  1 


.A2  ,0> 
T  .73  1.10 
T  T  .AT 
■09  .49 


T  .49  .07 
.69  l.OA  .14 
.06     .97  ,29 


9.09 
10.90 
6.39 


3.76 
7.B9 
9.(7 
4.79 


7.40 
6. 74 
4.99 


9.33 
3.01 
9.98 


4.07 
4.49 

6.26 


•09  .19 
.02  1.29  .29 
.19  1.90 


.23  .01  .03 
.97  .50 


.10  .09 
T         .31  .01 
.98     .44  .28 


.23     .09  .02 


9.99  ; 

2.01 
9.91 
7.97 
6.61 
4.47 

3.96 


09  .14 

•26  .17  T 

.67  .29  .09 

1.39  .94 

.81  .26  .04 

.96  .28 

.13  T 
.28  1.48 

2.19 

1.92   1.96  4.13 


1.49  1.20 
1.90  1.98 


.10  1.14  .03 


3.94 

i.99 
8.99 
7,86 
6.40 
3.29 

3.20 
7.28 
6.92 
9.06 
9.91 

3.82 


.49  1.40  1.00 


.34     .09     .46  1.98 


1.38 
T  2.35 
.02  1.87 


2.92 
1.27 


1.13  1.98 


.73 
.30 
.51 
1.17 


.27 
1.04 


.43 

1.62 
.07 


.14 

1.32 
.29  1.00 


.49  1,99 
•22  1,88 
1,39  ,39 


.99 
,02  1,10 
.56 


.13  ,47 
.80 
,20  1,42 


,U 
1,10  .12 
.19  1,68 


,12  .12 
.40  1.04 


.07  1.24  .05 


1.09 
.96 


.98  T 


■m  r«f.»«DC.  Bot**  rollo«lB«  BtBtlom  ladax. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ARKANSAS 
JUNE  1957 


Station 

3 
0 
H 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  1  15 

16  1  17  1 

18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25 

26  1  27 

26  1 

29 

30 

31 

HEteOURNE 

2.35 

*  . 

^  *  TO 

MENA 

7,64 

, 

- 

MONTICELLO  3  S 

9*44 

•  12 

MOROBAY  L  AND  0  NO  B 

4.77 

26 

23 

1 3 

*  19 

*02 

16 

2*  33 

*  79 

MORftlLTON 

4*46 

T 

!26 

.13 

.16 

•  64 

.03 

.12 

.42 

■  48 

.04 

.30 

.68 

•  26 

.06 

.76 

.05 

T 

Io9 

T 

MOUNT  IDA 

4.70 

.06 

*° 

*49 

.29 

04 

• 

02 

• 

48 

* 

1 

* 

*  * 

• 

MOUNT  MAGAZINE 

*  qT 

MOUNTAIN  HOME 

3.  12 

1 .09 

•  16 

•  18 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5.57 

*42 

1*25 

*01 

'26 
* 

1  *20 

09  T 

17  * 

* 

16 

*  16 

MOUNTAIN  VIEH  1  E 

3.0] 

.08 

.72 

*04 

1.03 

■  24 

.34 

.47 

.67 

.22 

MULBERRY  6  NNE 

10*23 

•  22 

1.34 

.25 

^*  i« 

* 

1.80 

NARROWS  DAM 

6.55 

•** 

.08 

1**7 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 

1 3.54 

•  30 

*  1  fl 

1  *  1  • 

"  1  ^ 

*no 

•  18 

NATHAN  4  WNH 

9*41 

'  50 

1  4S 

49 

* 

19 

69 

*03 

*  1 1 

10 

153 

22 

NEHHOPE   3  E 

6*93 

.90 

1I3O 

2.00 

2.00 

■  73 

NEWPORT 

4*44 

'  *  05 

*«] 

.05 

10 

* 

• 

10 

62 

* 

*  J 

NtMROO  DAM 

6.53 

■ : ' 

*1  A 

•  19 

.90 

.03 

• 

• 

•  35 

•  0 

.  10 

OOELL 

7,22 

*AM 

.10 

• 

1  *  57 

• 

• 

■  30 

ODEN  2  W 

3*29 

*03 

05 

*53 

*  16 

07 

10 

93 

04 

*  90 

*29 

59 

OKAY 

11.40 

1.48 

4.08 

1.30 

2*47 

.11 

.16 

U50 

.30 

OSCEOLA 

6.82 

70 

10 

* 

50 

* 

70 

04 

* 

01 

09 

45 

19 

60 

* 

• 

•  40 

* 

OWENSVILLE 

,4.27 

■  - 

• 

*  -  , 

*  9& 

.37 

* 

* 

OZARK 

6.90 

• 

• 

1*  34  ' 

3*17 

*  57 

• 

T 

OZONE 

9.01 

*92 

*38 

*68 

2*26 

* 

2  *  52 

■  97 

40 

*07 

'22 

•  J  J 

06 

PARAGOULD 

6.49 

1.64 

.08 

.06 

1*70 

•  06 

T 

.32 

.13  .17 

■  10 

.61 

.54 

.05 

.02 

.99 

PARIS 

9.00 

63 

03 

50 

2 

12 

* 

.05 

PARKIN  2  W 

9«}6 

1*22 
• 

01 
.0 

* 

02 

* 

• 

*39 
* 

* 

*49 
• 

05 

* 

06 

• 

PARKS 

3.09 

*  90 

• 

PERRYVILLE 

4.80 

40 

36 

*  J  J 

2^ 

*37 

46 

*  51 

*89 

74 

40 

30 

PINE  BLUFF 

4*94 

!4a 

•  29 

.71 

.10 

1.59 

.07 

.94 

.22 

•  14 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

3. 97 

36 

*  -  , 

03 

*_ 

04 

•  73 

4* 

.27 

.26 
* 

•  01 

.77 

•  36 

* 

* 

T 

PINE  RIDGE 

9«07 

*  a 

• 

* 

1 .46 

12 

WCAHONTAS  1 

3.30 

* 

1  11 
* 

* 

09 

* 

*04 

*  16 

*  12 

02 

07 

* 

PORTLAND 

6.29 

*  J  J 

99 

*20 

*  10 

20 

*  to 

1*5! 

1  *68 

PRESCOTT 

6.21 

.90 

1.66 

.78 

.09 

.17 

.80 

T 

.58 

.30 

.24 

.61 

.26 

.22 

RATCLIFF 

6.86 

;  ,53 

>86 

1.10 

T 

•  54 

1  •  70 

,47 

•  90  T 

16 

* 

RISON 

3.33 

- 

ROGERS 

7.80 

.96 

1 .  39 

.11 

.02 

.40 

*  56 

.  72 

.04 

1 .  33 

.46 

19 

* 

■  30 

*40 

90 

RUSSELLVILLE 

4.07 

.92 

•  79 

.02 

.11 

•  02 

.20 

.  42 

.96 

.32 

04 

*04 

*  14 

SAINT  CHARLES 

5.23 

T 

•  IT 

.64 

•  19 

1.77 

.09 

■  26 

T 

.49 

.08 

.17 

.56 

.03 

.49 

.37 

T 

SAINT  FRANCIS 

7.18 

40 

•  15 

■  99 

06 

.47 

.49 

•  19 

.20 
* 

* 

1  00 
* 

* 

09 

93 

SALEM 

3.18 

1*42 

,  ^ 

'18 

* 

SEARCY 

2.89 

,07 

*22 

.02 

*  19 

'^SO 

03 

* 

•  10 

* .  , 

•  23 

64 

* 

.11 

16 

* 

•  17 

SHERIDAN  TOWER 

3.24 

.18 

*40 

•  18 

•  48 

*98 

.20 

•  4( 

•  24 

IC 

SHIRLEY  3  SE 

7.49 

.11 

.20 

•  06 

•  14 

•  01 

1.83 

.39 

•  91 

.90 

•  04 

2.42 

T 

.84 

SILOAM  SPRINGS 

8*71 

»42 

•  99 

•  20 

•  1 1 

•  74 

•  30 

2,  80 

1*15 

.69 

■  75 

■  17 

SPARKMAN  *  E 

3.61 

.49 

•  98 

•  19 

.10 

•  15 

•  20 

I.  10 

,49 

•  39 

STAMPS 

6.27 

•46 

1.90 

•  68 

•  11 

,08 

•  10 

•  03 

•  93 

.48 

1.27 

•  30 

•  33 

STAR  CITY  2  S 

2.93 

•  65 

STEVE 

9.18 

.63 

l65 

.70 

2.05 

•  25 

,90 

STUTTGART 

9.89 

.04 

1.27 

•  09 

1.63 

.  37 

.22 

.19 

1.82 

T 

.30 

STUTTGART  9  ESE 

•  10 

.11 

1  •48 

•  04 

1.90 

•  1 7 

•  01 

T 

2  .66 

.01 

.54 

SUeiACO 

6.06 

•03 

1.03 

•  69 

.11 

1.13 

*  12 

2  .09 

T 

•  07 

•  33 

.42 

.04 

TAYLOR 

6.11 

•  71 

•  71 

•  23 

.71 

TEXARKANA  W6  AP  R// 

6.84 

.66 

l!44 

U20 

1.06 

.77 

T 

.27 

T 

.28 

•  64 

i" 

.01 

TURNPIKE 

11*07 

.70 

1.04 

•  36 

.11 

1*10 

•  39 

.34 

1.37 

4.82 

•  19 

•  27 

.09 

■  33 

WALDRON 

3.69 

•  24 

•  46 

.78 

1^09 

.31 

.12 

.09 

•  39 

•  23 

.02 

WALNUT  GROVE 

4.04 

•  41 

.69 

•  02 

T 

T 

T 

T 

.39 

.04 

•  92 

.10 

.32 

1.59 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

3.40 

•  43 

.19 

.99 

T 

.53 

T 

•  14 

•  56 

■  27 

.05 

.01 

.02 

■  25 

WARREN 

6.49 

T 

•  64 

.28 

T 

T 

.06 

.66 

.46 

U42 

1.41 

.26 

.22 

•  64 

■  44 

WASHITA 

9.19 

.80 

**0 

.20 

.65 

T 

*20 

.40 

.65 

.35 

3. 69 

.60 

.49 

,60 

WHITE  ROCK 

6.07 

•  66 

.06 

.39 

.32 

.97 

.10 

.78 

.09 

1.77 

.17 

.10 

•  48 

.26 

WMITECLIFFS 

8*36 

.20 

2.30 

2.32 

2.42 

.30 

.12 

.70 

WILSON 

4.69 

1*32 

.69 

.27 

2^49 

WYNNE 

9.5« 

.06 

.37 

•  04 

T 

1.02 

.19 

.72 

.20 

■  12 

.69 

•  40 

•  82 

.29 

T 

■  76 

YELLVILLE 

9.78 

.20 

.75 

*18 

■  06 

1.03 

1.99 

•  08 

.65 

.18 

T 

.22 

T 

.14 

.30 

DAILY  PRECIPITATION 


DELAYED  DATA 


station 

•3 

Dar  of  month 

1   1  2  1  3 

4      5  {  6 

7      8  I  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  18 

19     20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  27 

OECEMSER  1956 
HAMBURG 

3.27 

T 

.39 

T  .80 

.  2i  T 

.02  .59 

20 

1 .02 

28  1  29  1  30  1  31 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


°i  1956-1957  ARKANSAS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBOTT 

T 

T 

T 

.0 

T 

ALUM  FORK 

ALY 

.0 

AMITY  3  NE 

T 

T 

T 

•  0 

T 

ANTOINE 

.0 

ARKADELPHIA 

.0 

ARKANSAS  CITY 

T 

ASHDOWN 

T 

.0 

ATHENS 

T 

- 

- 

- 

AUGUSTA 

T 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

.5 

T 

.5 

1.0 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

T 

T 

T 

T 

T 

8EATY  LAKE 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BEAVER   1  SE 

•  4 

T 

BEECH  GROVE 

T 

T 

T 

T 

T 

BEEOEVILLE 

T 

T 

T 

BENTON 

T 

.3 

.3 

BENTONVILLE 

T 

1.5 

1.5 

BERRYVILLE   4  NW 

T 

2.5 

BIG  FORK 

.0 

BIG  LAKE  OUTLET 

T 

.5 

T 

.1 

T 

.6 

BLACK  ROCK 

T 

.2 

T 

- 

8LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.0 

BLUFF  CITY  3  SW 

.0 

BLYTHEVILLE 

T 

T 

T 

BOONEVILLE 

T 

T 

T 

BOUGHTON 

.0 

BRADFORD 

T 

T 

T 

BR INKLEY 

T 

BUFFALO  TOWER 

T 

T 

T 

.5 

1.0 

1.5 

BURDETTE 

.0 

CABOT  4  SW 

T 

T 

T 

T 

CALICO  ROCK 

T 

T 

T 

" 

- 

CAMDEN  1 

.0 

CAMP  CHAFFEE 

T 

T 

T 

T 

CARLISLE   1  SW 

.0 

CLARENDON 

T 

T 

T 

CLARKSVILLE 

T 

T 

T 

CL INTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

.0 

CONWAY 

T 

T 

T  * 

T 

CORNING 

.0 

COTTER 

COVE 

CROSSETT   7  S 

T 

T 

CRYSTAL  VALLEY 

T 

- 

- 

CUMMINS  FARM 

.0 

DAISY 

.0 

DAMASCUS 

DANVILLE 

.0 

DARDANELLE 

.0 

DE  OUEEN 

.0 

DERMOTT 

.0 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB    1  SE 

1.0 

.2 

.5 

1.7 

DUMAS  1 

T 

T 

T 

EL  DORADO  CAA  AP 

T 

T 

T 

EUREKA  SPRINGS 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3.0 

EVENING  SHADE 

FAYETTEVILLE 

T 

T 

T 

.1 

2.1 

2.2 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

r 

T 

T 

1.0 

1.0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

T 

T 

.2 

T 

1.3 

1.5 

FLtPPIN  CAA  AP 

T 

2.5 

T 

3.0 

5.5 

FORT  SMITH  WB  AP 

T 

T 

T 

T 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

T 

T 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

.0 

ocUKuc 1 uwn 

GILBERT 

T 

T 

T 

1.0 

1.0 

GLENWOOO 

.0 

GRANNIS 

- 

GRAVELLY  2  ESE 

T 

T 

GRAVET  TE 

T 

T 

4.0 

4.2 

GREEN  FOREST 

- 

- 

- 

2.5 

GREEN  MOUNTAIN 

GREENBRIER 

- 

- 

- 

- 

~ 

GREENWOOD 

.0 

GURDON  3  E 

.0 

HAMBURG 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

HAMPTON 

.0 

HARRISON 

1.0 

2.0 

3.0 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

T 

T 

T 

T 

T 

HECTOR 

.0 

HELENA 

T 

T 

T 

T 

HENDERSON  2  W 

T 

T 

HOPE  3  NE 

T 

T 

HOPPER 

.0 

HORATIO 

.0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

T 

T 

HUTTIG  DAM 

.0 

INDEX 

.0 

to*  r«f*r«ne«  not**  follevlnf  Stktlon  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

SeMonof  1956-1957 


July 


August 


September  October 


November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

 r 

June 

Total 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.0 

- 

3.5 

- 

X 

T 

T 

T 

T 

•  0 

T 

.5 

- 

- 

T 

T 

T 

.0 

.0 

0 

• 

■f 

J 

1  #0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■ 

* 

1.0 

1.0 

- 

- 

.0 

_ 

T 

•  0 

.0 

T 

T 

7 

_ 

_ 

.1 

T 

T 

- 

- 

•  0 

J 

.0 

T 

T 

T 

.0 

.0 

X 

J 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

T 

T 

.0 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

.0 

.0 

T 

T 

T 

2  •O 

2.0 

.0 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 

1.3 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

T 

US 

2.0 

T 

I 

.0 

I 

T 

T 

3.0 

3.0 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBOftO 

KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  KB  AP 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  L   AND  0   NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  «  WNW 

NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 

NIMROD  DAM 

ODELL 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARK 
OZONE 
PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

>HERIDAN  TOWER 
iHIRLEY  3  SE 
.ILOAM  SPRINGS 
IPARKMAN  «  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 

SUBIACO 
SUGAR  GROVE 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP 
TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 
WHITECU IFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


R*.  r*f«r«iK:«  notaa  foiming  Ststloa  lBd*z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

80 
69 

74 
64 

79 
62 

•  3 

66 

83 

62 

89 
64 

88 

64 

88 

67 

86 
64 

66 
63 

90 
72 

90 
68 

69 
64 

87 
74 

66 

72 

90 
71 

89 
68 

89 
69 

88 

67 

86 

60 

88 
65 

86 

67 

87 

63 

61 
64 

S3 
56 

85 

60 

85 
65 

90 

70 

90 
68 

90 
72 

66*0 
69.9 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

Tt 
S2 

81 
67 

7» 
66 

84 

67 

84 

65 

86 

65 

89 

67 

90 
70 

90 
69 

66 
66 

90 
71 

90 
71 

87 
66 

89 
76 

90 
72 

91 

72 

89 

71 

89 
67 

89 

66 

90 
66 

84 

72 

86 
69 

81 
69 

84 

60 

86 

62 

83 

69 

S3 

70 

91 
73 

89 
76 

90 
74 

66*7 
66.4 

ASHOOHN 

MAX 
MIN 

77 
66 

80 
65 

81 
66 

64 
64 

84 

63 

89 
64 

89 
67 

89 
67 

93 
70 

93 
72 

92 
70 

91 

71 

90 
67 

92 
74 

tl 

71 

91 
74 

93 
70 

91 

72 

90 

70 

90 
69 

90 
69 

85 
66 

67 
69 

84 

63 

85 

60 

86 

63 

86 
69 

95 

71 

95 
73 

96 

77 

88.  7 
68.4 

BALD  ICNOt 

MAX 
MIN 

at 

67 

78 
65 

78 
67 

83 
68 

83 

67 

68 

69 

88 

65 

69 
67 

87 
66 

66 
66 

89 

72 

69 

70 

66 
69 

89 
71 

90 
76 

90 
76 

92 
69 

92 
69 

84 

67 

86 

56 

90 
64 

66 

72 

89 
64 

86 
64 

84 

57 

66 

57 

67 
67 

89 
69 

94 

65 

90 
71 

67.2 
66.9 

»ATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

68 
65 

77 
65 

68 

60 

73 
61 

76 

63 

86 

63 

91 
62 

90 
69 

92 
63 

82 
69 

87 

70 

90 
68 

89 
64 

83 
69 

89 

76 

89 

70 

90 
68 

92 
67 

91 

67 

85 

55 

89 

57 

69 
69 

82 

60 

89 

62 

84 

51 

83 
55 

87 
63 

84 

67 

90 
62 

94 
69 

66.0 
63.9 

SATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

89 
67 

79 
61 

76 
62 

82 
66 

69 
63 

90 
64 

90 
63 

91 
66 

S3 

87 
66 

90 
77 

90 
69 

88 

66 

90 
74 

90 
77 

91 

70 

94 

68 

90 
67 

67 

65 

87 
56 

90 

67 

87 
66 

89 
62 

83 
65 

67 
54 

85 

57 

88 
64 

69 
69 

95 
62 

69 

71 

67.4 
69.7 

BENTON 

MAX 
MIN 

76 
66 

79 
68 

80 
64 

84 

63 

86 

62 

89 
62 

89 
61 

68 
68 

90 
67 

90 
68 

90 
62 

89 
68 

86 
64 

89 

75 

89 

72 

91 

71 

91 
68 

90 
75 

86 

62 

87 
62 

89 
61 

85 
66 

63 
67 

81 
69 

84 

55 

65 
56 

86 

67 

92 
68 

90 
68 

90 
69 

86.  7 
69.7 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

73 
62 

67 
99 

68 
SB 

81 
62 

78 
62 

88 

60 

88 
62 

90 
69 

79 
65 

86 
61 

91 
69 

82 
68 

89 
63 

85 
72 

86 

70 

90 
69 

90 
69 

S3 

67 

82 

53 

87 
56 

89 
63 

83 
61 

SO 

60 

79 
90 

84 

92 

63 
64 

86 
61 

62 
65 

90 
65 

90 
67 

83.  6 
62.7 

SLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

86 
65 

78 
69 

78 
63 

68 

63 

74 

62 

69 

63 

92 
62 

89 
69 

91 
67 

86 
63 

89 

66 

92 
66 

91 
63 

88 
69 

90 
69 

90 

69 

91 
67 

94 

67 

91 

65 

86 
60 

90 
63 

89 

72 

84 

64 

69 

67 

83 
94 

65 
57 

67 
63 

68 
64 

95 
67 

72 

67.1 
64.6 

BLYTMEVILLE 

MAX 

MIN 

86 

67 

70 
60 

74 
63 

83 

66 

76 
68 

68 

66 

90 
69 

90 
70 

91 
67 

88 

67 

92 
72 

94 

72 

83 
66 

89 
73 

93 
73 

94 

72 

92 
72 

91 
69 

89 
66 

87 
58 

95 

63 

89 

72 

94 

72 

80 
65 

89 

58 

89 
61 

90 
70 

87 
70 

94 
68 

66 

67.4 

BOONEVILLE 

MAX 

MIN 

7» 
66 

78 
66 

74 

6) 

86 
66 

85 
65 

90 
64 

90 
65 

91 
67 

90 
69 

90 
64 

95 
71 

»0 

71 

91 
69 

91 
72 

92 
75 

92 
74 

94 

73 

89 
66 

86 

63 

89 

62 

90 
68 

89 

60 

62 
67 

82 
61 

87 
55 

86 
62 

89 

67 

91 
69 

94 

70 

79 

88.  1 
66.8 

BRINKLEV 

MAX 
MIN 

8* 

63 

86 
61 

84 
63 

85 

64 

84 

65 

66 

64 

89 

65 

68 
64 

90 
68 

89 

67 

89 
73 

90 
70 

89 
66 

90 
74 

92 
70 

91 
72 

94 

70 

94 

70 

93 

72 

93 
68 

91 
64 

92 
66 

91 
66 

87 

66 

85 

55 

87 
58 

92 
68 

69.  1 
66.4 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

88 

67 

76 
68 

83 
69 

82 
64 

84 

67 

63 
64 

89 
67 

89 

70 

88 
67 

91 
67 

90 
76 

93 
71 

90 
66 

92 

70 

93 
69 

92 

72 

91 

70 

94 

70 

94 

69 

S7 

67 

90 
66 

91 

73 

86 

69 

88 
66 

63 
62 

86 

63 

88 
67 

81 
71 

95 
75 

93 
75 

66.  3 
68.4 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

88 
66 

84 
67 

77 
64 

71 
65 

83 
65 

65 
65 

86 
66 

90 
68 

91 
70 

86 
69 

90 
67 

94 

72 

89 
69 

90 
69 

92 
76 

90 
72 

92 
73 

92 
72 

89 
61 

89 
69 

89 
69 

90 
66 

81 
65 

86 

60 

76 
56 

85 

62 

85 
69 

89 

70 

92 
69 

94 
74 

87.2 
67.0 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

82 
67 

73 
66 

73 
63 

85 
65 

84 

56 

93 
63 

90 
64 

91 
61 

92 
70 

88 
63 

94 

71 

90 
69 

86 
63 

90 
73 

90 
73 

91 

72 

93 
71 

66 

70 

86 
61 

87 

60 

90 
65 

82 

65 

85 
62 

82 
61 

84 

54 

86 
62 

88 
66 

91 
68 

95 
66 

90 
76 

87.3 
69.6 

CONMAY 

MAX 

MIN 

8<> 
68 

77 
67 

76 
63 

86 

68 

63 
64 

89 
65 

89 
66 

91 
69 

87 
70 

66 
64 

90 
73 

89 
72 

87 
66 

69 
77 

69 
76 

90 
74 

91 

70 

69 

70 

87 
67 

87 
60 

69 
65 

87 

67 

89 
65 

83 
64 

83 

55 

89 

60 

86 
68 

90 
69 

91 
68 

72 

67*4 

CORNING 

MAX 

MIN 

8i 

67 

70 
95 

80 
61 

78 
67 

83 
69 

67 
63 

90 
69 

9J 
68 

92 
65 

89 
69 

91 
72 

88 

70 

91 
67 

88 

72 

92 
72 

94 

73 

95 

72 

92 
69 

65 
63 

67 
60 

93 
60 

66 

70 

90 
67 

81 
60 

85 

57 

86 
61 

90 
68 

89 

^0 

92 
65 

67 

66.1 

CROSSETT  7  S 

MAX 

HIN 

87 
67 

84 

68 

80 
67 

84 

66 

80 
65 

85 
64 

87 
67 

91 
69 

92 
64 

90 
69 

92 
69 

91 
71 

90 
66 

91 
75 

91 
69 

93 

72 

93 
69 

92 
68 

67 

71 

89 
69 

90 
70 

66 
73 

89 
68 

82 
69 

89 
58 

69 
60 

86 
71 

92 
71 

91 
74 

75 

68.9 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

85 

67 

84 

66 

81 
66 

86 

65 

83 
64 

69 
69 

89 
61 

89 
63 

90 
62 

89 
63 

90 

70 

91 
73 

90 
69 

92 
71 

91 

70 

94 

70 

93 
69 

94 

70 

87 
69 

69 
68 

92 

69 

90 
70 

87 
68 

83 
64 

84 

59 

89 
99 

67 
67 

92 
68 

91 
72 

72 

66.8 

OARDANELLE 

MAX 

MIN 

80 
68 

79 
68 

79 
64 

83 
69 

81 
65 

86 
96 

88 
68 

88 
71 

87 
71 

67 
69 

90 
72 

69 
73 

85 
66 

90 
71 

68 
79 

90 
75 

91 
73 

67 
72 

84 

66 

90 
63 

89 
68 

82 

67 

69 

67 

81 
65 

83 
57 

64 
64 

88 
69 

90 
71 

91 

70 

73 

68.1 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

75 
65 

81 
63 

82 
64 

85 
62 

85 

63 

91 
61 

92 
65 

93 
68 

94 
69 

92 
66 

94 
70 

90 
70 

93 
66 

93 
79 

94 

71 

92 
71 

95 
71 

91 
69 

90 
67 

92 
65 

91 
67 

61 
60 

67 

67 

87 
60 

87 

57 

69 
61 

88 
67 

96 
67 

95 

71 

74 

66.4 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

87 
69 

88 
68 

75 
64 

79 
66 

84 

66 

84 
68 

90 
69 

89 

71 

89 
70 

90 
66 

89 
70 

90 
72 

90 
66 

88 
69 

91 
79 

92 
75 

92 
73 

95 

73 

93 

70 

66 
65 

68 
68 

91 

73 

90 
66 

90 
66 

83 
61 

89 
64 

88 
71 

86 
71 

92 
71 

77 

69l3 

DEVILS  KNOB  1  SE 

MAX 
MIN 

75 
62 

66 
99 

65 
56 

77 
62 

75 
59 

82 
63 

82 
6S 

83 
66 

77 
62 

79 
60 

90 
70 

62 
66 

77 
60 

60 
70 

80 
69 

82 
68 

85 
70 

82 
64 

79 
58 

60 
62 

81 
65 

78 
60 

60 
57 

76 
53 

77 
61 

81 
61 

60 
66 

85 
65 

86 

70 

63.1 

DUMAS  1 

MAX 
MIN 

82 

70 

84 

68 

80 

70 

66 
67 

89 
67 

86 

70 

91 
69 

91 
70 

91 
67 

91 
67 

93 

72 

93 
73 

92 
68 

93 
74 

92 
73 

94 

74 

95 

72 

95 

72 

86 
71 

86 
66 

93 

72 

86 

70 

89 

70 

60 
69 

85 

60 

90 
62 

83 
71 

94 

71 

94 
75 

76 

69)9 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 

MIN 

74 
68 

84 

67 

83 
68 

64 

67 

84 

68 

90 
65 

87 
68 

91 
66 

94 
65 

90 
70 

91 
72 

91 
69 

90 
66 

90 
77 

92 
72 

92 
73 

93 
71 

93 
70 

84 

73 

89 
71 

89 

70 

82 
72 

68 
69 

82 
66 

85 
60 

89 
62 

80 

72 

93 

71 

91 
75 

9 1 
75 

69.3 

EUREKA  SPRINSS 

MAX 
MIN 

77 
61 

66 
93 

66 
56 

60 
64 

80 
60 

87 
61 

86 

63 

88 
66 

84 
69 

85 
61 

86 
69 

85 
68 

61 
61 

87 
71 

85 
73 

87 
70 

89 

72 

65 

67 

79 
54 

85 
59 

85 

63 

83 
61 

61 
61 

77 
51 

61 

52 

60 
64 

87 
62 

69 
66 

89 

60 

66 

62.9 

FAYETTEVILLE 

MAX 

MIN 

76 
6* 

66 
59 

69 
58 

81 

61 

60 

60 

69 

60 

69 
63 

88 

68 

63 
65 

64 

62 

90 
72 

65 
69 

84 
61 

87 
74 

87 
75 

86 

72 

90 

73 

63 
66 

64 

59 

67 
59 

88 

66 

84 

63 

81 
62 

76 
53 

64 
52 

83 
66 

84 
64 

87 
68 

89 
65 

69 

64.4 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
64 

67 
60 

68 
60 

60 
61 

82 
58 

87 

59 

86 

61 

88 
68 

64 

65 

84 
62 

89 
71 

65 
62 

84 

62 

66 
76 

85 
75 

87 
74 

89 
72 

62 
60 

62 
55 

86 
56 

86 
66 

85 
63 

S3 
60 

79 
54 

81 
51 

63 
62 

66 
61 

85 
66 

88 
63 

69 

63.2 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

80 
62 

66 
57 

68 
55 

61 
99 

79 
57 

87 
57 

89 
63 

87 
67 

82 
62 

84 
60 

66 

70 

87 
65 

88 
59 

85 
72 

85 
72 

88 

71 

88 

71 

87 
66 

61 
54 

85 

55 

87 
64 

83 
60 

83 
59 

77 
51 

80 
50 

82 
63 

65 
60 

65 
64 

89 
63 

66 

6U6 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

MIN 

72 
66 

68 

57 

72 
60 

63 
65 

83 
62 

90 
61 

91 
63 

90 
67 

80 
66 

66 
67 

92 
68 

69 
66 

65 
64 

88 
70 

69 
75 

90 

71 

92 
66 

84 

65 

84 

59 

65 
56 

90 
59 

86 
64 

88 
61 

81 
57 

84 

52 

86 
58 

86 
62 

68 
66 

94 
62 

87 
66 

69.6 
63.9 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

76 
66 

81 

67 

80 
67 

84 
65 

84 

63 

68 

65 

90 
69 

66 
72 

91 
66 

69 
66 

92 
72 

91 
72 

90 
66 

91 
75 

92 
72 

92 

73 

93 
72 

92 
71 

89 
69 

90 
65 

91 

70 

90 
70 

66 

69 

82 
65 

85 
60 

68 

63 

87 
69 

93 
68 

92 
76 

76 

66l6 

FORT  SMITH  KB  AP 

MAX 

MIN 

78 
66 

76 
67 

71 
64 

83 
67 

85 
66 

90 
65 

93 
67 

92 
70 

68 
■  65 

90 
66 

95 
72 

86 
67 

90 
65 

92 
78 

92 

77 

93 

73 

95 

73 

90 

71 

66 

63 

92 
65 

92 

71 

83 

67 

89 
66 

83 
61 

86 
59 

85 
66 

90 
69 

92 

72 

95 

70 

90 
76 

68.1 
68.1 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

80 
65 

74 
64 

71 
63 

64 
64 

81 
59 

88 

59 

88 
60 

89 
64 

68 
65 

86 
61 

91 
66 

88 
67 

84 

62 

88 
76 

87 
72 

90 
74 

90 
73 

90 
68 

85 
56 

87 
57 

86 
62 

86 
64 

69 
62 

79 
56 

62 

50 

84 

58 

86 

63 

88 
65 

92 
62 

70 

63.6 

GILBERT 

MAX 
MIN 

73 
65 

71 
60 

71 
60 

84 

63 

84 
60 

90 
60 

91 
60 

91 

63 

80 
63 

91 

62 

94 

65 

92 
66 

67 
69 

91 
69 

90 
75 

90 
67 

92 

65 

67 

67 

85 

56 

87 

56 

89 

57 

69 

69 

88 

60 

60 
58 

85 

51 

67 
54 

68 

60 

89 
65 

95 
62 

68 

62.6 

GRANNIS 

MAX 
MIN 

GRAVETTE 

MAX 

MIN 

78 
56 

63 
57 

70 
57 

82 
61 

81 

60 

82 
58 

86 
61 

87 
65 

82 
62 

85 
61 

68 
71 

80 
62 

83 
61 

64 

72 

66 
66 

87 
70 

88 

62 

66 

65 

62 

55 

65 

57 

67 
65 

62 
60 

80 
60 

79 
49 

81 

51 

62 
64 

65 
62 

65 
66 

68 
63 

90 
68 

82.9 
61.6 

HARRISON 

MAX 

11 

71 
54 

70 
55 

63 
63 

63 
62 

89 
55 

69 
62 

90 
62 

63 
62 

87 
64 

92 
65 

68 
64 

84 

62 

89 
67 

88 
64 

89 

67 

92 
65 

86 
64 

63 

56 

85 
55 

86 
60 

65 
65 

86 

59 

79 
56 

84 
51 

86 
58 

65 
67 

87 
66 

93 
62 

89 
67 

85.2 
61.3 

HELENA 

MAX 

MIN 

83 
69 

83 
67 

82 
66 

65 
68 

65 

66 

89 
68 

90 
69 

68 
70 

90 
69 

87 
67 

90 
72 

91 

72 

85 
68 

91 
74 

94 
73 

94 

75 

96 

73 

95 

72 

68 

72 

90 
66 

92 
70 

66 

73 

87 
71 

60 
69 

66 
60 

69 
61 

86 

71 

90 
69 

91 
73 

89 

72 

88.4 
69.6 

HOPE  3  NE 

MAX 
HIN 

89 
66 

73 
64 

81 
67 

80 
68 

82 
66 

83 

65 

68 
67 

89 
71 

89 
68 

91 
66 

91 

70 

91 
71 

91 
66 

90 
70 

90 
72 

91 

73 

91 

72 

93 

72 

89 

70 

66 

68 

68 

70 

90 

72 

86 

65 

87 
65 

80 

60 

84 

63 

67 
67 

80 

70 

93 
70 

91 

77 

87.0 
68.4 

■m  f«f«r«iic«  waf»  follovlof  Station  lod«i. 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1937 


Station 

ay 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

75 

78 

76 

63 

86 

88 

89 

90 

87 

87 

91 

90 

87 

90 

91 

92 

93 

91 

69 

90 

90 

84 

86 

84 

86 

88 

84 

99 

92 

89 

87, 

4 

MIN 

66 

67 

64 

67 

64 

67 

68 

71 

70 

65 

74 

73 

65 

76 

74 

73 

73 

68 

66 

60 

64 

70 

70 

78 

684 

JONESBORO 

MAX 

85 

69 

77 

81 

83 

90 

91 

94 

90 

89 

91 

92 

87 

90 

93 

94 

96 

92 

87 

89 

93 

68 

91 

81 

86 

88 

91 

91 

95 

87 

81. 

4 

MIN 

68 

65 

63 

69 

66 

66 

70 

72 

66 

68 

73 

73 

66 

75 

73 

73 

74 

70 

64 

60 

61 

69 

70 

68. 

KEO 

MAX 

82 

79 

80 

86 

83 

89 

90 

90 

91 

88 

91 

91 

87 

91 

92 

92 

88 

92 

85 

86 

93 

87 

86 

81 

84 

69 

§7 

92 

9) 

89 

M 

0 

MIN 

68 

68 

65 

64 

64 

67 

66 

69 

67 

66 

72 

67 

67 

74 

70 

70 

70 

66 

63 

66 

65 

68 

67 

56 

60 

70 

70 

75 

6T 

LEAD  HILL 

MAX 

76 

75 

69 

82 

86 

90 

90 

90 

80 

68 

94 

90 

85 

84 

89 

90 

92 

65 

62 

85 

69 

84 

86 

81 

•  3 

86 

88 

89 

94 

(9 

8$  4 

8 

MIN 

65 

56 

54 

62 

62 

61 

62 

65 

67 

67 

57 

67 

64 

69 

73 

67 

57 

60 

65 

60 

58 

52 

69 

»7 

69 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAX 

77 

77 

78 

65 

63 

90 

90 

90 

88 

89 

92 

92 

66 

92 

92 

93 

92 

91 

87 

88 

91 

64 

86 

89 

87 

92 

92 

87 

87i 

7 

H  I  N 

69 

66 

65 

66 

65 

69 

69 

72 

58 

67 

75 

69 

66 

^' 

76 

75 

75 

70 

67 

61 

64 

75 

69 

' 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

76 

80 

84 

84 

86 

89 

68 

87 

85 

92 

93 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

90 

66 

88 

90 

86 

89 

87 

S3 

87 

82 

92 

91 

92 

87 

8 

M  I  N 

67 

65 

66 

67 

67 

63 

66 

67 

68 

70 

69 

66 

76 

68 

73 

70 

69 

70 

68 

59 

69 

70 

66 

59 

62 

70 

70 

^' 

75 

66 

4 

MALVERN 

MAX 

77 

82 

80 

85 

86 

90 

90 

89 

91 

89 

91 

91 

66 

91 

92 

93 

91 

89 

89 

89 

91 

86 

89 

83 

86 

88 

86 

93 

91 

91 

as 

2 

MIN 

67 

68 

60 

65 

63 

66 

66 

69 

70 

55 

65 

79 

70 

70 

66 

65 

66 

67 

66 

57 

63 

68 

69 

70 

76 

66 

3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

78 

72 

79 

80 

84 

90 

90 

89 

62 

86 

92 

90 

84 

89 

90 

90 

93 

89 

64 

85 

90 

61 

87 

60 

84 

63 

88 

89 

93 

83 

85 

9 

M  I  N 

64 

54 

60 

65 

66 

60 

60 

64 

64 

68 

70 

70 

65 

70 

76 

70 

70 

65 

56 

56 

67 

63 

62 

60 

66 

63 

68 

51 

69 

61 

7 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

85 

79 

81 

85 

84 

87 

90 

87 

90 

69 

91 

93 

91 

90 

92 

94 

95 

95 

87 

66 

95 

91 

86 

82 

86 

90 

69 

90 

91 

88 

te 

7 

M I  N 

66 

66 

66 

68 

66 

65 

68 

69 

56 

66 

70 

70 

68 

" 

73 

71 

63 

67 

70 

69 

66 

56 

69 

70 

70 

70 

71 

68 

1 

MARKED  TREE 

MAX 

85 

69 

77 

82 

82 

88 

90 

91 

90 

90 

92 

94 

89 

90 

93 

93 

95 

95 

65 

93 

92 

86 

68 

82 

86 

87 

89 

89 

96 

89 

88 

3 

MIN 

69 

59 

62 

62 

68 

66 

68 

69 

59 

59 

66 

73 

74 

75 

70 

66 

61 

61 

^' 

68 

U 

41 

MARSHALL 

MAX 

82 

76 

76 

80 

82 

89 

87 

87 

61 

85 

89 

87 

84 

85 

85 

68 

90 

65 

63 

85 

67 

63 

85 

76 

82 

85 

85 

87 

92 

87 

84 

6 

MIN 

61 

59 

59 

63 

60 

59 

64 

66 

65 

52 

70 

62 

73 

72 

50 

58 

51 

56 

63 

61 

67 

63 

MENA 

MAX 

74 

79 

72 

80 

80 

86 

68 

69 

69 

86 

89 

65 

87 

88 

87 

88 

90 

85 

64 

85 

86 

61 

82 

79 

85 

83 

86 

91 

89 

90 

84 

7 

M  I N 

64 

63 

63 

62 

63 

61 

64 

57 

59 

52 

67 

73 

73 

65 

51 

55 

61 

69 

76 

66 

' 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

88 

85 

80 

85 

82 

86 

89 

84 

90 

89 

91 

90 

89 

91 

91 

91 

91 

92 

67 

90 

90 

86 

86 

79 

84 

88 

80 

91 

90 

90 

87 

9 

M  I  N 

67 

62 

65 

65 

63 

66 

65 

68 

62 

66 

70 

72 

67 

72 

72 

72 

58 

57 

68 

67 

68 

71 

68 

66 

57 

57 

68 

69 

75 

73 

67 

2 

MORRILTON 

MAX 

80 

75 

75 

87 

84 

89 

69 

69 

84 

86 

91 

90 

86 

69 

69 

90 

92 

90 

66 

87 

89 

64 

88 

83 

83 

86 

87 

91 

92 

89 

86 

7 

MIN 

68 

67 

63 

68 

65 

66 

67 

70 

70 

56 

73 

66 

76 

74 

72 

55 

62 

65 

67 

56 

65 

60 

62 

67 

70 

69 

73 

68 

1 

MOUNT  IDA 

MAX 

75 

79 

75 

82 

85 

90 

69 

90 

89 

88 

90 

69 

88 

89 

90 

90 

92 

90 

66 

86 

88 

65 

87 

82 

85 

66 

86 

92 

88 

89 

86 

8 

MIN 

66 

66 

59 

64 

64 

51 

62 

66 

55 

75 

69 

68 

64 

60 

65 

65 

63 

54 

57 

62 

67 

67 

75 

65 

8 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

70 

65 

65 

75 

76 

61 

60 

83 

80 

80 

83 

78 

77 

80 

79 

81 

83 

81 

75 

76 

79 

74 

74 

77 

3 

MIN 

60 

60 

58 

62 

58 

60 

66 

68 

53 

60 

64 

63 

58 

69 

6) 

MOUNTAIN  HOWE 

MAX 

79 

71 

72 

81 

80 

67 

88 

89 

78 

85 

90 

67 

64 

88 

90 

90 

92 

90 

85 

86 

90 

86 

87 

78 

83 

84 

86 

86 

92 

64 

89 

0 

MIN 

70 

70- 

62 

58 

54 

59 

67 

54 

67 

64 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

MAX 

84 

72 

67 

73 

60 

80 

88 

89 

90 

79 

87 

92 

89 

64 

68 

86 

89 

91 

84 

83 

64 

88 

64 

87 

79 

82 

83 

85 

87 

92 

84 

3 

HIN 

65 

59 

59 

60 

64 

62 

63 

65 

68 

67 

68 

69 

54 

66 

76 

69 

58 

57 

60 

50 

69 

62 

60 

53 

59 

64 

57 

62 

69 

64 

1 

NARROWS  DAM 

MAX 

84 

80 

81 

81 

82 

85 

93 

89 

90 

92 

90 

93 

91 

90 

90 

91 

92 

93 

90 

89 

96 

90 

81 

90 

87 

86 

86 

89 

95 

92 

88 

7 

MIN 

62 

60 

64 

64 

62 

60 

52 

67 

56 

55 

57 

65 

55 

70 

66 

66 

57 

66 

60 

56 

58 

59 

70 

69 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

83 

72 

62 

81 

83 

85 

85 

68 

89 

90 

66 

90 

89 

66 

89 

89 

90 

91 

90 

88 

89 

68 

60 

87 

84 

84 

86 

84 

92 

90 

86 

9 

MIN 

66 

64 

65 

63 

62 

62 

64 

66 

68 

66 

59 

69 

66 

70 

70 

72 

72 

69 

68 

68 

70 

63 

62 

61 

61 

66 

69 

70 

74 

67 

.0 

NEWPORT 

MAX 

84 

79 

77 

60 

64 

91 

92 

93 

86 

66 

93 

92 

88 

91 

93 

95 

96 

92 

91 

89 

93 

89 

91 

87 

67 

68 

90 

90 

95 

86 

89 

.0 

MIN 

^' 

65 

68 

63 

68 

70 

^' 

69 

66 

74 

67 

76 

72 

74 

58 

52 

55 

59 

67 

60 

62 

70 

68 

77 

68 

NIHROD  DAM 

MAX 

87 

77 

74 

74 

80 

85 

90 

91 

66 

66 

92 

91 

88 

90 

90 

90 

93 

91 

67 

92 

69 

79 

89 

84 

88 

68 

87 

90 

93 

67 

1 

MIN 

65 

66 

62 

63 

62 

53 

64 

66 

62 

66 

69 

64 

66 

69 

68 

68 

63 

58 

62 

64 

64 

65 

58 

64 

70 

56 

73 

69 

.0 

OKAY 

MAX 

77 

84 

80 

65 

85 

88 

89 

90 

92 

91 

93 

93 

91 

91 

92 

92 

93 

91 

90 

90 

90 

65 

86 

85 

87 

68 

87 

94 

93 

94 

89 

0 

MIN 

^' 

68 

75 

72 

68 

59 

67 

70 

64 

62 

64 

70 

76 

78 

69 

6 

OZARK 

MAX 

86 

75 

72 

87 

84 

92 

88 

90 

66 

67 

92 

68 

85 

89 

89 

90 

92 

89 

86 

66 

88 

83 

87 

84 

84 

66 

88 

92 

94 

90 

87 

0 

MIN 

67 

59 

67 

63 

69 

65 

65 

73 

73 

53 

53 

70 

55 

60 

57 

54 

69 

70 

58 

74 

67 

6 

PARAGOULD 

MAX 

85 

73 

76 

79 

82 

84 

89 

92 

69 

86 

89 

89 

86 

88 

91 

86 

95 

91 

68 

67 

90 

S4 

88 

81 

83 

66 

85 

69 

95 

90 

86 

6 

MIN 

58 

68 

65 

69 

66 

76 

72 

71 

59 

63 

52 

60 

69 

68 

68 

66 

* 

PARIS 

MAX 

78 

73 

75 

90 

91 

92 

88 

92 

66 

90 

94 

90 

89 

91 

91 

92 

94 

90 

65 

90 

90 

65 

86 

84 

86 

86 

89 

92 

94 

92 

88 

3 

66 

63 

70 

70 

65 

70 

65 

78 

72 

73 

54 

61 

55 

62 

65 

69 

64 

75 

67 

* 

PERRrvILLE 

MAX 

81 

76 

76 

86 

64 

90 

90 

89 

86 

88 

93 

91 

87 

90 

89 

92 

92 

90 

67 

88 

88 

66 

89 

64 

85 

67 

86 

94 

94 

89 

67 

,7 

MIN 

67 

66 

63 

67 

64 

64 

53 

63 

51 

64 

67 

75 

65 

69 

75 

71 

59 

78 

54 

59 

56 

53 

51 

65 

54 

61 

64 

68 

57 

72 

69 

PINE  BLUFF 

MAX 

82 

81 

79 

67 

66 

90 

91 

89 

92 

89 

92 

91 

90 

92 

93 

94 

95 

94 

89 

91 

93 

88 

88 

61 

86 

91 

85 

94 

93 

90 

89 

2 

MIN 

70 

69 

68 

66 

67 

66 

70 

72 

68 

67 

74 

73 

68 

76 

75 

74 

73 

74 

70 

70 

^' 

^' 

70 

67 

61 

64 

^' 

76 

77 

70 

' 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

MAX 

81 

83 

80 

66 

65 

89 

90 

89 

91 

89 

91 

91 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

87 

90 

91 

88 

88 

82 

84 

89 

86 

93 

91 

90 

88 

7 

MIN 

69 

63 

68 

66 

66 

66 

69 

69 

66 

66 

^' 

67 

'* 

74 

72 

68 

70 

70 

68 

67 

62 

62 

^' 

76 

69 

POCAHONTAS  1 

MAX 

82 

75 

78 

79 

82 

86 

91 

92 

87 

87 

91 

92 

85 

89 

91 

92 

95 

91 

84 

66 

92 

67 

69 

62 

84 

85 

19 

69 

94 

88 

87 

>2 

MIN 

61 

68 

56 

62 

66 

67 

69 

62 

71 

70 

59 

63 

50 

58 

66 

62 

54 

57 

67 

66 

69 

69 

.8 

PORTLAND 

MAX 

78 

85 

85 

60 

85 

80 

83 

85 

69 

68 

87 

86 

68 

87 

90 

90 

97 

93 

90 

67 

89 

90 

64 

85 

83 

84 

87 

79 

90 

90 

86 

.6 

72 

72 

70 

70 

71 

59 

64 

65 

68 

70 

76 

68 

'° 

PRESCOTT 

MAX 

88 

72 

82 

60 

63 

85 

89 

90 

90 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

87 

90 

91 

88 

67 

63 

85 

88 

84 

94 

93 

88 

.6 

MIN 

65 

68 

67 

67 

67 

64 

69 

^' 

58 

57 

70 

74 

66 

69 

72 

72 

^' 

69 

66 

68 

55 

64 

60 

62 

64 

70 

73 

77 

68 

ROGERS 

MAX 

80 

68 

67 

80 

77 

85 

85 

66 

60 

84 

66 

86 

81 

85 

66 

85 

88 

65 

79 

83 

65 

82 

78 

75 

81 

80 

83 

64 

87 

67 

82 

>0 

MIN 

63 

56 

64 

61 

60 

62 

67 

65 

62 

71 

66 

51 

70 

71 

71 

67 

64 

62 

61 

5  1 

54 

64 

62 

68 

65 

67 

63 

3 

RUSSELLVILLE 

MAX 

84 

76 

74 

86 

85 

89 

90 

91 

87 

89 

94 

91 

89 

90 

89 

91 

92 

69 

87 

87 

90 

65 

85 

84 

66 

86 

88 

91 

94 

90 

87 

6 

M  I N 

69 

68 

64 

69 

65 

66 

66 

69 

69 

65 

70 

72 

67 

74 

76 

71 

70 

^' 

55 

61 

66 

67 

65 

63 

56 

62 

67 

70 

68 

73 

67 

' 

SAINT  CHARLES 

MAX 

90 

81 

82 

80 

87 

84 

89 

90 

91 

90 

68 

90 

90 

66 

90 

91 

93 

95 

94 

87 

69 

92 

87 

87 

80 

86 

89 

86 

92 

90 

68 

2 

MIN 

68 

68 

67 

68 

65 

58 

69 

71 

66 

68 

72 

72 

66 

75 

75 

73 

73 

73 

72 

68 

71 

72 

71 

72 

71 

73 

77 

70 

1 

SEARCY 

MAX 

83 

77 

76 

64 

83 

90 

90 

91 

88 

67 

90 

91 

68 

92 

92 

92 

93 

93 

90 

87 

90 

87 

69 

83 

86 

86 

89 

92 

95 

91 

88 

1 

MIN 

69 

66 

63 

68 

65 

57 

58 

69 

66 

66 

72 

74 

67 

75 

74 

72 

71 

7 1 

57 

6  1 

63 

72 

55 

66 

57 

60 

70 

70 

68 

72 

67 

9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

77 

79 

81 

85 

83 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

89 

90 

92 

91 

93 

92 

91 

87 

67 

91 

68 

87 

84 

85 

87 

89 

68 

91 

91 

87 

■  8 

HIN 

69 

71 

64 

66 

65 

72 

69 

71 

68 

69 

71 

70 

66 

77 

76 

75 

76 

75 

71 

55 

71 

76 

74 

62 

61 

66 

64 

71 

74 

73 

69 

9 

SILOAM  SPRINGS 

84 

67 

6 1 

6 1 

66 

66 

85 

87 

66 

79 

78 

82 

84 

90 

83 

MIN 

59 

58 

59 

62 

63 

59 

64 

66 

56 

52 

72 

66 

63 

54 

70 

73 

72 

55 

54 

58 

57 

61 

51 

52 

52 

55 

52 

67 

66 

69 

63 

•  3 

STUTTGART 

MAX 

86 

80 

80 

88 

84 

90 

91 

89 

92 

90 

91 

92 

89 

93 

94 

94 

95 

94 

90 

91 

94 

85 

90 

82 

86 

90 

87 

94 

90 

92 

89 

.9 

MIN 

69 

68 

66 

68 

66 

67 

70 

72 

56 

67 

73 

73 

68 

74 

74 

74 

74 

74 

71 

66 

70 

72 

71 

68 

53 

66 

72 

71 

77 

74 

70 

2 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A»ei 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

89 
67 

78 
68 

82 
67 

80 
68 

84 

65 

83 
68 

88 

70 

87 
72 

88 
69 

90 
67 

86 
71 

88 
72 

89 
67 

87 
71 

89 
74 

73 

90 
73 

91 
72 

93 
71 

88 
66 

88 

70 

90 
73 

83 
70 

86 

69 

79 
63 

83 
63 

86 

71 

85 
70 

91 
73 

90 
76 

86. 

69* 

7 
6 

SUelACO 

MAX 
MIN 

79 
66 

72 
65 

72 
62 

85 

65 

85 
64 

89 
64 

89 

66 

91 
69 

87 
68 

89 
64 

94 

73 

90 
71 

89 
63 

90 
76 

90 
77 

91 

94 

72 

89 
71 

85 
64 

88 
61 

90 
67 

81 
65 

86 
64 

83 
61 

86 
55 

85 
63 

88 
67 

91 
69 

94 
68 

90 

67. 
67. 

1 
0 

TEXARKANA  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
66 

81 
67 

83 
66 

84 
64 

84 

65 

87 
65 

87 

70 

87 

73 

92 
71 

90 
71 

91 
74 

91 
68 

90 
71 

91 
78 

91 
73 

92 
75 

92 

73 

89 

73 

88 

72 

90 
70 

89 

70 

83 
67 

86 
68 

84 

64 

85 
64 

88 

67 

82 

72 

94 

70 

93 
76 

93 

87. 
70. 

8 

0 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

7* 

59 

68 

59 

6* 

57 

78 

62 

75 

59 

81 
64 

81 
65 

83 
67 

75 
63 

71 
60 

84 
69 

82 
69 

75 
60 

80 
70 

80 
70 

82 
69 

85 

70 

78 
66 

82 

59 

79 
62 

82 
66 

73 
60 

81 
63 

73 
55 

78 
60 

79 
61 

80 
67 

83 
66 

85 
70 

80 
65 

78. 
63. 

4 

7 

HALDRON 

MAX 
MIN 

93 

66 

80 
66 

72 
63 

84 

65 

84 

63 

90 
63 

92 
64 

92 
67 

92 
67 

91 
64 

94 
74 

91 
72 

91 
67 

91 
78 

92 
74 

92 
74 

95 
70 

90 
70 

88 
62 

90 
61 

91 
66 

87 
65 

88 

63 

82 
62 

87 
54 

88 
68 

89 
64 

92 
69 

94 
67 

93 
77 

88. 
66. 

8 
6 

NALNUT  RIDGE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
68 

68 
57 

78 
62 

78 
68 

81 
66 

88 
65 

89 
69 

90 
71 

84 
68 

86 

70 

91 
74 

91 
74 

87 
67 

89 
75 

91 
76 

91 

75 

94 

73 

89 
71 

84 
66 

87 
63 

92 
64 

84 

70 

88 

69 

80 
65 

83 
59 

85 
64 

89 

71 

88 
72 

94 
69 

83 
71 

86. 
68. 

1 
4 

DARREN 

MAX 
MIN 

87 
68 

87 
68 

81 
66 

87 
65 

84 
65 

88 

69 

90 
70 

91 
70 

92 
66 

91 
66 

93 
71 

92 
73 

65 
65 

93 
75 

92 
73 

92 
72 

93 
71 

95 
71 

87 

70 

92 
71 

91 

70 

87 
71 

89 
70 

82 
67 

86 
63 

89 
61 

83 

70 

93 
71 

93 
73 

92 
75 

89. 
69. 

2 

2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

73 
61 

66 
60 

65 
58 

78 
61 

75 
58 

81 
65 

82 
66 

S3 
67 

79 
67 

80 
60 

85 
69 

81 
69 

77 
58 

80 
70 

82 

70 

83 

68 

64 
69 

82 

67 

79 

60 

81 
63 

81 
66 

78 

60 

81 
61 

74 
54 

77 
60 

79 
67 

80 
67 

83 
67 

86 
68 

83 
66 

79. 
64. 

3 

MILSON 

MAX 
MIN 

84 
69 

80 
66 

79 
66 

83 
67 

86 
67 

89 
65 

91 
67 

88 
71 

85 
69 

92 
67 

92 

72 

93 
72 

87 
67 

92 
75 

94 

76 

96 

72 

94 

71 

92 
72 

86 

67 

86 
60 

87 
68 

87 
72 

85 

70 

87 
59 

89 
61 

90 
70 

90 
71 

90 
70 

91 
71 

92 
72 

88. 
68. 

6 

7 

WYNNE 

MAX 
MIN 

8« 

66 

73 
65 

79 
64 

82 
66 

81 
64 

88 
68 

90 
66 

90 
71 

89 
68 

87 
67 

89 
74 

90 
65 

83 
68 

89 
74 

92 
75 

93 
75 

95 

72 

93 
73 

84 

68 

86 
62 

91 

67 

85 

72 

87 
70 

82 
64 

83 
57 

86 
62 

88 

70 

90 
72 

93 
65 

87 
69 

87. 
68. 

0 
0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tot 
t-  < 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  13 

.04 

.14 

.00 

.09 

.  16 

.  22 

.21 

.18 

.  14 

.  14 

.  22 

.26 

.  10 

.  20 

.  19 

.20 

.  25 

.20 

.22 

.24 

16 

.06 

.12 

.24 

.21 

-  20 

.20 

.29 

.  19 

5.  20 

WIND 

11 

9 

44 

25 

12 

16 

19 

14 

16 

le 

26 

26 

36 

23 

3? 

24 

20 

15 

35 

19 

10 

21 

20 

36 

25 

16 

17 

44 

26 

30 

683 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.16 

.  12 

.13 

.15 

.  16 

.22 

.17 

.  15 

.  22 

.22 

.24 

.  23 

.  19 

.  26 

.  24 

.  24 

.27 

.27 

.  27 

.25 

.  19 

.15 

.02 

.3? 

.23 

.  24 

.04 

.  20 

.24 

5.99B 

WIND 

25 

2 

25 

28 

8 

4 

1 

9 

17 

21 

22 

34 

30 

2 

48 

45 

21 

20 

18 

16 

36 

9 

13 

77 

50 

581 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 

EVaP 

.17 

.  11 

.06 

.03 

.  16 

.  14 

.  22 

.25 

.22 

.15 

.23 

.28 

.  32 

.17 

.  29 

.25 

.  30 

.25 

.22 

.25 

.28 

.24 

.  15 

.  37 

.  26 

.27 

.  13 

.15 

.  29 

.20 

6.40 

WIND 

16 

29 

59 

22 

25 

7 

15 

19 

23 

19 

■  27 

43 

45 

40 

66 

38 

41 

23 

33 

27 

22 

30 

32 

46 

20 

25 

25 

23 

36 

31 

908 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.13 

.03 

.  10 

.08 

.  12 

.21 

.21 

.  24 

.17 

.  28 

.17 

.  24 

.  30 

.  16 

.  24 

.20 

.  25 

.25 

.  37 

.26 

.  24 

.32 

.24 

.26 

.  22 

.  19 

.28 

.21 

6.40B 

WIND 

15 

10 

42 

34 

21 

25 

15 

26 

24 

35 

39 

37 

62 

56 

50 

58 

43 

25 

29 

25 

20 

40 

13 

32 

22 

21 

23 

42 

27 

44 

957 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.  18 

.07 

.  19 

.22 

.19 

.  53 

.31 

.22 

.18 

.27 

.  31 

.  19 

.12 

.  38 

.28 

.  22 

.24 

.27 

.  26 

23 

.08 

.  17 

.29 

.26 

.21 

.  19 

.26 

.26 

6.eOB 

WIND 

7 

1 

4 

1 

6 

7 

30 

16 

10 

26 

22 

33 

36 

46 

34 

23 

5 

15 

3 

5 

22 

12 

41 

6 

10 

9 

26 

38 

25 

518 

RUiSELLVILLE 

EVAP 

.  14 

.16 

.  12 

.  30 

.33 

.20 

.  16 

.  24 

.20 

.  18 

.21 

.  27 

.  28 

.27 

.21 

.28 

.  30 

.26 

.16 

.13 

.21 

.28 

.24 

.  20 

.26 

.20 

.  14 

6.66B 

WIND 

11 

6 

7 

6 

7 

7 

7 

13 

9 

10 

12 

12 

15 

11 

7 

11 

9 

10 

11 

5 

7 

7 

6 

7 

16 

24 

9 

4 

283B 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.22 

.  04 

.15 

.07 

.13 

.  15 

.20 

.22 

.10 

.  20 

.  18 

.25 

.23 

.09 

.22 

.  26 

.23 

.  18 

.  24 

.25 

.23 

.  23 

.  13 

.  16 

.  19 

.25 

.  16 

.16 

.26 

6.  59B 

WIND 

3 

3 

6 

1 

6 

0 

2 

5 

3 

20 

30 

40 

24 

49 

56 

27 

10 

0 

7 

4 

1 

13 

10 

12 

3 

2 

14 

65 

50 

77 

543 

8««  rel«r»ac«  ootva  follovlag  StfttlOD  lodvz. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Seajonof  1956-1957 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORMAL 
JULY-JUNE 

ALUM  FORK 

0 

Q 

39 

418 

486 

769 

411 

460 

148 

26 

2757 

arkaoelphi a 

0 

0 

0 

36 

399 

468 

679 

341 

375 

116 

21 

0 

2435 

ASHDOWN 

0 

0 

0 

41 

411 

447 

676 

267 

382 

126 

15 

0 

2365 

BALD  KN08 

ft 

816 

449 

i« 

^77'' 

BATESVILLE  LrvfSTOCK 

AM 

0 

96 

584 

6 

987 

624 

547 

215 

35 

3770 

8ATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

61 

461 

541 

859 

494 

482 

170 

14 

3110 

B  ENT  ON 

0 

0 

2 

74 

4  70 

523 

750 

414 

437 

149 

36 

0 

2657 

BENTONVILLE 

0 

4 

33 

102 

60  7 

691 

972 

524 

593 

252 

41 

4 

3823 

BLAKELY  MOUNTa:n  DAM 

AM 

0 

2 

56 

457 

92  7 

797 

441 

462 

197 

30 

0 

BLYTHEVILLE 

0 

^ 

20 

58 

439 

562 

846 

491 

467 

1 54 

0 

3064 

BOONEVILLE 

37 

463 

552 

758 

394 

461 

147 

J  7 

2832 

BR [ NKLE  Y 

0 

0 

3 

63 

460 

501 

793 

417 

42  7 

167 

29 

0 

2860 

CAMDEN  1 

AM 

0 

0 

0 

35 

444 

455 

714 

356 

384 

129 

19 

0 

2536 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

1 

844 

461 

510 

209 

1 9 

0 

CLARKSVILLE 

^ 

38 

486 

5  0 

781 

410 

465 

1  70 

18 

® 

2960 

CONWAY 

48 

440 

513 

762 

414 

431 

142 

23 

2777 

CORN  1 NG 

0 

0 

9 

69 

473 

597 

920 

542 

495 

154 

30 

2 

3291 

CROSSETT   7  S 

0 

0 

0 

30 

349 

360 

592 

301 

304 

105 

24 

0 

2065 

CUMMINS  FARM 

0 

0 

f  Q 

DARDANELLE 

0 

^ 

45 

456 

529 

756 

386 

430 

145 

19 

2766 

DE  QUEEN 

^ 

44 

419 

494 

704 

321 

410 

136 

16 

2544 

OES  ARC 

AM 

0 

1 

43 

468 

547 

817 

454 

475 

171 

24 

0 

3004 

DEVILS  KNOB   I  5E 

0 

13 

69 

557 

616 

934 

537 

598 

265 

37 

6 

DUMAS  1 

0 

0 

39 

3  85 

664 

w 

EL   DORADO  CAA  AP 

^ 

44 

4  12 

Ann 
409 

649 

294 

357 

1  32 

26 

2322 

EUREKA  SPRINGS 

53 

532 

616 

92  1 

471 

572 

228 

41 

10 

3465 

FAYETTEV ILLE 

0 

1 

13 

75 

558 

632 

900 

486 

557 

226 

29 

3 

3480 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

0 

5 

26 

no 

603 

657 

921 

522 

614 

271 

44 

2 

3775 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

0 

1 9 

80 

loo 

ti 

FL IPPIN  CAA  AP 

^ 

20 

72 

538 

620 

936 

31 

34 

FORDYCE   6  W 

28 

3  71 

39  1 

329 

363 

123 

23 

FORT    SMITH  WB  AP 

0 

0 

0 

42 

499 

599 

818 

423 

479 

181 

16 

0 

3057 

3188 

FT    SMITH   WATER  PLANT 

0 

1 

14 

62 

525 

617 

825 

423 

503 

192 

22 

0 

3184 

GILBERT 

Xl\ 

A^a 

1  Zo 

36 

3257 

GRANN I S 

43 

4 

500 

727 

343 

458 

169 

gravette 

1  4 

60 

59  1 

700 

980 

534 

594 

2  57 

48 

7 

3807 

GREEN  MOUNTAIN 

AM 

HARRISON 

0 

3 

22 

93 

571 

643 

922 

532 

550 

233 

45 

4 

3618 

HELENA 

^ 

^ 

7^1 

^to 

?i 

HOPE    3  NE 

AM 

49 

4?6 

479 

369 

20 

9 

26 

26 

HOT  SPR INGS   I  NNE 

0 

0 

23 

369 

413 

723 

364 

393 

121 

15 

0 

244 1 

JONESBORO 

0 

0 

0 

23 

406 

522 

817 

466 

437 

130 

25 

0 

2626 

KEO 

0 

0 

3 

62 

442 

501 

755 

421 

427 

144 

27 

0 

2  782 

LEAD  HILL 

]^ 

77t 

Vol 

LITTLE  ROCK.  WB  AP 

^ 

49? 

409 
09 

1 

7? 

7778 

2982 

MAGNOLIA    3  N 

41 

366 

386 

622 

272 

353 

109 

2^ 

2173 

MALVERN 

0 

0 

0 

34 

409 

486 

709 

374 

412 

133 

19 

0 

2576 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

13 

64 

468 

602 

936 

523 

543 

209 

41 

2 

3401 

MARIANNA   2  S 

0 

*7 

408 

765 

398 

42  7 

142 

MARKED  TREE 

^ 

47 

444 

542 

827 

453 

450 

143 

25 

2936 

MARSHALL 

515 

640 

885 

494 

505 

1  72 

35 

MENA 

0 

0 

0 

45 

464 

502 

765 

387 

461 

169 

21 

0 

2804 

MONT ICELLO   3  S 

0 

0 

1 

364 

386 

631 

304 

360 

122 

32 

0 

MORRILTON 

0 

7^ 

424 

761 

a?  A 

it 

MOUNT  IDA 

^ 

76 

445 

540 

769 

416 

507 

1  50 

33 

2943 

MOUNT  MAGAZINE 

80 

622 

672 

982 

534 

686 

327 

51 

3976 

MOUNTAIN  HOME 

0 

0 

4 

57 

490 

575 

925 

499 

52  3 

177 

25 

2 

3277 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

AM 

0 

22 

76 

579 

658 

956 

571 

603 

238 

39 

2 

3750 

NARROWS  DAM 

AM 

^nt 

750 

465 

178 

2  8 

0 

2859 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

4fl 

750 

385 

477 

1  79 

25 

2796 

NEWPORT 

39 

505 

805 

453 

416 

133 

1 7 

NIMROD  DAM 

AM 

0 

2 

4 

57 

457 

545 

807 

455 

504  , 

188 

23 

0 

3042 

OKAY 

0 

0 

0 

30 

359 

403 

633 

273 

346 

109 

15 

0 

2168 

OZARK 

1  54 

PARAGOULD 

74 

483 

898 

32 

50  5 

180 

33 

32 

PAR  I  S 

39 

4  54 

559 

767 

409 

468 

157 

19 

2873 

PERRYVILLE 

0 

0 

6 

63 

569 

767 

425 

436 

143 

24 

0 

PINE  BLUFF 

0 

0 

0 

32 

383 

408 

688 

366 

373 

115 

17 

0 

2382 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

0 

0 

0 

54 

431 

til 

733 

377 

405 

133 

2  5 

0 

2605 

POCAHONTAS  1 

° 

° 

° 

42 

475 

891 

52  1 

496 

160 

28 

^ 

3189 

PORT  L  AND 

AM 

46 

40  1 

426 

697 

334 

396 

149 

23 

2472 

PRESCOTT 

AM 

0 

1 

0 

61 

477 

526 

789 

40  7 

462 

167 

27 

0 

2917 

ROGERS 

0 

0 

7 

54 

543 

651 

932 

494 

572 

230 

32 

6 

3523 

RUSSELLV ILLE 

440 

77^ 

388 

431 

147 

19 

0 

SAINT  CHARLES 

AM 

427 

776 

384 

420 

1  36 

24 

^ 

2684 

SEARCY 

37 

415 

496 

782 

423 

42  1 

137 

25 

2736 

SHERIDAN  TOWER 

0 

0 

0 

9 

449 

390 

416 

124 

16 

0 

SILOAM  SPRINGS 

0 

2 

11 

89 

562 

663 

923 

502 

556 

2  32 

33 

3 

3576 

STUTTGART 

^1 

STUTTGART  9  ESE 

AM 

1 0 

56 

493 

54  7 

8?  9 

&Io 

60 

lofl 

IM 

^ 

3096 

SU8I ACO 

0 

0 

1 

27 

44  7 

546 

762 

390 

449 

163 

17 

0 

2602 

TEXARKANA  WB  AP 

0 

0 

0 

29 

377 

390 

2  83 

363 

110 

1 6 

0 

2233 

2362 

TURNPIKE 

0 

7 

u 

74 

546 

618 

942 

532 

595 

247 

36 

6 

3616 

WALDRON 

0 

0 

13 

489 

532 

727 

377 

476 

149 

18 

0 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

0 

0 

3 

59 

492 

588 

936 

529 

505 

184 

32 

2 

3330 

WARREN 

0 

0 

0 

29 

389 

380 

64  7 

308 

351 

117 

17 

0 

2238 

WHITE  ROCK 

0 

72 

577 

620 

937 

521 

602 

260 

36 

6 

3639 

W  IL<=>ON 

0 

0 

0 

42 

413 

796 

430 

129 

21 

0 

WYNNE 

0 

0 

3 

42 

444 

517 

830 

457 

459 

137 

38 

0 

292  7 

Bm  r«r«r«Dc«  aot«B  follo«lDB  Stktlon  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE  1957 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No.  | 

County 

Dzainaget 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

|Temp 

Precip.| 

Abbott 

0006 

Scott 

1 

35  04 

94  12 

634 

7A 

JaaeB  T.  Wllllaaa 

3 

Alicia 

Lavreoce 

Etuby  B.  Owens 

3 

C 

Alim  Pork 

L.  R.  Water  Works 

2  3  5 

C 

Tell 

7A 

3 

c 

Aaltjr  3  HI 

0150 

Clark 

34  17 

93  25 

7A 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 

AntolD9 

0178 

Pike 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

3 

c 

Aplln  1  W 

Perry 

Hobart  Watts 

3 

John  A.  Jones 

c 

Clark 

Ttllaan  K.  Lawrence 

2  3  5 

c 

ArksnasB  City 

0234 

33  37 

91  12 

145 

8A 

John  W.  Traaaell 

Astadova 

0286 

Little  Blver 

4 

33  40 

94  08 

329 

7P 

7P 

Southwestern  G  k  E 

2  3  5 

Athena 

Arra  0.  Parker 

3 

AagustB 

0326 

Woodruff 

lllV  It  A^ka^as 

3 

c 

0350 

White 

B«t«8Vlll«  LlvsBtock 

0458 

Independence 

39  49 

91  47 

571 

9A 

9A 

Dnlv.  of  Arkansas 

2  3  5 

c 

BBtesvllle  L  ft  D  1 

0460 

Independence 

7 

35  45 

91  38 

277 

5P 

7A 

Javes  J.  Hltcbua 

2  3  5 

7  C 

Bear  Cr««k  Lak« 

0496 

D.S.  Forest  Service 

c 

Bcaty  Uk« 

0512 

8t.  Francis 

L.  G.  Adamson 

B«*Ter  1  IK 

091B 

Harvey  B.  Skelton 

B«ebe 

0530 

White 

35  04 

91  53 

250 

MID 

Lowell  B.  Perkins 

Beecb  Grove 

0934 

Greene 

7 

36  09 

90  38 

398 

8A 

B.  B.  Haaaond 

3 

Beedeville 

P.  H.  BrecklDrldge 

Benton 

Saline 

Mrs.  Etta  C.  BurkB 

Barle  L.  Browne 

BerryvUle  4  KH 

0616 

Carroll 

6  2 

1150 

David  L.  Stldhaa 

Big  Pork 

0664 

Polk 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

Anna  H.  Llles 

3 

Big  Lake  Outlet 

HlBBlBBlppl 

3 

Black  Rock 

Lawrence 

Lee  W.  HcKenney 

3 

Blakely  HouotalD  Dun 

^orps  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

Blue  Mountain  Dun 

0798 

Tell 

35  06 

93  39 

455 

HID 

Corps  of  Engineers 

c 

Bluff  City  3  SW 

0800 

Nevada 

3 

33  41 

93  09 

360 

7* 

Paul  H.  Adaas 

3 

Blythevllle 

HlBBlBSlppl 

2  3  5 

7 

Boooevll le 

Cleo  E.  Yandell 

2  3  5 

c 

Van  Buren 

ThoaaB  H.  Pearaon 

c 

BougbtOD 

0848 

Kevada 

33  52 

93  20 

235 

7A 

Iris  Elmore  Wicker 

3 

Bradford 

0872 

White 

7 

35  25 

91  28 

240 

7A 

Marshall  Hlcknon 

3 

Brlnkley 

0936 

Monroe 

Robert  D.  Scbaefer 

2  3  5 

7  C 

Buffalo  Tover 

Beulah  F.  Fowler 

3 

Bull  Shoals  Dan 

1020 

Baxter 

Corps  of  Englneera 

C 

1052 

MlBSlaslppl 

2 

J5  49 

89  57 

240 

C.  A.  Hale 

3 

Cabot  4  8f 

1102 

Pulaski 

7 

34  57 

92  04 

289 

5P 

B.  H.  Walther 

Calico  Rock 

1132 

Uard 

Austin  D.  Harris 

3 

Caaden  1 

1152 

3 

Leonard  B.  Dlllwortt 

2  3  5 

7 

oUachlta 

3 

33  35 

Edith  Z.  Lehaan 

C 

Camp  Chaffee 

1172 

Sebastian 

35  18 

94  18 

419 

8A 

8A 

C^c  11  E  .  Staaps 

2  3  5 

Canaan  2  w 

1188 

7 

35  52 

92  44 

- 

HID 

CLOSED  -  -  -  -  " 

10/29/56 

Carlisle  1  BW 

1224 

Lonoke 

John  L.  Talt 

3 

Carpenter  Dan 

Garland 

Ark .  Pwr  A  Lgt  Co . 

C 

B.  F.  Northern 

3 

Clarksville 

1455 

Johnson 

35  28 

93  28 

.436 

® 

Dr.   Irving  F.  Bekch 

2  3  5 

CllntoD 

1492 

Van  Buren 

7 

35  35 

92  28 

510 

7A 

Earl  B.  Rlddtck 

3 

Cold  Springs  Guard  8ta 

1520 

Scott 

Margaret  Zornea 

3 

Coabs  3  8E 

MadlsoD 

Maude  C.  Brashears 

C 

Wllllaa  L.  Blnan 

C 

ConSay"  ^ 

1596 

Faulkner 

35  oe 

92  28 

316 

Clarence  S.  Wllllaai 

2  3  5 

Corning 

1632 

Clay 

7 

36  24 

90  35 

293 

7A 

7A 

Mrs.  Laura  Polk 

2  3  5 

7  C 

Baxter 

3/1/57 

Polk 

Joe  C.  Allen 

3 

Crosse tt  7  8 

D.a.  Forest  Service 

2  3  5 

Crrstal  Valley 

Pulaski 

Verna  Hae  Touog 

3 

Cunlns  Farn 

1768 

Lincoln 

1 

34  08 

91  35 

176 

6P 

6P 

Cuaalns  Prison  Fara 

2  3  5 

Pike 

Ferna  Jones  Tedder 

3 

C 

1829 

Faulkner 

Will  Ian  A .  Brown 

St^llle 

Tell 

J.   A.  Houdy 

3 

DaoTllle  SC8 

1835 

Soil  Conserv.  Berv 

C 

Dardanelle 

1838 

Tell 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

2  3  5 

1948 

2  3  5 

7 

Deraott 

I960 

Chicot 

3 

1968 

Prairie 

C.  J.  Rlster 

2  3  5 

Devils  Knob  1  SE 

19B2 

Johnson 

Earnest  C.  Caapbell 

2  3  5 

7 

2148 

2 

33  53 

91  30 

162 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Ouaas  2 

2150 

Desha 

Ark.  Pwr  A  Lgt  Co. 

C 

Eagle  Gap 

2204 

Scott 

3 

mi  Dorado  CAA  AP 

2300 

Dnlon 

D.  S.  Civil  Aero  Adi 

2  3  3 

2356 

Carroll 

36  24 

4 

Mabel  F.  Spray 

2  3  5 

7  C 

Evening  8hsde 

2366 

7 

36  05 

91  37 

490 

7* 

Opha  Wolfe 

Fayettevllle 

2442 

WashlngtoD 

36  05 

Charles  F .  Ford 

2  3  5 

PajrettevUle  CAA  AP 

2443 

7 

36  00 

D.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7 

2444 

Marloo* 

1 

36  06 

Dnlv.  of  Arkansas 

2  3  5 

«lippla  CAA  AP 

2528 

7 

36  18 

92  36 

700 

HID 

HID 

D.a.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

7 

Tordyce  6  W 

2540'DanaB 

3 

33  49 

92  31 

280 

5P 

5P 

Arkansas  For.  Conn. 

2  3  5 

2544 

Little  Blver 

4 

C 

Forrest  City 

2564 

St.  Francis 

5 

Thoaaa  A.  Moore 

C 

2574 

D.B.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Fort  Sattb  Water  Plant 

2578 

Crawford 

1 

35  39 

94  09 

793 

5P 

R.  J.  Schoeppe 

2  3  5 

Fountain  Bill 

2598 

Ashley 

3 

33  21 

91  50 

175 

6P 

3 

Fulton 

2870 

Beapstead 

4 

33  37 

3 

Georgetown 

2760 

White 

3 

2794 

7 

C.  Ell  Jordan 

2  3  5 

7  C 

Gleavood 

2842 

Pike 

3 

34  20 

93  33 

547 

7A 

Myrtle  I.  Price 

Grannls 

2908 

Polk 

4 

34  14 

94  20 

920 

SB 

7A 

George  T.  HcVay 

2  3  5 

Gravelly  2  EBE 

2922 

Tell 

1 

34  52 

Willie  Pendergrass 

3 

Gravette 

2930 

Benton 

1 

36  24 

94  28 

El son  B.  Schaldt 

3  3  ft 

7 

2946 

Carroll 

7 

Obed  B.  Wilson 

3 

Green  Mountain 

2952 

Stone 

7 

36  02 

92  12 

110 

CLOSED  ----- 

10/31/56 

Greenbrier 

2962 

Faulkner 

1 

35  14 

92  23 

360 

BA 

3 

Greenwood 

2976  Sebastian 

Dorothy  a.  Been 

3 

GurdoD  3  E 

3074 

Clark 

3 

33  54 

.  3 

3098 

CalbouQ 

33  32 

Soil  Cons.  Service 

3 

Hardy 

3132 

7 

36  19 

91  29 

36 

Theresa  Donaldson 

C 

BarrlBOD 

3164  I  Boone 

7 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

6P 

Bea  Gray  Beene 

2  3  5 

Beber  Springs  3  KE 

3228 

Cleburoe 

7 

35  32 

3 

Beber  Bprlnge  3  8* 

3230 

Cleburne 

7 

Wayne  Stark 

C 

3235 

Irene  B.  Tiako 

3 

Helena 

3242 

Phillips 

2 

34  32 

90  35 

200 

Charley  H.  Frlddell 

2  3  5 

Henderson  2  * 

3258 

Baxter 

7 

36  22 

92  16 

580 

7A 

Lucy  A.  Bentzlen 

3 

Hope  3  HE  , 

3428 

Heaps tend 

Cecil  H.  Bittle 

2  3  5  6 

C 

3438 

Nontgoaery 

3 

Horatio 

3442 

33  56 

Elizabeth  W.  Friday 

3 

Hot  Springs  1  RHE 

3466 

3 

34  31 

Rati  Park  Service 

2  3  5 

7 

Buntsvllle 

3540 

Madison 

7 

36  05 

93  44 

1453 

MID 

C 

Buttlg  Das 

3556 

GnloD 

3 

33  02 

3 

C 

Index 

3584 

Little  Blver 

4 

31  35 

94  03 

300 

8A 

W .  E .  HcDowel 1 

3 

3600 

7 

36  01 

93  11 

857 

7A 

Lottie  B.  Davis 

3 

JesBleVille 

3704 

Garland 

3 

34  42 

93  04 

730 

7A 

Lura  B.  Sykes 

3 

Jonesboro 

3734 

Craighead 

7 

35  50 

90  42 

345 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

Keo 

3862 

Lonoke 

1 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

2  3  5 

C 

Clngslaod  3  8SB 

3004 

Cleveland 

3 

33  50 

92  16 

214 

HID 

Lake  City 

3998 

Craighead 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

Tressa  St .  Clair 

3 

C 

4016 

35  26 

93  25 

550 

HID 

Ufil  ,    of  Arkannaa 

4060 

Pike 

3 

34  19 

93  51 

796 

7A 

Mabel  F.  Forrester 

3 

Lead  Bill 

4106 

7 

se  24 

92  54 

710 

7P 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

Lee  Creek  Guard  8ta. 

4116 

Crawford 

1 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

Howard  L.  Graves 

3 
3 

Leola 

4134 

3 

34  10 

93  35 

261 

7A 

J.   R.  Rhodes 

#Ltttle  Rock  VB  Airport 

4346 

Pulaski 

1 

34  44 

92  14 

257 

HID 

MID 

D.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Little  Bock  Flit.  PI. 

4350 

Pulaski 

1 

34  46 

92  19 

512 

HID 

L.  R.  Water  Worka 

3 
3 

Lost  Corner 

4324 

Pope 

7 

35  34 

92  50 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

Louana  3  BB 

433 

Union 

3 

33  32 

92  46 

130 

6F 

Flora  A.  Haallton 

Lurton 

438< 

Kewton 

7 

35  46 

93  05 

2007 

BA 

Lola  1.  Dollar 

3 

Badlson 

452E 

Bt.  Franc  IB 

5  35  00 

90  43 

215 

7t 

Loren  E.  Jones 

3 
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a 
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0. 

n 

1 

£ 

Magnolia  3  R 

454S 

Coluabla 

4 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

Magnolia  5  W 

4550 

Coluabla 

4 

33  20 

93  13 

360 

HID 

Ar  k .  Pwr  ft  Lg  t  Co . 

Malvern 

4562 

Hot  Bprlng 

3 

34  23 

93  49 

311 

5P 

9P 

Malvern  Fire  Dept . 

2-3  5 

4572 

91  32 

690 

SB 

7A 

John  H.  HcKee 

3  3  5  7 

Marl  anna  2  B 

4638 

Lee 

2 

34  44 

90  46 

234 

6P 

6P 

Harked  Tree 

4654 

Poinsett 

5 

35  32 

90  25 

229 

6P 

7A 

Wllllaa  H.  Crick 

Marshall 

4666 

7 

35  54 

92  38 

1050 

SS 

7A 

Marvell 

4678 

Phillips 

7 

34  33 

90  55 

195 

8A 

Sterlln  Wallace 

3 

4696 

Searcy 

7 

36  03 

,92  39 

749 

HID 

Helen  E.  AdBns 

C 

Helbouroe 

4746 

Izard 

7 

36  04 

91  54 

610 

7A 

Ivan  L.  Shrader 

Kent 

4756 

Polk 

3 

34  35 

94  15 

1207 

6P 

7A 

E.  W.  St.  John 

Hontlcello  3  8 

4900 

3 

33  35 

91  4B 

389 

5P 

5P 

Bill  Wells 

Hootrose 

4906 

Ashley 

3 

33  19 

91  29 

139 

HID 

Ark.  Pwr  ft  Lgt  Co. 

C 

Horobay  Lock  A  Dan 

4934 

Calhoun 

33  19 

92  27 

89 

7A 

Corps  of  Englaeere 

3  C 

Horrllton 

4938 

1 

35  07 

92  45 

5P 

7A 

Eama  S.  Leavell 

Hount  Ida 

4988 

■ontgoaery 

3 

34  33 

93  38 

7A 

5P 

Wtlllaa  E.  Black 

Mount  Magazine 

5010 

35  10 

93  41 

7P 

7P  D.S.   Forest  Service 

Mountain  Hone 

5036 

Baxter 

7 

36  30 

92  23 

800 

7P 

2  3  5 

Mountain  Boae  C.  of  B 

5038 

Baxter 

7 

36  20 

92  33 

800 

8A 

BA 

:orps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 

Mountain  View  1  B 

5046 

Stone 

7 

35  52 

93  06 

7A 

Nell    A.  Tapley 

Mulberry  6  NNE 

5072 

Franklin 

94  01 

Henry  C.  Arvln 

5110 

Pike 

3 

14  10 

93  43 

8A 

SA 

Corps  of  Engineers 

Nashville  Peach  Substa. 

5112 

Boward 

4 

34  00 

93  56 

950 

7A 

2  3  5 

Raahville  SC8 

5114 

4 

i33  57 

93  51 

373 

MID 

9oll  Cons.  Service 

C 

Nathan  4  WHW 

5158 

H^wSrd 

3 

34  07 

93  52 

7A 

Edna  J.  Westfall  * 

Newhope  3  E 

5174 

Pike 

3 

34  14 

93  50 

850 

7A 

Elsie  F.  Ward 

3 

5186 

Jackson 

7 

35  36 

91  17 

225 

SS 

Luther  D.  Suaaers  llr 

Ninrod  Daa 

5200 

1 

34  57 

93  10 

470 

BA 

8A 

Corps  of  Eng Ineers 

2  3  5  6  C 

Norfork  Dna 

5228 

92  15 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Odell 

5354 

Washington 

1 

35  48 

94  24 

1500 

7A 

Mrs.  Renzo  Hurst 

Oden  2  W 

5358 

Montgoaery 

3- 

34  3B 

93  48 

800 

7A 

Lorreta  W.  Jacobson 

3 

Okay 

5376 

Howard 

4 

33  46 

93  S3 

300 

5P 

5P 

J.  T.  BarglB 

Osceola 

5480 

HlBaisslppl 

2 

35  43 

89  59 

245 

6A 

Janes  F.  Jacks 

3 

Owensville 

S49B 

92  49 

8A 

Guy  Cook 

5508 

Franklin 

1 

35  29 

93  50 

396 

6P 

Burns  Wakefield 

2  3  5  7 

5514 

Johnson 

1 

35  3B 

93  27 

1900 

Maurice  R.  Brandt 

3 

Paragould 

5562 

Green 

5 

36  04 

90  39 

275 

Radio  Station  KDRS 

2  3  5 

Pans 

5576 

Logan 

35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

Frank  Taylor 

2  3  5 

S^ks"  ^  * 

5SS6 

90  35 

7A 

Corlne  D,  Gardner 

5591 

Scott 

\ 

34  48 

93  57 

668 

Bonar  K.  Hansard 

3 

Parthenon 

5602 

Hewton 

35  57 

93  15 

925 

MID 

Arthur  B.  Carlton 

C 

Perryvllle 

5694 

Perry 

1 

35  00 

92  49 

325 

5P 

2  3  5 

Pine  Bluff 

5754 

Jefferson 

1 

34  12 

92  00 

215 

7P 

7a 

Hary  T.  Scheu 

2  3  5  C 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

91  56 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

Pine  Ridge 

5760 

Montgoaery 

3 

34  35 

93  54 

840 

7A 

3 

5820 

Randolph 

7 

36  16 

90  59 

330 

5P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

Portland 

5866 

Ashley 

3 

33  14 

91  30 

122 

7A 

7A 

Hrs.    Pearl  Newton 

2  3  5 

5908 

3 

33  48 

93  23 

318 

7A 

R.    P.  Hanby 

2  3  5  C 

Prescott  SC8 

5910 

93  23 

HID 

Soil  Cons.  Service 

C 

Pyatt  1  MNW 

5970 

nlrloo 

7 

36  16 

93  51 

800 

MID 

Ona  V.  McLean 

Ratcllff 

6008 

1 

35  IB 

93  93 

463 

7A 

Lula  M.  Weeks 

3 

Ravana  1  NE 

6016 

Hlller 

33  04 

94  02 

250 

HID 

Bonny  L.  Allen 

C 

Reninel  Daa 

8103 

Bot  Spring 

3 

34  26 

93  54 

HID 

Ark.  Pwr  ft  Lgt  Co. 

c 

6174 

93  11 

8A 

J.  H.  Taney 

3 

Rogers 

624S 

Benton 

7 

36  20 

94  07 

1387 

SB 

BS 

Howard  Fowler 

2  3  5  7 

Bussel Ivllle 

6352 

35  18 

93  08 

360 

5P 

5P 

Wm.  W.  Spsuldlng 

2  3  5  6  7 

Saint  CharleB 

6376 

7 

34  23 

91  08 

200 

6A 

8A 

Fish  ft  wildlife  Serv 

2  3  5 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

5 

36  27 

300 

7A 

Will laa  S.  Buckley 

6403 

91  50 

7A 

Jas.  B.  Caldwell 

3 

Searcy 

6506 

White 

7 

35  15 

91  44 

245 

5P 

Adaa  C.  Melton 

2  3  5  7 

Sheridan  Tower 

6566 

Grant 

3 

92  21 

290 

6P 

6P 

Ark.  Forestry  Coaa. 

2  3  5 

Shirley  3  SE 

6586 

Van  Buren 

7 

35  38 

92  17 

910 

7A 

Maud  H.  Bradford 

3 

Slloan  Springs 

6624 

Benton 

1 

36  11 

94  33 

1150 

7A 

John  Brown  Unlv . 

2  3  5 

6698 

91  18 

HID 

CLOSED  ------ 
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Sparkaan  4  B 

6766 

Dallas 

3 

33  55 

92  48 

260 

7A 

Margatet  F.  Cordon 

3 

Staaps 

SS04 

Lafayette 

4 

33  22 

93  30 

270 

7A 

aubert  Baker 

3 

Star  City  2  8 

B820 

Lincoln 

3 

33  54 

91  51 

392 

7A 

Ark.  Forestry  Coaa 

3 

Steve 

5856 

Tell 

34  53 

93  19 

682 

7A 

r.  P.  Slas 

3 

Stuttgart 

6918 

91  32 

6P 

7A 

Seorge  L.  Clark 

Stuttgart  9  E3E 

6920 

Arkaasas 

\ 

34  28 

91  25 

198 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5  6  7  C 

S928 

1 

35  18 

93  39 

500 

S3 

7A 

Kew  SublBco  Abbey 

2  3  5 

7038 

4 

33  06 

93  27 

247 

7* 

Idella  0.  Norwood 

3 

Texarkana  WB  Airport 

7048 

Miller 

4 

33  27 

94  00 

361 

ilD 

HID 

J.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

1 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

6P 

\3.B.  Forest  Service 

2  3  5 
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7488 

S^^t 

34  54 

94  06 

675 

5P 

5P 

■llllan  D.  Blveos 

2  3  5      7  C 

7524 

91  21 

6P 

A.    H.  Fast 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

7 

36  OB 

90  56 

272 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adn 

2  3  5  7 

7582 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

6P 

Charley  L.  Sharp 

2  3  5 

Washita 

7592 

3 

34  3B 

93  32 

610 

7A 

Nora  Lee  Hayberry 

3 

Weat  Fork 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

HID 

Effle  D.  Little 

C 

Wheeling 

Fulton 

7 

36  19 

91  52 

680 

MID 

Thonas  W .  Cone 

C 

White  Rock 

7772 

Franklin 

35  41 

93  57 

22B5 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whltecliffs 

7812 

4 

33  48 

94  04 

290 

7A 

Mrs.    L.    U-  Snead 

3 

Wilson 

7912 

Mississippi 

2 

35  34 

90  02 

237 

5P 

D.  0.  Anderson 

2  3  5 

7950 

Yell 

34  57 

93  28 

350 

MID 

Hiles  B.  Turner 

C 

B053 

Cross 

5 

35  14 

90  47 

260 

SS 

88 

Drlan  Rogers 

2  3  5 

Tellvllle 

8084 

Marion 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Jess  Bo  iBboBon 

3 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  lofornatloD  reKardlng  the  climate  of  ArkaDsas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  tht  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  GS^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  Inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,  include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
Issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals, 
•f        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•        Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

(f        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
H        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  Table  5  for  detailed  dally 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


NWRC,   AiMEViLLE,   N.   C.   —  7-30-37  —  1500 


-  86  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMAT 


AL  DATA 


ARKANSAS 


JULY  1957 
Volume  LXII      No.  7 


ASHEVILLE:  1957 
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WEATHER  SUMMARY 


Heavy  showers  improved  crop  prospects  but  hampered 
field  work.  Hay  yields  were  generally  satisfactory 
although  the  rains  caused  some  losses.  Early-planted 
crops  made  good  to  excellent  progress.  With  con- 
tinued favorable  weather  and  a  late  frost  ,  the  late- 
planted  crops  were  expected  to  produce  good  yields. 
For  the  State  as  a  whole,  temperatures  averaged  near 
seasonal . 

Several  long  hot  spells  were  separated  by  very  brief 
periods  with  temperatures  below  seasonal.  Most  sta- 
tions registered  their  highest  temperatures  for  the 
month  near  the  middle  of  July  or  during  the  last  few 
days.  Monthly  maximums  were  in  the  upper  90' s  at 
most  stations  but  exceeded  100°  at  a  few  places. 
The  highest  temperature  for  the  State,  105°,  oc- 
curred at  Ozark  on  the  29th.  Afternoon  temperatures 
reached  90°  or  higher  on  20  days  or  more  at  most 
stations  and  on  almost  every  day  at  a  few  stations. 
The  coolest  mornings  were  the  6th,  12th,  and  25th. 
Most  stations  registered  their  lowest  temperatures 
for  the  month  on  those  dates.  Monthly  minimum  tem- 
peratures were  mostly  in  the  upper  50' s  and  the  lower 
60's.  The  lowest  temperature  for  the  State,  52°, 
occurred  at  Batesville  Livestock  on  the  6th.  Monthly 
mean  temperatures  ranged  from  77.3°  at  Turnpike  to 
84.8°  at  Fort  Smith  Weather  Bureau  Airport  Station. 
Temperatures  averaged  slightly  above  the  long-term 
means  over  the  western  sections  and  over  central 
Arkansas  and  slightly  below  the  25-year  averages 
over  the  northeastern  and  southeastern  counties. 

Thundershowers  were  general  over  northern  and  east- 
ern Arkansas  on  July  1  and  2.  A  number  of  stations 
received  substantial  amounts  from  the  storms.  Fair 
weather  prevailed  from  the  3d  to  15th  with  no  im- 
portant general  precipitation  during  the  period. 
However,  a  few  isolated  thundershowers  dumped  some 
generous  amounts  at  widely  separated  localities  on 
the  10th.  Rogers  received  2.40  inches  during  a  thun- 
derstorm on  that  date.  Thundershowers  occurred  fre- 
quently from  the  16th  to  24th.  Little  rain  of  im- 
portance fell  from  the  25th  to  28th.  A  few  heavy 
thundershowers  occurred  on  the  29th  and  many  sta- 
tions registered  their  greatest  daily  totals  on  the 
30th.  Several  stations  received  more  than  two  inches 
on  July  30  and  a  few  stations  received  more  than 
four  inches  on  that  date.  Monthly  totals  ranged 
from  0.67  inch  at  El  Dorado  Airport  to  9.98  inches 
at  Searcy.  Precipitation  was  quite  unevenly  dis- 
tributed over  the  State.  Areas  centered  around  El 
Dorado,  Prescott,  and  Ft.  Smith  received  light  rains. 
Heaviest  rains  fell  over  the  Searcy,  Eureka  Springs, 
Malvern,  Stamps,  and  Arkansas  City  vicinities.  Most 
counties  over  the  western  half  of  the  State  received 
less  than  average  rainfall  for  July.  Several  counties 
in  the  southwest  and  a  few  stations  in  the  extreme 
west  central  part  of  Arkansas  received  less  than 
half  their  long-term  means.  Several  stations,  mostly 
from  Searcy  to  the  northeast  corner  of  the  State, 
received  more  than  twice  their  25-year  averages. 

Heavy  rains  over  much  of  the  eastern  third  of  Ar- 
kansas during  the  first  two  days  of  July  hampered 
field  work.  Elsewhere,  the  weather  was  favorable 
for  outdoor  work  and  for  crop  growth  except  in  some 
parts  of  the  west  central  counties  where  some  flooded 
fields  were  too  wet  to  till.  The  few  isolated  showers 
which  fell  during  the  second  week  of  July  were  of 
little  consequence.  Farmers  made  much  progress  in 
cultivating  row  crops,  harvesting  hay,  and  plant- 
ing late  corn,  sorghums,  millet  and  sudan.  The  hot 
weather  was  favorable  for  crop  growth  but  many  areas 
needed  showers  because  the  surface  moisture  was  get- 
ting low  and  some  crops  were  beginning  to  suffer. 
The  hot  weather  continued  during  the  third  week  and 
the  drying  winds  further  depleted  the  surface  mois- 


ture. Widely  scattered  showers  fell  over  many  coun- 
ties but,  in  general,  the  weather  was  favorable  for 
cultivating  row  crops  and  harvesting  hay,  peaches, 
and  vegetables.  Showers  during  the  last  week  of 
July  interferred  with  haying  and  cultivating  late 
row  crops  in  some  areas  but  the  rains  were  needed. 
They  improved  the  crops  prospects.  Scattered  areas 
received  no  rain  but  the  drought  damage,  if  any, 
was  mostly  light.  i 

Cotton  made  satisfactory  progress  during  July.  Most 
fields  fruited  heavily  and  prospects  were  fair  to 
good.  Early  fields  had  large  bolls.  There  was  a 
large  acreage  of  very  late  cotton,  especially  in 
northeast  Arkansas.  Some  fields  which  did  not  getl 
enough  rain  were  irrigated  but  the  acreage  being! 
watered  was  limited.  Insect  pests  increased  andl 
considerable  poisoning  was  done  in  some  areas  but 
insect  outbreaks  were  not  considered  serious.  Rice 
made  good  progress  in  all  areas  and  prospects  were 
favorable . 

Early  corn  made  good  progress.  Some  late  fields 
needed  rain.  Fall  array  worms  and  ear  worms  were 
prevalent  in  many  counties  throughout  the  State  and, 
many  farmers  were  attempting  to  poison  the  pests 
Sorghums  did  well,  in  general,  but  some  areas  needed 
rain.  Much  excellent  quality  lespedeza  hay  was  baled; 
also  a  considerable  tonnage  of  grass  hay.  Late  fields 
of  lespedeza  in  some  parts  needed  rain.  Land  pre- 
paration for  seeding  winter  grain  was  getting  under 
way.  Most  pastures  continued  to  furnish  grazing; 
many  pastures  needed  rain.  Drying  pastures  and  hot 
weather  slowed  the  gains   in  some  herds  of  cattle. 

Tomato  harvest  was  completed  in  southern  Arkansas. 
A  good  crop  was  in  prospect  in  the  northern  coun- 
ties although  more  rain  was  needed.  Cucumber  har- 
vest was  completed.  Harvest  of  cantaloups,  melons, 
and  peaches  was  under  way. 


STORMS 

Damaging  thunderstorms  occurred  on  several  days  inj 
July.  On  the  early  morning  of  the  1st,  thunder-i 
storms,  accompanied  by  strong  winds  and  heavy  rains,* 
occurred  in  Benton,  Carroll,  Crawford,  Sebastian; 
and  Washington  Counties.  The  winds  damaged  power; 
lines,  roofs,  trees,  and  television  antennas.  The. 
rains  caused  local  flooding  and  property  damage  in 
Fort  Smith.  Several  hundred  young  turkeys  were  killedj 
in  the  storms.  During  the  afternoon  of  July  1,  strong 
winds  damaged  three  airplanes  and  destroyed  a  hangar 
three  miles  west  of  Conway.  Heavy  rain  accompanied 
the  storm.  On  the  evening  of  July  1,  thunderstorms 
caused  extensive  damage  to  houses,  other  buildings, 
and  trees,  in  Howard  and  Pike  Counties.  Some  hail 
fell  in  the  Antoine  area. 

On  the  18th,  in  the  early  afternoon,  lightning  des-' 
troyed  a  house  in  Independence  County.  Lightning 
destroyed  a  lumber  yard  and  lumber  processing  plant 
in  Malvern  on  the  evening  of  July  19.  Thunderstorm, 
activity  was  widespread  over  many  counties  on  the] 
29th  and  30th.  Strong  winds  on  those  dates  damagedi 
houses,  other  buildings,  signs,  television  antennas,; 
and  trees  in  Pulaski,  Lonoke,  Jefferson,  i^rairie,, 
White,  Jackson,  and  Clay  Counties.  Lightning  caused; 
scattered  damage.     Hail  fell  in  Clay  County.  J 


Lucius  W.  Dye 
CI imatologist 
weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 


-  83 


SUPPLEMENTAL  DATA  ^''^ansas 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

> 
9 

£ 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Duection 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

i- 

< 
o 
o 

< 
•  o 

o 

a 
o 
o 

u 

a 
o 

o 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

•ujiBhine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

ENE 

2't 

7.0 

27 

NW 

1 

62 

90 

54 

52 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

71 

3.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

SSW 

12 

7.6 

A7 

NE 

29 

60 

84 

53 

58 

3 

4 

1 

3 

0 

0 

11 

71 

4.9 

TEXARKANA  we  AIRPORT 

SSW 

13 

5.9 

89 

0 

5 

3 

0 

1 

0 

9 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 
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DEVILS  KNOB   1  SE 

87.7 

68.6 

78.2 

94 

17+ 

59 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

4.85 

2.38 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

FORT  SMITH  WB  AP 

R// 

96.3 

73.3 

84.8 

2.5 

104 

29 

65 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

.80 

1.76 

.48 

1 

-  .0 

0 

2 

0 

0 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

94.5 

66.4 

80.5 

101 

29 

56 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

2.14 

1  .04 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

UK Ann  1 3 

MENA 

92.6 

70.4 

81.5 

0.8 

99 

29 

61 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

1.71 

2.47 

.66 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

85.8 

69.5 

77.7 

92 

13 

65 

1  + 

0 

9 

0 

0 

0 

4.97 

1.50 

22 

.0 

0 

6 

4 

3 

OZARK 

95.3 

72.1 

83.7 

1.3 

105 

29 

62 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

2.87 

.23 

1.50 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

PARIS 

96.3 

70.0 

83.2 

103 

29 

60 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

1.33 

.54 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

RUSSELLVILLE 

94.  8M 

70. 5M 

82, 7M 

101 

29 

0 

0 

0 

0 

3.60 

1.65 

2 

.0 

0 

4 

2 

2 

SUBIACO 

96.4 

69.9 

83,2 

0.2 

104 

18 

60 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

1.37 

1.89 

.45 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

TURNPIKE 

85.8 

68.7 

77,3 

92 

18+ 

60 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

4.63 

3.02 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

WALDRON 

97.3 

68.7 

83,0 

104 

29 

58 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

4.07 

1.16 

17 

.0 

0 

5 

4 

3 

WHITE  ROCK 

87.5 

69.8 

78,7 

95 

29 

62 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

4.07 

1.38 

23 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

81,6 

0.7 

2.92 

.71 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

92.7 

69.0 

80,9 

98 

15+ 

62 

6+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.82 

1.12 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

BENTON 

92.8 

67.5 

80,2 

98 

15+ 

60 

6+ 

0 

24 

0 

0 

0 

3.42 

1.33 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

AM 

94.8 

68.1 

81,5 

100 

5  + 

59 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

3.06 

.88 

30 

.0 

0 

6 

3 

0 

CONWAY 

93.4 

68.8 

81.1 

1.6 

99 

29 

60 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

5.85 

2.11 

1.63 

30 

.0 

0 

5 

5 

4 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

94.4 

71.9 

83.2 

0.2 

104 

16 

65 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

3.96 

.15 

1.21 

23 

.0 

0 

6 

3 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

R// 

92.9 

72.5 

82.7 

0.8 

100 

15 

67 

6+ 

0 

26 

0 

0 

0 

2.80 

.30 

.97 

30 

.0 

0 

4 

3 

0 

MALVERN 

93.9 

69.3 

81.6 

99 

18 

62 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

6.48 

2.38 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

MORRILTON 

94.4 

69.8 

82.1 

0.1 

102 

29 

61 

26 

0 

28 

0 

0 

0 

3.39 

.49 

1.63 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

NIMROD  DAM 

AM 

95.  1 

67.8 

81.5 

102 

30 

59 

6 

0 

,28 

0 

0 

0 

2.42 

.12 

.66 

3 

.0 

0 

7 

3 

0 

PERRYVILLE 

96.0 

69.0 

82.0 

1.2 

101 

16+ 

59 

6+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3.  85 

1  .03 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

SHERIDAN  TOWER 

93.2 

72.1 

82.7 

100 

15 

63 

27 

0 

25 

0 

0 

0 

3.66 

1.45 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

81.8 

0.2 

3.78 

.12 

.0 

Sm  r*f«i«BC«  oot«»  followlDt  Statloa  Indax. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


JULY  195i 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

1  Departure  | 

from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  of  Da: 

Max, 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|.10  or  More 

1  .50  or  Morej 

3  • 
•gl 

s  > 

•°l 

FAST  CENTRAL  DIVISION 

1 

BRINKLEY 

92  •  1 M 

66  •  4M 

79.  3M 

-  2.2 

98 

15  + 

5  8 

1  2 

0 

0 

0 

0 

6.14 

2.4  1 

2.00 

30 

.0 

0 

5 

4 

DES  ART  AM 

91,4 

70.2 

80.8 

99 

1  7 

64 

1  2 

0 

23 

0 

0 

0 

9.15 

4.52 

30 

.0 

0 

9 

3 

HELENA 

91,5 

70.5 

81.0 

-  0.5 

9  7 

6  3 

6  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.02 

.  84 

1  .  30 

1 

•  0 

0 

6 

2 

KEG 

92  .  4 

69.0 

1  5 

6 1 

2  5 

0 

0 

0 

3.98 

1  •  60 

30 

•  0 

0 

^ 

3 

MARIANNA  2  S 

91,3 

6  8 ,  6M 

80*OM 

—  1.1 

97 

15  + 

5  8 

1 2 

0 

1 9 

0 

0 

0 

2.86 

.70 

•  89 

1 

.  0 

0 

4 

4 

SAINT  CHARLES  AM 

91.5 

70.9 

81.2 

97 

16 

54 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

7.  53 

2.22 

3 

.0 

0 

9 

4 

-i. 

STUTTGART 

93  .4 

71.9 

82.7 

0.4 

99 

15  + 

55 

12 

0 

25 

7.39 

3.13 

2.63 

30 

.0 

0 

6 

5 

-1 

STUTTGART   9  ESE  AM 

90.4 

71.4 

80.9 

95 

15 

54 

12 

0 

J  'L 

4.47 

1.67 

30 

.0 

0 

8 

3 

I'll 

WYNNE 

90.3 

68.4 

79.4 

96 

15  + 

50 

12 

0 

1  7 

4.43 

2.20 

30 

.0 

0 

5 

2 

-y 

D  I V  I S I  ON 

80.7 

-  0.8 

5.45 

1  .56 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

A5H00WN 

'1.0 

83.4 

101 

3  + 

6  3 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

3.55 

2.18 

24 

.0 

0 

5 

2 

m 

DE  QUEEN 

95  .  9 

70.3 

83.1 

103 

29 

50 

6 

0 

29 

0 

0 

0 

2.53 

1.45 

2  5 

.0 

0 

6 

2 

ifl 

HOPE  3  NE  AM 

9  3.0 

71.1 

82.1 

0.0 

100 

1  9 

65 

5 

0 

2  2 

0 

0 

0 

1.80 

2.77 

1.33 

2  5 

•  0 

0 

3 

1 

^1 

MOUNT  IDA 

94. 5M 

69.  IM 

8  1  .  SM 

1.6 

0 

2  8 

0 

0 

0 

2.30 

_ 

2.13 

1  .06 

3 

.0 

0 

5 

2 

iM 

NARROWS  DAM  AM 

94.  8 

68.2 

81.5 

101 

19 

50 

5 

0 

29 

0 

0 

0 

1.45 

.  39 

3 

•  0 

0 

5 

0 

oM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA  AM 

92.9 

70.4 

81.7 

99 

19  + 

54 

5  + 

0 

2  7 

0 

0 

0 

1.70 

.52 

25 

.0 

0 

4 

1 

oH 

OKAY 

95.1 

71.6 

83.4 

0.8 

100 

16  + 

64 

5 

0 

30 

0 

0 

0 

3.40 

- 

.69 

1.25 

3 

.0 

0 

5 

3 

i| 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

93.4 

73.1 

83.3 

0.4 

99 

29 

68 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

1  .95 

1  .99 

1  .01 

2  1 

.0 

0 

4 

1 

il 

D I V  I S I  ON 

82.5 

1  .0 

2.  34 

1.85 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

82.0 

1  8 

55 

25  + 

^ 

2  5 

0 

0 

0 

1  .  90 

1.98 

.  70 

.  0 

0 

5 

1 

0 

CAMDEN   1  AM 

93  0 

71.3 

82.2 

—  0.2 

98 

1  6 

5  3 

6 

0 

2  5 

0 

0 

0 

2.65 

1.99 

1.50 

2  2 

•  0 

0 

4 

1 

1 

EL  DORADO  CAA  AP 

92.9 

70.4 

81.7 

-  1.2 

100 

14 

52 

6 

0 

2  3 

0 

0 

0 

.67 

_ 

3.81 

.42 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORDYCE   6  W 

93. 9M 

71  .  IM 

02. 5M 

100 

18 

63 

6 

0 

0 

0 

0 

4.15 

2.24 

30 

.0 

0 

4 

2 

2  1 

MAGNOL I A  3  N 

93.4 

59.5 

81.5 

-  1.2 

99 

16 

50 

5 

0 

2  6 

^ 

0 

^ 

2.88 

- 

1  .40 

1.05 

23 

.0 

0 

5 

3 

PRESCOTT  AM 

2  7 

0 

0 

0 

0 

WARREN 

94.0 

70.9 

82.5 

-  0.4 

99 

10  + 

53 

5+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3.90 

1.69 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

U  1  V 1 b 1  UN 

82.1 

-  0.4 

2.42 

1.73 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

92  .  9 

69.2 

61.1 

-  0.3 

97 

15 

60 

5+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.67 

1.55 

2.17 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

92.4 

M 

M 

98 

15 

59 

12 

24 

0 

0 

0 

4.08 

1.66 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

DUMAS  1 

93.2 

70.9 

82.1 

-  1.1 

100 

15 

64 

6  + 

0 

24 

0 

0 

0 

5.03 

.39 

1.68 

30 

.0 

0 

5 

4 

4 

MONTICELLO  3  S 

92.  3 

68.5 

80.4 

97 

9  + 

59 

5 

0 

25 

0 

0 

o 

4.27 

1.81 

30 

.0 

0 

4 

3 

2 

PINE  BLUFF 

93.9 

72.6 

83.3 

0.1 

99 

15  + 

55 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

4.52 

.49 

2.53 

30 

.0 

0 

3 

3 

2 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

92.2 

59.9 

81.1 

9S 

4  + 

53 

6  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4.53 

1.25 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

PORTLAND  AM 

90.8 

70.7 

80.8 

-  1.0 

98 

10 

65 

3  + 

0 

18 

0 

0 

0 

4.94 

.85 

1.16 

3 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

81.5 

-  0.6 

4.43 

.02 

.0 

Precipitation 


0     DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED    IN  DIVISION  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ARKANSAS 
JULY  1957 


Day  o(  month 


2 

3 

4   1   5   1  6 

7  1   8  1  9 

10     11  12 

13  1  14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28 

29 

30 

3 

.62 

.60 

T 

.62 

1.40 

•  33 

•  34 

•  68 

.05 

T 

•  92 

•  56 

•  07 

1.45 

1.17 

■  c 

•  82 

•  20 

.60 

•  24 

T 

•  16 

T 

T 

T 

1.12 

*  15 

80 

•  29 

•  24 

.10 

•  20 

1.05 

.23 

T 

T 

.90 

T 

T 

.38 

1^01 

T 

•  90 

.04 

.  76 

.67 

.47 

.34 

1.15 

2.13 

'an 

•  83 

■  62 

.28 

.40 

.  17 

.21 

.  40 

.30 

.20 

•  30 

*30 

30 

1*03 

.06 

1 .  30 

•  67 

.52 

1.20 

.2  7 

.62 

•  9» 

T 

.10 

.02 

.95 

.02 

2.16 

.13 

.15 

•  95 

•  85 

•  61 

.40 

.09 

•  09 

.07 

•  74 

.46 

1.62 

^  *  30 

T 

•  21 

*  2  1 

.17 

T 

4.49 

*00 

*99 

Il5 

.48 

•  08 

.40 

.05 

.20 

•  16 

*21 

1.94 

T 

.14 

ise 

.  14 

.22 

.31 

1  .04 

•  34 

.30 

T 

.05 

T 

T 

T 

.06 

.05 

.30 

2.00 

.67 

1.70 

.06 

.80 

.01 

•  10 

T 

T 

•  19 

•  53 

.48 

.40 

.30 

.80 

1.66 

•  71 

•  25 

T 

.  76 

.02 

1.35 

.62 

.35 

•  42 

.33 

.42 

.57 

1.33 

.95 

•  94 

1  .50 

.51 

•  71 

2*16 

.45 

•  05 

.03 

•  22 

T 

1  .02 

1  .  70 

1.20 

T  .55 

*09 

.04 

.09 

.17 

1  .42 

.  59 

•  iiO 

•  16 

•  52 

*09 

T 

!48 

.24 

.10 

,55 

.78 

. 

.  U 

.  68 

.63 

•  33 

.76 

1.60 

.  16 

.  56 

•  18 

*  ' 

1  .96 

.17 

.65 

1.28 

.15 

.22 

.70 

.42 

1.35 

''' 

.82 

.04 

1  .02 

1  .42 

2.63 

•  14 

1  .  78 

•  97 

1.22 

2 .00 

T  .05 

•  87 

.  10 

.  69 

1.85 

.45 

.11 

.25 

.  74 

^•08 

2.30 

.09 

.06 

1.60 

T 

.22 

2,73 

•  95 

•  17 

1 .  73 

■  14 

.03 

•  05 

.02 

.04 

.02 

.63 

.12 

•  65 

•  40 

.05 

1  .  50 

•  05 

.20 

.45 

.26 

•  65 

•  01 

.  12 

.02 

.38 

•  01 

.05 

I*  56 

.38 

2.00 

.05 

.20 

2.36 

1.56 

•  06 

•  77 

.70 

1  .30 

1.18 

.92 

.53 

.09 

2,57 

■ 

1 .42 

.40 

.68 

2.79 

.18 

.15 

.16 

1.38 

1.02 

.35 

.40 

•  05 

•  20 

.05  .05 

.25 

.20 

.15 

^  'o  1 

*  85 

.65 

1^33 

.07 

.02 

1.00 

1.63 

.75 

1^96 

.04 

1.16 

T 

.90 

.69 

•  32 

.07 

.15 

•  05 

1.67 

.  38 

•  67 

.  36 

•  01 

•  12 

.17 

.26 

•  54 

•  02 

2.17 

.86 

•  28 

•  1  3 

.03 

•  56 

•  49 

•  03 

.03 

'1 1 

.17 

^•08 

T 

•  SO 

1*21 

1*66 

.08 

.30 

T 

.06 

.25 

.25 

.17 

.03 

•  85 

•  11 

.70 

•  14 

•05 

•  26 

1  .95 

.03 

.20 

*  Jo 

•  05 

59 

'  10 

*  P 

1  45 

* 

;«05 

•  10 

.11 

.69 

1.15 

>^15 

.27 

2^25 

T 

.25 

.39 

•  06 

.41 

•  05 

.  12 

.58 

4,  62 

t.es 

1.13 

•  17 

•  54 

.27 

.06 

•  05 

•  22 

2.36 

•  01 

.02 

S.03 

1  ^02 

•  02 

•  03 

•  16 

1  .00 

1  .66 

.67 

T 

01 

.0 

.15 

^  *42 

.02 

T.37 

2.56 

2^61 

T 

1*10 

.57 

.53 

.22 

3^34 

•  15 

.15 

T 

T 

T 

1.25 

i»02 

1  .02 

.23 

T 

T 

T 

1.70 

•  07 

.58 

•  99 

•  12 

.52 

.26 

.08 

.61 

.94 

•  65 

.04 

.29 

U20 

1.27 

1  ,90 

.06 

•  10 

.66 

^.15 

T 

T 

T 

1.45 

T 

.12 

.34 

2.24 

T 

.80 

.48 

Z.14 

1.04 

T 

.45 

.65 

1.20 

.23 

.27 

T 

.60 

•  03 

.13 

.04 

^•74 

T 

2.60 

.07 

.24 

.28 

.24 

T 

.44 

.97 

4.90 

J^97 

1.00 

•  73 

.03 

.03 

.13 

.01 

.01 

.03 

1.11 

.47 

.42 

S.41 

.48 

.41 

1.14 

1.34 

2.04 

1.06 

.21 

.01 

.04 

.08 

.  13 

.52 

T 

.07 

T 

T 

1.80 

1.37 

T 

.42 

.01 

?.33 

1.59 

'.2  7 

.47 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

3 

S  AMITY  3  HE 


«  APLIN  1  W 
■  ARKADELPHIA 

ARKANSAS  CITY 

ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

6EATY  LAKE 
I  BEAVER  1  SE 
I  BEECH  GROVE 

BEEDEVILLE 

BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  PORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHT ON 

BRADFORD 
BRIMKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUROETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE   1  SM 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB  1  SE 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYFTTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  HB  AP  R 
FT  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 
GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENWOOO 

GRANNIS 

gravelly  2  ese 
gravette 

green  forest 

greenbrier 

greenwood 

GURDON  3  E 
HAMBURG 

HAMPTON 
HARR I  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT  10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INOFX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUHELLE 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 
LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIAMNA  2  S 
MARKED  THEE 
MARSHALL 
MARVELL 


3.65 
3,55 
6.97 


4.14 
3.83 
4^82 
6^58 

3^98 
9.97 
3^26 


3^42 
2^80 
4.09 


5.81 
4.75 

4^e6 


.07     .10  .31 
1.31      .14  .30 
.13 


1.33 
.60 


.03  .05  1.06 
.23  ,09 

1 

.38 

.34      .19  .02 


.13      .04  .41 

T 

.82 


.42 
2.02 
.11  2.92 
.45 

.19 


1.60 
.59  1.05 
.23  1.83 
2.00 


1.58  .<»3 
.06  .77  .97 
.95  1.52 


.05 
1.95 

,28 
2,36 

1.43 
.56 


iot«B  follmlDi  station  tndaa. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Conticued 


olODon 

Total 

Day  of  month 

2 

3 

4  1  5  1  6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

 L 

23 

 L. 

24 

25  26 

 1  1 

27 

28 

29 

30 

MELBOURNE 

3.32 

.26 

1.69 

1  .03 

•  02 

•  28 

*n? 

'ftl 

.29 

1.71 

.12 

.21 

.03 

.02 

MONT  1 CE  LLC  3  S 

1.33 

MOROBAY  L  AND  0  NO  0 

6.70 

.59 

.04 

.69 

U46 

MORR I LTON 

3.39 

•  16 

•  23 

1.63 

•  07 

T 

.02 

T 

•  02 

T 

1.24 

MOUNT  IDA 

2.30 

1.06 

■ 

•  20 

•  51 

MOUNT  MAGAZINE 

4.97 

•  15 

*43 

MOUN  TAIN  HOM  E 

1.66 

.27 

•  38 

.46 

.  10 

24 

.60 

*  35 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

4.4S 

.29 

1.51 

T 

■  28 

.14 

.35 

.05 

* 

MOUNT AIN  VIEW  1  E 

3.14 

*  64 

1  .49 

1 

.06 

T 

•  76 

MULBERRY  6  NNE 

2.96 

1  .04 

•  05 

NARROWS  DAM 

1.46 

.39 

.  36 

.08 

.29 

'  a 

'it 

•  27 

NASHV ILLE   PEACH  SUB5TA 

•  24 

*35 

*  13 

.06 

NATHAN  4  HNW 

1.65 

•  56 

*46 

05 

NEWHOPE  3  E 

4.05 

•  55 

.87 

1.58 

1.05 

NEWPORT 

7.13 

.87 

1.47 

.05 

.51 

.59 

•  12 

.  14 

1  .84 

1  .  54 

NIMROD  DAM 

2.42 

.50 

.  10 

.66 

.26 

•  15 

.  SO 

.90 

.  10 

ooen*"?  W 

2.51 

.36 

.20 

.04 

.16 

.42 

.74 

OKAY 

3.40 

1.26 

.75 

.24 

.04 

.07 

!94 

.10 

OSCEOLA 

3.79 

»35 

.19 

•  42 

.05 

1  .33 

.  1  5 

OWENSVILLE 

6.07 

.02 

T 

.25 

OZARK 

1.50 

•  06 

.02 

*  18 

OZONE 

1.95 

•  66 

.12 

.22 

05 

• 

'  10 
* 

58 

'22 

PARAGOULD 

6.S6 

.02 

.46 

•  62 

.79 

.42 

.68 

2.04 

1.82 

PARIS 

1.33 

.26 

*no 

.54 

.03 

PARKIN  2  W 

3.56 

1  .07 

■  55 

.05 

.09 

*t? 

1  .40 

PARKS 

•  1 1 

.21 

1.50 

.28 

• 

1.51 

PERRWILLE 

3.85 

•  29 

*  62 

.21 

47 

4  1 

62 

1  03 

PINE  BLUFF 

4.52 

1  .32 

.03 

.04 

.01 

.02 

.01 

.55 

2,53 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

4.53 

T 

.21 

•  25 

•  35 

.03 

* 

.94 

1.26 

PINE  RIOGE 

3.23 

.07 

*  31 

POCAHONTAS  1 

.08 

•  15 

.07 

.04 

.  12 

.20 

I  .86 

1.20 

PORTLAND 

4.94 

1.16 

55 

*15 

85 

56 

1*05 

PRESCOTT 

.61 

.03 

T 

.55 

.06 

T 

.06 

.06 

.05 

BATCLIFF 

1.64 

•  70 

a  14 

RISON 

3.60 

.53 

1.03 

.11 

.05 

1,80 

ROGERS 

2.00 

2 -40 

T 

T 

RUSSELLVILLE 

3.60 

.33 

1*65 

.09 

.08 

1*10 

'o4 

SAINT  CHARLES 

7.63 

.09 

.45 

2.22 

.40 

.23 

.24 

.20 

.05 

.53 

2^15 

SAINT  FRANCIS 

7,75 

•  10 

4.49 

.  33 

.19 

.27 

2^~37 

SALEM 

6.13 

.66 

■  14 

1  15 

.25 

1.84 

1  .96 

SEARCY 

•  10 

2*  76 

•  65 

.02 

.03 

SHERIDAN  TOWER 

3.56 

1 

T 

73 

*  28 

1*45 

SHIRLEY  3  SE 

3.79 

1.61 

T 

.23 

.55 

1.40 

SI  LOAM  SPRINGS 

1.42 

•  23 

SPARKMAN  4  E 

6.14 

1.25 

.49 

1  .90 

STAMPS 

6.25 

ni 

2.55 

•  40 

STAR  CITY  2  S 

5.14 

•  05 

1  *20 
* 

*24 

23 

2*23 

STEVE 

3.94 

•  65 

!55 

•  66 

.41 

.80 

.36 

•  51 

STUTTGART 

7.39 

STUTTGART   9  ESE 

4.47 

•  31 

.92 

.22 

.  10 

*  e 

•  6, 

1.67 

SUBIACO 

•  45 

•  05 

•  05 

.40 

TAYLOR 

2.44 

61 

01 

T 

*89 

.64 

TEXARKANA  W6  AP  R// 

1.95 

.42 

•  12 

.04 

.13 

1.01 

.09 

.03 

.06 

.05 

TURNPIKE 

4.63 

3.02 

T 

•  08 

.02 

.02 

.79 

.65 

.06 

WALDRON 

4.07 

WALNUT  CROVE 

6.25 

1  .29 

•  62 

T 

T 

.55 

1  .20 

T 

T 

.82 

1.25 

T 

.52 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

3.65 

.17 

.05 

.02 

.22 

.34 

1.12 

1.73 

WARREN 

3.90 

.59 

.01 

.07 

.19 

.30 

.  1  3 

.  64 

1.69 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

4.07 

.75 

.08 

.05 

.46 

1.38 

1.33 

WHITECLIFFS 

2.46 

.46 

1.20 

.26 

.26 

.26 

WILSON 

4.56 

.03 

1.32 

.50 

1.27 

.75 

WYNNE 

4.43 

1.21 

.02 

.13 

.03 

.44 

T 

.38 

.02 

2.20 

YELLVILLF 

5.41 

.03 

3.50 

.08 

.15 

■  13 

.03 

.95 

•  50 

.04 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

cn 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

8* 

69 

93 

70 

90 
67 

96 
74 

95 
72 

89 
62 

90 
65 

94 

65 

95 
68 

94 

72 

93 
65 

93 
69 

92 
69 

96 
70 

9a 

71 

97 
72 

95 
69 

97 
72 

96 

69 

95 

70 

89 
71 

as 

72 

87 
72 

84 

87 

90 

93 

98 

96 

97 

92 

92.7 
69.0 

ARKAOELPHI* 

MAX 
MIN 

96 
75 

91 
72 

92 
69 

95 
76 

94 
74 

90 
66 

91 
66 

93 
66 

97 
70 

95 

75 

92 
69 

94 

72 

95 
68 

96 

70 

98 
72 

98 

75 

98 
73 

99 

73 

98 

70 

92 

70 

91 
73 

82 
73 

89 

72 

86 

75 

88 

91 

94 

97 

98 

94 

92 

93.1 
70.9 

XSMOOVN 

MAX 
MIN 

92 
75 

96 
75 

101 
70 

101 
73 

100 

72 

92 
63 

91 
65 

95 
64 

97 
69 

98 

70 

96 
71 

97 
71 

98 

73 

98 
70 

99 
69 

99 

72 

100 
74 

101 

72 

98 

72 

92 
74 

95 
74 

92 

89 

92 

90 

91 

95 

96 

100 

95 

93 

95.8 
71.0 

MLD  KNOB 

MAX 

MIN 

as 

67 

87 
68 

91 
65 

95 
74 

88 
74 

90 
64 

90 
66 

92 
63 

95 
65 

92 
69 

90 
66 

93 
60 

93 
62 

95 
66 

97 
67 

94 
69 

95 

66 

95 

71 

91 
66 

89 
71 

91 

70 

91 
71 

90 
71 

85 

85 

90 

92 

94 

94 

90 

89 

91.3 
67.4 

BATESVtLLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

aa 
6a 

85 
66 

82 
61 

90 
69 

95 
62 

89 

52 

90 
61 

91 
66 

94 
68 

95 
66 

95 
62 

92 
62 

95 
66 

96 
69 

100 
69 

102 
67 

97 
66 

97 
71 

96 

67 

91 
69 

90 
68 

91 

93 
7 1 

93 

86 

87 

92 

90 

96 

96 

84 

92.2 
65.9 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

a7 

71 

84 

69 

90 
64 

94 

72 

92 
69 

91 
58 

91 
61 

92 
64 

94 

65 

94 
67 

92 
64 

94 
62 

95 
64 

96 
66 

100 
70 

95 

69 

98 

66 

97 
72 

91 
68 

91 
70 

92 
69 

91 

72 

92 
71 

86 
72 

86 

58 

90 
5  8 

92 
65 

92 

92 

86 

91.9 
67.0 

BENTON 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

93 
68 

91 
69 

89 
60 

90 
62 

93 
61 

97 
65 

93 
73 

93 
65 

94 
67 

95 
65 

96 
67 

98 
69 

96 

98 

97 

96 

96 

88 

88 

89 

87 

as 

89 

93 

95 

97 

90 

92 

92.8 
67.5 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

86 
65 

94 

71 

95 
70 

95 
74 

85 

57 

90 
57 

93 
65 

93 
66 

92 

67 

89 
71 

92 
67 

95 

6a 

96 

70 

96 
69 

95 
68 

96 

70 

97 
66 

96 
68 

95 
69 

90 
67 

91 
68 

89 
68 

80 
70 

85 
68 

87 
61 

89 
61 

94 

66 

98 
72 

99 
71 

90 
68 

91 
66 

92.0 
67.3 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

89 
71 

87 
67 

9( 

68 

97 

72 

100 
74 

92 

59 

93 
64 

92 
63 

96 
64 

98 

70 

97 
64 

97 
69 

96 
69 

98 
68 

100 
67 

98 
71 

100 
68 

100 
68 

98 

70 

100 
70 

91 
74 

91 

71 

92 
70 

90 
73 

88 

65 

90 
61 

91 
63 

95 
68 

97 
70 

98 
70 

90 
69 

94.  8 
68.  1 

BLYTHEYILLE 

MAX 

MIN 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

a9 

70 

96 

70 

97 
71 

98 
74 

90 
69 

93 
60 

97 
66 

97 
65 

98 
66 

9a 

76 

9a 

69 

99 
74 

99 
74 

101 
69 

100 

70 

100 
70 

101 
71 

102 
70 

99 
71 

95 

71 

91 

73 

92 
73 

97 
71 

89 

70 

90 
68 

93 
63 

97 
70 

100 
70 

102 
72 

93 
74 

95 

69 

96.3 
70.0 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

83 

67 

88 

65 

89 
67 

95 
69 

85 
69 

89 
61 

89 
62 

90 
63 

96 
62 

96 
68 

92 
63 

95 
58 

96 
64 

95 
68 

98 
65 

96 
71 

98 
68 

97 

70 

97 
68 

90 
68 

90 

67 

91 
70 

89 
73 

85 
72 

94 
63 

92.1 
66.4 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

93 
75 

88 

73 

95 

71 

95 
74 

97 

73 

90 
6'3 

91 
65 

90 
65 

95 
71 

96 
74 

95 
70 

94 

71 

94 

67 

95 
71 

97 
72 

98 

73 

97 
72 

97 
76 

96 
76 

96 

69 

90 
74 

91 

75 

85 

73 

89 
75 

89 

70 

89 
72 

90 
65 

94 

70 

96 
75 

96 
68 

86 
72 

93.0 
71.3 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

at 

70 

90 
70 

96 

73 

97 
73 

98 

72 

90 
63 

93 
69 

95 

67 

95 
68 

96 
75 

93 

70 

95 

73 

98 
74 

98 

70 

98 
71 

96 
73 

98 

73 

99 
72 

98 
73 

98 

73 

95 
73 

91 
74 

90 

73 

95 
73 

88 
69 

90 
67 

92 
71 

96 
75 

101 
73 

103 
76 

95 
72 

95.2 
71.5 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
63 

96 
72 

94 
72 

98 

75 

90 
70 

90 
60 

92 
66 

94 
66 

96 
67 

92 
73 

93 
64 

97 
72 

98 
74 

98 
72 

9a 

72 

98 
71 

100 

99 

99 

93 
72 

86 
72 

94 
72 

93 

89 
64 

ee 

92 

96 

102 

103 

96 
6S 

93 
7 1 

94.  7 
69.2 

CONWAr 

MAX 
MIN 

87 
67 

90 
69 

91 
69 

96 

76 

96 

72 

89 

61 

91 
64 

94 

64 

97 
64 

95 

73 

92 
64 

95 
68 

94 

69 

98 
68 

98 

71 

98 

72 

97 
70 

98 

73 

95 
69 

90 

72 

92 
74 

90 
74 

93 

72 

87 
73 

87 
60 

90 
61 

94 

65 

97 
72 

99 
71 

94 

67 

92 
68 

93.4 
68.  8 

COIMING 

MAX 
MIN 

85 

65 

80 
67 

89 

65 

95 

71 

87 
65 

91 
61 

93 
64 

95 

68 

91 

70 

85 
65 

90 
62 

95 

60 

96 
65 

99 
72 

95 
68 

96 

68 

9e 

72 

97 
71 

92 

71 

91 

71 

93 
66 

93 

72 

91 

73 

84 

70 

87 

58 

93 
62 

90 
69 

85 

70 

85 

67 

88 

67 

90 
71 

90.9 
67.4 

CHOSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

90 
75 

91 

72 

93 
69 

96 

72 

93 

72 

90 
60 

93 
60 

95 
64 

96 

71 

95 
72 

91 
65 

93 
62 

96 
67 

95 
65 

96 
69 

97 
71 

95 

70 

96 
71 

95 

70 

92 
70 

90 
73 

89 
74 

67 
74 

89 
73 

89 
71 

92 
65 

94 

70 

95 

69 

95 

70 

92 
69 

90 
70 

92.9 
69.2 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
68 

89 
66 

95 

70 

93 

72 

88 

61 

90 
60 

93 
64 

96 

70 

96 
69 

91 
63 

94 

59 

96 
64 

97 
68 

98 
66 

96 
71 

97 
67 

96 
69 

94 
68 

90 
69 

88 

70 

87 

99 

87 

88 

90 

94 

94 

95 

92 

91 

92.4 

DAKDANELLE 

MAX 
MIN 

87 
7* 

95 
72 

91 

73 

96 

77 

94 

73 

88 
64 

91 

70 

92 
68 

93 
71 

92 
75 

90 
68 

93 

73 

95 

75 

96 
73 

96 
74 

97 
74 

97 
73 

98 
73 

95 
71 

96 
75 

91 
75 

91 
74 

87 
73 

86 
75 

87 
65 

89 
64 

93 
68 

97 
75 

99 
76 

95 
71 

91 
71 

92.8 
72  .0 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

a« 

74 

97 
70 

100 
67 

99 

71 

93 
67 

93 

60 

93 
64 

97 
64 

98 
65 

98 

67 

97 
71 

98 
72 

98 

72 

102 
70 

98 
71 

98 

72 

100 
73 

102 
74 

96 
73 

92 
68 

93 
74 

93 
74 

92 
72 

88 
73 

92 

72 

92 
68 

95 

70 

100 
73 

103 
71 

93 
73 

94 
74 

95.9 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

82 
66 

85 
68 

90 
69 

90 

72 

97 
74 

87 

66 

91 
66 

90 
67 

94 

72 

97 
72 

91 
67 

91 
64 

92 
68 

96 
72 

95 
73 

98 

72 

99 

72 

96 

72 

96 

70 

92 
73 

88 

73 

90 
74 

90 
74 

89 
73 

85 
66 

87 
66 

90 
70 

92 
72 

94 
74 

95 
68 

84 
70 

91.4 

DEVILS  ICNOB  1  SE 

MAX 
MIN 

80 
64 

90 
69 

•  7 
69 

91 
72 

■9 

63 

84 

60 

87 

68 

88 

66 

90 
67 

86 

69 

89 
69 

89 

70 

91 

71 

90 
71 

93 
73 

91 

72 

94 

73 

93 
75 

89 

67 

87 
67 

62 
69 

84 

69 

80 
69 

78 
67 

61 

59 

84 
64 

88 
68 

93 
72 

94 
76 

91 

71 

85 

68 

87.7 

DUMAS  1 

MAX 

MIN 

8« 
74 

92 

72 

90 
69 

98 

73 

88 

76 

88 

64 

92 
65 

95 
69 

98 
69 

91 
71 

90 
69 

95 
64 

98 

70 

99 
71 

100 
72 

99 
74 

98 

73 

98 

74 

96 
71 

93 

73 

91 

73 

89 

74 

93 
75 

87 
74 

88 
67 

91 
67 

93 
74 

95 

72 

96 
75 

88 
69 

91 
64 

93.2 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
74 

90 
75 

94 

70 

94 

76 

88 

69 

89 

62 

93 
63 

93 
64 

97 
72 

95 
74 

93 
71 

96 
68 

97 
67 

100 
69 

98 

71 

99 

72 

96 

73 

97 
73 

96 
69 

90 
70 

91 
72 

85 

73 

88 

73 

85 
74 

88 

70 

aa 

65 

93 
67 

96 
71 

98 
74 

89 
69 

94 

72 

92.9 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
67 

91 
70 

93 
71 

94 

71 

87 
58 

89 

59 

91 
69 

90 
67 

93 
71 

87 

70 

92 
64 

93 

71 

94 

74 

95 

70 

94 

72 

95 

71 

96 

72 

95 

69 

92 
68 

88 
68 

89 

69 

88 

70 

90 
71 

83 

70 

85 

60 

89 
59 

93 

70 

97 
74 

98 
74 

92 
72 

90 
67 

91.2 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

84 

67 

93 
74 

95 

72 

95 
75 

86 

62 

91 

58 

94 

72 

92 
69 

93 

71 

90 
71 

93 

70 

94 
71 

97 
74 

96 
73 

95 

71 

95 

73 

95 

73 

95 

70 

95 

71 

87 

72 

89 

71 

89 
71 

89 
71 

86 

71 

87 
66 

88 
63 

94 

71 

97 

75 

99 
74 

92 
72 

92 
70 

92.2 

FAVETTEVILLE  CAA  AP 

MAX 
HIN 

83 
68 

94 

72 

92 
71 

95 

74 

85 

60 

8* 

56 

91 

71 

91 
69 

93 
68 

91 
69 

93 
65 

93 

70 

96 
73 

96 
69 

96 
49 

94 

70 

96 
69 

97 
68 

93 
69 

86 
69 

87 
70 

90 
69 

90 
71 

84 

73 

86 

62 

87 
62 

92 
68 

95 

75 

99 
71 

90 
70 

90 
68 

91.4 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
66 

93 
72 

93 

70 

94 
74 

90 
61 

89 
55 

91 
68 

90 
68 

93 
67 

91 
66 

93 
65 

93 
70 

96 

72 

96 
69 

95 
48 

94 

68 

95 

70 

95 

67 

94 

67 

92 
67 

90 
67 

90 
66 

69 

69 

84 

68 

87 
61 

88 
59 

92 
66 

98 

71 

98 
69 

96 
68 

91 
66 

92.2 

FLIPPtN  CAA  AP 

MAX 

MIN 

81 
69 

85 
69 

91 
65 

96 
72 

85 

63 

89 

58 

93 
63 

93 
64 

92 
68 

85 

66 

92 
65 

95 

69 

97 
72 

97 
70 

96 

70 

97 
68 

98 
69 

99 

70 

93 
68 

91 

70 

92 
70 

91 
69 

91 

71 

86 
64 

87 
58 

89 
59 

93 
64 

95 
73 

100 
71 

88 
68 

92 
67 

91.9 

FORDYCE  «  W 

MAX 
MIN 

90 
75 

92 
76 

69 

97 

95 

63 

91 

65 

95 
71 

97 
72 

96 

72 

93 
67 

95 

70 

96 
69 

97 
74 

98 

75 

97 
74 

98 

72 

100 
75 

96 
68 

90 
73 

87 

73 

89 

73 

88 
74 

88 

68 

91 

67 

94 
69 

95 
74 

96 
70 

93.9 

FORT  SMITH  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 

97 

99 

101 

90 

94 

97 

97 

97 

96 

96 

99 

99 

98 

100 
75 

100 
75 

100 
75 

100 
75 

98 
74 

94 

75 

93 
75 

89 

75 

95 

74 

88 

74 

92 

70 

92 
68 

97 
72 

102 
76 

104 
75 

95 

77 

96 
73 

96.3 
73.3 

FT  SMITH  KATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88 

95 

94 

70 

96 
7j 

93 

94 

56 

92 

93 
63 

94 
63 

94 

68 

94 
64 

96 

67 

97 
66 

97 
66 

97 
48 

98 

67 

99 
68 

100 
67 

99 

67 

95 

69 

91 

72 

91 

70 

90 
66 

86 

67 

90 

62 

90 

60 

94 

63 

98 
68 

101 
67 

100 
70 

95 
66 

94.5 

GILBERT 

MAX 
MIN 

87 
67 

90 

93 

98 

72 

92 

90 
57 

94 

94 
61 

95 

89 
70 

91 
64 

95 
67 

98 
67 

98 
64 

91 
47 

98 

67 

98 

67 

100 
70 

95 

67 

92 
69 

93 
70 

94 
69 

95 
68 

87 

70 

87 
60 

90 
60 

94 
63 

98 
67 

99 
68 

93 
68 

92 
68 

93.8 

6RANN I S 

MAX 
MIN 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

85 

66 

94 

71 

93 
71 

92 
73 

85 

56 

88 

59 

91 

67 

91 
65 

93 
67 

89 

71 

92 
65 

93 
72 

95 
70 

96 
69 

»4 
44 

94 

68 

95 
68 

97 
69 

95 
69 

90 
69 

91 

70 

88 
68 

92 
69 

87 
67 

89 
62 

89 
61 

95 
67 

99 

72 

101 
73 

94 
69 

93 
68 

92.3 

HARRISON 

MAX 
MIN 

86 
66 

92 

70 

94 

70 

97 
74 

88 

60 

90 
56 

94 

67 

94 

66 

94 

66 

90 
70 

91 
65 

92 
69 

96 

72 

97 
70 

97 
69 

96 
68 

97 
69 

99 
67 

94 

66 

90 
70 

90 
71 

93 
68 

90 
69 

86 

70 

85 
61 

92 
65 

96 
66 

99 

98 
72 

91 
67 

92 
67 

92.9 
67.6 

HELENA 

MAX 
MIN 

85 

73 

81 
69 

90 
70 

95 
70 

89 
76 

89 
63 

92 
64 

93 
68 

97 
71 

91 

73 

91 
68 

95 
63 

95 

70 

96 
71 

97 
72 

95 

72 

97 

73 

93 

70 

94 

72 

88 

73 

91 

72 

88 
74 

90 
74 

85 

73 

90 
66 

93 
68 

93 
71 

95 

71 

90 
75 

87 
69 

90 
71 

91.5 
70.5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
75 

86 

75 

93 
69 

95 

73 

96 

75 

88 
65 

89 
66 

91 

68 

94 

71 

96 
73 

97 
70 

93 

72 

96 
69 

95 
70 

97 
74 

97 
74 

98 

72 

99 
74 

100 
71 

97 
70 

92 
73 

93 
73 

86 
72 

89 
73 

85 

70 

88 
66 

89 
66 

93 
70 

94 
75 

98 
69 

88 

70 

93.0 
71.1 

8m  r«fer«DCC  sot«s  follo«ln(  fltatlon  Ind*i, 

-  93  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


aricansa;' 

JULY  195' 


Station 

Day  01  Month 

1 

■>  1 
'  1 

3 

4 

5 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

87 

95 

95 

97 

93 

93 

93 

96 

100 

96 

96 

96 

97 

98 

100 

104 

97 

95 

99 

93 

65 

87 

84 

89 

92 

91 

94 

97 

100 

94 

94 

MIN 

75 

71 

69 

77 

71 

65 

69 

71 

72 

75 

69 

74 

73 

75 

76 

76 

74 

73 

71 

71 

75 

74 

71 

74 

67 

66 

67 

75 

76 

66 

70 

J0NE5B0R0 

MAX 

65 

82 

90 

96 

93 

91 

93 

94 

94 

69 

90 

95 

96 

98 

99 

94 

96 

94 

91 

89 

93 

93 

93 

63 

85 

92 

92 

87 

86 

86 

86 

MIN 

69 

71 

68 

73 

71 

63 

66 

71 

73 

68 

67 

66 

72 

75 

70 

71 

73 

77 

71 

73 

71 

74 

75 

70 

63 

66 

73 

71 

70 

69 

73 

KEO 

MAX 

65 

90 

90 

96 

93 

66 

90 

93 

96 

93 

91 

95 

97 

96 

99 

97 

96 

97 

92 

89 

91 

68 

90 

86 

89 

90 

92 

97 

97 

92 

90 

MIN 

66 

72 

70 

72 

73 

61 

62 

65 

66 

73 

66 

63 

63 

66 

70 

73 

70 

73 

70 

72 

74 

73 

73 

73 

62 

63 

69 

71 

74 

66 

69 

LEAD  HILL 

MAX 

63 

90 

93 

97 

68 

86 

94 

94 

93 

93 

92 

94 

97 

97 

96 

97 

96 

99 

95 

92 

93 

94 

85 

69 

69 

91 

95 

99 

99 

90 

93 

MIN 

69 

69 

68 

73 

61 

57 

65 

65 

68 

69 

65 

70 

71 

75 

70 

70 

69 

69 

66 

70 

70 

70 

71 

71 

56 

57 

67 

70 

72 

69 

69 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

MAX 

86 

92 

93 

96 

90 

89 

93 

95 

98 

91 

92 

95 

96 

96 

100 

97 

96 

99 

94 

90 

91 

90 

92 

67 

67 

90 

95 

96 

99 

81 

90 

MIN 

70 

75 

73 

75 

73 

67 

69 

70 

72 

76 

71 

72 

71 

74 

74 

77 

74 

73 

73 

75 

75 

75 

75 

74 

67 

67 

73 

76 

69 

69 

72 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 

91 

93 

97 

96 

95 

89 

91 

95 

96 

97 

93 

94 

96 

97 

98 

99 

96 

96 

95 

93 

92 

85 

86 

66 

86 

90 

92 

95 

97 

94 

90 

MIN 

74 

74 

73 

75 

71 

60 

63 

64 

71 

71 

68 

69 

63 

66 

69 

72 

71 

74 

70 

69 

72 

71 

72 

73 

69 

65 

64 

70 

73 

69 

70 

MALVERN 

MAX 

89 

94 

94 

96 

94 

91 

92 

94 

97 

94 

93 

95 

95 

96 

96 

98 

96 

99 

97 

94 

92 

90 

90 

88 

89 

90 

93 

96 

97 

95 

93 

MIN 

75 

71 

69 

72 

74 

62 

63 

63 

72 

74 

63 

74 

64 

63 

68 

73 

72 

71 

68 

71 

73 

74 

73 

75 

66 

63 

64 

71 

70 

67 

69 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

85 

84 

90 

97 

66 

90 

93 

95 

91 

86 

91 

95 

99 

99 

95 

95 

98 

95 

92 

90 

92 

92 

91 

65 

65 

90 

93 

88 

90 

89 

90 

MIN 

64 

68 

61 

70 

61 

56 

60 

63 

65 

67 

62 

60 

67 

70 

69 

66 

68 

66 

67 

68 

68 

70 

71 

66 

60 

57 

65 

71 

69 

67 

70 

MARIANNA   2  S 

MAX 

66 

85 

69 

94 

92 

86 

90 

92 

96 

92 

90 

94 

96 

96 

97 

95 

97 

93 

93 

68 

89 

86 

69 

89 

88 

91 

92 

94 

89 

89 

90 

MIN 

70 

67 

69 

70 

74 

62 

63 

67 

69 

71 

66 

56 

66 

69 

69 

70 

70 

72 

66 

70 

72 

72 

71 

69 

65 

70 

70 

72 

68 

MARKED  TREE 

MAX 

84 

64 

86 

95 

86 

86 

92 

94 

95 

90 

88 

93 

95 

96 

98 

92 

95 

93 

92 

88 

91 

92 

91 

92 

85 

90 

92 

88 

62 

90 

68 

MIN 

70 

71 

69 

72 

73 

65 

65 

69 

73 

70 

65 

64 

69 

74 

73 

72 

74 

73 

72 

74 

70 

74 

73 

72 

64 

68 

72 

74 

75 

69 

73 

MARSHALL 

MAX 

85 

66 

90 

95 

68 

90 

91 

92 

65 

92 

97 

95 

95 

93 

95 

96 

90 

91 

65 

85 

67 

97 

91 

93 

90 

92 

MIN 

66 

68 

66 

71 

56 

59 

61 

68 

71 

72 

64 

69 

72 

69 

68 

68 

70 

66 

70 

55 

57 

71 

69 

66 

69 

70 

MENA 

MAX 

87 

92 

96 

97 

94 

94 

92 

94 

96 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

95 

95 

91 

89 

87 

69 

85 

83 

87 

69 

95 

95 

99 

92 

91 

MIN 

71 

72 

69 

73 

73 

61 

67 

68 

67 

70 

66 

71 

73 

71 

73 

71 

72 

71 

70 

68 

72 

73 

71 

72 

70 

65 

66 

73 

72 

76 

72 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

90 

90 

91 

95 

92 

90 

93 

93 

97 

94 

93 

91 

95 

96 

96 

97 

97 

95 

95 

90 

69 

87 

88 

87 

87 

95 

91 

94 

93 

88 

91 

MIN 

74 

67 

68 

72 

68 

59 

63 

64 

69 

72 

68 

61 

65 

67 

68 

72 

69 

71 

68 

70 

71 

71 

72 

72 

68 

67 

69 

66 

73 

68 

66 

MORR I LTON 

MAX 

87 

93 

91 

97 

93 

89 

91 

95 

96 

94 

92 

95 

97 

98 

99 

99 

98 

100 

97 

92 

93 

91 

92 

88 

90 

92 

96 

99 

102 

98 

93 

MIN 

69 

70 

70 

75 

72 

64 

67 

66 

66 

72 

66 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

70 

73 

73 

73 

71 

73 

62 

61 

65 

73 

72 

69 

71 

MOUNT  IDA 

MAX 

88 

98 

96 

96 

94 

96 

97 

98 

96 

98 

99 

98 

96 

91 

91 

88 

86 

90 

93 

95 

97 

99 

91 

94 

MIN 

76 

68 

73 

69 

69 

67 

68 

67 

69 

66 

69 

68 

70 

71 

70 

73 

66 

61 

63 

73 

67 

74 

71 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

76 

87 

87 

90 

65 

82 

84 

67 

66 

64 

87 

69 

92 

90 

91 

91 

91 

90 

69 

60 

60 

60 

81 

78 

79 

82 

87 

91 

90 

68 

81 

MIN 

65 

69 

68 

72 

74 

68 

68 

66 

66 

67 

68 

71 

72 

72 

71 

71 

73 

65 

69 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

71 

66 

76 

72 

70 

66 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

85 

64 

89 

95 

85 

67 

92 

92 

92 

64 

90 

93 

95 

95 

95 

95 

96 

97 

91 

90 

91 

91 

90 

85 

85 

86 

93 

93 

97 

91 

90 

MIN 

68 

68 

64 

70 

63 

59 

64 

64 

61 

64 

67 

67 

71 

72 

72 

69 

69 

72 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

60 

62 

66 

73 

72 

70 

71 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

85 

63 

88 

88 

96 

84 

86 

91 

91 

91 

82 

90 

93 

96 

95 

95 

95 

97 

96 

92 

89 

89 

91 

90 

05 

86 

«7 

91 

93 

98 

87 

MIN 

69 

69 

65 

69 

64 

58 

63 

64 

67 

66 

67 

66 

70 

71 

71 

66 

66 

71 

68 

72 

71 

71 

70 

72 

59 

60 

65 

71 

71 

70 

70 

NARROWS  DAM 

MAX 

92 

88 

93 

95 

97 

92 

92 

92 

95 

96 

98 

98 

96 

97 

97 

96 

100 

98 

101 

99 

92 

91 

90 

87 

93 

96 

92 

95 

96 

100 

91 

MIN 

74 

70 

68 

72 

71 

60 

62 

61 

65 

69 

67 

66 

67 

67 

68 

69 

71 

70 

69 

67 

72 

72 

70 

71 

69 

63 

64 

67 

69 

70 

72 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

90 

85 

92 

95 

95 

90 

90 

69 

93 

95 

96 

94 

95 

96 

95 

97 

98 

96 

99 

94 

91 

91 

90 

88 

67 

90 

90 

93 

95 

99 

90 

MIN 

74 

73 

69 

72 

74 

64 

64 

71 

68 

71 

71 

72 

69 

69 

70 

72 

72 

74 

70 

69 

73 

73 

71 

73 

69 

67 

67 

69 

72 

70 

70 

NEWPORT 

MAX 

63 

84 

90 

97 

67 

84 

93 

95 

95 

91 

92 

95 

96 

97 

99 

95 

97 

96 

93 

90 

90 

89 

91 

85 

86 

90 

92 

92 

89 

86 

88 

MIN 

69 

69 

68 

74 

69 

68 

66 

67 

70 

71 

68 

66 

67 

72 

73 

72 

70 

72 

71 

75 

71 

74 

75 

72 

63 

65 

70 

74 

73 

68 

73 

NIMROD  DAM 

MAX 

90 

90 

97 

96 

96 

90 

92 

94 

96 

98 

93 

95 

98 

100 

100 

100 

100 

99 

99 

99 

95 

67 

92 

92 

67 

90 

94 

99 

100 

102 

66 

MIN 

70 

69 

69 

74 

68 

59 

62 

63 

65 

71 

63 

66 

70 

68 

70 

72 

69 

66 

66 

70 

72 

72 

70 

73 

62 

60 

62 

66 

70 

70 

68 

OKAY 

MAX 

92 

95 

98 

97 

94 

92 

92 

95 

98 

96 

97 

98 

98 

97 

96 

97 

98 

100 

95 

93 

91 

92 

90 

87 

91 

92 

95 

98 

100 

96 

93 

MIN 

76 

75 

67 

75 

74 

64 

67 

66 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

74 

72 

75 

71 

70 

74 

75 

72 

75 

72 

66 

69 

72 

73 

71 

73 

OZARK 

MAX 

92 

96 

94 

97 

94 

90 

94 

94 

96 

92 

94 

96 

96 

98 

100 

99 

100 

102 

99 

96 

90 

93 

90 

67 

87 

91 

.  96 

102 

105 

95 

96 

MIN 

69 

72 

73 

76 

71 

62 

69 

68 

69 

76 

71 

75 

75 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

65 

70 

74 

78 

74 

71 

PARAGOULD 

MAX 

85 

62 

69 

93 

92 

90 

92 

92 

92 

93 

85 

69 

94 

94 

96 

97 

93 

97 

93 

91 

91 

91 

90 

89 

82 

86 

90 

92 

82 

81 

88 

MIN 

66 

70 

66 

72 

69 

64 

62 

66 

69 

65 

63 

59 

65 

68 

71 

66 

71 

71 

70 

71 

68 

70 

72 

70 

60 

63 

70 

72 

70 

61 

72 

PARIS 

MAX 

69 

96 

97 

99 

95 

94 

97 

96 

98 

96 

96 

99 

99 

99 

99 

100 

99 

102 

100 

93 

90 

95 

90 

94 

90 

92 

97 

100 

103 

96 

95 

MIN 

70 

71 

71 

74 

68 

60 

65 

65 

68 

60 

66 

71 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

76 

74 

72 

74 

72 

63 

61 

67 

72 

70 

73 

70 

PERRYVILLE 

MAX 

69 

96 

94 

99 

91 

91 

92 

97 

97 

91 

93 

97 

98 

99 

100 

101 

99 

100 

97 

94 

91 

90 

96 

86 

89 

93 

95 

98 

101 

95 

92 

MIN 

68 

68 

68 

71 

76 

59 

66 

63 

79 

72 

73 

76 

68 

67 

74 

71 

69 

69 

66 

69 

71 

71 

70 

73 

62 

59 

61 

71 

71 

69 

68 

PINE  BLUFF 

MAX 

87 

91 

93 

97 

90 

92 

94 

96 

98 

93 

95 

97 

98 

98 

99 

99 

96 

99 

96 

87 

69 

90 

92 

67 

90 

92 

94 

97 

99 

91 

93 

MIN 

73 

74 

72 

74 

76 

66 

66 

65 

74 

77 

72 

66 

70 

74 

75 

77 

74 

76 

73 

75 

76 

73 

75 

74 

66 

68 

73 

75 

76 

69 

72 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

MAX 

65 

92 

92 

98 

88 

89 

91 

95 

97 

93 

93 

94 

96 

97 

98 

96 

97 

98 

95 

87 

89 

86 

91 

67 

87 

90 

93 

95 

96 

83 

91 

MIN 

71 

71 

71 

73 

68 

63 

63 

65 

69 

73 

70 

64 

67 

69 

72 

74 

71 

72 

71 

74 

75 

73 

73 

73 

66 

66 

72 

71 

66 

68 

70 

POCAHONTAS  1 

MAX 

85 

82 

90 

96 

96 

90 

92 

94 

92 

86 

90 

95 

97 

98 

97 

95 

99 

97 

91 

90 

92 

92 

92 

84 

86 

91 

91 

86 

66 

90 

89 

MIN 

68 

71 

65 

73 

66 

58 

61 

65 

68 

69 

64 

60 

65 

72 

68 

66 

69 

74 

69 

71 

69 

72 

71 

69 

61 

62 

68 

72 

72 

66 

73 

PORTLAND 

MAX 

89 

88 

88 

88 

94 

87 

67 

90 

92 

96 

94 

90 

92 

9S 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

68 

85 

87 

86 

84 

86 

89 

91 

92 

93 

90 

MIN 

74 

74 

65 

72 

73 

67 

65 

66 

70 

75 

69 

66 

67 

69 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

73 

74 

74 

72 

70 

70 

70 

71 

73 

69 

70 

PRESCOTT 

MAX 

92 

66 

93 

96 

96 

66 

92 

93 

96 

97 

96 

95 

98 

97 

96 

96 

99 

99 

100 

98 

93 

91 

92 

92 

86 

89 

90 

96 

98 

101 

90 

MIN 

76 

74 

69 

69 

77 

64 

67 

66 

71 

74 

70 

71 

66 

6» 

74 

75 

72 

73 

70 

70 

70 

73 

72 

73 

68 

65 

65 

70 

72 

69 

69 

ROGERS 

MAX 

85 

90 

92 

93 

90 

66 

90 

90 

69 

86 

90 

90 

92 

93 

92 

92 

92 

91 

90 

66 

87 

65 

88 

84 

64 

87 

93 

95 

97 

93 

88 

MIN 

67 

71 

71 

75 

62 

60 

66 

66 

70 

66 

67 

70 

73 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

70 

62 

62 

69 

74 

73 

72 

70 

RUSSELLVILLE 

MAX 

89 

96 

92 

98 

98 

92 

94 

96 

95 

92 

95 

97 

»7 

98 

99 

99 

99 

98 

92 

90 

90 

91 

88 

89 

91 

95 

100 

101 

100 

93 

MIN 

70 

72 

71 

75 

71 

62 

66 

66 

73 

66 

71 

73 

71 

73 

72 

71 

72 

70 

74 

74 

73 

72 

75 

64 

62 

66 

73 

73 

71 

70 

SAINT  CHARLES 

MAX 

90 

86 

87 

90 

96 

87 

86 

92 

94 

96 

90 

91 

94 

96 

96 

97 

95 

96 

93 

94 

68 

90 

69 

90 

67 

69 

91 

93 

95 

92 

85 

MIN 

76 

70 

71 

71 

77 

65 

67 

69 

64 

74 

69 

65 

70 

72 

71 

73 

72 

70 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

67 

68 

73 

72 

74 

68 

70 

SEARCY 

MAX 

66 

90 

90 

97 

95 

89 

91 

93 

95 

92 

91 

92 

95 

96 

96 

94 

97 

97 

92 

89 

92 

91 

91 

85 

66 

90 

94 

95 

99 

94 

90 

MIN 

69 

66 

67 

72 

72 

64 

64 

66 

68 

72 

67 

65 

66 

70 

72 

72 

70 

69 

69 

73 

74 

74 

73 

73 

64 

65 

68 

72 

72 

67 

72 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

86 

69 

90 

96 

90 

91 

93 

95 

98 

96 

94 

95 

97 

96 

100 

97 

98 

97 

96 

92 

91 

90 

68 

89 

87 

90 

95 

95 

96 

91 

88 

MIN 

72 

71 

73 

73 

73 

68 

69 

70 

72 

73 

70 

72 

71 

76 

74 

77 

74 

75 

78 

75 

75 

75 

74 

72 

67 

67 

63 

75 

72 

69 

70 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

85 

95 

94 

95 

65 

68 

92 

92 

95 

92 

95 

95 

96 

98 

96 

97 

99 

96 

94 

86 

92 

91 

91 

86 

88 

89 

97 

101 

101 

94 

93 

67 

67 

71 

73 

60 

58 

68 

66 

67 

69 

65 

66 

69 

69 

68 

67 

69 

66 

68 

68 

71 

70 

72 

70 

66 

63 

69 

74 

74 

72 

70 

STUTTGART 

MAX 

89 

91 

92 

97 

88 

90 

93 

95 

98 

92 

92 

95 

96 

98 

99 

99 

97 

96 

95 

90 

94 

89 

91 

67 

89 

92 

95 

97 

97 

90 

92 

MIN 

70 

71 

71 

73 

75 

68 

67 

71 

72 

75 

70 

65 

71 

74 

74 

76 

73 

74 

72 

75 

75 

75 

74 

74 

66 

66 

72 

73 

74 

69 

72 

See  reference  not««  follovlng  Station  lodei. 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1957 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

I 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

b 1 U 1  1  OAK  I  7 

ESE 

MAX 

89 

84 

68 

88 

93 

86 

87 

89 

92 

95 

93 

92 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

93 

94 

88 

89 

85 

89 

85 

87 

90 

91 

93 

94 

82 

90a 

4 

H  IN 

75 

70 

70 

73 

75 

65 

65 

70 

71 

75 

71 

64 

70 

72 

72 

74 

73 

72 

72 

74 

75 

74 

74 

74 

68 

68 

72 

73 

74 

68 

70 

71. 

k 

SUBtACO 

MAX 

96 

98 

98 

94 

96 

97 

loo 

loo 

100 

100 

99 

104 

99 

96 

95 

93 

94 

88 

90 

93 

98 

102 

103 

94 

95 

96a 

4 

HIN 

69 

77 

71 

75 

68 

60 

66 

67 

68 

73 

67 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

69 

73 

73 

72 

71 

70 

64 

63 

68 

72 

71 

71 

69 

69. 

9 

TEXARKANA  WB 

AP 

MAX 

96 

90 

9 1 

91 

95 

96 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

97 

98 

96 

93 

90 

92 

aa 

87 

90 

91 

93 

96 

99 

91 

91 

93. 

MIN 

75 

69 

72 

76 

72 

68 

70 

70 

75 

75 

74 

76 

73 

73 

74 

76 

74 

75 

73 

71 

73 

72 

72 

76 

74 

70 

72 

74 

77 

73 

73 

7). 

1 

TURNPIKE 

MAX 

78 

86 

85 

88 

82 

83 

86 

85 

83 

85 

88 

90 

90 

90 

91 

89 

92 

87 

86 

85 

85 

81 

77 

79 

83 

87 

92 

a9 

86 

85 

65. 

0 

MIN 

64 

69 

69 

73 

64 

66 

68 

67 

71 

68 

66 

70 

72 

73 

74 

73 

73 

73 

69 

68 

69 

69 

69 

66 

60 

63 

68 

72 

69 

68 

68 

68. 

7 

WALDRON 

MAX 

101 

99 

96 

98 

98 

100 

99 

98 

100 

99 

99 

99 

100 

102 

100 

97 

93 

91 

92 

92 

91 

B9 

94 

97 

100 

104 

102 

95 

97. 

3 

MIN 

70 

69 

69 

72 

70 

58 

63 

65 

64 

69 

67 

70 

71 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

72 

71 

68 

63 

67 

72 

68 

79 

68 

68. 

7 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 

80 

89 

96 

88 

91 

92 

94 

92 

87 

92 

95 

95 

97 

101 

96 

99 

96 

91 

89 

92 

92 

93 

87 

88 

92 

92 

85 

86 

89 

89 

91. 

3 

MIN 

68 

70 

66 

74 

67 

60 

66 

68 

70 

70 

65 

62 

68 

74 

73 

71 

70 

73 

70 

73 

73 

75 

73 

66 

62 

65 

70 

73 

70 

70 

76 

69 

4 

WARREN 

MAX 

89 

94 

95 

97 

91 

90 

92 

96 

98 

99 

93 

93 

97 

98 

99 

98 

98 

96 

92 

89 

90 

90 

08 

90 

92 

95 

96 

97 

90 

93 

94 

0 

MIN 

75 

74 

70 

74 

76 

63 

63 

66 

72 

76 

64 

66 

68 

69 

68 

75 

76 

74 

70 

71 

73 

73 

74 

74 

68 

67 

74 

73 

74 

68 

71 

70 

9 

WHITE  ROCK 

MAX 

79 

90 

88 

91 

86 

84 

88 

87 

90 

8S 

88 

88 

91 

91 

91 

92 

93 

93 

91 

86 

80 

81 

to 

79 

83 

84 

89 

93 

95 

88 

86 

87 

9 

MIN 

65 

70 

69 

73 

65 

66 

69 

67 

71 

74 

69 

71 

72 

74 

74 

71 

72 

74 

71 

69 

69 

69 

69 

68 

62 

65 

69 

73 

74 

71 

70 

69 

a 

WILSON 

MAX 

86 

86 

90 

91 

88 

86 

9l' 

96 

97 

92 

91 

93 

96 

96 

97 

93 

97 

91 

90 

91 

91 

90 

90 

85 

88 

69 

92 

86 

87 

67 

90 

90 

7 

HIN 

69 

70 

70 

71 

70 

64 

65 

67 

71 

67 

67 

69 

70 

71 

69 

69 

73 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

74 

62 

65 

73 

7J 

61 

68 

70 

69 

7 

WYNNE 

MAX 

89 

86 

89 

94 

86 

88 

90 

91 

93 

89 

89 

92 

93 

94 

96 

94 

96 

92 

93 

87 

88 

90 

89 

84 

65 

91 

92 

90 

89 

91 

89 

90 

3 

MIN 

70 

65 

66 

72 

66 

61 

62 

67 

64 

71 

64 

60 

65 

73 

72 

70 

71 

72 

67 

72 

70 

72 

74 

70 

61 

64 

72 

7* 

74 

73 

67 

68 

4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


jjUDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.07 

.14 

.15 

.25 

.32 

.33 

.30 

.20 

.30 

.35 

.27 

.23 

.28 

.29 

.38 

.21 

.21 

.16 

.16 

.25 

.11 

.08 

.12 

.12 

.  14 

.25 

.  19 

.23 

.21 

.31 

.13 

6.76 

WIND 

16 

18 

24 

16 

34 

29 

19 

25 

25 

21 

26 

16 

10 

23 

24 

21 

21 

24 

21 

21 

21 

12 

11 

16 

19 

22 

11 

18 

25 

33 

15 

637 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.17 

.13 

.28 

.21 

.30 

.32 

.26 

.26 

.27 

.22 

.29 

.  24 

.30 

.27 

.26 

.27 

.31 

.25 

.32 

.28 

.13 

.18 

.08 

.13 

.21 

.17 

.23 

.25 

.31 

.19 

7.338 

WIND 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.27 

.15 

.20 

.35 

.26 

.24 

.18 

.35 

.28 

.15 

.23 

.25 

.26 

.27 

.25 

.20 

.24 

.29 

.22 

.21 

.26 

.23 

.26 

.24 

.25 

.24 

.23 

.27 

.32 

.13 

7.548 

WIND 

38 

11 

23 

23 

49 

23 

16 

21 

16 

22 

15 

13 

16 

21 

10 

19 

12 

9 

14 

13 

24 

24 

15 

17 

23 

12 

10 

15 

19 

30 

7 

587 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.06 

.15 

.31 

.23 

.33 

.32 

.26 

.31 

.32 

.29 

.26 

.29 

.25 

.32 

.26 

.29 

.25 

.23 

.31 

.31 

.03 

.15 

.11 

.05 

.17 

.23 

.23 

.26 

.22 

.32 

.20 

7.36 

WIND 

26 

23 

39 

17 

24 

24 

20 

27 

27 

23 

19 

19 

25 

22 

21 

23 

16 

20 

30 

23 

16 

18 

15 

11 

15 

17 

14 

19 

36 

34 

25 

688 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.14 

.24 

.35 

.30 

.26 

.30 

.29 

.28 

.29 

.23 

.26 

.29 

.30 

.30 

.30 

.21 

.27 

.23 

.22 

.13 

.15 

.15 

.15 

.19 

.33 

.29 

.25 

.29 

.17 

7.68B 

WIND 

10 

28 

12 

10 

32 

11 

7 

18 

17 

10 

12 

5 

17 

17 

20 

21 

7 

23 

5 

12 

16 

10 

11 

8 

20 

13 

11 

17 

62 

2 

3 

46  7 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.18 

.25 

.28 

.40 

.58 

.28 

.31 

.33 

.26 

.26 

.32 

.27 

.26 

.29 

.35 

.15 

.16 

.39 

.16 

.07 

.24 

.16 

.29 

.25 

.28 

.30 

.29 

.26 

.18 

8.10B 

WIND 

8 

14 

10 

11 

7 

17 

6 

5 

11 

10 

8 

e 

4 

4 

6 

5 

6 

9 

16 

10 

3 

2 

10 

7 

7 

4 

6 

4 

13 

7 

239 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.  14 

.08 

.14 

.17 

.26 

.26 

.22 

.23 

.24 

.26 

.23 

.22 

.24 

.29 

.23 

.18 

.06 

.06 

.24 

.17 

.04 

.06 

.17 

.11 

.19 

.19 

.22 

.19 

.31 

.06 

5.668 

WIND 

58 

19 

38 

3 

22 

9 

1 

5 

14 

4 

1 

0 

1 

3 

9 

7 

10 

2 

5 

2 

2 

3 

9 

16 

7 

2 

3 

6 

3 

57 

1 

322 

Sm  r«f«r«iice  aofm  follovlnc  StKtion  latex. 

-  95  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


JULY  1957 


-  96  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JULY  1957 


-  97  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

o> 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip-I 

Abbott 

0006 

Scott 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

Janes  V.  Williams 

3 

Lawrence 

7 

Buby  fl .  Owens 

3 

J, 

0)30 

Saline 

34  48 

92  52 

755 

5P 

5P 

L.  R.  Water  Works 

2  3  5 

C 

Aly 

0136 

Yell 

34  47 

93  29 

854 

7A 

Heha  Y.  Swain 

Aalty  3  NE 

0150 

Clark 

3 

34  17 

93  25 

7A 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 

Antoln«- 

0178 

Pike 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

Drew  A.  Lamb 

3 

C 

Aplln  1  11 

Perry 

400 

7A 

jobart  Watts 

3 

0196 

Pope 

1 

35  25 

92  53 

522 

HID 

John  A.  Jones 

C 

ArkodelphlD 

0220 

Clark 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

Tillman  E.  Lawrence 

2  3  5 

C 

0234 

Desha 

2 

33  37 

91  12 

145 

8A 

John  H.  Tranmell 

AshdowD 

0286 

Little  River 

4 

33  40 

94  08 

329 

7P 

7P 

Southwestern  G  &  E 

2  3  5 

Atbeoe 

Howard 

4 

0326 

Woodruff 

7 

35  17 

91  22 

21 S 

7A 

3omer  W.  Chaney 

3 

C 

Bald  Knob 

0350 

7 

35  18 

91  34 

230 

6P 

6P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Batesvllle  Livestock 

0458 

Independence 

7 

35  49 

91  47 

571 

9A 

9A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

c 

Batesvllle  L  b  D  1 

0460 

Independence 

7 

35  45 

91  38 

277 

5P 

7A 

James  J.  Hltchum 

2  3  5 

7  C 

Bear  Creek  Lake 

Lee 

7 

U.S.  Forest  Service 

B«at]r  Lake 

0512 

5 

35  05 

90  43 

400 

5P 

3 

Beaver  1  SE 

0518 

Carroll 

36  28 

93  46 

930 

7A 

Harvey  E.  Skelton 

3 

0530 

White 

7 

35  04 

91  53 

250 

HID 

Lowell  E.  Perkins 

C 

Beecb  Grove 

0534 

Greene 

7 

36  09 

90  38 

298 

B.  B.  Hammond 

3 

Beedevtl le 

7 

8A 

P  .    U .  Breckinridge 

0582 

Saline 

6 

34  33 

92  37 

285 

5P 

eA 

Mrs.  Etta  C.  Burks 

2  3  5 

BeDtonvllle 

0586 

94  13 

1295 

6P 

7A 

Earle  L.  Browne 

2  3  5 

Berryvllle  4  NW 

0616 

Carroll 

36  26 

93  37 

1150 

7A 

David  L.  Stldham 

3 

c 

Big  Fork 

0664 

Polk 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

Anna  M.  Llles 

3 

Big  Lake  Outlet 

Mississippi 

5 

6P 

N.  W.  Douglas 

Black  Rock 

0746 

7 

36  07 

91  06 

259 

7A 

Lee  W.  McKenney 

3 

Blakely  Houotaln  Daa 

Garland 

34  36 

93  11 

426 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

C 

Blue  Mountain  Dam 

0798 

Yell 

35  06 

455 

HID 

Corps  of  Engineers 

Bluff  City  3  SW 

OBOO 

Nevada 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

Paul  U.  Adams 

Blythevllle 

Mississippi 

5 

6P 

Ivy  W .  Crawford 

2  3  5 

7 

Boonevllle 

OS30 

Logan 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

Cleo  E.  Vandell 

2  3  5 

c 

Botkinburg 

0842 

Van  Buren 

7 

35  39 

92  30 

1200 

HID 

Thomas  U.  Pearson 

c 

0848 

Nevada 

3 

33  52 

93  20 

235 

7A 

Iris  Elmore  Wicker 

Bradford 

0872 

White 

7 

35  25 

91  28 

240 

7A 

Marshall  Hlckmon 

3 

Brlnkley 

Monroe 

7 

5P 

Robert  D.  Schaefer 

2  3  5 

7  C 

Buffalo  To»er 

1010 

Newton 

7 

3S  52 

93  30 

- 

7A 

Beulah  F.  Fowler 

3 

Bull  Shoals  Dam 

Butter 

7 

36  22 

92  34 

460 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Burdetto 

1052 

Mississippi 

Z 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  Hale 

3 

Cabot  4  SW 

1102 

Pulaski 

7 

34  57 

92  04 

289 

5P 

B.  M.  Walther 

Calico  Rock 

Izard 

7 

400 

Austin  D.  Harris 

3 

1152 

3 

33  36 

92  49 

116 

7A 

7A 

Leonard  B.  DillwortI 

2  3  5 

7 

Camden  2 

1104 

3 

33  35 

92  51 

155 

HID 

Edith  Z.  Lehman 

C 

Camp  Chaffee 

1172 

Sebastian 

35  18 

94  18 

419 

a> 

8A 

Cecil  E.  Stamps 

2  3  5 

C»rllsle  1  SW 

1224 

Lonoke 

1 

34  47 

91  45 

235 

8A 

John  L,  Tait 

3 

Carpenter  Dam 

Garland 

3 

93  01 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

c 

Clarendon 

1442 

34  41 

91  18 

172 

7A 

B.  F.  Northern 

3 

Clarksvllle 

1455 

Johnson 

1 

35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

Dr.    Irving  F.  Beach 

2  3  5 

Clinton 

1492 

Van  Buren 

7 

35  35 

92  28 

510 

7A 

Earl  B.  Rlddlck 

3 

Cold  Springs  Guard  Sta 

1520 

Scott 

3 

34  58 

93  54 

1250 

7A 

Hargaret  Zornes 

3 

Combs  3  SE 

Itadlson 

7 

35  48 

93  48 

1400 

HID 

Haude  C.  Brashears 

c 

CoDpton  2  NE 

1582 

7 

36  06 

93  18 

2166 

HID 

William  L.  Blnan 

c 

1596 

Faulkner 

1 

Clarence  S.  Wllllamf 

Corning 

1632 

Clay 

7 

36  24 

90  35 

293 

7A 

7A 

Mrs.   Laura  Polk 

2  3  5 

cove 

1666 

polk 

4 

Joe  C.  Allen 

CroBsett  7  S 

Ashley 

3 

33  02 

91  56 

175 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

7 

Crystal  Valley 

1750 

Pulaski 

34  42 

92  26 

350 

7A 

Verna  Mae  Young 

3 

Cunmlns  Farm 

Lincoln 

34  oa 

91  35 

176 

Cunmlns  Prison  Farm 

2  3  5 

Daisy 

1814 

Pike 

3 

34  14 

93  45 

629 

7A 

Ferna  Jones  Tedder 

3 

C 

Damascus 

1829 

Faulkner 

1 

35  22 

92  25 

705 

7A 

William  A.  Brown 

Danville 

Yell 

1 

35  03 

93  24 

370 

7A 

J.  A.  Houdy 

3 

Danville  SCS 

1835 

Yell 

1 

35  04 

93  24 

370 

HID 

C 

Dardanelle 

1838 

Yell 

1 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

2  3  5 

De  Queen 

1948 

Sevier 

4 

34  02 

420 

5P 

7A 

0.  Tucker  Yasser 

2  3  5 

7 

Dermott 

1960 

Chicot 

2 

33  31 

91  26 

L.  W.  Wilson 

3 

Des  Arc 

7 

34  56 

91  30 

204 

7A 

7A 

C.   J.  Hlster 

2  3  5 

Devlle  Knob  1  SE 

1982 

Johnson 

1 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 

7 

2148 

Desha 

2 

33  53 

91  30 

162 

7P 

Ben  Johnson 

2  3  5 

Dumas  2 

2150 

Dfesha 

33  53 

91  30 

165 

MID 

Ark.  Pwr  &.  Lgt  Co. 

C 

Eagle  Gap 

Scott 

1 

34  43 

94  19 

1150 

7A 

Station  Inactive 

3 

El  Dorado  CAA  AP 

2300 

Union 

HID 

U.  S.  Civil  Aero.  Adi 

Eureka  Springs 

2356 

Carroll 

7 

36  24 

93  44 

1465 

6P 

7A 

Habcl  F.  Spray 

2  3  5 

7  C 

Evening  Shade 

2366 

7 

36  05 

91  37 

7A 

Opha  Wolfe 

3 

Fayettevlllp 

2442 

Washington 

36  05 

94  10 

7P 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

Fayettevllle  CAA  AP 

Washington 

7 

36  00 

94  10 

1253 

MID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Payettevllle  Exp  Sta, 

2444 

Washington 

Univ.  of  Arkansas 

Flippin  CAA  AP 

2528 

7 

36  18 

92  36 

700 

MID 

HID 

U.  S.  civil  Aero  Adi| 

2  3  5 

7 

Fordyce  6  ■ 

2540 

Dallas 

3 

33  49 

280 

5P 

5P 

Arkansas  For.  Comm. 

2  3  5 

Foreman 

2544 

Little  River 

4 

33  43 

94  24 

400 

HID 

Leslie  P.  Callens 

C 

Forrest  City 

2564 

St.  Francis 

5 

35  01 

90  47 

261 

HID 

Thomas  A.  Moore 

C 

Fort  Snlth  WB  Airport 

1 

35  20 

94  22 

458 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Fort  Smith  Water  Plant 

2578 

Crawford 

35  39 

94  09 

793 

SP 

7A 

R.  J.  Schoeppe 

2  3  5 

Fountain  Hill 

2598 

3 

33  21 

91  50 

175 

6P 

3 

Fulton 

2670 

Hempstead 

33  37 

93  48 

260 

8A 

Ina  J.  Logan 

3 

Georgetown 

2760 

White 

7 

35  07 

200 

7A 

Bessie  E.  Akers 

3 

Gilbert 

Searcy 

7 

92  43 

595 

6P 

7A 

C.  Ell  Jordan 

2  3  5 

7  C 

Clenwood 

2842 

Pike 

3 

34  20 

93  33 

547 

Myrtle  I,  Price 

3 

2908 

Polk 

34  14 

94  20 

920 

SS 

7A 

George  T.  McVay 

Gravelly  2  ESE 

2922 

Yell 

' 

34  52 

93  39 

498 

7A 

Willie  pendergrass 

3 

Gravette 

2930 

Benton 

1 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

Elsop  B.  Schmidt 

2  3  5 

7 

Green  Forest 

Carroll 

7 

Obed  B.  Wilson 

Greenbrier  • 

2962 

Faulkner 

1 

3S  14 

92  23 

360 

8A 

Harvln  C.  Cantrell 

3 

Greenwood 

2976 

35  13 

94  15 

518 

7A 

3 

Gurdon  3  E 

3074 

Clark 

3 

33  54 

93  06 

290 

7A 

Roy  S.  Robbs 

3 

Hamburg 

3088 

Ashley 

3 

33  14 

91  48 

177 

6P 

A.  James  Linder 

3 

Calhoun 

3 

Soil  Cons.  Service 

Hardy 

3132 

36  19 

91  29 

362 

HID 

Theresa  Donaldson 

C 

Harrison 

3164 

Boone 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

6P 

Bea  Gray  Beene 

2  3  5 

Beber  Springs  3  ME 

3228 

Cleburne 

35  32 

92  01 

525 

7A 

Lester  B.  Logan 

3 

Beber  Springs  3  SW 

3230 

Cleburne 

35  28 

92  03 

HID 

Wayne  Stark 

C 

Hector 

555 

Irene  B.  Tlmko 

Helena 

3242 

Phillips 

34  32 

90  35 

200 

6P 

7A 

Charley  H.  Frlddell 

2  3  5 

Henderson  2  W 

3258 

Baxter 

36  22 

92  16 

580 

7A 

Lucy  A,  Bentzlen 

3 

Hope  3  NE 

3428 

Hempstead 

33  43 

93  33 

375 

7A 

Cecil  K.  Bittle 

2  3  5  6 

C 

Hopper 

3438 

Montgomery 

34  22 

93  41 

700 

7A 

Lona  A.  Shields 

3 

Horatio 

Sevier 

El izabeth  w.  Friday 

Hot  Springs  1  NNE 

3466 

Garland 

34  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

Natl  Park  Service 

2  3  5 

7 

Huntsvllle 

3540 

Had 1 son 

36  05 

93  44 

1453 

HID 

Hay  Pearl  Markley 

C 

Huttlg  Dam 

3556 

Union 

33  02 

92  05 

60 

8A 

corps  of  Engineers 

3 

C 

Index 

35  84 

Little  River 

33  35 

94  03 

300 

8A 

W.   E.  McDowell 

3 

Newton 

35  01 

93  11 

857 

7A 

Lottie  B.  Davis 

3 

Garland 

34  42 

93  04 

7A 

Lura  B.  Sykes 

3 

Keo 

Lonoke 

34  36 

92  00 

230 

TP 

R.  A.  Waller 

2  3  5 

Klngsland  3  SSf. 

3904 

Cleveland 

33  50 

92  16 

HID 

Ark.  Forestry  Comm. 

C 

Lake  City 

Craighead 

35  49 

90  26 

230 

7A 

Tressa  St.  Clair 

3 

Lake  Maumel Ic 

4010 

Pulaski 

34  51 

92  29 

8A 

3 

Lamar  2  SW 

4019 

35  26 

93  25 

550 

HID 

Univ.  of  Arkansas 

C 

Langley 

4060 

Pike 

34  19 

93  51 

796 

7A 

Habel  F.  Forrester 

3 

Lead  Rill 

4106 

36  24 

92  54 

710 

7P 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

4116 

94  19 

7A 

3 

Leola 

4134 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.  R.  Rhodes 

3 

•Little  Rock  WB  Airport 

4248 

Pulaski 

34  44 

92  14 

257 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Little  Bock  Flit.  pl. 

4250 

Pulaski 

34  46 

92  19 

512 

HID 

LittU-  Rock  Wtrwks 

3 

Lost  Corner 

4324 

35  34 

92  50 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

Louanr  2  SE 

4332 

Union 

33  22 

92  46 

130 

6P 

Flora  A.  Hamilton 

3 

Lurton 

4386 

35  46 

8A 

Lola  I .  Dollar 

3 

452t 

35  00 

90  43 

215 

7A 

Loren  R.  Jones 

3 

Itmgnolla  3  N 

Columbia 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

Earl  E.  Graham 

2  3  5 

Station 

Index  No. 

County 

& 

a 
'3 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation  1 

Obser- 
vation 
time  . 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Piecipj 

Hagnolla  5  N 

4550 

rolumbla 

4 

HID  1 



^rk.  Pwr  k  lgt  Co. 

c 

Halvern 

4562 

Hot  Spring 

3 

)4  23 

92  49 

311 

5P 

5P 

llalvern  Fire  Dept. 

2  3  5 

Mammoth  Spring 

4572 

Fulton 

7 

36  29 

91  32 

SS 

John  R.  HcKee 

2  3  5  7 

Karianna  2  S 

2 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5      T  C 

Harked  Tree 

Poinsett 

5 

John  F.  Shearon 

2  3  5  7 

Harshall 

4666 

Searcy 

7 

35  54 

92  38 

SS 

7A 

Mrs.  Minnie  Horton 

2  3  5 

Harvell 

4678 

Phillips 

7 

34  33 

90  55 

195 

eA 

Sterlin  Wallace 

3 

Haumee 

4696 

7 

36  03 

92  39 

749 

MID 

Helen  E.  Adams 

C 

Uelbourne 

Izard 

Ivan  L.  Shrader 

3 

Hena 

Polk 

6P 

7A 

E.  W.  St.  John 

2  3  5      T  C 

Hontlcello  3  S 

Drew 

3 

Bill  Wells 

2  3  5       T  C 

Hon t rose 

4906 

Ashley 

3 

33  19 

91  29 

125 

HID 

Ark.   Pwr  L  Lgt  Co. 

C 

Uorobay  Lock  b  Dam 

4934 

ralhoun 

3 

33  19 

92  27 

65 

TA 

Corps  Of  Engineers 

3  C 

Morrllton 

1 

^mma  S.  Le.-ivell 

2  3  5 

Mount  Ida 

Ucntgomery 

3 

T4  33 

7A 

Tllllam  E.  Black 

2  3"-      T  C 

Mount  Uagazine 

Logan 

1 

7P 

TP 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Mountain  Home 

i036 

Baxter 

7 

36  20 

92  23 

800 

TP 

TP 

Charles  Shlras 

2  3  5 

Mountain  Home  C.  of  E 

5038 

7 

36  20 

92  23 

800 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 

Mountain  View  1  E 

Stone 

7 

TA 

Nell  A.  Tapley 

3 

Hulberry  6  NNE 

Franklin 

1 

Henry  G-  Arvln 

3 

Narrows  Dan 

Pike 

3 

8a 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 

Nashville  Peach  Substa. 

5112 

toward 

4 

34  00 

93  56 

550 

7A 

7A 

2  3  5 

Nashville  SCS 

5114 

4 

33  57 

93  51 

373 

MID 

Soil  Cons.  Service 

C 

Nathan  4  WNW 

3 

Edna  J.  westfall 

3 

Newhope  3  E 

Pike 

Elsie  F.  Ward 

3 

Newport 

Jackson 

7 

jUther  D.  Summers  Ji* 

2  3  5  7 

Nlmrod  Dam 

5200 

Perry 

1 

34  57 

93  10 

470 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 

Norfork  Dam 

5228 

Baxter 

7 

36  15 

92  15 

425 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Odell 

Washington 

1 

Mrs.  Renzo  Hurst 

3 

Oden  2  W 

Montgomery 

3 

Lorreta  W.  Jacobson 

3 

Okay 

Howard 

4 

5P 

J.  T.  Hargls 

2  3  5 

Osceola 

3480 

Mississippi 

2 

35  43 

89  59 

245 

6A 

Janes  F.  Jacks 

3 

5498 

Saline 

3 

34  37 

92  49 

500 

8A 

Guy  Cook 

3 

Ozark 

Franklin 

6P 

Burns  Wakefield 

2  3  5  T 

Ozone 

Johnson 

1 

Maurice  R.  Brandt 

3 

Paragould 

Green 

5 

Radio  Station  KDRS 

2  3  5 

Paris 

5576 

Logan 

35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

Frank  Taylor 

2  3  5 

Parkin  2  W 

5586 

Cross 

5 

35  16 

90  35 

222 

7A 

Corlne  D.  Gardner 

3 

Parks 

Scott 

Bomar  K.  Hansard 

3 

Parthenon 

Newton 

^ 

Arthur  B.  Carlton 

C 

Perryville 

Perry 

1 

Francis  Flnkbelner 

2  3  5 

Pine  Bluff 

5754 

Jefferson 

34  12 

92  00 

215 

TP 

7A 

Hary  T.  Scheu 

2  3  5  C 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

Jefferson 

1 

34  10 

91  56 

205 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  T 

Pine  Ridge 

Montgomery 

3 

J.  R.  Huddlestoo 

3 

Pocahontas  1 

Randolph 

7 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

Portland 

Ashley 

3 

Mrs.  oearl  Newton 

2  3  5 

Prescott 

5908 

Nevada 

3 

33  48 

93  23 

318 

7A 

7A 

R.  p.  Hamby 

2  3  5  7 

5910 

Nevada 

3 

33  48 

93  23 

316 

MID 

Soil  Coos.  Service 

C 

Pyatt  1  NNW 

Marlon 

7 

Ona  V.  McLean 

C 

Ratcliff 

Logan 

Lula  U.  Weeks 

3 

Havana  1  NE 

Miller 

4 

25 

Bonny  L.  Allen 

C 

Remmel  Dam 

6102 

Hot  Spring 

34  26 

92  54 

MID 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 

C 

Rison 

6174 

Cleveland 

3 

33  57 

92  11 

231 

8A 

J.  H.  Yaoey 

3 

Rogers 

7 

Howard  Fowler 

2  3  5  7 

Russel  IviUe 

Pope 

1 

Wm .  W .  Spauldl ng 

2  3  5  6  7 

Saint  Charles 

Arkansas 

7 

Fish  &  Wildlife  Serv 

7  3  5 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

5 

36  27 

90  08 

300 

7A 

William  S.  Buckley 

3 

Salem 

6403 

Fulton 

7 

36  23 

91  50 

666 

7A 

Jas.   B.  Caldwell 

3 

Searcy 

White 

7 

Adam  C.  Melton 

2  3  5  7 

Sheridan  Tower 

Grant 

3 

Ark,  Forestry  Codui. 

?  3  5 

Shirley  3  SE 

Van  Buren 

7 

Haud  R .  Bradford 

3 

Siloam  Springs 

6624 

Benton 

36  11 

94  33 

1150 

7A 

7A 

John  Brown  Univ. 

2  3  5 

Sparkman  4  E 

676B 

Dallas 

3 

33  55 

92  48 

260 

7A 

Hargaret  F.  Gordon 

3 

Stamps 

Lafayette 

4 

Hubert  Baker 

3 

Star  City  2  S 

Lincoln 

3 

Ark.   Forestry  Comm. 

3 

Steve 

Yell 

1 

T.  p.  Sins 

3 

Stuttgart 

6918 

Arkansas 

1 

34  29 

91  32 

214 

6P 

7A 

George  L.  Clark 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

6920 

Arkansas 

1 

34  26 

91  25 

196 

7A 

7A 

Univ.   of  Arkansas 

2  3  5  6  T  C 

Sublaco 

6928 

Logan 

35  18 

93  39 

500 

SS 

7A 

New  Subiaco  Abbey 

2  3  5 

Taylor 

7038 

Columbia 

4 

33  06 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

3 

Texarkana  WB  Airport 

7048 

Miller 

4 

33  27 

94  00 

361 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Turnpike 

7262 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

6P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Waldron 

7488 

Scott 

34  54 

94  06 

675 

5P 

5P 

Will  lam  D.  Blvens 

2  3  5      7  C 

Walnut  Grove 

7524 

Independence 

7 

35  51 

91  21 

250 

A.  H.  Fast 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

Lawrence 

7 

36  08 

90  56 

272 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Warren 

7582 

3 

33  36 

92  04 

206 

6P 

f.P 

Charley  L.  Sharp 

2  3  5 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

7A 

Nora  Lee  Hayberry 

3 

West  Fork 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

MID 

Effie  D.  Little 

C 

Wheeling 

7744 

Fulton 

7 

36  19 

91  52 

660 

MID 

Thomas  W.  Cone 

C 

White  Rock 

7772 

Franklin 

1 

35  41 

93  57 

2265 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whltecllf fs 

7812 

Sevier 

4 

33  48 

94  04 

290 

7A 

Hrs.  L.  H.  Snead 

3 

Wilson 

7912 

Hlsslsslppl 

2 

35  34 

90  02 

237 

5P 

TA 

D.  0.  Anderson 

2  3  5 

Wing 

7950 

Yell 

1 

34  57 

93  26 

350 

HID 

Hlles  B.  Turner 

C 

8052 

Cross 

5 

35  14 

90  47 

250 

SS 

SS 

Orlao  Rogers 

2  3  5 

Yellvllle 

6084 

Uarlon 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Jess  B.  Johnson 

3 

t    DRAINAGE  CODE:     I.  ArkBi 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  iai9,  Little 
Rock,  Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

■Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent  ob- 
servations  taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except   full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on   the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observei-s  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For   these  stations  snow  on  ground   values  are  at  0630  CST . 

No  record  in  Tables  3,   6,   7  and   the  Station  Index.     No  record   in  Tables  2  and  5   is   indicated  by  no  entry.     Consult   the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a   full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special   purposes  and  are  published  later   in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record .     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  ad j us ted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  AUGUST  1957 
WEATHER  SUMMARY 


The  weather  during  August  was  favorable  for 
crops.  Soil  moisture  supplies  were  ample  over 
most  of  the  State  and  crops,  especially  cotton 
and  rice,  developed  rapidly. 

Afternoon  temperatures  rose  to  the  90 's  on  most 
afternoons.  The  highest  temperatures  generally 
occurred  on  the  2d,  3d,  14th,  or  during  the  last 
few  days.  Monthly  maximums  were  mostly  in  the 
90' s  but  temperatures  reached  100°  or  higher  at 
a  few  stations.  The  highest  temperature  for 
the  St?.te,  104°,  occurred  at  Siloam  Springs  on 
the  14th.  A  cold  front  crossed  the  State  on 
the  4th  and  cold  continental  air  spread  over 
the  State  for  several  days.  Most  stations  reg- 
istered their  lowest  temperatures  for  the  month 
on  the  6th  or  7th.  Monthly  minimum  temperatures 
ranged,  in  general,  from  the  lower  50' s  over  the 
upland  counties  to  the  upper  50' s  over  the  delta 
area.  The  lowest  temperature  for  the  State, 
47°,  occurred  at  Fayetteville  Experiment  Sta- 
tion on  the  7th.  Monthly  mean  temperatures 
ranged  from  73.1°  at  Mount  Magazine  to  81.8° 
at  Okay.  Monthly  mean  temperatures  were  below 
the  long-term  averages  at  all  stations.  Tem- 
perature departures  ranged  from  -0.3°  at  Okay 
to  -4.0°  at  Conway.  In  general,  the  largest 
departures  were  over  the  central  counties. 

A  few  northern  stations  received  beneficial  rains 
on  the  3d  and  4th.  Heavy  showers  fell  over  many 
north  central  counties  from  the  12th  to  18th. 
Little  rain  of  importance  fell  on  other  dates. 
The  rains  were  very  unevenly  distributed  over 
the  State.  Most  stations  in  the  southern  sec- 
tions and  a  few  stations  in  the  extreme  north 
received  less  than  two  inches  of  rain  during  the 
month.  A  few  stations  in  those  areas  received 
less  than  one  inch.  The  least  amount,  0.05  inch, 
fell  at  Huttig  Dam.  Many  north  central  coun- 
ties received  more  than  five  inches.  Vicinities 
centered  around  Fort  Smith,  Damascus,  Perryville 
and  Paragould  received  more  than  ten  inches.  The 
greatest  monthly  total,  17.52  inches  fell  at  Da- 
mascus. Monthly  totals  were  generally  less  than 
the  long-term  means  over  the  southern  third  of 
the  State  and  along  the  northern  boundary.  Rain- 
fall exceeded  the  long-term  means  over  the  wide 
belt  between  those  areas.  Several  stations  from 
Fort  Smith  on  the  west  ,  eastward  to  Georgetown 
and  Newport,  received  more  than  twice  their  long- 
term  means  and  a  few  stations  in  the  general  vi- 
cinity of  Perryville  received  more  than  three 
times  their  averages  for  the  month  of  August. 

At  the  beginning  of  August,  soil  moisture  sup- 
plies were  adequate  to  excessive  over  the  eastern 
half  of  the  State.  In  some  areas,  the  ground  was 
too  wet  to  cultivate.  The  northwest  and  west 
central  counties  were  beginning  to  get  too  dry. 
Needed  rains  fell  on  the  3d  and  4th  over  some 
of  the  dry  areas  and  crops  improved  accordingly. 


During  the  second  week,  when  little  rain  of  im- 
portance fell,  growing  conditions  remained  ideal 
over  the  delta  counties  but  some  parts  of  the 
northwest  were  too  dry.     Some  southern  countiesi 
began  to  become  dry  during  the  third  week  of  Aug- 
ust.    Heavy  rains  over  some  north  central  coun- 
ties interrupted  farm  work  but  stimulated  crop 
growth.     Late  feed  crops,  cotton,  rice,  soybeans,: 
and  pastures  made  good  growth  in  the  areas  that 
received  rain.     The  heaviest  rains  caused  some' 
flood  damage.     The  weather  during  the  last  part 
of  August  was  generally  favorable  for  crop  growth 
and   for   field  work.     The  floods  caused  somej 
crop  losses  in  the  northeast  and  central  sec-' 
tions.     Cool  nighttime  temperatures  and  adequate 
moisture  benefited  soybeans,  hay  crops,  and  pas- 
tures.    Insects  increased.     At  the  end  of  August; 
the  soil  moisture  supplies  over  most  sections! 
were  ample.     Cotton  and  rice  were  making  espe-j 
cially  good  development.     In  the  dry  southwest,! 
however,  crops  deteriorated. 


STORMS 

Lightning  destroyed  a  house  in  Franklin  County 
on  the  night  of  the  3d  and  one  in  Conway  County 
early  the  following  morning.  On  the  evening  of 
August  5,  lightning,  rain,  and  wind  caused  light 
damage  in  Prairie  County.  One  person  was  in- 
jured in  the  storm.  Trees  and  television  an- 
tennas were  blown  down.  Fields  were  flooded. 
Strong  winds  caused  slight  damage  in  Mississippi 
County  early  on  the  12th.  Several  persons  saw 
a  funnel  cloud.  Heavy  rains  on  August  12  and 
13  caused  flash  floods  over  a  wide  area.  The 
rains  occurred  over  Yell,  Logan,  Johnson,  Pope, 
Newton,  Perry,  Conway,  Van  Buren ,  Searcy,  Faulk- 
ner, Scott,  Cleburne,  Stone,  and  White ' Counties . 
The  floods  caused  extensive  damage  to  roads  and 
bridges.  Many  streets  and  business  buildings 
in  Clarksville,  Russellville ,  and  Clinton  were 
flooded.  Two  persons  were  drowned  in  Conway 
County  where  Cypress  Creek  overflowed.  Heavy 
rains  in  eastern  Greene  County  on  the  13th  and 
14th  caused  extensive  flood  damage  to  roads. 
Many  fields  were  flooded.  A  freight  train  was 
derailed  when  it  attempted  to  move  over  the 
flooded  track.  Severe  thunderstorms  occurred 
in  Craighead  and  Poinsett  Counties  on  the  after- 
noon of  the  14th.  Lightning  destroyed  one  house 
and  damaged  another.  The  lightning  also  damaged 
the  State  Police  Radio  Station  at  Harrisburg. 
The  wind  damaged  several  trees  and  hail  caused 
slight  damage. 


Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Number  ol  days  with  precipitation 
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TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 
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Term  Means 
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Q 
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5 

u 
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5 

a 
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NORTHWEST  DIVISION 
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90.0 

62.4 

75.2 
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14 

50 

7 

0 
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0 
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0 

2.04 
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17 

.0 

0 

7 
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53 
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0 
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15 

0 

FAYETTEVILLE 

89.3 
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78.0 
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0 
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2.39 

17 

.0 

0 

6 

3 

3 
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3 
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75.5 
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3 
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FLIPPIN  CAA  AP 

89.  3 

63.8 

75.  6 

96 

2 

50 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

5.69 

2.68 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

GILBERT 

90.0 
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.0 

0 

7 

4 

2 

MOUNTAIN  HOME 

89.  1 

64.5 
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87.8 

57.5 

77.7 

95 

3 

57 

5 

0 

15 

0 

0 

0 

2.74 

1.79 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

WILSON 

OIV IS  ION 

77.6 

-  2.5 

5.90 

2.76 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV I LLE 

91.7 

57.1 

79.4 

-  2.8 

101 

3 

54 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

9.26 

5.80 

5.29 

13 

.0 

0 

7 

4 

2 

CAMP  CHAFFEE  AM 

91. 3M 

67. 9M 

79. 5M 

101 

4 

55 

7 

0 

0 

0 

0 

8.  10 

2.27 

15 

.0 

0 

6 

6 

3 

CLARKSV ILLE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

7.50 

.0 

0 

DARDANELLF 

89.5 

59.6 

79.5 

-  2.5 

98 

3 

58 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

11.36 

8.22 

5.38 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

DEVILS  KNOB   1  SE 

83.8 

66.3 

75.1 

91 

14 

55 

6 

0 

3 

0 

0 

0 

5.73 

1.65 

16 

.0 

0 

8 

3 

3 

FORT  SMITH  WB  AP  R// 

91.8 

70.0 

80.9 

-  1.2 

100 

2  + 

59 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

5.83 

3.21 

2.06 

12 

.0 

0 

6 

3 

3 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

90.3 

63.1 

76.7 

100 

2 

60 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

10.77 

.0 

0 

GRANNIS 

MENA 

89.3 

58.0 

78.7 

-  2.0 

95 

3 

56 

0 

17 

0 

0 

0 

3.57 

-  .33 

1.93 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

81.5 

64.6 

73.1 

93 

2 

54 

6 

1 

2 

0 

0 

0 

10.94 

3.67 

13 

.0 

0 

6 

6 

4 

OZARK 

92.2 

69.2 

80.7 

-  1.2 

102 

2 

57 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

4.40 

1.18 

2.16 

13 

.0 

0 

7 

2 

2 

PARIS 

92.  1 

66.8 

79.5 

101 

3 

55 

7 

0 

23 

0 

0 

0 

9.26 

4.70 

13 

.0 

0 

7 

3 

3 

RUSSELLVILLE 

90.9 

57.9 

79.4 

99 

3+ 

55 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

12.58 

6.00 

13 

.0 

0 

i 

4 

3 

SUBIACO 

91.2 

57.3 

79.3 

-  3.0 

102 

3 

55 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

8.54 

5.49 

4.36 

13 

.0 

0 

7 

3 

3 

TURNPIKE 

M 

55.5 

M 

92 

3 

53 

6 

2 

0 

0 

0 

8.95 

3.75 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

WALDRON 

92.8 

55.0 

78.9 

102 

3 

49 

7 

0 

24 

0 

0 

0 

6.  16 

4.50 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

WHITE  ROCK 

84.1 

57.1 

75.5 

92 

10 

57 

5 

0 

4 

0 

0 

0 

5.  18 

2.08 

13 

.0 

0 

5 

4 

3 

DIVISION 

78.3 

-  2.1 

S.Ol 

4.55 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

89.6 

67.0 

78.3 

96 

2  + 

57 

7 

0 

16 

0 

0 

0 

10.56 

5.25 

13 

.0 

0 

4 

3 

BENTON 

89.6 

65.5 

77.6 

95 

2  + 

55 

6+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.81 

1.74 

18 

.0 

0 

4 

1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  AM 

90.5 

65. 9M 

78. 2M 

98 

3 

54 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

4.96 

3.00 

12 

.0 

0 

2 

2 

CONWAY 

89.9 

56.7 

78.3 

-  4.0 

97 

3  + 

55 

7 

0 

18 

0 

0 

0 

7.49 

4.66 

4.91 

13 

.0 

0 

5 

1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

92.2 

70.2 

81.2 

-  1.9 

99 

2 

60 

6+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.12 

.75 

1.56 

17 

.0 

0 

} 

2 

LITTLE  ROCK  WB   AP  R// 

89.6 

70.7 

80.2 

-  1.1 

97 

3 

61 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

4.31 

1.16 

1.64 

13 

.0 

0 

3 

3 

MALVERN 

91. 8M 

58. OM 

79. 9M 

97 

2  + 

57 

7 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1.20 

17 

.0 

0 

2 

2 

MORRILTON 

90.1 

68.0 

79.1 

-  2.4 

99 

14 

59 

5+ 

0 

18 

0 

0 

0 

9.65 

6.92 

6.08 

13 

.0 

0 

4 

2 

NIMROD  DAM  AM 

91.8 

65.3 

78.6 

100 

4 

55 

7 

0 

19 

0 

0 

0 

7.79 

4.90 

13 

.0 

0 

3 

2 

PERRYVILLE 

91.5 

55. IM 

78. 3M 

-  2.2 

99 

3+ 

56 

7 

0 

22 

0 

0 

0 

11.87 

8.8S 

7.13 

13 

.0 

0 

i 

3 

SHERIDAN  TOWER 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

4.65 

i.aa 

17 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

79.0 

-  2.2 

6.62 

3.46 

.0 

B««  r«f«r«ae« 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS  ! 
AUGUST   1957 1 


Temperature 


Station . 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highesl 

Dale 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

-  ?  i 

1  b1 

age 
0  u-  £- 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Mm 

Date 

0 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1     10  or  More  ] 

.50  or  More  , 

1,00  ; 
or  More  j 

0 ; 

°  < 

s  > 
hi 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRiNtCLEY 

2.25 

OfOES  ARC  AM 

89  .  OM 

68 .  IM 

78 .  6M 

96 

60 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

6 .  53 

25 

.  0 

0 

7 

4 

2 

HELENA 

91  •  8 

68.2 

60  .0 

—  1.0 

97 

2  + 

60 

2  1 

0 

23 

0 

-  2.37 

1  5 

,0 

0 

3 

0 

0 

KEO 

88.9 

67.2 

78.1 

97 

3 

57 

6 

0 

1 4 

Q 

0 

0 

4.36 

1.46 

13 

.0 

0 

6 

4 

2 

MARIANNA  2  S 

89.  6 

66.2 

77.9 

-  2.4 

95 

2  + 

55 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

2.29 

.66 

.72 

15 

•  0 

0 

6 

2 

0 

SAINT  CHARLES  AM 

89.8 

69.3 

79.6 

96 

4+ 

60 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

.97 

.27 

25 

.0 

0 

5 

0 

0 

STUTTGART 

90.3 

69.3 

79.8 

-  2.1 

97 

2  + 

60 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

5.98 

2.87 

1.40 

15 

.0 

0 

9 

4 

3 

STUTT6ART9ESE  AM 

88.4 

69.0 

78.7 

94 

3+ 

61 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

3.51 

.76 

12 

,0 

0 

6 

3 

0 

WYNNE 

87.8 

66.0 

76.9 

94 

3  + 

55 

6 

0 

16 

0 

0 

0 

4.59 

1.60 

3 

,0 

0 

6 

4 

1 

r\  1  \t  1  C  T  Afcl 
U  1  V  1  b  1  fJri 

78.  7 

2.1 

3.18 

.22 

,0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

94  1 

66.3 

81.2 

99 

2  4. 

56 

7 

0 

26 

0 

0 

.  68 

.32 

\  I 

,0 

Q 

3 

Q 

Q 

DE  QUEEN 

93.8 

68.1 

81.0 

100 

3 

56 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

2.74 

• 

1.67 

12 

,0 

0 

4 

2 

1 

HOPE   3  NE  AM 

93.5 

67.0 

80.3 

-  1.9 

100 

27 

59 

6+ 

0 

26 

0 

0 

0 

.41 

~  2  .  80 

.21 

5 

,0 

0 

2 

0 

0 

91.4 

65.2 

78.3 

-  1.4 

99 

2 

52 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

3.34 

-  .24 

1.63 

12 

,0 

0 

4 

2 

2 

NARPnU^    nAM  AM 

93.1 

66.2 

79.7 

98 

4 

55 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

6.25 

4.67 

12 

.0 

0 

3 

2 

2 

N ASHV I LLE  PEACH  SUBSTA  AM 

91.8 

68.7 

80.3 

97 

3+ 

60 

7 

0 

21 

0 

0 

0 

5.65 

4.55 

12 

,0 

0 

2 

2 

1 

94.5 

69.0 

81.8 

-  0.3 

101 

26 

57 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.91 

-   1  .94 

.55 

12 

,0 

0 

2 

1 

0 

T  P  Y  A        ANAUnAP  R// 

92  .4 

70.9 

81.7 

1.0 

97 

26+ 

61 

^ 

° 

24 

0 

° 

0 

2.10 

-  .78 

1.36 

.0 

° 

' 

^ 

' 

DIVISION 

80.5 

~  0.8 

-  .30 

,0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

92.6 

69.3 

81.0 

99 

3 

60 

6+ 

0 

2  1 

0 

0 

0 

2.08 

-  .73 

1.30 

17 

.0 

0 

4 

1 

1 

CAMDEN   1  AM 

92.  1 

68.5 

80.3 

-  1.8 

97 

4  + 

58 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

3.72 

1.13 

2.40 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

CI    nrtDAnn  taa  ap 

91.8 

68.9 

80.4 

-  2.4 

97 

1  + 

60 

6+ 

0 

23 

0 

0 

0 

1.57 

-  1.45 

1.37 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORDYCE  6  W 

91 .  5M 

66. 9M 

80  .  2M 

98 

28 

62 

24 

0 

0 

0 

0 

1.81 

,62 

1 6 

.0 

0 

5 

1 

0 

93.0 

68.8 

80.9 

-  1.8 

99 

26 

58 

6+ 

0 

25 

0 

0 

0 

.77 

-   1  ,62 

,31 

16 

,0 

0 

3 

0 

0 

PRESCOTT  AM 

93.9 

68.5 

81.2 

-  1.8 

101 

3 

58 

6 

0 

27 

0 

0 

0 

.80 

-  2  ,00 

,48 

12 

,0 

0 

2 

0 

0 

U  A  DO  CKI 

92.0 

69.6 

80.8 

-  1.8 

98 

2 

59 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

3.  U 

1.24 

16 

,0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

80.7 

-  1.5 

1.98 

-  .78 

,0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

91.6 

68.1 

79.9 

-  1.5 

97 

28 

60 

6+ 

0 

23 

0 

0 

0 

.65 

-  2.50 

.50 

5 

,0 

0 

2 

1 

0 

CUMMINS  FARM 

90.0 

68. 5M 

79. 3M 

96 

2  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.23 

.54 

16 

,0 

0 

6 

1 

0 

DUMAS  1 

90.5 

69.1 

79.8 

-  2.8 

95 

26+ 

59 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

3.68 

.61 

1.39 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

MONTICELLO  3  S 

90.3 

68.7 

79.5 

97 

1  + 

59 

6 

0 

19 

0 

0 

0 

1.23 

.89 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

PINE  BLUFF 

91.9 

70,5 

81.2 

-  2.1 

96 

3  + 

61 

6+ 

0 

22 

0 

0 

0 

2.66 

.16 

1.88 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

90.2 

68.9 

79.6 

97 

3 

60 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

2.44 

1,44 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

PORTLAND  AM 

89.9 

68.1 

79.0 

-  2.3 

95 

3  + 

60 

6+ 

0 

17 

0 

0 

0 

1.95 

-  .64 

1,75 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

79.8 

-  2.1 

2.12 

-  .74 

.0 

Preapitation 


0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ARKANSAS 
AUGUST  1957 


Day  of  month 


11  1 

12 

13  j 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

.93 

6.07 

5.28 

•  91 

•  64 

•  43 

1.14 

.05 

•  53 

•  03 

•  12 

•  11 

-•2i 

2.39 

9.29 

.43 

1^70 

T 

T 

.24 

T 

3.20 

T 

.23 

•  61 

.60 

1.00 

.07 

.39 

•  9« 

6.32 

1.22 

.48 

•  40 

.08 

.20 

1.30 

.54 

.28 

•02 

7 

•  3] 

•  2'> 

•  12 

T 

1.40 

.70 

.35 

U02 

•  56 

•  46 

».07 

,  T 

.31 

1.25 

.92 

.48 

.30 

.11 

•  39 

T 

.02 

1.91 

.74 

.36 

•  12 

;73 

.19 

T 

•  06 

•  34 

T 

•  10 

.52 

2.30 

•  93 

•  09 

•  32 

.09 

.03 

.33 

•  19 

.06 

T 

T 

*09 

4.37 

'.1° 

1^64 

•  30 

.96 

^76 

.26 

•  04 

1.74 

•  19 

•  27 

•  44 

•  10 

•  57 

•  36 

•  13 

•  23 

.03 

•  84 

•  09 

•  11 

.11 

T 

2.76 

.31 

•  89 

*oi 

•  11 

.26 

•  23 

T 

•  16 

1.54 

.60 

1.54 

T 

•  03 

•  10 

•  45 

3.00 

.48 

•  02 

•  03 

1.03 

.29 

T 

.09 

.06 

•  13 

T 

.37 

.79 

3.36 

•  03 

•  47 

U02 

•ST 

.45 

•  07 

•  90 

•  30 

•OS 

.40 

.09 

T 

2.14 

1.75 

.26 

U31 

•  22 

T 

•  54 

.07 

.49 

T 

.93 

•  27 

2^19 

•  25 

.06 

.09 

.21 

8.06 

T 

T 

1.80 

T 

•  29 

•  20 

.17 

2.10 

.13 

.24 

•  08 

.10 

•  12 

.02 

•  13 

.48 

.23 

2^40 

•  83 

•  01 

.09 

2.21 

2.27 

U74 

•  60 

.38 

•  04 

.21 

•  60 

.20 

.17 

.41 

.58 

•  36 

•  25 

.24 

• 

7.90 

.42 

7.25 

.20 

.44 

.22 

.33 

1.00 

3.69 

2.10 

•  15 

1^20 

uoo 

.10 

.93 

4.91 

.50 

•  01 

•  99 

•  19 

7 

.25 

•  33 

.32 

3.80 

•  78 

.14 

1.26 

1.80 

• 

1.22 

.14 

.29 

•  91 

T 

•  01 

.07 

.29 

.41 

.54 

•  26 

4.43 

.02 

.92 

•  06 

T 

1.00 

11.00 

1.77 

2.35 

•  31 

.39 

1.38 

6.79 

2.60 

.05 

•  43 

•  22 

2.67 

6.38 

1.08 

.03 

•  21 

.20 

T 

T 

I 

T 

.22 

1.67 

.05 

•  60 

•  05 

.33 

T 

.90 

.50 

1.81 

.04 

.25 

.35 

T 

2.25 

.27 

.35 

1.65 

.26 

1^28 

•  22 

.06 

.45 

1.39 

•  33 

.01 

•  11 

T 

T 

.36 

.88 

.25 

•  82 

T 

.10 

.95 

1.04 

T 

•  82 

•  17 

T 

T 

.2* 

1*98 

.05 

.39 

2*39 

U61 

T 

•  37 

1.96 

.04 

•  25 

2.50 

1^21 

T 

.01 

•  29 

.22 

•  87 

1*23 

.09 

.46 

1.73 

2.68 

.21 

.28 

T 

T 

.03 

.49 

.27 

•  62 

•  20 

2.06 

T 

1.30 

.01 

1.84 

.23 

•  15 

.01 

.19 

• 

6.28 

1.44 

2.64 

.05 

.10 

.22 

T 

•  35 

1.70 

.76 

.69 

1.40 

•  45 

T  .50 

2.60 

.02 

.01 

.61 

•  40 

.39 

.36 

.la 
- 

2.06 

.12 

.48 

-        -  - 

1.93 

1.42 

- 

.27 

- 

•  71 

•  17 

- 

- 

- 

- 

- 

.06 

- 

- 

.08 

•  01 

•  83 

•  17 

.06 

T 

• 

• 

2.17 

•  41 

2,70 

U40 

T 

•  08 

.38 

.05 

•  12 

•  42 

I 

•  03 

.35 

T 

•  33 

.45 

.67 

.07 

•  30 

.21 

•  04 

•  66 

5.68 

1.94 

•  18 

•  59 

•  07 

.  10 

.40 

T 

T 

•  24 

•  03 

•  01 

•  18 

•  13 

.04 

.40 

•  39 

•  20 

3^31 

•  11 

U15 

•  42 

«09 

•  90 

.06 

•  12 

•  09 

.61 

1^31 

•  26 

•  13 

1*96 

.02 

T 

.09 

.10 

•  40 

.06 

2.35 

1.60 

•  30 

UOl 

1.29 

•  12 

•  04 

2.39 

2.60 

.05 

.12 

2^60 

.15 

.06 

.75 

.09 

.01 

•  31 

T 

•  06 

•  25  7 

.51 

.01 

1.46 

•  16 

.03 

•  86 

•  16 

•  02 

1.55 

•  36 

•  17 

•  18 

.60 

6.20 

•  50 

•  07 

.61 

1.20 

•  02 

4.68 

T 

•  41 

•  14 

T 

1^21 

•  49 

.31 

6  90 

•  53 

1.26 

4^02 

•  03 

1 70 

'.01 

T 

•  92 

•  34 

.02 

1.04 

1.64 

.06 

•  16 

T 

U16 

•  08 

•  01 

•  04 

t 

.03 

U97 

1.60 

.18 

.37 

T 

1^16 

T 

•  04 

t 

.93 

•  44 

1.29 

.58 

.05 

•  82 

•  28 

•  40 

.26 

.03 

.48 

2.58 

•  33 

•  03 

I 

.11 

.21 

.31 

T 

1.04 

.08 

•  11 

1^20 

T 

.12 

.22 

T 

•  10 

•  09 

•  05 

.02 

•  29 

.24 

T 

.54 

.26 

•  72 

T 

•  29 

.20 

•  24 

.10 

•  •60 

UU 

•  05 

.19 

5.42 

.12 

•  09 

•  82 

•  71 

.44 

.49 

AB607T 
ALICIA 
ALU"  FORK 
ALY 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

B4TESVILUE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  Nw 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SK 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVF 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB  1  SE 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  w 

FORT  SMITH  WB  AP 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
6RANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 

GR4VETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

^  HELENA 
.HENDERSON  2  w 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 


14^19 
3^29 

10^56 
5^37 
4*64 

U46 
9^29 
2^08 


.63 
.10 
.62 
.92 


10.34 
7.49 
1.06 


17.52 
11.95 
11.36 


6.53 
6.73 
3.68 


1.81 
5.83 
10.77 


6.18 
5.17 
3.60 

6.32 

1.44 


.28 

T 

.36 


1.53  .23 


3.61 
10.21 
5.49 


13.53 
1.63 
4.31 
5.46 

2.25 
4.45 
3.79 
.77 

2.62 
1.09 
2.29 
4.06 


3*a  r*f*raiic«  M(«a  follo«lD<  Station  I»d*a. 

-  - 


Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


AutiUST  1957 


Day  of  month 


Stotion 

Tot< 

12  3 

 _ 

4 

 1  1 

5  6 

 1  i  1 

7      8  9 

 1  r 

10  11 

12 

 r 

13 

 r- 

14 

15 

 r 

16 



 r- 

17 



18 

1 

19 



1 

20 


21 

22    23  1  24 

 1  1  

oc      nc  0*7 

ZD  ^/ 

00      oa  fin 
ZO      Z9  oU 

31 

MARVELl. 

1.81 

.60 

•  37 

.24 

•  18 

.11 

■  48 

•  31 

MELBOURNE 

3*90 

2  39 

65 

•  36 

MENA 

3.57 

.07 

1.93 

*29 

.06 
.  34 

1.16 

T 

•  04 

MONTICELLO  3  S 

1.23 

69 

T 

T 

T 

MOROBAV  L  AND  D  NO  8 

.26 

.26 

MORRILTON 

9.65 

1.53 

.02 

•  98 

6.06 

.60 

.18 

•  18 

.03 

•  05 

MOUNT  IDA 

3.34 

.16 

02 

1,13 

•  27 

•  05 

MOUNT  MAGAZ INE 

10.94 

1.36 

87 

* 

2*58 
*  1  0 

3*67 

*  3Q 

1  •  80 

•  56 

•  06 

.45 

MOUNT  A  I N  HOME 

•  85 

* 

T 

T 

T 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

1.88 

.47 

.04 

T 

•  76 

.  1  5 

T 

T 

T  .31 

.  15 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

8.03 

1.16 

.10 

4.  10 

.92 

1.24 

.05 

.17 

.29 

MULBERRY  6  NNE 

e.33 

.28 

■  06 

5.27 

.  10 

2 .00 

■  62 

6.25 

•  1  7 

.03 

4.67 

•  03 

1.33 

•  02 

.04 

4.65 

•  03 

.91 

•  02 

NATHAN  4  WNM 

6.62 

4.69 

T 

T 

NEWHOPE  3  E 

6.60 

.96 

2.00 

4.72 

•  92 

6.67 

68 

.67 

I  .59 

.62 

1 .50 

•  68 

.47 

•  46 

7.79 

.17 

■  1  0 

U45 

4.90 

.65 

.42 

•  07 

•  03 

.  10 

.  1 1 

5.22 

.82 

•  54 

2.45 

•  04 

ODEN  ?  W 

6.75 

02  .24 

!o  1 

1.07 

.18 

2.36 

.  50 

.17 

1.53 

(46 

.03 

.02 

.05 

.11 

OKAY 

.91 

•  05 

.66 

.20 

3.85 

45 

1  •06 

1.52 

.06 

.  76 

7.04 

.05 

T 

2*16 

1.61 

.46 

T 

2.02 

.67 

T 

.04 

.01 

.26 

.  19 

•  02 

1.26 

•  11 

T 

OZONE 

5.78 

1*0  8 

*24 

.  54 

U30 

.68 

•  20 

1.  32 

.33 

.09 

PARAGOULD 

12.12 

2.30 

.06 

.01 

6.63 

T 

1.31 

1.38 

.43 

T 

9.26 

.14 

4,  70 

.43 

.45 

•  41 

•  02 

T 

PARK  1 N  2  W 

4.44 

^  •  13 

•  65 

.06 

2.20 

1.70 

1.25 

PERR TV  1 LLc 

11.87 

42 

T 

2.89 

1.07 

•  OB 

PINE  BLUFF 

2.66 

1.68 

.01 

.02 

.04 

.37 

•  33 

.01 

T 

T 

2.44 

T 

.05 

.04 

.26 

.29 

T 

.26 

PINE  RtOGE 

4.64 

* 

2,2  3 

1.20 

•  76 

10 

* 

1  56 
* 

1 !  86 
* 

1 .04 
* 

.05 

- 

* 

PORT  L  AND 

1.95 

1 5 

.05 

1  75 

PRESCOTT 

.60 

T 

.05 

.01 

.48 

.06 

•  06 

.13 

■01 

7.66 

3*55 

2.69 

.33 

•  19 

R I  SON  ' 

■  63 

.13 

.19 

•  31 

.41 

1.21 

T 

.13 

* 

.01 

• 

RUSS  ELLV I LLE 

12.58 

.45 

3.93 

6.00 

1.44 

•  74 

SAINT  CHARLES 

.97 

.02 

.13 

•  17 

.06 

•  14 

.18 

•  27 

5A I  NT   FRANC  I S 

U98 

•  14 

1.10 

3.09 

•  84 

.  19 

• 

*43 

•  17 

•  31 

SEARCY 

•  36 

•  02 

2.70 

.45 

.24 

3!  26 

19 

* 

•  06 

.43 

SHER I  DAN  TOWER 

4.6S 

•  35 

•  27 

•  99 

1 .20 

1 ,86 

T 

SHIRLEY  3  SE 

11.44 

1.89 

.12 

6.49 

1.16 

.69 

•07 

•  22 

■  90 

5IL0AM  SPRINGS 

2.26 

.40 

.19 

* 

1.38 

•  10 

•  12 

SPARKMAN  4  E 

.10 

•  10 

.14 

.12 

STAR  CITY  2  S 

1.00 

.18 

T 

.82 

STEVE 

10. Z9 

.75 

1.49 

3.89 

1.46 

2.00 

.78 

STUTTGART 

5.96 

1.35 

•  03 

.20 

•  21 

1.0§ 

1.40 

66 

•  1 5 

•  33 

STUTTGART  9  ESE 

3.31 

.17 

.76 

•  09 

.47 

•  99 

*  54 

•  4< 

•  30 

SUS  lACO 

1.06 

2»03 

4^36 

.13 

•  33 

*49 

*  12 

U69 

•  46 

•  IC 

TEXARKANA  HB  AP  R// 

2*10 

1.36 

.04 

•  12 

.01 

.90 

.07 

TURNP IKE 

8.99 

.11 

3 . 79 

1.25 

•  49 

2.72 

60 

HALDRON 

6*16 

T 

.19 

4.50 

.03 

T 

.24 

•  49 

•  58 

.13 

T 

WALNUT  GROVE 

3.48 

•  47 

2.51 

•  29 

•  25 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

2.74 

.09 

1.79 

.03 

•  51 

.02 

.30 

T 

WARREN 

3.11 

T 

.62 

.10  .32 

.81 

1.24 

T 

■  02 

T 

WASHITA 

2.70 

T 

•  10 

1*10 

.90 

•  20 

.40 

WHITE  ROCK 

5.16 

.50 

•  03 

1*06 

2.08 

.36 

T 

UIO 

.05 

WHITECLIFFS 

.85 

•  10 

.40 

•  39 

T 

T 

WILSON 

WYNNE 

4.59 

1.60 

.42 

.99 

•  90 

T 

•  69 

■  19 

•  0« 

YELLVILLE 

9.25 

4.97 

.06 

•  04 

.02 

•  05 

T 

•  04 

•27  .20 

-  106  - 


L ,  ,  DAILY  TEMPERATURES 

l.oble  5  AUGUbT  1957 

Day    01  Month  & 


ijlalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

' 

25 

29 

30 

31 

Aven 

»LUM  FORK 

MAX 

93 

96 

96 

95 

83 

83 

88 

89 

93 

92 

90 

86 

85 

96 

93 

91 

90 

84 

87 

88 

87 

85 

88 

85 

92 

92 

89 

91 

93 

91 

88 

69.6 

HIN 

71 

72 

73 

72 

67 

59 

57 

69 

65 

68 

70 

70 

68 

76 

69 

73 

69 

67 

62 

64 

62 

65 

60 

67 

67 

65 

66 

62 

65 

68 

70 

67.0 

ARKADELPHIA 

MAX 

96 

98 

99 

95 

87 

84 

90 

95 

96 

97 

93 

88 

90 

98 

95 

94 

89 

87 

88 

89 

88 

89 

92 

86 

92 

97 

96 

97 

98 

96 

91 

92.6 

MIN 

71, 

75 

75 

75 

72 

60 

60 

73 

68 

70 

73 

72 

76 

74 

72 

75 

71 

70 

64 

67 

67 

65 

64 

67 

67 

67 

66 

64 

66 

69 

71 

69.3 

ISHDOWN 

MAX 

96 

99 

98 

95 

96 

88 

90 

92 

95 

92 

88 

92 

94 

99 

95 

95 

95 

89 

90 

92 

92 

92 

93 

95 

96 

99 

96 

97 

97 

97 

92 

94.1 

MIN 

72 

74 

75 

74 

74 

58 

56 

67 

65 

70 

74 

74 

77 

75 

73 

74 

73 

71 

63 

65 

62 

63 

59 

67 

67 

66 

66 

61 

63 

68 

72 

61.3 

lAtD  KNOB 

MAX 

93 

94 

94 

90 

82 

80 

86 

89 

92 

90 

88 

85 

84 

91 

90 

ee 

84 

84 

88 

84 

83 

65 

87 

86 

89 

90 

90 

92 

93 

92 

90 

88.2 

MIN 

69 

71 

72 

70 

63 

56 

59 

65 

62 

68 

70 

68 

74 

69 

70 

69 

68 

69 

62 

62 

58 

60 

68 

66 

61 

61 

62 

62 

62 

68 

71 

65.3 

lATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

91 

95 

96 

96 

88 

85 

83 

88 

93 

94 

96 

93 

94 

81 

95 

92 

89 

75 

85 

89 

85 

67 

86 

89 

76 

90 

90 

90 

92 

95 

94 

89.4 

HIN 

69 

70 

71 

70 

60 

52 

54 

59 

61 

66 

68 

69 

68 

73 

67 

72 

70 

61 

69 

61 

57 

56 

55 

63 

59 

61 

64 

68 

61 

62 

67 

63.3 

UTESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

95 

95 

97 

92 

86 

82 

90 

92 

93 

95 

92 

87 

85 

96 

93 

92 

88 

85 

87 

85 

84 

86 

88 

85 

89 

90 

90 

91 

94 

93 

93 

90.0 

MIN 

70 

71 

73 

71 

59 

54 

55 

65 

60 

65 

68 

71 

70 

75 

71 

73 

72 

65 

61 

62 

58 

59 

57 

67 

62 

61 

64 

58 

62 

64 

67 

64.8 

!ENTON 

MAX 

94 

95 

95 

92 

82 

81 

89 

92 

94 

94 

90 

86 

88 

93 

91 

90 

86 

84 

87 

87 

85 

89 

99 

86 

90 

93 

89 

92 

94 

92 

69 

69.6 

MIN 

70 

72 

72 

74 

68 

55 

55 

62 

64 

66 

72 

70 

68 

72 

69 

71 

69 

68 

60 

64 

62 

58 

57 

65 

66 

64 

62 

59 

62 

66 

68 

65.9 

iENTONVILLE 

MAX 

93 

96 

94 

85 

84 

83 

89 

92 

94 

94 

93 

82 

95 

100 

90 

89 

83 

83 

86 

88 

88 

86 

87 

85 

92 

94 

95 

92 

94 

93 

91 

90.0 

MIN 

67 

68 

70 

70 

55 

55 

60 

60 

63 

65 

63 

69 

69 

71 

68 

69 

67 

65 

66 

58 

61 

61 

53 

64 

53 

60 

65 

57 

60 

61 

66 

62.6 

DLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

93 

93 

98 

96 

92 

86 

85 

90 

92 

96 

95 

90 

84 

72 

95 

90 

92 

88 

87 

89 

90 

89 

86 

90 

86 

94 

94 

92 

94 

94 

95 

90.9 

MIN 

71 

72 

73 

75 

72 

56 

54 

67 

62 

67 

74 

70 

70 

70 

67 

69 

69 

60 

64 

63 

61 

58 

67 

64 

63 

59 

61 

66 

66 

65.9 

ILVTHEVILLE 

MAX 

92 

95 

95 

86 

80 

81 

91 

92 

93 

94 

92 

88 

84 

89 

86 

68 

76 

62 

63 

82 

83 

85 

89 

79 

86 

88 

89 

94 

94 

93 

92 

67.6 

MIN 

73 

74 

75 

71 

61 

54 

60 

64 

64 

67 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

69 

63 

62 

60 

61 

60 

61 

66 

63 

63 

65 

63 

65 

69 

70 

66.1 

JOONEVILLE 

MAX 

97 

100 

101 

91 

86 

84 

91 

94 

95 

97 

89 

84 

96 

99 

91 

89 

89 

87 

89 

90 

86 

86 

90 

90 

91 

94 

92 

93 

96 

94 

91 

91.7 

MIN 

72 

73 

74 

70 

67 

58 

54 

66 

67 

69 

73 

69 

72 

74 

68 

72 

69 

69 

61 

64 

66 

63 

59 

68 

64 

66 

68 

62 

63 

66 

73 

67.1 

IRINKLEV 

MAX 

MIN 

:amoen  1 

MAX 

93 

95 

96 

97 

94 

85 

84 

90 

92 

93 

92 

91 

92 

95 

97 

93 

93 

89 

88 

88 

90 

88 

89 

92 

89 

94 

97 

94 

96 

94 

95 

92.1 

MIN 

72 

75 

76 

75 

71 

58 

64 

63 

68 

74 

75 

76 

76 

75 

68 

69 

72 

71 

65 

66 

64 

63 

62 

65 

69 

68 

63 

62 

63 

65 

69 

66.9 

:AMP  CHAFFEE 

MAX 

95 

100 

101 

89 

87 

85 

91 

95 

95 

97 

90 

85 

97 

99 

89 

86 

86 

85 

89 

90 

88 

86 

89 

90 

92 

95 

92 

92 

92 

91.3 

MIN 

73 

74 

61 

68 

60 

55 

66 

68 

68 

66 

74 

71 

75 

63 

72 

71 

72 

64 

64 

67 

66 

64 

69 

70 

68 

71 

65 

70 

75 

67.9 

:larksville 

MAX 

86 

86 

88 

89 

79 

90 

90 

92 

93 

93 

92 

MIN 

65 

63 

65 

69 

59 

65 

64 

63 

64 

69 

63 

:ONWAY 

MAX 

93 

95 

97 

94 

83 

82 

89 

90 

93 

92 

90 

85 

86 

97 

93 

90 

87 

66 

89 

87 

86 

86 

89 

87 

91 

92 

90 

93 

94 

93 

90 

69.9 

MIN 

70 

73 

74 

72 

64 

58 

56 

70 

64 

67 

73 

72 

69 

74 

70 

72 

70 

67 

61 

65 

63 

62 

59 

68 

64 

65 

66 

60 

63 

67 

70 

66.7 

:ORNINS 

MAX 

95 

96 

95 

86 

80 

81 

91 

92 

93 

96 

94 

91 

88 

93 

93 

94 

78 

85 

85 

89 

65 

90 

69 

64 

88 

90 

92 

94 

96 

96 

92 

89.9 

MIN 

71 

7^ 

73 

69 

60 

52 

56 

66 

62 

66 

68 

73 

68 

70 

69 

70 

68 

58 

59 

97 

59 

56 

55 

65 

60 

57 

63 

60 

62 

64 

65 

63.6 

:rossett  7  s 

MAX 

9A 

95 

95 

92 

89 

84 

91 

92 

93 

92 

87 

91 

90 

93 

99 

94 

90 

87 

89 

88 

89 

90 

92 

87 

93 

95 

96 

97 

94 

95 

92 

91.6 

MIN 

72 

74 

74 

74 

70 

60 

62 

66 

69 

70 

75 

75 

79 

75 

74 

71 

74 

71 

65 

63 

60 

62 

62 

61 

67 

67 

61 

61 

65 

68 

69 

66.1 

:UMMINS  FARM 

MAX 

95 

96 

96 

94 

85 

82 

90 

90 

92 

92 

92 

89 

87 

92 

92 

91 

83 

66 

86 

66 

86 

67 

90 

89 

91 

91 

91 

94 

93 

94 

91 

90.0 

MIN 

70 

71 

73 

74 

76 

77 

70 

73 

71 

71 

64 

66 

62 

64 

64 

67 

66 

68 

60 

63 

66 

70 

69 

61.9 

9AR0ANELLE 

MAX 

94 

96 

98 

94 

83 

81 

88 

92 

92 

99 

93 

86 

90 

95 

93 

86 

89 

84 

87 

66 

85 

85 

87 

86 

88 

90 

89 

90 

93 

92 

90 

89.9 

MIN 

73 

75 

77 

75 

69 

62 

58 

72 

65 

71 

75 

71 

70 

76 

70 

79 

72 

70 

65 

67 

66 

66 

62 

78 

68 

67 

71 

64 

65 

70 

72 

69.6 

>E  QUEEN 

MAX 

97 

98 

100 

96 

91 

88 

91 

93 

97 

96 

87 

93 

97 

99 

90 

95 

89 

67 

92 

95 

90 

91 

92 

95 

9i 

98 

95 

99 

97 

96 

92 

93.8 

MIN 

73 

73 

73 

73 

72 

58 

56 

65 

66 

70 

74 

70 

73 

73 

74 

73 

70 

69 

62 

62 

66 

63 

61 

67 

69 

67 

68 

69 

63 

69 

73 

61.1 

»ES  ARC 

MAX 

93 

95 

96 

87 

82 

81 

90 

90 

92 

93 

90 

90 

90 

93 

89 

92 

82 

64 

86 

85 

85 

85 

89 

80 

89 

91 

90 

93 

93 

94 

89.0 

MIN 

73 

75 

73 

67 

60 

63 

68 

69 

71 

73 

74 

71 

71 

69 

71 

71 

67 

65 

66 

62 

64 

64 

69 

56 

56 

66 

54 

56 

66 

72 

68.1 

'DEVILS  KNOB  1  SE 

MAX 

67 

90 

90 

85 

79 

76 

81 

83 

86 

89 

84 

75 

85 

91 

89 

84 

60 

78 

82 

82 

80 

79 

82 

62 

85 

87 

85 

89 

66 

85 

85 

83.8 

MIN 

70 

72 

73 

68 

59 

55 

59 

69 

68 

70 

69 

67 

68 

72 

69 

69 

69 

62 

62 

64 

62 

62 

62 

64 

65 

70 

68 

65 

70 

70 

70 

66.3 

OUMAS  1 

MAX 

9* 

95 

95 

88 

83 

82 

»3 

91 

93 

93 

93 

93 

90 

99 

99 

93 

68 

85 

86 

86 

84 

68 

93 

78 

94 

92 

92 

96 

99 

96 

88 

90.9 

MIN 

74 

76 

77 

74 

67 

59 

64 

69 

67 

71 

75 

75 

77 

76 

72 

72 

71 

71 

64 

65 

61 

65 

66 

68 

69 

67 

61 

62 

66 

70 

72 

69.1 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 

97 

97 

97 

96 

85 

83 

91 

92 

93 

91 

87 

92 

91 

93 

99 

92 

87 

87 

67 

90 

89 

92 

92 

89 

94 

97 

94 

97 

94 

95 

91 

91.6 

MIN 

72 

73 

75 

74 

67 

60 

62 

73 

70 

71 

72 

74 

79 

76 

74 

74 

79 

70 

65 

63 

66 

65 

63 

63 

69 

67 

60 

62 

66 

70 

70 

61.* 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

93 

97 

93 

89 

84 

83 

88 

90 

93 

95 

92 

86 

94 

99 

88 

87 

80 

83 

87 

85 

86 

89 

90 

65 

91 

92 

93 

92 

94 

92 

90 

19.9 

MIN 

68 

71 

74 

71 

56 

57 

53 

64 

69 

69 

66 

68 

68 

71 

69 

70 

66 

65 

58 

60 

63 

62 

68 

69 

51 

66 

69 

61 

66 

67 

68 

69.4 

WETTEVILLE 

MAX 

94 

97 

94 

84 

84 

86 

89 

91 

94 

96 

93 

•  1 

99 

99 

89 

89 

63 

83 

85 

87 

67 

89 

86 

66 

91 

93 

93 

91 

93 

91 

87 

19.3 

MIN 

69 

72 

75 

71 

62 

59 

93 

63 

70 

72 

72 

70 

69 

72 

72 

69 

63 

66 

60 

60 

67 

66 

61 

69 

58 

63 

70 

67 

66 

70 

69 

6«.T 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

MAX 

93 

96 

95 

84 

83 

83 

86 

»0 

92 

93 

88 

80 

99 

99 

(6 

87 

83 

82 

64 

87 

89 

85 

85 

89 

90 

92 

90 

90 

90 

69 

66 

86.2 

MIN 

66 

69 

72 

65 

59 

54 

50 

60 

66 

65 

69 

69 

68 

71 

** 

69 

69 

64 

59 

59 

63 

61 

60 

63 

6! 

60 

64 

58 

59 

63 

66 

63.4 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 

93 

96 

95 

93 

84 

82 

88 

91 

92 

95 

92 

84 

99 

94 

«S 

87 

86 

81 

84 

89 

69 

85 

86 

89 

90 

93 

92 

90 

91 

90 

67 

81. « 

MIN 

65 

67 

71 

68 

56 

52 

47 

59 

64 

69 

68 

67 

69 

72 

67 

67 

65 

64 

56 

98 

63 

61 

57 

64 

54 

59 

63 

59 

91 

62 

64 

62.2 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

96 

98 

96 

89 

85 

84 

89 

93 

94 

97 

93 

83 

90 

96 

89 

89 

77 

85 

85 

89 

82 

87 

69 

83 

90 

93 

91 

91 

92 

92 

90 

69.3 

MIN 

6S 

70 

71 

64 

59 

53 

50 

65 

59 

65 

67 

72 

69 

72 

70 

71 

70 

64 

60 

62 

59 

59 

55 

67 

62 

62 

65 

98 

60 

64 

66 

63.1 

FORDYCE  6  W 

MAX 

94 

96 

96 

94 

85 

84 

89 

92 

94 

92 

88 

88 

92 

94 

92 

91 

65 

67 

89 

88 

88 

89 

92 

94  96 

99 

96 

99 

96 

91 

91.9 

MIN 

68 

70 

76 

73 

68 

67 

69 

70 

67 

70 

72 

75 

76 

76 

70 

79 

71 

70 

63 

66 

64 

63 

62 

65  70 

64 

64 

66 

69 

69 

61.9 

jfORT  SMITH  NB  AP 

MAX 

97 

100 

100 

88 

87 

86 

92 

99 

99 

98 

89 

86 

100 

100 

89 

66 

65 

85 

69 

91 

86 

87 

91 

91 

93 

94 

93 

92 

94 

94 

91 

91.1 

MIN 

75 

76 

77 

75 

68 

64 

59 

68 

69 

72 

7* 

73 

74 

69 

72 

72 

72 

72 

66 

67 

66 

67 

65 

71 

65  69 

71 

67 

68 

71 

74 

70.0 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

96 

100 

99 

96 

83 

87 

89 

93 

95 

97 

94 

(4 

99 

99 

17 

87 

68 

69 

87 

88 

88 

85 

85 

87 

69 

91 

19 

90 

90 

90 

89 

90.1 

MIN 

66 

67 

69 

70 

60 

54 

50 

63 

61 

63 

69 

68 

68 

69 

»4 

67 

67 

66 

57 

58 

60 

59 

56 

60 

59 

62 

64 

61 

61 

69 

70 

6t.l 

eiLBERT 

MAX 

94 

97 

98 

87 

84 

82 

92 

90 

94 

96 

91 

85 

94 

97 

92 

89 

64 

86 

66 

87 

85 

86 

89 

69 

89 

92 

91 

92 

92 

92 

90 

90.0 

MIN 

70 

71 

70 

69 

59 

55 

56 

63 

5( 

60 

64 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

64 

59 

64 

59 

60 

56 

66 

i« 

62 

69 

57 

60 

62 

69 

64.0 

SRANMIS 

MAX 

MIN 

«RAVETTE 

MAX 

96 

9( 

95 

92 

86 

86 

89 

92 

99 

99 

»7 

92 

98 

102 

91 

91 

67 

65 

88 

89 

88 

66 

87 

67 

92 

95 

94 

94 

99 

94 

93 

91.9 

MIN 

67 

69 

71 

70 

57 

56 

50 

61 

63 

65 

65 

69 

66 

72 

68 

70 

68 

66 

97 

58 

63 

62 

97 

66 

55  62 

47 

62 

61 

64 

69 

6S.7 

HARRISON 

MAX 

93 

96 

95 

86 

84 

82 

(8 

90 

93 

95 

91 

87 

93 

98 

19 

67 

65 

69 

87 

86 

85 

85 

66 

65 

90  91 

92 

93 

92 

93 

89 

19.9 

MIN 

66 

67 

70 

70 

56 

51 

48 

61 

59 

64 

66 

70 

70 

73 

70 

69 

67 

64 

58 

59 

59 

54 

66 

57  60 

65 

56 

96 

62 

66 

62.7 

HELENA 

MAX 

95 

97 

96 

88 

85 

85 

93 

93 

95 

95 

93 

93 

89 

92 

93 

95 

93 

88 

90 

..  88 

89 

90 

92 

63 

90  92 

95 

97 

96 

97  90 

91.1 

MIN 

73 

74 

75 

73 

65 

61 

68 

66 

67 

70 

73 

73 

76 

76 

70 

70 

70 

70 

65 

65 

60 

63 

64 

65 

66  64 

62 

63 

65 

69 

72 

61.2 

HOPE  3  NE 

MAX 

92 

94 

97 

96 

97 

86 

86 

89 

93 

96  93 

91 

91 

94 

99 

97 

94 

67 

87 

90 

92 

91 

91 

93 

94  97 

100 

96 

99 

91  99 

99.9 

MIN 

72 

74 

76 

74 

72 

59 

59 

66 

67 

67  66 

65 

65 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

66 

65 

65 

62 

64 

68  70 

66 

64 

66 

67 

71 

67.0 

r«t«r«i)c«  Bot«a  {ollowlnc  Stktloa  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  -  Continued  


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HOT  SralNSS  1  NNE 

MAX 

94 

99 

96 

95 

90 

68 

91 

93 

97 

97 

92 

83 

92 

67 

89 

66 
67 

86 

89 

91 

86 

94 

96 

95 

97 

MIN 

7» 

75 

77 

76 

71 

60 

60 

73 

66 

73 

75 

71 

72 

77 

71 

76 

71 

69 

63 

64 

66 

64 

72 

70 

71 

70 

66 

68 

70 

73 

70.2 

JMESBORO 

MAX 

95 

96 

99 

66 

62 

93 

91 

67 

90 

94 

80 

66 

89 

69 

85 

65 

91 

69 

69 

92 

93 

96 

96 

96 

96 

90  2 

MIN 

75 

76 

77 

72 

65 

63 

64 

69 

67 

71 

79 

79 

72 

75 

72 

76 

72 

66 

65 

65 

63 

65 

63 

69 

63 

63 

66 

65 

69 

70 

73 

69<0 

KEO 

MAX 

93 

96 

9 1 

87 

94 

91 

68 

89 

85 

86 

69 

85 

66 

89 

80 

68 

90 

91 

92 

93 

94 

89 

66a9 

73 

73 

75 

73 

67 

57 

60 

66 

66 

69 

72 

74 

70 

79 

70 

71 

70 

67 

62 

66 

61 

63 

62 

64 

66 

62 

62 

62 

64 

69 

71 

67.2! 

LEAD  HILL 

MAX 

99 

99 

67 

92 

99 

67 

91 

88 

86 

89 

66 

84 

83 

90 

66 

90 

93 

94 

94 

94 

93 

97 

66 

74 

72 

62 

56 

57 

49 

65 

61 

69 

66 

72 

72 

72 

72 

73 

60 

63 

58 

60 

60 

59 

52 

67 

64 

61 

66 

56 

66 

62 

66 

63.8 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAX 

91 

93 

93 

89 

66 

67 

99 

91 

90 

64 

85- 

87 

66 

86 

86 

90 

83 

90 

91 

90 

93 

93 

93 

90 

89  6 

75 

77 

77 

79 

66 

61 

65 

74 

72 

74 

79 

69 

66 

7J 

71 

75 

71 

70 

68 

70 

68 

68 

67 

69 

69 

70 

69 

67 

69 

73 

75 

70.7^ 

MASNOLIA  3  N 

MAX 

9» 

97 

97 

89 

64 

92 

92 

94 

90 

92 

93 

99 

96 

99 

96 

91 

87 

69 

91 

89 

90 

95 

92 

96 

99 

96 

96 

96 

96 

87 

93  Ol 

MIN 

70 

73 

79 

73 

70 

98 

56 

70 

68 

73 

76 

76 

79 

75 

72 

75 

73 

70 

63 

62 

63 

63 

66 

66 

70 

66 

62 

61 

69 

69 

72 

66.6 

MALVERN 

MAX 

9S 

97 

97 

95 

66 

63 

91 

91 

94 

93 

90 

89 

92 

96 

94 

97 

90 

66 

86 

87 

68 

90 

87 

93 

95 

91 

95 

95 

96 

91.8 

MIN 

71 

73 

73 

75 

70 

58 

57 

73 

66 

66 

73 

72 

74 

73 

71 

74 

70 

63 

66 

63 

66 

62 

68 

69 

67 

64 

62 

65 

66 

66.0 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

87 

62 

82 

69 

91 

94 

9  7 

95 

83 

69 

99 

83 

99 

76 

86 

67 

86 

84 

86 

92 

79 

89 

92 

93 

95 

98 

96 

n 

69. 7 

MIN 

79 

70 

70 

70 

99 

51 

51 

69 

58 

63 

66 

70 

70 

71 

66 

69 

71 

99 

69 

60 

58 

68 

53 

67 

60 

66 

64 

69 

59 

61 

63. 3> 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 

87 

84 

63 

91 

91 

93 

92 

92 

94 

86 

90 

89 

91 

66 

89 

65 

89 

86 

67 

89 

69 

89 

69 

90 

96 

93 

95 

92 

89  6 

71 

72 

74 

72 

62 

55 

63 

69 

66 

68 

72 

73 

69 

73 

69 

69 

71 

69 

61 

62 

96 

60 

62 

66 

63 

63 

59 

62 

66 

68 

69 

66.2 

MARKED  TREE 

MAX 

96 

61 

80 

90 

91 

93 

95 

94 

94 

84 

93 

88 

93 

76 

85 

64 

85 

83 

64 

88 

67 

86 

86 

89 

93 

94 

94 

92 

88  .  6 

MIN 

7» 

76 

76 

72 

64 

57 

63 

67 

66 

70 

72 

79 

73 

66 

68 

73 

72 

66 

65 

64 

64 

63 

64 

63 

63 

63 

66 

64 

67 

70 

72 

67.7 

MARSHALL 

MAX 

95 

62 

80 

86 

87 

69 

92 

87 

62 

90 

99 

95 

67 

60 

84 

64 

85 

62 

63 

65 

83 

87 

69 

90 

90 

90 

M  I  N 

68 

70 

72 

66 

57 

52 

51 

69 

66 

67 

69 

70 

67 

72 

67 

69 

67 

62 

57 

61 

60 

58 

64 

64 

62 

62 

58 

59 

6E 

6! 

62 

63!* 

MENA 

MAX 

92 

96 

69 

66 

84 

90 

92 

94 

9  3 

88 

61 

93 

99 

90 

90 

86 

81 

85 

86 

66 

84 

87 

88 

90 

91 

92 

92 

93 

87 

89  3' 

MIN 

72 

72 

73 

77 

70 

60 

96 

67 

66 

69 

71 

69 

74 

75 

73 

72 

69 

70 

62 

64 

64 

64 

62 

67 

68 

66 

67 

64 

65 

61 

72 

66.0 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

97 

95 

97 

90 

63 

83 

69 

89 

91 

91 

93 

90 

90 

92 

91 

93 

87 

87 

87 

87 

88 

68 

90 

84 

92 

94 

92 

94 

93 

95 

MIN 

74 

72 

76 

74 

67 

59 

62 

70 

70 

70 

72 

74 

79 

74 

69 

70 

70 

70 

65 

67 

61 

64 

66 

64 

70 

66 

68 

64 

67 

68 

70 

66.7- 

MORRILTON 

MAX 

94 

96 

97 

93 

65 

62 

89 

91 

93 

94 

90 

83 

69 

99 

92 

90 

89 

85 

69 

67 

86 

66 

89 

86 

90 

90 

90 

92 

9: 

94 

90 

90  1 

MIN 

72 

74 

75 

73 

67 

59 

59 

71 

69 

70 

72 

73 

70 

79 

70 

74 

72 

68 

65 

65 

63 

64 

61 

69 

66 

66 

68 

61 

64 

68 

70 

66.0 

MOUNT  IDA 

MAX 

95 

99 

96 

97 

86 

86 

92 

94 

96 

96 

83 

86 

94 

97 

91 

92 

66 

85 

66 

89 

87 

67 

89 

90 

92 

93 

90 

93 

94 

94 

90 

91.4 

MIN 

70 

70 

73 

74 

71 

54 

92 

64 

61 

65 

70 

70 

70 

76 

71 

73 

70 

69 

60 

60 

61 

60 

66 

63 

62 

64 

63 

57 

59 

66 

67 

66.2 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

89 

93 

90 

82 

74 

74 

79 

64 

89 

84 

79 

7  \ 

80 

89 

84 

79 

80 

81 

61 

62 

77 

74 

61 

61 

62 

63 

61 

83 

85 

8: 

82 

8 1 .  9 1 

MIN 

69 

76 

73 

68 

61 

54 

58 

67 

68 

67 

66 

69 

64 

69 

64 

62 

62 

62 

60 

61 

62 

62 

61 

62 

62 

66 

66 

66 

69 

69 

68 

64.6 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

83 

83 

90 

92 

91 

65 

69 

84 

86 

68 

65 

82 

66 

87 

82 

86 

90 

91 

91 

9: 

93 

89.  1 

MIN 

73 

73 

73 

71 

60 

54 

52 

67 

64 

67 

69 

73 

69 

69 

70 

72 

62 

54 

60 

60 

61 

59 

58 

66 

68 

68 

58 

62 

60 

63 

66 

64.5 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

MAX 

87 

83 

96 

87 

89 

78 

85 

86 

85 

80 

66 

67 

62 

69 

90 

90 

92 

88  7 

MIN 

70 

71 

72 

72 

62 

56 

64 

64 

60 

65 

67 

74 

70 

71 

70 

71 

73 

65 

60 

62 

60 

60 

54 

61 

59 

63 

66 

58 

6C 

65 

66 

64.6 

NARROWS  DAM 

MAX 

99 

99 

96 

97 

68 

92 

94 

95 

97 

90 

97 

92 

93 

89 

66 

90 

92 

91 

90 

91 

90 

96 

97 

95 

96 

96 

MIN 

70 

69 

70 

71 

71 

56 

55 

66 

63 

67 

73 

71 

73 

7C 

71 

73 

71 

71 

60 

62 

62 

62 

59 

64 

67 

66 

63 

60 

6: 

66 

68 

66.2; 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

93 

94 

97 

97 

97 

89 

66 

90 

93 

96 

99 

66 

69 

92 

99 

90 

91 

85 

86 

88 

90 

88 

68 

69 

92 

94 

97 

93 

96 

95 

MIN 

72 

72 

73 

73 

72 

61 

60 

62 

66 

71 

73 

69 

73 

73 

72 

73 

70 

70 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

67 

70 

66 

67 

t'. 

69 

69 

68.7': 

NEWPORT 

MAX 

93 

94 

95 

87 

82 

79 

88 

90 

90 

93 

90 

69 

64 

94 

91 

91 

83 

65 

S3 

63 

85 

67 

75 

67  86 

89 

92 

94 

92 

MIN 

73 

76 

76 

72 

65 

59 

61 

69 

66 

72 

74 

73 

70 

76 

71 

74 

72 

71 

64 

66 

62 

63 

61 

70 

63 

64 

67 

64 

6( 

69 

72 

66. 4| 

NIMROO  DAM 

MAX 

92 

95 

96 

100 

66 

87 

85 

93 

94 

9G 

99 

91 

81 

8f 

99 

87 

87 

69 

69 

67 

66 

90 

69 

93 

93 

93 

96  95 

MIN 

70 

70 

72 

72 

66 

56 

55 

59 

61 

65 

69 

70 

68 

74 

69 

72 

70 

66 

62 

63 

61 

61 

69 

64 

67 

63 

65 

59 

6: 

64 

68 

6i'.3l 

OKAY 

MAX 

97 

96 

97 

97 

92 

66 

92 

94 

97 

96 

91 

91 

9! 

99 

96 

99 

92 

90 

91 

93 

92 

90 

92 

95 

97 

101 

96 

98 

97  93 

94  5 

MIN 

72 

74 

75 

74 

73 

59 

57 

69 

66 

70 

75 

74 

77 

75 

74 

75 

72 

64 

64 

64 

66 

63 

61 

69 

69 

69 

68 

63 

6! 

70 

74 

69.0 

OZARK 

MAX 

98 

102 

96 

92 

69 

66 

92 

96 

99 

100 

92 

63 

97 

99 

90 

66 

69 

87 

90 

89 

87 

87 

67 

92 

92 

92 

91 

93 

94 

93 

MIN 

73 

74 

76 

72 

66 

61 

57 

70 

66 

70 

73 

73 

72 

75 

70 

74 

71 

71 

68 

65 

68 

65 

62 

71 

65 

67 

70 

68 

61 

70 

75 

69.2 

PARAGOULD 

MAX 

90 

94 

96 

89 

86 

85 

80 

90 

90 

94 

91 

90 

81 

92 

90 

9 1 

83 

64 

81 

82 

83 

64 

63 

83 

86  68 

90 

92 

94 

91 

87  6 

MIN 

72 

73 

75 

70 

63 

55 

60 

69 

63 

67 

66 

69 

71 

70 

72 

72 

70 

62 

62 

61 

61 

60 

59 

60 

61 

60 

61 

6: 

62 

63 

63 

64.7 

PARIS 

MAX 

97 

loo 

101 

97 

66 

85 

92 

94 

99 

96 

9C 

63 

96 

91 

67 

89 

90 

66 

88 

90 

91 

93 

94 

92 

93 

93 

94  90 

MIN 

70 

72 

73 

71 

65 

57 

55 

68 

63 

67 

71 

71 

71 

T. 

71 

70 

71 

71 

62 

64 

64 

64 

59 

6G 

69  64 

67 

61 

62 

66  70 

66.8 

PERRYVILLE 

MAX 

94 

98 

99 

90 

89 

83 

89 

91 

93 

95 

91 

66 

90 

99 

93 

67 

90 

89 

67 

86 

91 

89 

92 

93 

92 

94 

95 

94  93 

MIN 

70 

69 

72 

73 

67 

57 

96 

61 

68 

69 

66 

70 

66 

6 1 

63 

62 

62 

60 

66  64 

63 

55 

60     6  7 

65!l 

PINE  BLUFF 

MAX 

94 

97 

96 

93 

69 

83 

92 

92 

94 

94 

92 

91 

90 

96 

97 

87 

65 

86 

69 

86 

89 

89 

93 

92 

92 

95 

94 

96     98      95  90 

MIN 

76 

77 

76 

73 

64 

61 

65 

73 

71 

73 

74 

77 

73 

76 

73 

75 

72 

71 

67 

70 

66 

66 

71 

7C 

70  70 

61 

61 

64     73  72 

'o!? 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

93 

96 

97 

91 

82 

81 

90 

91 

93 

93 

90 

90 

8( 

94 

99 

89 

67 

67 

87 

67 

91 

82 

92 

92 

92 

96     95     95  90 

MIN 

75 

76 

76 

73 

66 

60 

64 

70 

69 

71 

73 

76 

73 

74 

71 

73 

71 

69 

65 

68 

63 

64 

63 

69 

68  68 

62 

62 

64  71 

70 

66.91 

POCAHONTAS  1 

93 

99 

95 

68 

81 

60 

69 

91 

91 

94 

92 

89 

86 

91 

92 

81 

83 

85 

84 

63 

86 

68 

60 

90  90 

90 

92 

99     94  91 

MIN 

72 

73 

73 

66 

62 

55 

60 

67 

62 

66 

66 

73 

69 

71 

71 

74 

72 

63 

65 

62 

66 

62 

68 

66 

61 

61 

66 

61 

63     66  69 

65.6 

PORTLAND 

MAX 

90 

90 

95 

95 

67 

84 

65 

89 

90 

93 

93 

86 

9C 

90 

94 

86 

88 

88 

86 

88 

89 

69 

62 

91 

93 

93 

95     92  93 

69  91 

MIN 

73 

73 

75 

75 

69 

60 

60 

65 

66 

70 

70 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

66 

66 

66 

64 

64 

64 

65  70 

66 

61 

64     69  70 

66. li 

PRESCOTT 

MAX 

95 

97 

101 

100 

97 

66 

66 

90 

93 

96 

93 

90 

9] 

91 

96 

96 

88 

87 

90 

91 

90 

93 

93 

96  99 

96 

97     96      97  96 

MIN 

71 

74 

75 

75 

70 

56 

61 

70 

68 

69 

73 

73 

72 

73 

71 

74 

70 

69 

65 

65 

64 

63 

66 

6C 

6E 

69 

63 

65     67  71 

70 

66. 9< 

ROGERS 

MAX 

92 

99 

90 

85 

66 

83 

87 

9C 

93 

94 

92 

89 

94 

96 

66 

89 

65 

80 

84 

66 

86 

84 

85 

83 

91 

90 

93 

90     94     92  90 

68  6li 

MIN 

69 

71 

72 

59 

61 

56 

54 

65 

67 

66 

69 

71 

66 

74 

70 

70 

68 

65 

61 

62 

63 

66 

61 

65 

59  63 

66 

62 

65     66  69 

69.4 

RUSSELL V I LLE 

MAX 

94 

97 

99 

99 

66 

84 

69 

92 

99 

95 

90 

79 

93 

99 

97 

69 

87 

69 

66 

86 

67 

69 

66 

9 

92 

91 

91 

93     94  90 

90.9 

MIN 

73 

73 

75 

75 

68 

56 

96 

69 

64 

69 

74 

71 

70 

74 

71 

75 

71 

69 

63 

69 

64 

64 

60 

7C 

67  66 

69 

63     64     64  70 

67.9 

90 

94 

95 

96 

67 

82 

82 

92 

91 

94 

94 

91 

88 

91 

85 

66 

67 

87 

68 

86 

9C 

75  90 

92 

92 

96     95  96 

MIN 

73 

74 

76 

73 

67 

60 

66 

66 

70 

71 

73 

74 

79 

7! 

70 

71 

72 

67  67 

64 

66     66  71 

72 

69.3! 

SEARCY 

MAX 

9! 

99 

96 

93 

64 

61 

90 

91 

92 

87 

85 

66 

65 

69 

86 

90 

69 

90  90 

90 

94     94      94  92 

MIN 

72 

74 

76 

72 

64 

56 

62 

69 

66 

6; 

7; 

73 

7C 

7! 

71 

72 

70 

67 

65 

66 

61 

63 

62 

6E 

64  66 

66 

62 

66     69  72 

67.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

91 

90 

84 

86 

87 

66 

86 

88 

86 

87 

69  90 

90 

93     93     93  92 

MIN 

66 

71 

75 

71 

70 

68 

70 

68 

70 

69 

68 

70  69 

69 

67     69     73  71 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

96 

99 

96 

69 

89 

89 

90 

93 

96 

95 

94 

93 

100 

104 

89 

90 

77 

92 

97 

96 

94     95     93  93 

91.2 

MIN 

TO 

70 

70 

70 

60 

58 

51 

61 

67 

67 

67 

66 

69 

74 

71 

69 

66 

67 

58 

60 

64 

62 

59 

6( 

56  61 

67 

66  61 

63  69 

64.9 

STUTTGART 

MAX 

99 

97 

97 

90 

89 

84 

94 

92 

95 

91 

89 

89 

69 

93 

93 

90 

86 

87 

69 

67 

67 

88 

91 

81 

90  91 

91 

99     95     95  91 

90.3 

MIN 

75 

76 

78 

7J 

66 

60 

65 

71 

69 

73 

74 

74 

70 

77 

71 

71 

69 

65 

65 

67 

63 

64 

66 

66 

66  67 

66 

65     66     73  72 

69.3  1 

8*«  r«I«r«iic*  Bot«a  follovlog  StsttoB  IiMtoi. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
mUGUST  1957 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

5TUTT6ART  9  ESE 

MAX 

90 

75 

77 

9* 

88 

61 

82 

91 

90 

92 

71 

93 

73 

90 

73 

87 

72 

e« 

71 

91 
71 

91 
71 

66 

71 

83 

70 

84 

65 

86 
66 

85 

65 

85 
65 

86 

65 

89 
68 

76 
66 

89 

66 

90 
63 

89 
66 

93 
68 

92 
71 

93 
71 

86 
69 

4 

0 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

99 

72 

101 

72 

102 
7^ 

88 

87 

86 

92 

93 

95 

97 

89 

78 

95 

98 

91 

85 

72 

87 
69 

85 

70 

86 
62 

89 
64 

89 
65 

87 
64 

69 
60 

90 
69 

91 
66 

92 
65 

93 
68 

91 
64 

94 
64 

95 
69 

92 
71 

91 
67 

2 
3 

TEXARKAN*  WB  AP 

MAX 

95 
7^ 

96 
76 

96 

93 

87 

85 

88 

92 

9* 

9* 

90 

91 

93 

96 
76 

93 
74 

95 

76 

87 

73 

88 
72 

89 
66 

91 

67 

90 
67 

91 
66 

9i 
64 

92 

70 

96 

72 

97 

72 

96 
71 

97 
66 

96 
68 

95 
73 

89 
74 

92, 

70 

4 

9 

TURNPIKE 

MAX 

86 

90 

92 

86 

75 

75 

79 

79 

81 

83 

81 

79 
65 

80 
67 

84 

72 

82 
66 

77 
65 

65 

65 

62 

65 

62 

75 
60 

62 

62 

65 

66 

65 

67 

69 

67 

69 

65 

6 

NALORON 

MAX 

9S 

100 

102 

97 

87 

8« 

92 

93 

97 

98 

90 

8A 

97 
73 

101 
72 

97 
70 

93 

72 

91 
69 

85 
69 

89 

60 

90 
61 

90 
62 

86 
60 

90 
58 

91 

65 

93 
63 

96 
62 

94 

65 

96 
56 

95 
60 

94 
64 

69 
66 

92 
65. 

6 

0 

WALNUT  RIDGE  CAA  AR 

MAX 

92 

9» 

95 

86 

80 

81 

89 

91 
66 

92 
66 

93 

70 

91 
73 

89 
75 

79 
73 

93 
7* 

87 
72 

92 
75 

76 

84 
64 

66 

65 

85 

65 

S3 

63 

66 
62 

67 
60 

74 

65 

87 
62 

90 
64 

90 
67 

92 
64 

94 
67 

94 
68 

90 
70 

87 
67 

8 
5 

WARREN 

MAX 

97 
75 

98 

75 

97 
76 

92 
76 

86 

66 

85 

59 

91 

63 

91 

69 

95 

71 

95 
72 

93 
7* 

92 
75 

93 

76 

96 
76 

92 
71 

93 
70 

89 
71 

89 

71 

89 
64 

89 
67 

68 
64 

90 
63 

67 
66 

84 

67 

94 

68 

96 
71 

94 

63 

95 
68 

95 
67 

95 

72 

91 
70 

92. 
69. 

0 
6 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

87 

70 

90 
73 

91 
74 

87 
69 

79 
62 

80 
57 

83 
59 

86 
69 

89 

69 

92 

70 

86 
68 

7* 

67 

87 

67 

90 
72 

83 
66 

80 
67 

60 
66 

78 
64 

61 
66 

83 
64 

81 

63 

79 
64 

81 
63 

83 
67 

65 

66 

66 

71 

86 
69 

85 
66 

86 

70 

85 

70 

84 

71 

84. 
67. 

1 
1 

WILSON 

MAX 
MIN 

WYNNE 

MAX 
MIN 

91 

72 

93 

70 

9* 

73 

88 

68 

79 
62 

80 
55 

91 
65 

90 

67 

93 
67 

93 
67 

92 
67 

90 
75 

82 

72 

91 
71 

89 
69 

91 

72 

80 
70 

61 
69 

84 

59 

63 
60 

83 
59 

64 
59 

89 
61 

75 
69 

67 
61 

89 
60 

90 
64 

93 
65 

92 
65 

94 
65 

91 
67 

87. 
66. 

6 
0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.20 

.18 

.22 

.16 

.24 

.28 

.27 

.17 

.27 

.25 

.29 

.03 

.11 

.24 

.11 

.17 

.08 

.06 

.15 

.20 

.20 

.16 

.16 

.11 

.20 

.16 

.20 

.20 

.18 

.20 

5  .658 

WIND 

11 

10 

15 

18 

36 

32 

26 

19 

27 

19 

40 

35 

8 

15 

24 

12 

22 

19 

23 

20 

11 

12 

20 

11 

12 

12 

10 

13 

11 

11 

13 

571 

MOPE  3  NE 

EVAP 

.31 

.30 

.27 

.24 

.30 

.31 

.24 

.20 

.23 

.27 

.34 

.30 

.26 

.26 

WIND 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.22 

.25 

.26 

.24 

.21 

.25 

.29 

.21 

.27 

.27 

.27 

.27 

.17 

.12 

.22 

.11 

.20 

.09 

.23 

.17 

.20 

.  10 

.24 

.25 

.  10 

.22 

.20 

.29 

.22 

.26 

.24 

b.b4 

WIND 

17 

9 

11 

16 

31 

24 

21 

13 

21 

11 

12 

28 

40 

13 

14 

5 

21 

24 

22 

7 

e 

9 

19 

16 

14 

9 

12 

24 

19 

22 

20 

532 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.16 

.30 

.29 

.24 

.30 

.31 

.23 

.30 

.22 

.29 

.13 

.14 

.29 

.18 

.20 

.34 

.20 

.25 

.21 

.21 

.18 

.  15 

.22 

.24 

.26 

.25 

.  18 

.22 

7.  19B 

WIND 

16 

12 

26 

.32 

40 

29 

32 

29 

42 

26 

45 

50 

32 

23 

30 

20 

24 

24 

23 

20 

13 

16 

22 

12 

15 

14 

18 

17 

22 

16 

18 

757 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.17 

.20 

.21 

.26 

.11 

.24 

.24 

.19 

.21 

.21 

.25 

.14 

.13 

.29 

.  10 

.19 

.10 

.20 

.21 

.20 

.23 

.19 

.20 

.14 

.22 

.17 

.21 

.21 

.19 

6. 028 

WIND 

2 

6 

7 

25 

10 

23 

11 

19 

13 

28 

22 

27 

30 

25 

26 

6 

16 

16 

9 

11 

e 

11 

14 

13 

10 

e 

6 

8 

7 

7 

5 

429 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.25 

.30 

.26 

.17 

.30 

.20 

.27 

.29 

.24 

.37 

.21 

.20 

.05 

.20 

.18 

.20 

.30 

.22 

.  19 

.16 

.20 

.18 

.25 

.21 

.24 

.21 

.11 

.6.87B 

WIND 

9 

19 

1 

2 

12 

17 

12 

21 

6 

23 

24 

14 

13 

5 

13 

b 

10 

6 

4 

4 

12 

4 

6 

16 

7 

5 

12 

8 

9 

11 

lb 

327 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.14 

.20 

.21 

.23 

.13 

.22 

.21 

.  19 

.22 

.18 

.34 

.10 

.06 

.  14 

.10 

.11 

.06 

.19 

.IB 

.20 

.20 

.20 

.18 

.04 

.  14 

.19 

.21 

.19 

.16 

.20 

5. 318 

WIND 

3 

1 

0 

14 

7 

17 

6 

7 

5 

1 

14 

34 

35 

31 

31 

10 

14 

26 

7 

13 

4 

5 

10 

e 

18 

2 

2 

2 

4 

7 

3 

341 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


AUGUST  1957 


-  Ill  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No.  { 

County 

9 
(§ 

3 

,  Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precip. 

Abbott 

0006 

Scott 

1 

35  04 

James  V.  Williams 

AliclB 

7 

35  54 

91  05 

256 

7A 

tuby  B.  Owens 

3 

C 

AluB  Fork 

D130 

Saline 

34  48 

92  52 

759 

5P 

5P 

li .  R,  Water  Works 

2  3  5 

C 

Aly 

Tell 

34  47 

Aaitr  3  NE 

0190 

Clark 

3 

34  17 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

AntolD« 

0178 

Pike 

3 

34  02 

>rew  A .  Lanb 

Aplln  1  t 

0188 

Perry 

93  00 

400 

7A 

3 

Appleton 

0196 

35  25 

92  53 

522 

HID 

John  A.  Jonep 

C 

ArkkdelptaU 

Clark 

2  3  5 

Arkaneas  Ci:y 

Deeha 

2 

33  37 

AshdowD 

Little  Hlvor 

4 

33  40 

Southwestern  G  b  E 

Atbens 

9300 

93  58 

960 

7A 

3 

0326 

Woodruff 

91  22 

218 

7A 

joner  W.  Chaney 

3 

C 

Bald  Knob 

Wblte 

BateovUle  Livestock 

Independence 

35  49 

Univ.  of  Ar  aneas 

BktesvlUe  L  ft  D  1 

0460 

Independence 

7 

35  45 

James  J.  Mltchum 

Bear  Creek  Lake 

0496 

90  42 

220 

MID 

B,B.  Forest  Service 

c 

Beat;  Lake 

0512 

St.  Francis 

90  43 

400 

5P 

3 

Beaver  1  BE 

Carroll 

7 

36  28 

Barvey  E.  Skelton 

Beebe 

0530 

White 

35  04 

Marvin  Morrison 

Beecb  Orove 

Greene 

7 

36  09 

B.  B.  aammond 

Beedevllle 

0S36 

Jackson 

35  26 

91  06 

221 

SA 

P.  M.  Breckinridge 

3 

0562 

34  33 

92  37 

289 

5P 

6A 

2  3  5 

BentoDvllle 

1 

Earle  L.  Browne 

Berrrvllle  4  NV 

Carroll 

7 

36  26 

David  L.  Stldham 

Big  Pork 

Polk 

3 

34  29 

Anno  U.  Llles 

Big  Lake  Outlet 

0676 

HlBSlSSlppl 

5 

35  SI 

90  06 

228 

6P 

3 

Black  Rock 

0746 

Lavrence 

7 

36  07 

91  06 

259 

7A 

3 

Blakel;  KouDtalo  Dam 

Garland 

3 

^orpa  of  Engineers 

Blue  Kouptalo  D&b 

Yell 

^ 

35  06 

IJorps  of  Engineers 

Bluff  City  3  SW 

Nevada 

3 

33  41 

Bre.  Catherine  White 

BlytbevlUe 

0806 

MisslBBlppi 

89  55 

252 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

Boooevllle 

0830 

Logan 

93  55 

511 

7P 

7A 

~leo  E.  Yandell 

2  3  5 

C 

Botklnburg 

Thomas  H.  Pearson 

BOURhtOD 

Nevada 

33  52 

Iris  Elmore  Wicker 

Bradford 

White 

7 

35  25 

Uarshall  Hlcknon 

Brlokler 

0936 

91  10 

205 

5P 

5P 

2  3  5 

7  C 

Buffalo  Tover 

1010 

93  30 

7A 

3 

Bull  Sboals  Dam 

Baxter 

Corps  of  Engineers 

Burdett* 

Uissleslppi 

35  49 

C.  A.  Bale 

Cabot  4  SW 

Pulaski 

7 

34  57 

B.  H.  Wclther 

Calico  Hock 

1132 

92  08 

400 

7A 

3 

Candeo  1 

11S2 

92  49 

116 

7A 

7A 

2  3  5 

7 

Candeo  2 

Edith  Z.  Lehman 

Ca«p  Chaffee 

Sebastian 

35  18 

Cecil  E.  Stamps 

Carliale  1  SW 

Lonoke 

1 

34  47 

John  L.  Talt 

Carpenter  Dam 

1238 

Garland 

93  01 

_ 

HID 

Ark.  Pwr  &'  Lgt  Co, 

C 

Clarendon 

1442 

91  18 

172 

7A 

B.  F.  Northern 

3 

Clarksvllle 

Johnson 

Dr.  Irving  F.  Beach 

Clinton 

Van  Buren 

39  35 

Earl  B .  Riddlck 

Cold  Springs  Guard  Sta 

Bcott 

3 

34  56 

Uargaret  Zornee 

CoBbs  3  SB 

1574 

Madison 

93  46 

1400 

MID 

C 

Conptoo  2  KE 

1582 

93  16 

2166 

HID 

c 

CorDlng 

Clay 

36  24 

Mrs.  Laura  polk 

Cove 

Polk 

34  26 

Joe  C.  Allen 

1730 

91  56 

175 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Serv Ice 

2  3  5 

7 

Crystal  Valley 

1750 

92  26 

350 

7A 

3 

Cuuina  Farn 

Cunmlns  Prison  Farm 

Daley 

Pike 

34  14 

Peroa  Jones  Tedder 

Doiuscus 

Faulkner 

1 

35  22 

William  A.  Brown 

1834 

03  24 

370 

7A 

J.  A.  Houdy 

3 

Danville  8C8 

1835 

l\  It 

370 

HID 

C 

2  3  5 

De  Queen 

0.  Tuc  er  Yasser 

Dermott 

Chicot 

2 

33  31 

L.  W.  Wilson 

1968 

91  30 

204 

7A 

7A 

2  3  5 

Devils  Knob  1  BE 

1982 

93  24 

2350 

5P 

7A 

Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 

7 

Duue  2 

Dtsha 

33  5 

Ark.  pwr  L  Lgt  Co. 

Eagle  Gap 

Scott 

1 

34  43 

Station  Inactive 

El  Dorado  CAA  AP 

2300 

92  48 

252 

HID 

HID 

U.  S.  civil  Aera  Adi 

2  3  5 

7 

Eureka  Springs 

2356 

93  44 

1465 

6P 

7A 

Mebel  F .  Spray 

2  3  5 

7  C 

Evening  Shade 

Fayett»vllle 

Washington 

36  05 

Charles  F.  Ford 

Fayettevllle  CAA  AP 

Washington 

7 

36  00 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Feyettevllle  Exp  Sta. 

2444 

Washington 

94  10 

1270 

5P 

5P 

2  3  5 

Fllppln  CAA  AP 

2928 

92  36 

700 

HID 

HID 

2  3  5 

7 

poreuD 

Little  River 

* 

33  43 

Leslie  P.  Callens 

Forrest  City 

St  Francis 

5 

35  01 

Thomas  A.  Moore 

Fort  Salth  WB  Airport 

2574 

J 

94  22 

458 

HID 

HID 

2  3  5 

7  C 

Fort  Salth  Wat«r  Plant 

2878 

94  09 

793 

5P 

7A 

R.  J.  Schooppe 

2  3  3 

FouDtaln  Hill 

Ashley 

Fulton 

Benpstead 

* 

33  37 

Ina  J.  Logan 

Georgetown 

White 

7 

35  07 

Beetle  E.  Akers 

Gilbert 

2794 

Searcy 

92  43 

995 

6P 

7A 

C.  Eli  Jordan 

2  3  5 

7  C 

Gleovood 

2842 

93  33 

947 

7A 

3 

George  T.  McVay 

Gravelly  2  ESE 

yell 

34  52 

Willie  Pendergrass 

Gravette 

Benton 

36  24 

ElBon  B.  Schmidt 

Cr*en  Forest 

2946 

93  26 

1350 

7A 

3 

Greenbrier 

2962 

92  23 

360 

8A 

Harvln  C.  Cantrell 

3 

Dorothy  H.  Been 

Gurdon  3  B 

Clar 

33  54 

Roy  8 .  Robbs 

Baaburg 

Ashley 

3 

33  14 

A.  James  Llnder 

3098 

92  26 

202 

8A 

Soil  Cone.  Service 

3 

3132 

91  29 

362 

MID 

C 

Bea  Gray  Beene 

Heber  Springe  3  NE 

Cleburne 

39  32 

Lester  B.  Logan 

fleber  Spring*  3  BW 

Cleburne 

7 

39  28 

Wayne  Stark 

323S 

92  se 

955 

7A 

3 

3242 

90  35 

200 

6P 

7A 

Charley  H.  Frlddell 

2  3  5 

Lucy  A.  Bentzleo 

Hope  3  HE 

Heapstead 

■* 

33  43 

Cecil  H.  Blttle 

Bopper 

Montgomery 

3 

34  22 

Lona  A.  Shields 

3442 

94  22 

337 

6A 

Elizabeth  W.  Friday 

3 

Bot  Springs  1  XKB 

3466 

Garland 

63  03 

710 

9P 

5P 

Rati  park  Service 

2  3  9 

7 

Madison 

May  Pearl  Harkley 

But tig  Daa 

Onion 

33  02 

Corps  of  Engineers 

index 

Little  River 

33  35 

W.  E.  McDowell 

3600 

93  11 

857 

7A 

Lottie  B.  Davis 

3 

3704 

93  04 

730 

7A 

Lura  B.  Sykes 

3 

Jooesboro 

3734 

Craighead 

7 

35  90 

90  42 

6P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

7 

K«K> 

3862 

Lonoke 

34  36 

92  00 

230 

7P 

7P 

R.  A.  Waller 

2  3  5 

Xlagaland  3  8BE 

3004 

Cleveland 

3 

33  SO 

92  16 

214 

MID 

Ark.  Forestry  Comm. 

C 

Lake  City 

3998 

Craighead 

90  26 

230 

7A 

Treesa  St .  Clair 

3 

Lake  Hauaelle 

4010 

92  29 

SA 

Little  Rock  Wtrwks 

3 

4019 

Johnson 

93  25 

550 

HID 

UdIv,   of  Arkansas 

C 

Langley 

4080 

Pike 

34  19 

93  51 

796 

7A 

Mabel  F.  Forrester 

3 

Lead  Hill 

7 

36  24 

92  54 

710 

7P 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

L««  Creek  Gujird  Sta. 

Crawford 

36  42 

94  16 

1000 

7A 

Howard  L.  Graven 

3 

Leola 

4134 

3 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.  B.  Rhodes 

3 

#Llttle  Bock  fB  Airport 

4348 

pglaekl 

1 

34  44 

92  14 

2S7 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  9 

7  C 

Little  Bock  rut.  PI. 

4280 

Pulaski 

34  46 

92  19 

512 

HID 

Little  Rock  Wtrwks 

3 

Lost  Corner 

4324 

Pope 

7 

39  34 

92  SO 

1990 

7A 

Catherine  Ruaaell 

3 

Louann  2  8E 

4332 

3 

33  22 

92  46 

130 

ep 

Flora  A.  Hamilton 

3 

Lurton 

4386 

Rnton 

7 

35  46 

63  OS 

2007 

8A 

Lola  I.  Dollar 

3 

HadlHon 

4528 

5 

35  00 

SO  43 

215 

7A 

Loren  R.  Jones 

3 

Hagnolla  3  H 

4548 

Columbia 

33  10 

93  14 

315 

6P 

7A 

Earl  B.  Orabam 

2  3  5 

7 

AUGUST  1657 


Station 

Index  No.  ' 

County 

E>iainagel 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

tin 

0. 

n 

1 

ler- 
■n 

(2 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Uagnolla  5  N 

Columbia 

HID 

*rk.  Pwr  b  Lgt  Co. 

C 

Halvern 

4562 

lot  Spring 

3 

34  23 

92  49 

311 

5P 

Ualvern  Fire  Dept. 

2  3  5 

Hamoth  spring 

4572 

7 

36  29 

91  32 

690 

John  B.  HcKee 

Harked  Tree 

Poinsett 

6P 

7A 

John  F.  Shearon 

2  3  5  7 

Harshall 

Searcy 

SS 

7A 

Mrs.  Minnie  Horton 

2  3  5 

4678 

*hll lips 

7 

34  33 

90  55 

199 

Haumee 

4696 

Jearcy 

7 

36  03 

92  39 

749 

lelen  E.  Adams 

C 

Melbourne 

[van  L.  Shrader 

Mena 

Polk 

6P 

7A 

E.  W.  St.  John 

2  3  5      7  C 

Monticello  3  S 

Drew 

5P 

5P 

Bill  Wells 

2  3  5      7  C 

4906 

3 

33  19 

91  29 

125 

krk,  Pwr  L  Lgt  Co. 

C 

Horobay  Lock  b  Dam 

4934 

3 

33  19 

92  27 

85 

^orps  of  Engineers 

35  07 

lama  S.  Leavell 

Mount  Ida 

Hontgomery 

3 

93  38 

7A 

5P 

William  E.  Black 

2  3  ..      7  C 

Mount  Magazine 

Logan 

7P 

7P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Mountain  Home 

5036 

7 

36  20 

92  23 

600 

Hountain  Home  C.  of  E 

5038 

7 

36  20 

92  23 

600 

?orps  of  Engineers 

5046 

7 

35  52 

92  06 

768 

(ell  A.  Tapley 

Mulberry  6  NNE 

5072 

Franklin 

1 

35  34 

94  01 

500 

7A 

lenry  C.  Arvin 

Narrows  Dam 

Pike 

425 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 

Nashville  Peach  Substa. 

5112 

4 

34  00 

93  56 

550 

Nashville  ECS 

5114 

33  57 

93  51 

373 

Nathan  4  WNW 

5156 

3 

34  07 

93  52 

550 

Newhope  3  E 

Pike 

7A 

Elsie  F.  Ward 

Newport 

5186 

Jackson 

7 

35  36 

91  17 

225 

SS 

7A 

Luther  D.  Summers  jr 

2  3  5  7 

5200 

34  57 

93  10 

470 

5226 

7 

36  15 

92  15 

425 

5354 

Vasbington 

35  48 

94  24 

1500 

irs.  Renzo  Hurst 

Oden  2  W 

5358 

Uontgomery 

3 

34  38 

93  48 

* 

Lorreta  W.  Jacobson 

Okay 

5376 

aoward 

4 

33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T.  HarglB 

2  3  5 

Osceola 

5480 

2 

35  43 

89  59 

245 

James  7.  Jacks 

Owensville 

5498 

3 

34  37 

92  49 

SOO 

juy  Cook 

5508 

35  29 

93  SO 

396 

Jurns  Wakefield 

zone 

5514 

o  nson 

1 

35  36 

93  27 

1900 

Maurice  R.  Brandt 

Paragould 

5562 

Green 

5 

36  04 

90  29 

275 

4P 

4P 

Radio  Station  KDRS 

2  3  5 

5576 

1 

35  18 

93  43 

410 

Prank  Taylor 

Parkin  2  W 

5586 

5 

35  16 

90  35 

222 

l^orlne  D.  Gardner 

Somar  K.  Hansard 

ar  enon 

5602 

ew  on 

1 

35  57 

93  15 

925 

MID 

Arthur  B.  Carlton 

Perryvllle 

5694 

Perry 

325 

5P 

7A 

Francis  Flnkbelner 

2  3  5 

5754 

1 

34  12 

92  00 

215 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

1 

34  10 

91  56 

205 

5760 

Montgomery 

3 

34  35 

93  54 

840 

J.  R.  Buddleston 

poca  ontas  i 

5820 

Randolph 

7 

36  16 

90  59 

330 

A 

2  3  5 

Portland 

5666 

Ashley 

3 

33  14 

91  30 

122 

7A 

7A 

Mrs.  oeerl  Newton 

2  3  5 

Prescott 

5908 

3 

33  48 

93  23 

318 

Ft.  P.  Hamby 

Prescott  SC3 

5910 

3 

33  48 

93  23 

318 

Soil  Cons.  Service 

5970 

7 

36  16 

92  51 

800 

Ona  V.  McLean 

Ratcllff 

6008 

Logan 

35  18 

93  53 

463 

7A 

Lula  U.  Weeks 

Ravana  1  NE 

6016 

Miller 

33  04 

94  02 

250 

HID 

Bonny  L.  Allen 

C 

6102 

Hot  Spring 

3 

34  26 

92  54 

Ark.  Pwr  L  Lgt  Co. 

6248 

7 

36  20 

94  07 

1387 

Russellvll le 

6352 

Pope 

35  IB 

93  08 

360 

Wm .  W.  Speuldlng 

Saint  Charles 

6376 

Arkansas 

34  23 

91  08 

200 

8A 

SA 

Fish  &  Wildlife  Serv 

2  3  5 

5 

36  27 

90  08 

300 

William  3.  Buckley 

36  23 

6506 

7 

35  IS 

91  44 

245 

er    an  ower 

6566 

ran 

3 

34  27 

92  21 

Ark.  Forestry  Comm. 

Shirley  3  SE 

6S86 

Van  Buren 

35  36 

92  17 

910 

7A 

Maud  H.  Bradford 

3 

Slloam  Springs 

6624 

1 

36  11 

94  33 

1150 

6766 

3 

33  55 

92  48 

260 

stamps 

Lafayette 

93  30 

270 

Hubert  Baker 

Star  C  ty  S 

6820 

Lincoln 

3 

33  54 

91  51 

392 

Ark.  Forestry  Comm. 

Steve 

6856 

Yell 

34  53 

93  19 

682 

7A 

T.  P.  Sims 

3 

6918 

34  29 

91  32 

214 

6920 

34  28 

91  25 

198 

6928 

35  18 

93  39 

SOO 

New  Sublaco  Abbey 

ay  or 

7038 

Co  um  a 

4 

33  06 

93  27 

247 

7A 

Idella  0.  Norwood 

Texarkana  WB  Airport 

Miller 

4 

33  27 

94  00 

361 

HID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Turnpike 

7262 

35  40 

93  05 

2067 

6P 

U.S.  Forest  Service 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

William  D.  Blvens 

7524 

7 

35  51 

91  21 

250 

6P 

A.  H.  Fast 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7 

36  OS 

90  56 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adn 

7582 

Bradley 

3 

33  36 

92  04 

6P 

6P 

Charley  L.  Sharp 

2  3  5 

Washita 

7592 

Montgomery 

3 

34  38 

93  32 

610 

Nora  Lee  Hayberry 

3 

West  Pork 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

HID 

Effle  D.  Little 

C 

7744 

Fulton 

7 

36  19 

91  52 

680 

MID  Thomas  W.  Cone 

c 

White  Rock 

7772 

Franklin 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whltecllffe 

7812 

Sevier 

4 

33  48 

94  04 

290 

7A 

Mrs.  L.  U.  Snead 

3 

7912 

Mississippi 

2 

35  34 

SO  02 

237 

5P 

7A 

D.  0.  Anderson 

2  3  5 

Wlog 

7950 

Yell 

1 

34  57 

93  28 

350 

HID 

Miles  B.  Turner 

C 

8052 

5 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

Orlan  Rogers 

2  3  5 

Yellvllle 

8084 

Marlon 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Jess  B.  JobOBOD 

3 

t    OUIRAtn  CODE:     1.  Arkaomae    2.  HlaBiBatppl    3.  Ouachita    4.  Bed 


9.  Saint  Prancla    6.  Saline    7.  White 


REFERENCE  NOTES 


'    Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "f,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During   the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  In  Tables  3.  6.  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+         And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a   full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  Id 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office.  Washington  25.  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  45  cents. 
[     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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WEATHER  SUMMARY 


The  cool  humid  weather  delayed  the  maturity  of 
fall-harvested  crops  and  slowed  the  harvest  of 
cotton,  rice,  soybeans,  corn,  sorghums,  and  other 
crops.  The  planting  of  fall-sown  small  grains 
continued.  The  early  seedings  made  excellent 
growth  and  furnished  some  grazing  for  livestock. 

Most  days  were  cool.  In  general,  there  were  only 
two  brief  periods  when  the  temperatures  averaged 
near  or  above  seasonal.  These  were  the  first 
few  days  and  a  brief  period  centered  about  the 
20th.  Almost  all  stations  registered  the  high- 
est temperatures  during  the  first  four  days  or 
on  the  20th.  Monthly  maximums  ranged,  in  gen- 
eral ,  from  near  90°  over  the  northern  counties 
to  the  upper  90 's  over  the  southwest.  The  high- 
est temperature  for  the  State,  100°,  occurred  at 
Hope  3NE  on  the  4th.  Temperatures  averaged  sev- 
eral degrees  below  seasonal  from  the  7th  to 
10th  and  from  the  22d  to  the  end  of  the  month. 
Most  stations  registered  their  coldest  tempera- 
tures for  the  month  on  the  24th,  29th,  or  30th. 
Monthly  minimum  temperatures  ranged  from  near 
40°  over  the  extreme  northwest  to  the  lower  50 's 
over  the  Delta  Counties.  The  coldest  tempera- 
ture for  the  State,  36°,  occurred  at  Fayetteville 
Experimental  Station  on  the  29th.  Monthly  mean 
temperatures  ranged  from  65.6°  at  Fayetteville 
Experimental  Station  to  74.1°  at  Texarkana  Air- 
port .  Monthly  mean  temperatures  were  below  the 
long-term  means  at  all  stations.  Monthly  tem- 
perature departures  ranged  from  -1.5°  at  Jones- 
boro  to  -5.9°  at  Fayetteville  Experimental  Sta- 
tion. The  temperature  departures  exceeded  -4.0° 
at  several  stations  in  the  extreme  northwest. 

A  few  stations  received  generous  rains  on  the 
first  few  days  of  September.     Frontal  activities 


brought  the  heaviest  rains  to  most  stations  or 
the  15th,  21st,  and  22d.  Light  scattered  showers 
fell  on  a  few  other  dates  during  the  first  three 
weeks  of  September  but  little  rain  of  importance 
fell  after  the  22d.  Monthly  totals  ranged  fron 
0,93  inch  at  Corning  to  10.96  inches  at  Big 
Fork.  The  precipitation  was  quite  unevenly  dis- 
tributed over  the  State.  Some  areas  which  re- 
ceived more  than  six  inches  of  rain  during  Sep- 
tember were  centered  around  Eureka  Springs, 
Boughton ,  and  Monticello.  A  few  scattered  sta- 
tions also  received  more  than  six  inches  in 
September.  A  few  central  and  northeastern  sta-; 
tions  and  Gravette  in  the  extreme  northwest 
received  less  than  their  long-term  means.  Else- 
where, precipitation  averaged  more  than  seasonal. 
Several  scattered  stations  received  more  than 
twice  their  long-term  averages. 

The  generous  rains  benefited  pastures  and  early-; 
sown  winter  grains  but  interfered  with  seeding. 
The  cool  rainy  weather  slowed  the  opening  and'i 
picking  of  cotton  and  the  maturing  of  rice  and;, 
soybeans.  A  period  of  mild,  sunny  weather  was 
needed  to  push  cotton,  rice,  soybeans,  corn, 
and  sorghum  to  maturity.  This  was  especially 
true  over  the  Delta  counties.  Some  of  the  late- 
planted  crops  were  vulnerable  to  damage  from: 
early  frosts.  Soil  moisture  supplies  were  ade- 
quate to  excessive  over  most  of  the  State,  A 
few  localities  needed  additional  moisture  for 
small  grain  seeding. 


Lucius  W.  Dye 
CI imatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch 
cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables. 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue 
are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
CI imatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published)  . 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather 
Records  Center,  Asheville,  North  Carolina,   should  be  advised. 


I 


-  116  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 

SEPTEMBER  1957 


Wind  diiectlon 

m. 

speed 

p.  b 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StAtiOD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

-s; 

S  e 

£  a 

Direction 
of 

fasteit  mile 

Date  of 
fastest  miie 

< 
o 
o 

< 

o 
o 

a. 
o 
o 

6. OOP  CSl 

Trace 

,01-09 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

FORT  SMITH  W8  AIRPORT 

NE 

24 

6.3 

25 

NW 

21 

90 

96 

6'! 

65 

1 

2 

0 

1 

1 

9 

73 

5.2 

LITTLE  ROCS  WB  AIRPORT 

NNE 

13 

7.8 

22 

NW 

15 

65 

ee 

60 

65 

3 

3 

4 

1 

0 

0 

U 

59 

6.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

NE 

22 

6.9 

95 

5 

2 

2 

1 

2 

0 

12 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 
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.0 

0 

8 

4 

2 

78.8 

53.5 

65.2 

90 

3 

55 

1 

^ 

^ 

^ 

5.69 

2.16 

2  1 
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1 

6 

0 

0 

0 

5.28 

1.60 

6 

.0 

0 

6 

5 

2 

MORRILTON 

82.7 

50.7 

71.7 

2.8 

91 

4 

51 

30 

0 

2 

0 

0 

0 

3.02 

.11 

.64 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

NIMROD  DAM 

AM 

83.7 

58.3 

71.0 

92 

4  + 

44 

29 

7 

4 

0 

0 

0 

2.97 

1.12 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

PERRYVILLE 

83.7 

58.7 

71.2 

2.2 

94 

3 

49 

28 

0 

4 

0 

0 

0 

2.64 

-  .64 

.84 

15 

.0 

0 

7 

I 

0 

SHERIDAN  TOWER 

61. 5 

63.5 

72.5 

92 

2 

51 

24  + 

2 

4 

0 

0 

0 

5.43 

.0 

0 

DIVISION 

71.5 

2.9 

3.84 

.72 

.0 

Ms  r«r«reDCe  notea  follovlng  StktloB  Indaz. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1967 


Temperature 


Station 

Average 

Average 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Higliesl 

D 

Q 

0 

a 

Degree  Days 

No  o 

Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greolest  Day 

£ 

& 

Sno 

V,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More  1 

50  or  More  1 

1  00 

or  More 

o  S 

III 

■d 

0  s 

■J 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR  I NKL  E Y 

DES  ARC 

AM 

82.  5 

61  .9 

72.2 

92 

3  + 

63 

29 

5 

5 

0 

0 

0 

3.  16 

1.03 

2 

.0 

0 

6 

3 

1  y 

1 

HELENA 

82.0 

62.5 

72.3 

2.8 

92 

4 

62 

24 

4 

3 

0 

Q 

0 

5.92 

3.35 

3.89 

2  2 

,0 

0 

7 

2 

KEO 

81.6 

60.1 

71.0 

92 

2 

49 

24  + 

7 

2 

0 

0 

0 

3.03 

.92 

2  1 

,0 

0 

6 

3 

0 

MARIANNA   2  S 

81.1 

61.0 

71.1 

- 

2.9 

90 

4 

60 

24 

8 

7.86 

5.40 

3.00 

2 

,0 

0 

8 

3 

3 

SAINT  CHARLES 

AM 

62.6 

63.6 

73.1 

92 

1 

53 

24 

1 

3 

0 

0 

0 

6.00 

3,26 

3 

1 

STUTTGART 

ai  .9 

63. i. 

72.7 

- 

2.9 

92 

2 

53 

24  + 

1 

3 

0 

0 

0 

6.55 

2.77 

2,45 

3 

,0 

0 

5 

3 

2 

STUTTGART    9  ESE 

AM 

80.5 

62.6 

71.6 

69 

1  + 

53 

24  + 

0 

0 

0 

0 

1.64 

2  2 

,0 

0 

7 

2 

1 

WYNNE 

81.1 

69.6 

70.4 

69 

2  + 

50 

23  + 

^ 

0 

0 

0 

0 

•  0 

1.46 

,  0 

0 

4 

2 

2 

0 IV  I S 1  ON 

71,6 

2.5 

.  86 

2.21 

,0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

85.6 

60.6 

73,2 

97 

4 

49 

24  + 

2 

9 

0 

0 

0 

4.08 

2  .00 

22 

,0 

0 

6 

3 

1 

DE  QUEEN 

85.1 

60.1 

72.6 

99 

4 

47 

29 

3 

7 

0 

0 

0 

7,57 

3.93 

2  2 

,0 

0 

6 

4 

2 

HOPE   3  NE 

AM 

86.3 

61.6 

73.5 

: 

2.2 

100 

6 

51 

24 

3 

10 

0 

0 

0 

5,71 

2.99 

4.33 

,0 

0 

6 

2 

1 

MOUNT  IDA 

82.6 

57,8 

70.2 

2,4 

92 

1  + 

43 

30 

14 

4 

0 

0 

0 

6,90 

2.11 

2.72 

2  2 

.  0 

NARROWS  DAM 

AM 

8^.7 

69.9 

72.3 

96 

5 

46 

30 

4 

7 

0 

0 

0 

7,56 

4.86 

2  2 

.0 

0 

5 

3 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

63.7 

61,6 

72.7 

96 

5 

52 

24  + 

6 

0 

0 

0 

6,62 

3.66 

2  2 

.  0 

0 

6 

2 

2 

OKAY 

86.  1 

61,7 

73,9 

2,3 

98 

4 

60 

24  + 

9 

0 

0 

0 

4,00 

1.84 

22 

.  0 

0 

6 

2 

1 

TEXARKANA  WB  AP 

R// 

6^.8 

6  3,4 

74,1 

3  ,  1 

97 

4 

53 

24 

^ 

9 

0 

0 

0 

4,18 

1.39 

1.65 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

DIVISION 

72.6 

1  9 
• 

5  ,  70 

2.29 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

AM 

83.5 

61,8 

72.7 

96 

1 

6  1 

24 

1 

, 

6,46 

3.52 

1.96 

.0 

0 

6 

4 

3 

CAMDEN  1 

84,2 

61,7 

73.0 

2,6 

95 

3  + 

6  1 

24 

2 

7,97 

5.34 

2.80 

1  6 

.0 

0 

7 

5 

3 

EL   DORADO  CAA  AP 

82.8 

62,9 

72.9 

4.0 

96 

4 

6  1 

24 

1 

6 

0 

Q 

0 

3,96 

1.55 

1  ,  30 

16 

.0 

0 

6 

4 

1 

FORDYCE   6  W 

83. 8M 

62,  8M 

73.  3M 

99 

2  1 

52 

29 

1 

5 

0 

0 

0 

6.93 

1,70 

.0 

0 

8 

6 

2 

MAGNOLIA   3  N 

AM 

83.6 

62,7 

73.2 

3.9 

99 

4 

49 

24 

5 

7 

0 

0 

0 

4.88 

2.71 

2  ,  30 

.0 

0 

5 

3 

2 

PRESCOTT 

8<i.O 

61,1 

72.6 

4,0 

97 

5  1 

24 

6 

9 

0 

0 

0 

8.46 

6,67 

2.86 

.0 

0 

3 

WARREN 

83.9 

62,9 

73.4 

3.1 

95 

4 

53 

24  + 

0 

6 

0 

0 

0 

7.40 

2  .04 

22 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

73,0 

3.0 

6.44 

3.75 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

82.  8 

63.1 

73.0 

3,0 

93 

4 

50 

24 

1 

3 

0 

0 

0 

10.31 

8.03 

4.44 

3 

.0 

0 

8 

4 

3 

CUMMINS  FARM 

81.9 

62,5 

72.2 

91 

4 

55 

9  + 

0 

2 

0 

0 

0 

7.57 

3.12 

22 

.0 

0 

8 

5 

2 

DUMAS  1 

83.3 

63,5 

73.4 

2.7 

94 

5 

63 

24 

0 

7 

0 

0 

0 

5.77 

3.01 

1.64 

22 
1 

,0 

0 

7 

4 

3 

MONTICELLO  3  S 

82.0 

62,5 

72.3 

93 

4 

60 

24 

1 

4 

0 

0 

0 

10.01 

3.20 

,0 

0 

6 

4 

4 

PINE  BLUFF 

63.0 

63,9 

73.5 

3.7 

94 

2 

53 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

5.  19 

2.35 

2.37 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

PINE   BLUFF  CAA  AP 

61.6 

61  ,  8 

71.7 

92 

2  + 

51 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

6.34 

2.03 

2  1 

.0 

0 

6 

4 

2 

PORTLAND 

AM 

80.3 

63.1 

71.7 

3.8 

91 

3 

56 

24  + 

1 

3 

0 

0 

0 

7.00 

4.68 

2.10 

4 

.0 

0 

7 

6 

4 

D  I  V  I  5  I  ON 

72.6 

3.3 

7.31 

■  4.  74 

.0 

Precipitation 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small 
number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with 
the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month 
and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather 
events  have  occurred.  General  weather  conditions  in  the  United  States 
for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing 
Office,  Washington,  D.  C. 


See  reference  aotes  fol lowing  station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3  -Sptember  19&7 


Station 

,  Total  1 

Day  of  month 

1 

1 

2 

1 

3 

4 

1 

1 

6 

7  1   8   1  9 

10 

1 

12 

13  1 

14 

15 

16  '  17 

1 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

1 

1 

23 

1 

24 

25 

26  27 

28     29  30 

31 

 .  ._  .  -   

ABBOTT 

6. 

13 

T 

.40 

T 

.45 

.  90 

1.36 



.43 

2,49 

.10 

ALIC  I  A 

2. 

74 

.69 

.12 

T 

.  56 

.08 

ALUM  FOPK 

2. 

93 

.32 

.  1  1 

.10 

.  1  2 

.  50 

.25 

T 

.96 

,55 

ALY 

3. 

93 

T 

T 

T 

.86 

1.33 

•  40 

T 

•  05 

1 .20 

,09 

AMITY   5  NE 

T 

.31 

.55 

2.20 

T 

T 

,56 

3.00 

.25 

ANTOINE 

3. 

76 

.24 

.60 

.13 

.05 

.15 

2.20 

.  1  3 

APLIN   t  H 

3* 

72 

.38 

,20 

.4  5 

.  39 

.51 

.  66 

1,13 

ARKAOELPHIA 

6. 

45 

1.20 

.35 

.10 

1,95 

.85  .05 

1.90 

.05 

ARKANSAS  CITY 

3. 

42 

.03 

,04 

,20 

T 

.25 

.24 

1  .01 

.70 

,06 

.  1  1 

.75 

.03 

ASHDOWN 

,26 

T 

.09 

.  15 

.20 

T 

.65 

.73 

2,00 

ATHENE, 

AUGUSTA 

1  < 

.23 

.09 

.04 

BALD  KNOB 

1  . 

50 

.13 

.17 

T 

.04 

.14 

.03 

.20 

.52 

.27 

BATE5VILLE  L  IVESTOCK 

1. 

73 

.23 

.26 

T 

.32 

,  12 

,05 

.09 

BATFSVILLE  L  AND  D  NO  1 

2* 

06 

.63 

.54 

.06 

,16 

.06 

T 

,09 

.04 

,03 

.  14 

.06 

.16 

,07 

BEATY  LAKE 

3. 

67 

.08 

.80 

•  22 

.29 

.  12 

.03 

1.02 

,80 

T 

BEAVER   1  SE 

.91 

,9*. 

.91 

T 

,85 

.02 

2.05 

.53 

,39 

BEECH  GROVE 

1* 

44 

!  70 

.03 

.  56 

,15 

BEEOEVILLE 

1. 

20 

.08 

.03 

.02 

,18 

T 

,61 

.28 

BENTON 

*  • 

99 

1.35 

1.17 

,15 

.28 

.  30 

,49 

,03 

.04 

1  .04 

.  14 

BENTONVILLE 

19 

.70 

.15 

.73 

.45 

,63 

1.63 

,04 

.40 

.46 

BERRYVILLE  4  NW 

92 

.08 

1,82 

.92 

1  ,56 

.03 

,05 

1.16 

BtG  FORK 

10. 

96 

2.39 

.  30 

1  .65 

1.73 

1,89 

2.80 

BIG  LAKE  OUTLET 

66 

3.21 

.38 

T 

T 

.02 

.36 

05 

.06 

,03 

,oe 

.02 

.01 

2.26 

.20 

BLACK  ROCK 

2m 

66 

.52 

1,05 

.14 

.05 

.03 

T 

.23 

.35 

T 

T 

,08 

T 

.  1  1 

.10 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4. 

35 

.01 

,25 

1  .02 

.04 

.02 

.77 

2.22 

,02 

BLUFF  CITY   3  SW 

5* 

91 

.06 

.  75 

.63 

.04 

''' 

BLYTHEVILLE 

3. 

31 

.60 

,18 

.01 

.02 

.40 

.10 

,  60 

,02 

.02 

,22 

.90 

.03 

600NEV1LLE 

7 

11 

.09 

,07 

.48 

,02 

.56 

'52 
* 

1,76 

.82 

2.58 

.21 

BOUGHTON 

.29 

2,45 

.24 

1  .  80 

.06 

.39 

.53 

.61 

2.36 

.16 

flRAOFORD 

1 

4  1 

.40 

.04 

.  10 

.09 

.06 

,17 

.01 

.54 

6fl  I NKLF  Y 

BUFFALO  TOWER 

5. 

40 

.94 

.56 

.55 

.35 

• 

.28 

.91 

1.07 

T 

6URDETTE 

42 

3,29 

.25 

,05 

.40 

94 

,41 

.58 

.50 

CABOT   A  SW 

1.19 

.89 

T 

T 

.15 

.  15 

.23 

.  10 

.25 

.05 

T 

.40 

.53 

CALICO  POCK 

*  • 

29 

1.42 

.46 

,71 

,77 

,02 

.03 

.02 

,02 

.16 

T 

.27 

,11 

CAMDEN  1 

.75 

.0  5 

1.65 

,  10 

.  70 

.08 

1,66 

.16 

CAMP  CHAFFEE 

7. 

04 

.06 

.09 

.  65 

,15 

.57 

1  .32 

1.05 

1.85 

CARLISLE    1  SW 

2. 

31 

.60 

.  1 1 

^  '  50 

.75 

.35 

CLARENDON 

2* 

92 

.02 

T 

l.Ol 

.06 

.15 

,23 

.  12 

1,25 

,08 

CLARKSVILLE 

98 

I.  10 

.40 

^  *  a? 

1.53 

,65 

CL I  NT  ON 

2,40 

,16 

.  10 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

30 

!  10 

.35 

.50 

.55 

.65 

.35 

2.50 

.30 

CONWAY 

3. 

74 

.34 

,93 

.19 

,05 

.37 

.37 

08 

21 

,33 

T 

.19 

.02 

,33 

.33 

CORNING 

,24 

.06 

.40 

,05 

,02 

.16 

COVE 

CROSSETT    7  5 

1  0 

3  1 

.03 

.43 

1.66 

CRYSTAL  VALLEY 

2 

68 

.26 

.06 

.07 

.15 

.  1  3 

.03 

.43 

,07 

.20 

,38 

1  ^06 

.02 

T 

CUMMINS  FARM 

7. 

57 

.12 

,65 

.23 

T 

.20 

1 .69 

.78 

T 

.78 

3.12 

DAISY 

.03 

.02 

.42 

.38 

1.45 

6.00 

.08 

DAMASCUS 

.20 

1.  72 

.32 

.40 

.24 

.47 

.05 

.04 

T 

.31 

DANV 1 LL  E 

98 

.55 

1  .50 

.0 

DAROANELLE 

2 

69 

.07 

.29 

,61 

T 

.18 

.33 

1,16 

.05 

DE  QUEEN 

7. 

57 

.30 

.60 

1.64 

.75 

,05 

3.93 

.10 

DERMOTT 

4* 

85 

.09 

.42 

.20 

.15 

1  .60 

1.46 

.20 

.73 

DES  ARC 

3* 

16 

.07 

1.03 

.58 

T 

.09 

.10 

.03 

.25 

.03 

T 

.93 

.05 

DEVILS  KNOB   1  SE 

7. 

79 

1.21 

.54 

1.51 

.35 

.  97 

.41 

DUMAS  1 

5. 

77 

.  18 

1,40 

.16 

.12 

.  62 

1.40 

.02 

•  06 

.05 

1.54 

.02 

EL  DORADO  CAA  AP 

3. 

96 

T 

T 

,11 

.76 

.70 

1  30 

T 

T 

.68 

,34 

.05 

EUREKA  SPRINGS 

8 

02 

1  .23 

.66 

T 

• 

1  ,89 

.01 

.86 

•  91 

T 

1.43 

.01 

• 

.98 

EVENING  SHADE 

3. 

04 

,78 

.69 

.19 

.24 

.44 

.16 

.05 

T 

.47 

T 

FAYETTEVlLLE 

6> 

04 

.14 

.27 

.62 

.15 

,06 

,69 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

5 

69 

.39 

.50 

.07 

.74 

.03 

2.16 

•  14 

FAYETTEVlLLE  EXP  STA 

6 

25 

.20 

.26 

.73 

.30 

,02 

.06 

.76 

'o2 

1*  78 

1,69 

,43 

T 

FLIPPIN  CAA  AP 

2 

22 

.05 

.  16 

,28 

,  12 

T 

T 

,60 

T 

,55 

T 

FORDYCE  6  w 

S 

93 

.20 

T 

.96 

.56 

.32 

T 

.12 

1,10 

.97 

FORT   SMITH  WB  AP                R / / 

5 

88 

.06 

.25 

,34 

.09 

1  Ori 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

73 

.59 

.30 

.45 

.  1 1 

.47 

1  ,  90 

,46 

2^30 

,13 

FOUNTAIN  HILL 

fULTON 

^ 

16 

.08 

.63 

.28 

,03 

.15 

.03 

.06 

1.24 

3.40 

.26 

GEORGETOWN 

1 

55 

.25 

.06 

T 

T 

T 

.22 

.17 

T 

T 

.65 

GILBERT 

2 

83 

.50 

.02 

.32 

.36 

.05 

,04 

GLFNWOO& 

6 

56 

.  72 

,  30 

U20 

3,40 

'.94 

GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 

4 

85 

.08 

.06 

.66 

.15 

.42 

.04 

.62 

•  14 

2,38 

.26 

6RAVETTE 

3 

97 

.04 

.70 

.04 

.04 

.81 

,15 

.77 

.18 

.02 

GREEN  FOREST 

7 

14 

1  .59 

1  .  74 

.  15 

2,46 

GREENBRIER 

GRFFNWOOD 

5 

27 

.42 

.56 

58 

1.43 

1,00 

1,28 

GURDON  3  E 

7 

72 

1.14 

,67 

.56 

,55 

.9'. 

1  .49 

2.26 

.11 

HAMBURG 

5 

93 

.25 

1.03 

.05 

2.75 

1.53 

T 

T 

,10 

HAMPT  ON 

5 

39 

1.40 

.14 

.66 

.19 

* 

.17 

.04 

HARRISON 

02 

.61 

.51 

.61 

.10 

.13 

.84 

,58 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

2 

75 

.50 

,20 

.59 

.  35 

.14 

.  12 

.01 

.81 

,03 

HECTOR 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HELENA 

b 

92 

.35 

.06 

,08 

.  10 

.15 

.  60 

,22 

.31 

.03 

.08 

3.89 

HENDERSON  2  W 

3 

18 

.33 

.59 

.44 

.06 

1  .00 

HOPE   3  NE 

5 

71 

.02 

,  1 1 

.01 

,17 

.70 

4.33 

.22 

HOPPER 

5 

38 

.04 

.07 

.11 

,69 

1.03 

T 

3.37 

.07 

HORAT 10 

5 

97 

,05 

.04 

.08 

1  .49 

,43 

3.74 

.14 

HOT  SPRINGS    I  NNE 

4 

94 

.05 

.02 

2.29 

.24 

.  32 

.02 

.02 

1.09 

.89 

HUTTIG  DAM 

7 

47 

.25 

.02 

.52 

.76 

1,45 

1,83 

^^95 

,12 

.05 

INDEX 

57 

2,00 

.  10 

,10 

2,00 

,25 

JASPER 

4 

46 

.57 

•  67 

,31 

y 

.40 

.16 

.51 

.07 

T 

.86 

.91 

JESSIEVILLE 

3 

55 

■  04 

,  75 

.37 

.65 

,03 

1.65 

.06 

JONESBORO 

1 

89 

,57 

,01 

.12 

T 

.04 

T 

.10 

,02 

.07 

,02 

T 

.91 

.03 

KEO 

3 

03 

,02 

,09 

.03 

.05 

.26 

.  10 

,92 

LAKE  CITY 

,77 

.45 

03 

.40 

T 

l04 

T 

.10 

.53 

LAKE  MAUMELLE 

3 

23 

1,02 

.34 

.05 

.25 

.20  ,10 

T 

.21 

.93 

.13 

4 

55 

T 

T 

•  93 

1.03 

T 

2.54 

.05 

LEAD  HILL 

4 

03 

,34 

,44 

.74 

1,  30 

.67 

,34 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

7 

63 

,60 

.69 

.60 

2  .20 

1,57 

,26 

LEOLA 

33 

•  14 

.23 

.22 

.36 

T 

1,10 

.05 

.06 

K78 

.26 

,13 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R// 

.05 

.06 

T 

T 

.01 

32 

t 

.21 

,91 

,23 

LITTLE  ROCK   FILTER  PL 

2 

63 

•  10 

.15 

T 

,17 

.53 

.03 

.  12 

.  36 

T 

.22 

.76 

,19 

T 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

7 

50 

2,60 

,16 

.  12 

2;ia 

T 

.02 

.04 

2.3C 

LURTON 

75 

.83 

,03 

.53 

.05 

.54 

.13 

.15 

.91 

,  30 

1,05 

MADISON 

5 

39 

1.25 

.24 

.  10 

1.50 

,  26 

1.75 

.29 

MAGNOL 1 A   3  N 

86 

.06 

1,30 

.47 

.50 

2,30 

,25 

MALVERN 

5 

26 

,15 

1.35 

1.60 

,02 

.05 

,59 

.07 

.05 

.70 

.70 

MAMMOTH  SPRING 

97 

2.18 

.70 

.8? 

.37 

.06 

.10 

,03 

,29 

.05 

,07 

.13 

,14 

MAR  I  ANNA  2 

7 

85 

.25 

3.00 

.31 

T 

.17 

T 

.29 

.  10 

.07 

1.30 

2.36 

MARKED  TREE 

2 

93 

,35 

,02 

.01 

T 

.75 

.02 

.02 

,06 

1,20 

.50 

MARSHALL 

2 

73 

1.12 

.02 

,41 

.09 

.  34 

.06 

.61 

.06 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


M*t>VELL 

MELBOUONE 

MENA 

MONTICELLO  3  S 
M0»08*V  L   AND  0  NO  8 

MORRICTON 
MOUNT  [OA 
MCUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  Of  ENG 

MOUNTAIN  VIEW   I  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAH 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  HNH 

NFWHOPE    3  6 
NEWPORT 
NIMROn  DAM 
ODELL 
OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIOGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCL  IFF 
RISON 
ROGERS 

HUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUB  I  AC 0 
, TAYLOR 

TEXARKANA  WS  AP  F 
TURNPIKE 
, WALDRON 
WALNUT  GROVE 
WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 
WASH] TA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 


3.02 
5.90 
6,70 


8.48 
5.49 
7,35 
5.86 


5.29 
5.55 
4,27 


Day  of  month 


.97 
.65  1.05 
.10  1.80 


.31      .23  .09 


.78 
.06  2.45 
.86  .35 
,05 


.59   1,26  ,03 


.09  ,53 
.35  1,72 
1.10 


.46 
.37 

,25 


.06  1.14 

,06 
.36 


14     15  I  16     17  18 


I  1.05 
1.05 
1.63 


19     20  21 


1.35 
.6? 
2.33 


22     23     24     25     26  27 


.25 
2.57 
4.85 
3.86 


3.00  2.75 
.47  .08 
1.12  .03 
1  .70 


2.26  .16 


1.30  .04 

1.64  .02 

2.3  2  1.00 

1.74  .22 


2.04 
2.00 
1.90 
3.55 
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|i  Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

as 

69 

89 
68 

89 
68 

88 
67 

87 
62 

84 
62 

76 
61 

77 
56 

77 
54 

81 
56 

89 
60 

63 
66 

85 
64 

63 
62 

82 
62 

81 

80 

83 
55 

81 

67 

90 
68 

85 

67 

71 
62 

75 
56 

62 
53 

80 
55 

60 
57 

80 
55 

78 
54 

76 
54 

76 
53 

61.8 
60*3 

ARKADELPHU 

MAX 
MIN 

96 
71 

92 
69 

91 

69 

93 
67 

90 

63 

84 

65 

76 
64 

79 
56 

80 
55 

87 
57 

89 
62 

83 
70 

85 
68 

65 
64 

86 
66 

84 

84 

83 
66 

64 

69 

91 
68 

83 
69 

71 
65 

77 
55 

63 
51 

77 
56 

60 
55 

80 
58 

78 
54 

78 
52 

76 
52 

63.5 
61.8 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

96 
74 

94 
69 

94 

72 

97 
64 

93 
63 

92 
66 

76 
64 

78 

59 

82 
55 

85 
54 

89 
56 

87 
64 

89 
63 

88 
60 

85 
66 

85 

69 

87 
64 

90 
61 

93 
62 

92 
69 

71 
65 

78 
52 

82 
49 

80 
55 

63 
59 

81 
57 

80 
56 

78 

50 

79 
49 

65.8 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

81 
71 

87 
67 

90 
68 

89 
63 

67 
60 

89 
60 

78 
58 

75 
55 

78 
56 

83 
53 

87 
57 

86 
64 

84 
66 

85 
61 

65 
64 

80 

76 

84 
61 

76 
67 

90 
66 

83 
63 

74 
62 

78 
51 

82 
50 

79 
50 

80 
54 

78 
52 

75 
53 

75 
52 

75 
49 

81  .  7 
59.3 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

MIN 

92 
69 

83 
68 

67 
68 

90 
68 

90 
55 

63 
57 

82 
56 

77 
51 

75 
56 

78 
54 

84 
56 

81 
61 

67 
61 

85 
61 

86 
63 

86 

82 

82 
46 

64 
65 

91 
67 

69 
66 

83 
64 

77 
47 

79 
49 

83 
47 

84 

53 

84 
51 

81 
46 

77 
45 

79 
44 

83.4 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  I 

MAX 
MIN 

65 
71 

85 
69 

90 
65 

91 
63 

85 
57 

62 
59 

79 
58 

75 
53 

77 
56 

83 
57 

67 
56 

86 
71 

85 
66 

65 
62 

63 
65 

82 

81 

66 
59 

60 
64 

89 
67 

87 
66 

75 
59 

80 
50 

83 
47 

81 
49 

85 
54 

62 
49 

77 
47 

78 
49 

79 
45 

82.7 
58.2 

BENTON 

MAX 
MIN 

67 
69 

89 
66 

89 
66 

89 
62 

86 
60 

79 

62 

76 
60 

77 
51 

79 
52 

63 

53 

87 
57 

64 
68 

83 
64 

65 
66 

83 
62 

83 

83 

84 
52 

81 
66 

89 
66 

62 
66 

80 
63 

76 
51 

82 
47 

82 
51 

81 
51 

80 
52 

75 
53 

76 

50 

74 

60 

62.  1 

BENTONVJLLE 

MAX 
MIN 

90 
65 

89 
68 

91 
57 

87 
57 

67 
56 

80 
52 

67 
55 

72 
45 

77 
46 

82 
50 

79 
56 

76 
57 

81 
51 

74 
57 

74 
58 

77 

79 

65 
52 

89 
58 

66 
61 

74 
64 

72 
54 

76 
44 

80 
46 

78 
48 

77 
53 

74 
62 

72 
50 

74 

38 

76 
39 

79.2 
52.8 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

90 
73 

91 
67 

86 
67 

93 
63 

91 

59 

90 
61 

78 

53 

70 
56 

76 
52 

60 
53 

66 
53 

88 
64 

80 
63 

87 
60 

86 
65 

84 

5  7 

83 
5  1 

83 
56 

64 
65 

89 
67 

92 
66 

77 
65 

74 

52 

77 
50 

83 
53 

79 
53 

80 
53 

80 
55 

76 
49 

76 
46 

83.0 
58.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

85 
71 

89 
69 

86 
69 

87 
67 

80 
61 

60 
56 

73 
57 

73 
57 

76 
59 

83 
55 

69 
62 

80 
67 

81 
67 

65 
64 

65 
66 

77 

81 

85 
64 

65 
67 

89 

70 

63 
68 

72 
57 

75 
53 

79 
51 

80 
52 

79 
57 

74 
55 

66 
46 

74 
49 

71 
51 

80.2 

BOONEVILLE 

MAX 
HIN 

93 
71 

85 
69 

93 
66 

93 
64 

90 
64 

82 
62 

77 
63 

78 
53 

62 
51 

86 
54 

60 
68 

83 
63 

88 
60 

87 
61 

78 
62 

63 

63 

87 
60 

89 
69 

92 
65 

78 
65 

71 
60 

79 
46 

83 
47 

83 
51 

83 
54 

80 
54 

76 
53 

76 
44 

60 
43 

83.4 
58.  1 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

CAMDEN  1 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
69 

95 
68 

69 
67 

95 
64 

92 
65 

85 
65 

72 
56 

79 
55 

81 
56 

81 
58 

91 
63 

77 
69 

86 
64 

89 
65 

86 

84 

85 
61 

83 
66 

63 
66 

90 
69 

92 
67 

72 
57 

76 
51 

82 

65 

81 
58 

83 

58 

80 

57 

75 
53 

76 

53 

84.2 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

89 

71 

91 
73 

83 
67 

91 
66 

92 
64 

90 
66 

84 
64 

82 

55 

77 
54 

80 
58 

64 

62 

65 
64 

62 
61 

85 
68 

84 
64 

73 

81 

61 
58 

86 
64 

89 
67 

90 
65 

69 
62 

72 
46 

60 
49 

82 
52 

81 
58 

80 
56 

81 
55 

79 
45 

76 
45 

82.6 
59.7 

CLARKSVILLE 

MAX 

MIN 

93 
70 

86 
73 

90 
65 

92 
63 

92 
61 

82 
64 

76 

62 

76 

54 

80 
52 

83 
55 

86 
61 

60 
64 

66 
60 

83 
63 

79 
63 

82 

82 

85 
63 

89 
66 

90 
65 

84 

66 

69 
59 

78 
48 

62 
49 

81 

52 

61 
56 

81 
55 

77 
55 

77 
45 

79 
44 

82.7 
58.  7 

CONWAY 

MAX 
HIN 

SO 
71 

87 
68 

89 
65 

90 
64 

88 
59 

83 
62 

74 
60 

77 
52 

80 
54 

82 
55 

88 
58 

86 
67 

86 
67 

86 
64 

83 
63 

82 

62 

84 

60 

83 
66 

90 
67 

85 
66 

71 
63 

78 
49 

82 
50 

60 
52 

62 
55 

61 

51 

77 
52 

76 
46 

76 
47 

82.3 
58.8 

CORN  INS 

MAX 
MIN 

82 
68 

84 

67 

90 
65 

86 
59 

81 

56 

80 
52 

72 
5* 

72 
50 

74 
54 

81 
64 

69 
64 

62 
66 

82 
60 

65 
63 

86 
63 

79 

79 

89 

57 

85 
64 

91 
68 

86 
64 

62 
56 

78 
46 

61 

47 

61 
49 

82 
55 

77 
55 

73 
45 

76 
46 

77 
48 

81.5 
57.  1 

CROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

89 
73 

89 
68 

81 
66 

93 

65 

92 
64 

67 
62 

84 

62 

78 

59 

82 
55 

85 
59 

85 
63 

79 
66 

81 
67 

68 

62 

86 
65 

82 

64 

82 
66 

79 
70 

69 
70 

92 
70 

89 
69 

77 
60 

82 
50 

80 
54 

77 
62 

74 
63 

73 
58 

73 
54 

71 
60 

62.8 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

81 

67 

90 
66 

67 
69 

91 
67 

87 
65 

83 

63 

78 
63 

76 
57 

80 
55 

63 
55 

85 
62 

82 
62 

83 
65 

88 
62 

85 
67 

82 

61 

83 
67 

64 
69 

89 
71 

89 
67 

74 

68 

76 
58 

61 
55 

79 
56 

60 
63 

79 
59 

72 
68 

75 
55 

72 
60 

81.9 

DAROANELLE 

MAX 
HIN 

86 
73 

82 

70 

89 
68 

90 
68 

65 
63 

81 
66 

75 
65 

77 

57 

76 
54 

83 
57 

68 
62 

80 
67 

85 
64 

84 
64 

62 
64 

82 

80 

85 
63 

85 
69 

86 
68 

82 
68 

70 
60 

77 
52 

60 
51 

79 
54 

SO 
57 

80 
57 

76 
56 

77 
51 

77 
50 

81.4 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

96 
71 

85 
69 

95 
69 

99 
64 

94 
64 

84 

66 

74 
63 

81 

57 

63 
54 

66 
54 

90 
69 

83 
62 

88 
62 

67 
62 

78 
66 

86 

87 

87 
62 

92 
60 

93 
63 

85 
72 

76 
64 

79 
51 

64 
49 

77 
66 

63 
58 

82 
56 

61 
57 

79 
47 

80 
48 

86.  1 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

90 
72 

83 
69 

92 
68 

91 
68 

90 
63 

84 

63 

64 
61 

70 
56 

77 
59 

79 
58 

83 
59 

87 
67 

77 
65 

65 
64 

87 
65 

86 

80 

80 
61 

64 

67 

84 
67 

92 
71 

66 

67 

73 
54 

63 
55 

60 
59 

80 
58 

81 
56 

60 
64 

72 
53 

77 
54 

82.6 

DEVILS  KNOB   1  SE 

MAX 
MIN 

82 
66 

80 
66 

85 
65 

65 
67 

80 
59 

74 
60 

72 
57 

66 
52 

71 
52 

79 
58 

77 
60 

73 
61 

79 
60 

75 
62 

71 
58 

74 

74 

77 
61 

84 

62 

62 
65 

76 
61 

65 

53 

72 

50 

76 
59 

74 
61 

73 
57 

72 
56 

69 
50 

70 
46 

72 
50 

75.4 

DUMAS  1 

MAX 
MIN 

88 

71 

90 
61 

92 
62 

92 
67 

94 

67 

87 
67 

84 

63 

76 

63 

79 
66 

85 

59 

86 
64 

79 
69 

84 
65 

90 
63 

80 
67 

65 

61 

82 
68 

86 
70 

91 

70 

92 
72 

80 
66 

76 
58 

81 

53 

80 
55 

82 
62 

79 
69 

72 
58 

74 
56 

70 
60 

83.3 
63.6 

EL  DORADO  CAA  AP 

MAX 

MIN 

90 
71 

93 
69 

91 
71 

95 
65 

93 
68 

86 
67 

72 
61 

77 
56 

79 

56 

84 

56 

89 
63 

75 
69 

85 
67 

68 

59 

87 
65 

82 

63 

81 
66 

84 

72 

89 
66 

92 
68 

74 
63 

75 
57 

81 
51 

80 
56 

80 

63 

60 
68 

72 
58 

76 
53 

72 
61 

82.8 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

67 
67 

83 
69 

90 
62 

65 
60 

84 
57 

78 
60 

73 
55 

71 
48 

75 
49 

79 
55 

80 
60 

75 
58 

81 
56 

77 
69 

72 
58 

75 
55 

78 

64 
55 

85 
59 

66 
65 

60 
62 

71 
56 

77 
43 

SO 
47 

79 
51 

76 
54 

75 
53 

72 
50 

73 
39 

76 
41 

78.6 
55.0 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

89 

68 

88 
69 

91 
65 

87 
66 

88 

59 

80 
63 

75 
58 

73 
50 

77 
49 

80 
52 

80 
63 

78 
61 

82 
55 

79 
64 

73 
58 

76 

80 

64 

52 

86 
59 

86 
65 

77 
62 

72 
55 

76 
43 

80 
47 

77 
49 

78 
51 

76 

53 

73 
53 

73 
40 

76 
40 

79.7 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
70 

90 
65 

86 
61 

67 
57 

80 
62 

66 

53 

72 
50 

75 
47 

79 
50 

79 
56 

76 
59 

81 
55 

78 
67 

72 
58 

77 

80 

84 

50 

86 
56 

85 
59 

75 
64 

71 
49 

75 
41 

80 
46 

78 
49 

76 
50 

76 
52 

73 
47 

73 
37 

76 

37 

78.6 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
6A 

86 

67 

89 
59 

65 
60 

87 
65 

79 
59 

75 
55 

71 
45 

75 
45 

78 
49 

79 
56 

77 
96 

81 
51 

78 
67 

74 
65 

71 

79 

83 
49 

66 
56 

85 
60 

62 
59 

71 
52 

75 
43 

79 
44 

77 
46 

77 
56 

75 
51 

72 
48 

72 
36 

75 
37 

78.7 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

84 

68 

79 
65 

90 
61 

87 
60 

63 
55 

78 
58 

68 

52 

74 
51 

78 
58 

83 
55 

84 
56 

79 
61 

85 
55 

85 
57 

79 
61 

60 

61 

84 

59 

82 
64 

90 
66 

75 
65 

70 
55 

78 
44 

82 
46 

60 
48 

82 
53 

76 
52 

74 
46 

76 
40 

77 
40 

80.2 

FORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 
68 

89 

69 

94 

66 

91 

62 

83 

69 

79 
64 

80 
57 

85 
57 

89 
64 

78 
69 

85 
67 

68 
64 

85 
64 

84 
62 

83 
68 

84 

66 

64 

69 

69 
66 

99 
71 

72 
65 

76 
57 

83 

53 

80 
56 

82 
60 

80 
58 

74 

55 

76 
52 

73 
58 

83.6 

FORT  SMITH  MB  AP 

MAX 
MIN 

92 
71 

84 

72 

92 
66 

93 

69 

90 
66 

83 
65 

75 
62 

77 
58 

80 
56 

84 
59 

84 
63 

82 
65 

85 
63 

85 
64 

72 
63 

63 
58 

80 
55 

85 
61 

69 
66 

92 
69 

76 
65 

73 
58 

SO 
49 

61 

52 

82 
55 

81 

59 

82 
60 

78 

57 

78 
48 

60 
48 

82.7 
60  .  8 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88 

69 

86 
68 

88 
65 

88 

63 

85 
58 

80 
62 

79 
61 

74 

53 

76 
49 

60 
52 

82 
57 

80 
62 

84 
68 

82 
59 

76 
62 

60 
5  7 

60 

81 

55 

85 
61 

67 
63 

86 
64 

74 

59 

77 
45 

80 
46 

78 

50 

80 
53 

79 
54 

77 
50 

76 
41 

76 
42 

80.9 
56.2 

GILBERT 

MAX 
HIN 

88 

68 

82 
64 

90 
59 

89 

59 

84 

56 

80 
60 

75 
59 

75 
51 

76 
54 

64 
56 

87 
54 

80 
63 

86 
59 

65 
57 

76 
61 

80 
54 

62 
49 

85 
59 

82 
60 

90 
60 

80 
62 

71 
56 

79- 
46 

84 

47 

62 
50 

82 
55 

79 

52 

76 
47 

76 
43 

76 
43 

61.5 
55.5 

CRANNIS 

MAX 
MIN 

GRAVETTE 

MAX 

94 

67 

91 

70 

96 
54 

91 
59 

90 
59 

82 
61 

74 
56 

76 
47 

77 
48 

82 
52 

78 
59 

76 
68 

82 
53 

76 
59 

74 
59 

76 
54 

60 
47 

85 

53 

87 
59 

87 
61 

84 
65 

76 
54 

76 
40 

80 
44 

79 
47 

80 
52 

75 
53 

74 
49 

76 

37 

76 

61.3 
53.8 

HARRISON 

MAX 
MIN 

80 
69 

80 
68 

90 
62 

87 
60 

84 

55 

80 
62 

72 
59 

75 
49 

77 
51 

83 
50 

85 
55 

78 
61 

83 
54 

81 
56 

76 
61 

76 
54 

60 
44 

85 
56 

87 
64 

89 
61 

79 
64 

70 
57 

78 
43 

61 
45 

80 
48 

60 
53 

76 

52 

74 

47 

76 
48 

77 
38 

80.  1 
54.9 

HELENA 

MAX 
MIN 

85 

70 

91 
69 

89 

70 

92 
69 

88 

63 

66 

62 

78 
62 

72 
56 

81 
55 

86 

57 

84 
62 

80 
69 

84 

67 

88 
64 

61 
66 

62 
65 

86 

60 

83 
68 

79 
68 

90 
70 

89 
70 

76 
64 

78 
55 

83 
52 

81 
55 

79 
60 

77 
58 

70 
57 

72 
55 

70 
57 

62.0 
62.5 

HOPE  3  NE 

MAX 
MIN 

92 

73 

98 

67 

94 

68 

93 

66 

100 

65 

94 
66 

86 

65 

73 
56 

79 

55 

64 

55 

87 
59 

92 
64 

60 
66 

87 
61 

89 
64 

85 
60 

83 
60 

84 
62 

83 
67 

91 
66 

92 
70 

92 
66 

70 
55 

76 
51 

81 

55 

80 
58 

81 
60 

60 
56 

76 
53 

76 
54 

65.  3 
61.6 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS! 
SEPTEMBER  1957 


Day    Oi  Monlh 


Slation 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

HOI   SPRINGS    1  NNE 

MAX 
MIN 

90 

87 

95 

93 

93 

85 

74 

78 

80 

84 

89 

80 

65 
67 

66 
66 

83 
64 

84 

59 

85 
56 

65 
65 

37 
68 

91 
70 

61 

67 

72 
62 

77 
54 

83 
55 

JONESBORO 

MAX 
M  I  N 

86 

89 

90 

89 

63 

65 

77 

69 

78 

85 

91 

61 
70 

84 
69 

89 
66 

89 
68 

60 
66 

80 
61 

68 
66 

66 

70 

92 
70 

85 
69 

74 
63 

73 
54 

82 
52 

KEO 

MAX 
MIN 

85 
T 1 

92 

87 

90 

65 

61 

76 

76 

78 

63 

89 

76 
70 

84 

87 
6 1 

86 

82 
59 

81 

55 

85 
62 

79 
69 

89 
66 

89 
63 

73 
61 

76 
54 

81 
49 

LEAD  HILL 

MAX 

MIN 

84 

78 

92 

89 

85 

80 

76 

74 

60 

64 

37 

80 

86 

88 

78 

76 
52 

81 
45 

85 
56 

86 
61 

90 
61 

77 
66 

71 
56 

79 
42 

62 
45 

LITTLE   ROCK  KB  AP 

MAX 
M  I  N 

84 

92 

90 

90 

85 

83 

69 

77 

80 

63 

90 
63 

76 
71 

84 
68 

89 
64 

65 
65 

81 
62 

81 
59 

63 
66 

78 
69 

90 

70 

64 

67 

73 
62 

76 
58 

62 
55 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
M  I N 

87 

91 

89 

99 

94 

90 

79 

79 

79 

85 

90 

65 

85 

86 

81 

60 
64 

64 

60 

82 
67 

65 
67 

91 
66 

90 
74 

69 
65 

76 
56 

80 
49 

MALVERN 

MAX 

90 

91 

91 

91 

69 

66 

70 

76 

80 
55 

80 
56 

90 
60 

86 
70 

86 
67 

88 
62 

85 
62 

84 
56 

84 
55 

65 
62 

65 
67 

91 
66 

87 
66 

74 
64 

78 

53 

83 
50 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

84 

81 

90 

86 

82 

72 
3  7 

66 

5  5 

72 
52 

78 
52 

62 
56 

67 
54 

83 
67 

62 
56 

85 
59 

84 
64 

81 

60 

63 
46 

64 

61 

30 
65 

92 
65 

79 
65 

70 
56 

80 
45 

83 
46 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 

80 

89 

87 

90 

84 

82 
61 

79 

60 

74 

56 

79 
53 

84 
56 

86 
62 

77 
69 

83 
66 

87 
63 

65 
64 

60 
64 

83 
58 

84 
66 

80 
68 

69 
67 

67 
69 

76 

63 

77 
54 

76 
50 

MARKED  TREE 

MAX 

82 

91 

68 

86 

80 

81 

59 

75 

68 
58 

73 
58 

82 
55 

87 
6 1 

79 
64 

81 
6£ 

84 
65 

85 
67 

79 
64 

80 
59 

84 

61 

83 
69 

89 
71 

85 
68 

75 
61 

73 
55 

78 
52 

MARSHALL 

MAX 

83 

85 

88 

86 

64 

76 

75 
56 

71 

75 
5  3 

80 
5  I 

64 

60 

79 
62 

62 
56 

62 
57 

75 
59 

78 
53 

78 
43 

82 
57 

60 
59 

86 
63 

77 
63 

68 
67 

77 
41 

81 
43 

MENA 

MAX 

84 

90 

92 

89 

82 
65 

73 

73 
5  5 

78 
53 

85 
55 

85 
60 

80 
64 

87 
60 

85 
62 

77 
62 

81 
59 

64 

55 

34 
63 

90 
65 

89 
63 

81 
65 

67 
63 

75 
48 

82 
51 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

88 

90 

90 

93 

88 

84 

76 

76 

79 
54 

83 

5  7 

64 

85 
65 

82 

87 
59 

84 
65 

82 
62 

81 
61 

81 
66 

80 
69 

88 
70 

90 
70 

76 
66 

78 
53 

80 
50 

MORRILTON 

MAX 

82 
72 

87 
66 

68 

91 

86 
6 1 

61 
64 

74 
63 

77 
55 

80 
55 

84 
56 

66 
60 

84 

65 

67 
65 

87 
64 

80 
63 

83 
60 

84 
54 

86 

64 

82 
63 

90 
67 

85 

67 

71 
64 

73 

53 

62 
54 

MOUNT  IDA 

MAX 

92 

73 

86 
65 

90 
67 

92 
64 

69 
66 

77 
62 

76 
62 

79 
52 

81 
49 

64 
5  1 

87 
56 

89 
62 

86 
64 

64 

59 

79 
63 

81 

55 

63 
59 

85 

59 

89 
63 

90 
64 

61 
65 

72 
64 

76 
46 

61 
46 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

83 
65 

78 
66 

82 
66 

64 

65 

79 
60 

72 
59 

66 

58 

67 
51 

70 
53 

75 
54 

78 
57 

72 
59 

74 
59 

73 
65 

70 
55 

73 
56 

73 
55 

75 
61 

31 

60 

81 
65 

73 
60 

63 

53 

70 
50 

74 

53 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

84 
67 

86 
66 

88 
62 

86 
64 

81 
58 

62 
57 

73 
56 

73 
52 

75 
56 

62 
55 

62 
59 

61 
63 

82 
53 

62 

81 
62 

79 
58 

81 
50 

34 

63 

80 
65 

88 
67 

76 
67 

76 
56 

77 
47 

79 
51 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 

90 
69 

84 

83 
6 1 

83 
62 

86 
56 

60 
61 

77 
56 

66 

52 

73 
57 

77 
54 

60 
58 

83 
62 

79 
56 

65 
59 

82 
63 

78 
60 

79 
47 

31 

55 

63 

66 

30 
65 

89 
66 

72 
59 

70 
44 

78 
47 

NARROWS  DAM 

MAX 

92 

95 

68 

95 

96 

94 

78 

7e 

80 
52 

63 
54 

65 
5  ~ 

89 
62 

83 

6; 

60 
6C 

80 
64 

84 

56 

65 
59 

85 
63 

87 
66 

91 
63 

93 
68 

62 
65 

73 
52 

78 
49 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

91 

94 

67 

94 

96 

92 

80 

71 

77 

81 

81 

66 

81 

8( 

85 

30 
59 

83 
59 

84 

62 

85 
64 

89 
64 

90 
71 

67 
64 

71 
55 

77 
52 

NEWPORT 

MAX 

83 

86 

89 

89 

85 

61 

77 
5  7 

75 

77 

84 
5  7 

8f 

61 
71 

6' 

e: 

86 
67 

80 
64 

77 
57 

85 
62 

81 
68 

90 
66 

83 
68 

72 
60 

78 
52 

82 
5  1 

NIMROD  DAM 

MAX 
M  I N 

91 
70 

85 
66 

86 
66 

92 
65 

91 
59 

88 

62 

79 
64 

70 
54 

76 
53 

60 
54 

65 
57 

89 
60 

60 
62 

86 
59 

86 
6  1 

78 
58 

84 

50 

S3 
55 

87 
65 

36 
65 

92 
67 

66 
65 

81 
53 

78 
52 

OKAY 

MAX 
M  I  N 

97 
72 

95 

70 

95 
71 

98 
66 

93 
66 

69 

67 

75 
66 

80 
59 

64 
56 

66 
56 

91 
61 

68 
65 

86 
65 

66 
63 

86 
68 

86 
60 

85 
59 

87 
64 

91 

63 

93 
63 

91 
69 

72 
65 

76 
54 

84 
50 

OZARK 

MAX 
M  I  N 

92 
71 

65 
72 

91 
67 

94 
65 

69 

63 

82 
68 

76 
63 

79 
56 

81 
57 

85 
56 

86 
63 

62 
64 

82 
62 

84 
65 

78 
65 

84 
59 

81 
58 

35 
62 

89 
64 

39 
67 

80 
66 

74 

65 

79 
48 

82 
51 

PARAGOULD 

MAX 
MIN 

86 
65 

78 

69 

65 
67 

85 
65 

81 

60 

81 

57 

77 
56 

68 

57 

75 
54 

81 
54 

86 
54 

82 
69 

81 
66 

81 
62 

85 
63 

81 

62 

79 

55 

82 
56 

84 
68 

89 
69 

86 
67 

73 
55 

76 
50 

79 
49 

PARIS 

MAX 
MIN 

93 
71 

86 
68 

92 
65 

93 
64 

88 
61 

85 

63 

77 
62 

77 
52 

61 
51 

84 
54 

66 
59 

83 
65 

67 
62 

86 
60 

81 
63 

92 
59 

82 
50 

37 
59 

90 
63 

92 
66 

SO 
66 

70 
59 

80 
47 

83 
49 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

85 
74 

90 
68 

94 
66 

91 
63 

67 
63 

64 

61 

75 
61 

77 
52 

81 

51 

64 
53 

89 
57 

83 
67 

84 

63 

83 
64 

83 
6  1 

33 
54 

64 

-  56 

85 

62 

32 
64 

91 
68 

86 
65 

81 
64 

32 
50 

83 
5  1 

PINE  BLUFF 

MAX 
M  I N 

84 
73 

94 
69 

91 

70 

92 
66 

89 
65 

82 
65 

76 
64 

79 

57 

83 
59 

86 
59 

90 
65 

62 
70 

83 
68 

89 
65 

85 
67 

84 

82 
60 

90 
65 

77 
70 

90 
70 

87 

72 

75 
65 

73 
58 

63 
53 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

MAX 

86 
66 

92 
68 

68 
68 

92 
65 

86 

63 

82 
63 

69 

62 

77 
56 

79 
56 

64 
56 

87  74 
62  67 

82 
67 

86 
63 

87 
64 

82 
65 

82 
58 

83 

77 

90 
69 

88 
69 

74 
60 

77 
56 

81 
5 1 

POCAHONTAS  1 

MAX 
M  I  N 

83 
69 

82 

70 

69 
66 

68 

63 

80 
61 

80 
56 

71 
56 

69 
55 

77 
57 

63  88 
57  59 

81 
69 

63  84 
66  63 

85 
65 

83 

76 
54 

85 

85 
67 

90 
67 

33 
65 

75 
5  1 

79 
51 

82 
5 1 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

85 

72 

79 
69 

91 
70 

60 
64 

90 
66 

90 
64 

64 
64 

78 
58 

76 

57 

60  84 
57  61 

82 
65 

74     60  65 
66     66  65 

79 
64 

73 
62 

82 
62 

80 
69 

77 
69 

37 
70 

68 
69 

77 
60 

77 
56 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

95 
72 

97 
67 

95 
67 

92 
65 

96 
68 

91 
63 

82 
64 

70 
55 

78 
55 

60  84 
5  7  6C 

90 
61 

78  85 
66  63 

88 
65 

85 
60 

82 
58 

83 
60 

32 
63 

85 
66 

92 
67 

91 
65 

70 
55 

75 
51 

ROGERS 

MAX 
MIN 

85 
69 

90 
63 

66 
62 

60 
62 

74 
56 

73 
50 

75 
50 

80 
54 

78  75 
60  60 

81     75  73 
57     58  58 

77 
55 

79 
50 

84 
57 

87 
62 

36 
64 

80 
62 

70 
57 

75 
45 

80 
49 

RUSSELLVILLE 

MAX 

87 
73 

82 
69 

91 

67 

92 
66 

90 
61 

63 
64 

77 
64 

76 
55 

79 
53 

83      87  65 
56     60  66 

87  85 
66  62 

83 
64 

84 
60 

83 

35 

66 
6E 

91 
67 

66 
66 

70 
60 

79 
50 

83 
50 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

92 

72 

81 

69 

90 
70 

87 
69 

91 

65 

66 

6! 

7; 

71 

83     86  87 
61      65  69 

75     86  88 
68     64  66 

37 

62 

S3 

8< 

7S 

89 

88 

75 

77 

SEARCY 

MAX 
M  IN 

84 
71 

90 
68 

92 
67 

91 
66 

85 
62 

82 
62 

79 
59 

78 
55 

80 
60 

85      90  83 
56      60  70 

64      87  86 
66     62  66 

31 
62 

80 
56 

84 

63 

79 
63 

93 
69 

85 
66 

75 
63 

73 
52 

83 

50 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

84 

72 

92 
70 

91 
70 

90 
70 

85 
66 

83 
67 

70 
62 

72 
63 

77 
65 

60      63  78 
63     60  71 

84      88  85 
68     65  65 

31 
62 

31 
60 

S3 
66 

86 
63 

90 
70 

34 
71 

76 

62 

70 
56 

82 
51 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
68 

90 
69 

93 
56 

89 

59 

90 
59 

60 
62 

68 
56 

75 
46 

77 
46 

62      77  78 
51     61  58 

85     77  70 
54     59  59 

77 
52 

79 
49 

35 

53 

88 
58 

88 
59 

75 
62 

70 
56 

74 
41 

79 
40 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

81 

72 

92 
68 

89 

70 

90 
68 

86 
65 

82 
67 

78 
62 

77  80 
57  60 

85     87  60 
60     65  69 

65  88  67 

66  65  67 

81 

63 

82 
61 

34 
68 

80 
70 

90 
71 

85 
71 

74 
65 

77 
56 

32 
53 

58     59  57 


83      82  78 


54     58  54 


85  81 
59  52 


73  76 
54  59 


33  82  79 
50     52  54 


80  SO 
52  60 


79  76  76 
59     59  56 


76     79  76 


80  80 
53  63 


79  81 
50  53 


71  72 
57  56 


80  79 

52  57 

60  80  60 

50  55 

85  78 

53  58  55 

82  78  61 
55  61  60 

81  63  80 
53  58  57 

83  82  84 
52  53  55 


82  83  81 
57     59  53 


SO  62 
59  57 


81  32 
43  54 


28     29     30  31 


57  63  59 

80  80 
53  62 

81  S3  78 

50  57  56 

80  78  75 
56  58  60 

81  78  82 
56  60  59 

77  78  74 

51  55 

81  83 

53  56 

62  81  78 

56  62  59 

81  83  SO 

S3  53  58 

79  82 

57  62 

79  80  76 

47  51  53 

73  79 

57  63 


51  57  54 

73  75  74 

53  49  52 

76  76  79 

47  36  36 


57     55  57 


56     53  53 


53     52  50 

74  77  79 
46     43  42 


68  75  72 

50  51  55 

74  75  76 

45  39  38 


59     54  60 


76  79  60 
55     53  61 


76  75  76 
53     45  43 


69  71  69 
52     61  50 


76  76  77 
57     40  47 


50     45  42 


82  79  79 
56     52  48 


80  78  78 
56     52  55 


74  77  75 
52     53  54 


83     79  78 


79  79  79 

53  51  50 

79  79  SO 
56  48  47 

71  76  75 

47  50  51 

78  78  80 

52  45  44 

SO  79  31 

49  50  53 

73  76  71 

64  55  60 

73  75  72 
56  54  60 

74  77  77 
43  50  51 

71  71  70 
58  57  60 

80  78  76 
56  56  54 

72  74  76 

52  43  44 

78  79  30 

56  49  47 

30  71  75 

57  56  58 

76  77  7* 

53  52  54 

75  77  78 
57  56  51 


73  76  71 
55     53  58 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1957 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avert 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 

MIN 

89 

71 

80 
69 

88 
70 

85 
68 

89 
65 

84 
64 

91 

6  3 

70 
5  7 

75 

79 

85 

85 

73 

94 

85 

85 

63 

80 

61 

80 
63 

S3 

69 

77 
69 

98 
71 

83 
67 

74 
56 

75 
53 

81 

56 

78 

60 

77 
58 

79 
55 

70 
53 

74 
55 

90.5 
62>6 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

92 
70 

8t 

68 

91 
66 

91 
68 

87 
62 

79 
64 

75 
6  1 

76 
54 

80 
52 

84 

56 

99 

80 

95 

95 

76 

81 
5  7 

91 
5  3 

96 

99 

92 
64 

80 
64 

69 
5  7 

79 
49 

92 
52 

92 
52 

91 
56 

79 
56 

77 
53 

76 
48 

78 
47 

82.2 
58.9 

TEXARKAN4   UB  AP 

MAX 
MIN 

95 
73 

92 
71 

93 
70 

97 
66 

94 
66 

86 
68 

73 
64 

79 
6  1 

82 
59 

85 
60 

90 

91 

87 

88 

96 

84 

62 

85 
62 

86 

90 

93 

94 

70 

76 
5  7 

92 

53 

SO 
59 

93 
6  1 

91 
60 

78 
59 

77 
55 

79 
55 

84.  S 
63.4 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

65 

65 

63 

60 

59 

60 

56 

51 

52 

57 

58 

56 

53 

49 

49 

50 

56.2 

WALDRON 

MAX 
MIN 

93 
66 

88 
67 

94 
67 

92 
62 

91 

59 

86 

6  1 

79 
58 

76 
5  I 

90 
49 

85 
52 

88 
56 

95 

86 

86 

95 

92 
60 

93 
5  1 

87 

89 

91 

83 

70 

77 

85 
48 

SO 
52 

81 
54 

79 
54 

79 
5  1 

76 
46 

77 
46 

83.  7 
57.  3 

WALNUT   RIOGE   CAA  AP 

MAX 
M  I  N 

81 

71 

80 
71 

87 
67 

87 
64 

80 
60 

90 
59 

69 

57 

71 

55 

77 
56 

83 

87 

80 

83 

85 

95 

79 

77 

86 

84 

89 

79 

70 
55 

79 
50 

81 

50 

81 
51 

93 
58 

80 
56 

74 
50 

77 
49 

79 
50 

80.4 
59.9 

WARREN 

MAX 

90 
70 

93 

89 

95 

90 

86 

78 

80 

81 

85 

86 

79 
68 

84 
67 

89 
62 

85 
63 

95 
62 

84 
60 

92 
66 

92 
70 

91 
70 

91 
73 

82 
67 

79 
59 

83 

53 

82 
54 

83 
62 

79 
59 

74 
58 

76 
5J 

73 
61 

83.9 
62.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

83 
66 

78 
68 

85 
65 

84 

67 

81 

62 

73 
59 

68 

53 

70 
54 

77 
56 

75 
61 

72 
59 

79 
63 

79 
63 

69 
57 

75 
57 

74 
56 

79 
62 

81 
62 

79 
66 

76 
60 

63 
53 

72 
53 

75 
58 

73 
60 

73 
57 

73 
58 

72 
52 

72 
52 

73 
54 

75.3 
59.  1 

WILSON 

MAX 
MIN 

WYNNE 

MAX 
MIN 

83 
69 

89 
70 

89 

69 

89 
65 

91 

59 

81 

57 

76 
58 

73 
54 

72 
53 

83 
53 

87 
63 

84 
62 

85 
64 

83 
61 

85 
63 

78 
61 

81 
60 

94 
66 

89 
65 

89 
67 

84 

69 

72 
63 

77 
50 

90 
50 

82 
57 

90 
53 

77 
54 

70 
53 

75 
51 

75 
50 

91.1 
59.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.14 

.11 

.07 

.19 

.  20 

.16 

.07 

.06 

.15 

.12 

.17 

.13 

.08 

.17 

.  10 

.17 

.07 

.13 

.11 

.12 

.  14 

.09 

.12 

.13 

.05 

.11 

.17 

.15 

.12 

3.746 

WIND 

15 

17 

16 

10 

23 

14 

18 

21 

27 

13 

16 

1  7 

10 

11 

20 

24 

29 

18 

20 

17 

16 

22 

21 

18 

18 

4 

16 

45 

31 

29 

561 

HOPE    3  NE 

EVAP 

.21 

.07 

.  33 

.22 

.22 

.31 

.07 

.05 

.12 

.21 

.22 

.07 

.17 

.20 

.23 

.15 

.20 

.22 

.03 

.12 

.15 

.  14 

.27 

.20 

.25 

.15 

5. 268 

WIND 

30 

39 

7 

36 

53 

23 

33 

62 

46 

29 

31 

40 

17 

24 

32 

45 

64 

47 

49 

26 

34 

56 

33 

38 

15 

25 

59 

63 

75 

54 

1135 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  E 

EVAP 

.20 

.17 

.06 

.21 

.25 

.15 

.08 

.09 

.13 

.14 

.17 

.13 

.13 

.12 

.17 

.11 

.20 

.17 

.  16 

.05 

.21 

.05 

.08 

.15 

.15 

.11 

.16 

.16 

.16 

.14 

4.33 

WIND 

18 

11 

15 

16 

33 

19 

22 

32 

31 

15 

19 

20 

13 

10 

29 

32 

31 

23 

27 

8 

24 

21 

14 

IS 

14 

9 

23 

49 

27 

22 

545 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.19 

.22 

.09 

.21 

.  24 

.25 

.  10 

.05 

.15 

.17 

.17 

.21 

.07 

.14 

.15 

.22 

.19 

.24 

.  16 

.14 

.15 

.09 

.15 

.14 

.12 

.17 

.15 

.18 

.15 

4. 828 

WIND 

17 

20 

19 

17 

21 

16 

18 

20 

23 

15 

20 

33 

12 

13 

24 

24 

33 

20 

21 

17 

30 

39 

24 

23 

21 

25 

29 

37 

37 

31 

701 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.  19 

.12 

.19 

.10 

.19 

.20 

.07 

.04 

.15 

.13 

.08 

.17 

.13 

.13 

.15 

.14 

.13 

.10 

.22 

.08 

.13 

.14 

.06 

.15 

.  14 

.14 

.13 

4.02B 

WIND 

12 

12 

12 

e 

10 

11 

e 

3 

8 

7 

4 

23 

4 

12 

11 

7 

10 

12 

19 

6 

25 

7 

12 

10 

9 

5 

10 

10 

13 

14 

314 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.27 

.05 

.17 

.23 

.24 

.16 

.08 

.11 

.13 

.17 

.15 

.10 

.  14 

.14 

.08 

.11 

.19 

.15 

.11 

.14 

.11 

.02 

.13 

.15 

.13 

.  10 

.16 

.17 

.16 

.12 

4.17 

WIND 

21 

5 

8 

9 

13 

10 

8 

11 

6 

10 

8 

5 

8 

7 

11 

9 

10 

14 

12 

10 

10 

5 

6 

5 

5 

6 

14 

11 

9 

11 

282 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.11 

.04 

.  14 

.14 

.15 

.16 

.11 

.05 

.12 

.  12 

.  13 

.10 

.01 

.12 

.17 

.15 

.14 

.09 

.08 

.04 

.16 

.03 

.09 

.11 

.09 

.09 

.11 

.13 

.20 

3. 296 

WIND 

16 

12 

33 

25 

5 

3 

15 

1 

4 

67 

30 

a 

21 

12 

21 

20 

27 

7 

44 

55 

17 

10 

4 

1 

7 

45 

43 

28 

589 
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STATION  INDEX 


Out  DO  D 

Index  No,  | 

County 

(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip. 

0006 

Scott 

1 

35  04 

94  12 

624 

7A 

James  V .  Hill lams 

3 

0064 

7 

0130 

1 

34  48 

92  52 

755 

5P 

5P 

L.  R.  Water  Works 

2  3  5 

C 

0136 

34  47 

93  29 

854 

7A 

Reba  Y.  Swaim 

3 

C 

AHltj  3  HE 

OlSO 

Clark 

3 

34  17 

93  25 

7A 

Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 

0178 

Pike 

3 

34  02 

93  25 

285 

8A 

Drew  A.  Lamb 

3 

C 

0196 

35  25 

92  53 

522 

HID 

John  A.  Jones 

C 

3 

34  07 

93  03 

200 

6P 

7A 

Tillman  E.  Laurence 

2  3  5 

C 

Arkansas  City 

Desha 

2 

33  37 

91  12 

145 

6A 

John  W.  Trammell 

3 

0286 

Little  River 

33  40 

94  08 

329 

7P 

7P 

Southwestern  CLE 

2  3  5 

4 

Station  loactlve 

0326 

7 

35  17 

91  22 

218 

7A 

3 

c 

0350 

7 

35  16 

91  34 

6P 

Jnlv.  of  Arkansas 

2  3  5 

Bite6vlll«  Llveetock 

Independence 

7 

35  49 

91  47 

571 

9A 

9A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

c 

111     L  1  D  I 

0460 

Independence 

7 

35  45 

91  38 

277 

5P 

7A 

James  J.  Hit chum 

2  3  5 

7  C 

0496 

7 

0512 

35  05 

90  43 

400 

5P 

L.  G.  Adafflson 

3 

0518 

36  28 

93  46 

930 

7A 

Harvey  E.  Skelton 

3 

Beeb" 

0530 

White 

7 

35  04 

91  53 

250 

UID 

Marvin  Morrison 

0534 

Greene 

36  09 

90  38 

298 

8A 

S.  B.  Hamtnond 

3 

0536 

P.   M.  Breckinridge 

34  33 

92  37 

285 

5P 

6A 

Mrs.   Etta  C.  Burks 

2  3  5 

0586 

36  22 

94  13 

7A 

Earle  L.  Browne 

2  3  5 

Berryvllle  4  NX 

0616 

Carroll 

7 

36  26 

93  37 

1150 

7A 

David  L.  Stldham 

c 

0664 

Polk 

3 

34  29 

93  58 

1100 

7A 

Anna  U.  Lllcs 

3 

5 

N.   W.  Douglas 

0746 

36  07 

91  06 

259 

7A 

Lee  W.  McKenney 

3 

0764 

3 

34  36 

93  11 

426 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6 

c 

Blue  Mountain  Dan 

0798 

Yell 

1 

35  06 

93  39 

455 

HID 

Corps  of  Engineers 

c 

Bluff  City  3  3W 

0800 

Nevada 

3 

33  41 

93  09 

360 

7A 

Hrs.  Catherine  White 

3 

5 

Ivy  W.  Crawford 

0630 

1 

35  09 

93  55 

511 

7P 

7A 

Cleo  E.  Yandell 

2  3  5 

c 

0842 

35  39 

92  30 

1200 

HID 

Thomas  M.  Pearson 

c 

Boughton 

0848 

Nevada 

3 

33  52 

93  20 

235 

Iris  Elmore  Wicker 

3 

Bradford 

0872 

White 

35  25 

91  28 

240 

7A 

Marshall  Hlcknon 

3 

7 

205 

5P 

7  C 

1010 

35  52 

93  30 

7A 

Beulah  F.  Fowler 

3 

1020 

7 

36  22 

92  34 

460 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Burdet  te 

1052 

Mississippi 

2 

35  49 

89  57 

240 

6P 

G.  A.  Hale 

3 

Cabot  4  SW 

1102 

Pulaski 

7 

34  57 

92  04 

289 

5P 

B.   U.  Walther 

3 

Izard 

7 

Austin  D.  Harris 

1152 

3 

33  36 

92  49 

116 

7A 

7A 

Leonard  B.  DlllwortI 

2  3  5 

7 

1194 

Ouachita 

3 

33  35 

92  51 

155 

MID 

Edith  Z.  Lehman 

Camp  Chaffee 

1172 

Sebastian 

35  18 

94  18 

419 

8A 

Cecil  E.  Stamps 

2  3  5 

CurllBle  1  SH 

1224 

Lonoke 

1 

34  47 

91  45 

235 

8A 

John  L.  Talt 

3 

Garland 

3 

1443 

7 

34  41 

91  18 

172 

7A 

B.  F.  Northern 

3 

Clarksvllle 

1455 

Johnson 

1 

35  28 

93  28 

436 

6P 

6P 

Dr.    Irving  F.  Beach 

2  3  5 

1492 

Van  Buren 

35  35 

92  28 

SlO 

7A 

Earl  B.  Rlddick 

3 

Cold  Springs  Guard  Sta 

1520 

Scott 

3 

34  58 

93  54 

1250 

7A 

Margaret  Zornes 

3 

Conbs  3  SE 

HadlsoQ 

7 

Maude  C.  Hrashears 

Compton  2  KE 

15B2 

NewtoD 

7 

36  06 

93  18 

2166 

HID 

William  L.  Blnam 

C 

1596 

35  05 

92  28 

316 

5P 

5P 

Clarence  S.  Wllllami 

2  3  5 

7 

Coralng 

1632 

Clay 

7 

36  24 

90  35 

293 

7A 

Mrs.  Laura  Polk 

2  3  5 

7  C 

Cove 

1666 

Polk 

4 

34  26 

94  25 

1050 

7A 

Joe  C.  Allen 

Crossett  7  S 

5P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Crystal  Valley 

1750 

Pulaski 

1 

34  42 

92  26 

350 

7A 

Verna  Mae  Young 

3 

1768 

Lincoln 

1 

34  08 

91  35 

176 

6P 

6P 

Cummins  Prison  Farm 

2  3  5 

D^y  ^ 

1814 

Pike 

3 

34  14 

93  44 

629 

7A 

Ferna  Jones  Tedder 

3 

C 

Daaascus 

1829 

Faulkner 

1 

35  22 

92  25 

705 

7A 

William  A.  Brown 

3 

Danville 

Yell 

1 

J.   A.  Moudy 

Danville  SCS 

1835 

Yell 

35  04 

93  24 

370 

MID 

Soil  Conserv,  Serv 

C 

Dardanelle 

1838 

Yell 

35  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

Gretchen  Goodler 

2  3  5 

De  Queen 

1948 

Sevier 

4 

34  02 

94  21 

420 

5P 

7A 

0.  Tucker  Yasser 

2  3  5 

7 

Dernott 

1960 

Chicot 

2 

33  31 

91  26 

140 

8A 

L.  W.  Wilson 

3 

7 

C.  J.  Rister 

Devils  Knob  1  St 

1982 

35  43 

93  24 

2350 

5P 

7A 

Earnest  C.  Campbell 

2  3  5 

7 

Dunns  1 

2148 

2 

33  53 

91  30 

162 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Dumas  2 

2150 

Dfc3ha 

2 

33  53 

91  30 

165 

UID 

Ark.  Pwr  fc  Lgt  Co. 

Eagle  Cap 

2204 

Scott 

1 

34  43 

94  19 

1150 

7A 

Station  Inactive 

3 

El  Dorado  CAA  AP 

Union 

3 

U.  S.  Civil  Aera  Adi 

Eureka  Springs 

2356 

Carroll 

7 

36  24 

93  44 

1465 

7A 

Mabel  F.  Spray 

2  3  5 

7  C 

2366 

7 

36  05 

91  37 

490 

7A 

Opha  Wolfe 

3 

Foyettevllle 

2442 

Washington 

36  05 

94  10 

1370 

7P 

7P 

Charles  F.  Ford 

2  3  5 

Fayettevllle  CAA  AP 

2443 

Washington 

7 

36  00 

94  10 

1253 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Fayettevllle  Exp  Sta. 

Washington 

^700 

Univ.  of  Arkansas 

Fllppln  CAA  AP 

2528 

Marlon 

7 

36  IB 

92  36 

MID 

HID 

U.  S.  Civil  Aero  Adn 

2  3  5 

7 

Fordyce  6  H 

2540 

Dallas 

3 

33  49 

92  31 

280 

5P 

5P 

Arkansas  For.  Comn. 

2  3  5 

Foreman 

2544 

Little  Rlvar 

33  43 

94  24 

400 

HID 

Leslie  P,  Calleos 

C 

Forrest  City 

2564 

St.  Francis 

5 

35  01 

90  47 

261 

M^D 

Thomas  A.  Hoore 

c 

Fort  Smith  WB  Airport 

1 

Fort  Smith  Water  Plant 

2578 

Crawford 

1 

35  39 

94  09 

793 

5P 

7A 

R.  J.  Schocppe 

2  3  5 

Fountain  Hill 

2598 

3 

33  21 

91  50 

175 

6P 

3 

Fulton 

2670 

Hempstead 

33  37 

93  48 

260 

8A 

Ina  J.  Logan 

3 

Georgetown 

2760 

White 

7 

35  07 

91  26 

200 

7A 

Bessie  E.  Akers 

3 

Gilbert 

aearcy 

7 

C.   Eli  Jordan 

7  C 

Clenwood 

2842 

Pike 

3 

34  20 

93  33 

547 

7A 

Myrtle  I.  Price 

3 

2908 

Polk 

34  14 

94  20 

920 

SS 

7A 

George  T .  McVay 

2  3  5 

Gravelly  2  ESE 

2922 

Yell 

1 

34  52 

93  39 

498 

7A 

Willie  Pcndergrass 

3 

Gravette 

2930 

Benton 

1 

36  24 

94  28 

1250 

SS 

SS 

ElGon  B.  Schmidt 

2  3  5 

7 

Green  Forest 

Obed  S.  Wilson 

Greenbrier 

2962 

35  14 

92  23 

360 

8A 

Marvin  C.  Cantrcll 

3 

Greeovood 

2976 

35  13 

94  15 

518 

7A 

Dorothy  M.  Been 

3 

3074 

Clark 

3 

33  54 

93  06 

290 

Boy  S.  Robbs 

3 

Hanburg 

Ashley 

3 

33  14 

91  48 

177 

6P 

A .    James  Linder 

3 

Hupton 

3098 

Calhoun 

3 

Soli  Cons.  Service 

Hardy 

3132 

7 

36  19 

91  29 

362 

MID 

Theresa  Donaldson 

C 

3164 

7 

36  14 

93  07 

1150 

6P 

6P 

Bea  Gray  Beene 

2  3  5 

Heber  Springs  3  NE 

3228 

Cleburne 

7 

92  01 

525 

7A 

Lester  B.  Logan 

Heber  Springs  3  SW 

3230 

Cleburne 

7 

35  28 

92  03 

HID 

Wayne  Stark 

C 

Hector 

555 

Station  inactive 

Helena 

3242 

Phillips 

2 

34  32 

90  35 

200 

6P 

7A 

Charley  M.  Frlddell 

2  3  5 

Henderson  2  N 

3258 

7 

36  22 

92  16 

580 

7A 

Lucy  A.  Bentzien 

3 

Hope  3  ifE 

Heaps tead 

4 

33  43 

93  33 

375 

8A 

7A 

Cecil  H.  Bittle 

2  3  5  6 

c 

Hopper 

3438 

Montgomery 

3 

34  22 

93  41 

700 

7A 

Lona  A  Shields 

3 

Horatio 

Sevier 

Elizabeth  W.  Friday 

Hot  Springe  1  HNE 

3466 

Garland 

3 

34  31 

93  03 

710 

5P 

5P 

Natl  Park  Service 

2  3  5 

7 

HuDtsvlUe 

7 

36  05 

93  44 

1453 

HID 

May  Pearl  Markley 

C 

Huttlg  Dan 

3556 

Union 

33  02 

92  05 

60 

BA 

Corps  of  Engineers 

Index 

3584 

Little  River 

4 

33  35 

94  03 

300 

BA 

W.  E.  McDowell 

3 

360C 

7 

36  01 

93  11 

857 

7A 

3 

Jessievllle 

Garland 

3 

34  42 

)3  04 

730 

7A 

Lura  B.  Sykes 

3 

Craighead 

7 

Benedictine  Sisters 

Keo 

3862 

LoDoke 

34  36 

92  00 

7P 

7P 

R.   A.  Waller 

2  3  5 

Klngsland  3  SSE 

3904 

Cleveland 

3 

33  SO 

92  16 

214 

HID 

Ark.    Forestry  Coan. 

C 

Lake  City 

3998 

Craighead 

5 

35  49 

90  26 

230 

7A 

Tressa  St .  Clair 

3 

Lake  Mauaollo 

4010 

I 

34  51 

92  29 

8A 

3 

Laaar  2  SW 

4019 

35  26 

93  25 

550 

MID 

C 

Langley 

4060 

Pike 

3 

93  51 

796 

7A 

Mabel  f.  Forrester 

3 

4106 

7 

36  24 

92  54 

710 

7P 

7P 

F.  W.  Kellogg 

2  3  5 

4116 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

3 

Leola 

4134 

3 

34  10 

92  35 

261 

7A 

J.   R.  Rhodes 

3 

#Llttlo  Rock  WB  Airport 

4248 

pulankl 

1 

34  44 

92  14 

257 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Little  Rock  rilt.  PI. 

4250 

Pulaski 

1 

34  46 

92  19 

512 

HID 

Little  Rock  Wtrwks 

3 

4324 

7 

35  34 

92  50 

1550 

7A 

Catherine  Russell 

3 

Louann  2  SE 

4332 

Union 

3 

33  22 

92  46 

130 

6P 

Flora  A.  Hamilton 

3 

4386 

7 

35  46 

93  05 

2007 

8A 

Lola  I.  Dollar 

3 

Had 1 BOD 

4528 

5 

35  00 

90  43 

215 

7A 

3 

Magnolia  3  N 

4948 

CoiuBbla 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

Earl  E.  Graham 

2  3  5 

7 

t    DRAINAGE  CODE:     1.  ArkanBaa    2.  MlaslsBlppl     3.  Ouachita    4.  Red    5.  Saint  Francis    6.  Saline    7.  White 


ARKANSAS 
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Station 

Index  No. 

County 

1 

O 

Elevation 

Obser-; 
vation 
time  ' 

1 

Observer 

Refer 

to 
tables 

-S 
p 

% 

Longiti 

d 

Q 
(D 
E- 

d 
£ 

Magnolia  5  N 

4550 

Columbia 

4 

33  20 

360 

ftrk.  P*r  &  Lgt  Co. 

Hot  Spring 

3 

34  23 

92  49 

5P 

5P 

tadio  Stat  ion  KBOK 

2  3  5 

Uammoth  Spring 

4572 

Pulton 

36  29 

91  32 

690 

SS 

7A 

John  H.  UcKee 

2  3  5  7 

Marlanna  2  S 

Lee 

2 

34  44 

90  46 

234 

6P 

6P 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5       7  C 

Marked  Tree 

4654 

Poinsett 

5 

35  32 

90  25 

229 

6P 

7A 

2  3  5  7 

Marshall 

4666 

Searcy 

7 

35  54 

92  38 

1050 

SS 

Mrs.  Hlnnie  Horton 

2  3  5 

Marvel 1 

Phillips 

7 

34  33 

90  55 

8A 

Sterlln  Wallace 

3 

Maumee 

4696 

7 

36  03 

92  39 

749 

HID 

Helen  E.  Adams 

C 

Melbourne 

4746 

Izard 

7 

36  04 

91  54 

610 

7A 

Ivan  L.  Shradcr 

3 

Hena 

4756 

Polk 

3 

34  35 

94  IS 

1207 

6P 

" 

Hiehqrd  t.  St.  John 

2  3  5       7  C 

Montlcello  3  S 

4900 

Dre* 

3 

33  35 

91  48 

285 

5P 

5P 

Radio  Station  KHBM 

2  3  5       7  C 

Ashley 

3 

33  19 

91  29 

MID 

C 

Uorobay  Lock  L  Dam 

4934 

Calhoun 

3 

33  19 

92  27 

65 

7A 

:orps  of  Engineers 

3  C 

Horrilton 

4938 

Conway 

35  07 

92  45 

280 

5P 

7A 

Emma  S.  Leavell 

2  3  5 

Mount  Ida 

4988 

Hcntgomery 

3 

34  33 

93  38 

663 

7A 

SP 

William  E.  Black 

2  3           7  C 

Mount  Magazine 

5010 

Logan 

35  10 

93  41 

2800 

TP 

7P 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Baxter 

7 

36  20 

92  23 

800 

7r 

7P 

Charles  Shlras 

2  3  5 

Mountain  Rome  C.  of  E 

5038 

Baxter 

7 

36  20 

92  23 

800 

8A 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 

Mountain  View  1  E 

5046 

Stone 

7 

35  52 

92  06 

768 

7A 

iell  A.  Tapley 

3 

Mulberry  6  NNE 

5072 

Fronklin 

35  34 

94  01 

500 

7A 

3 

Narrows  Dam 

5110 

Pike 

3 

34  10 

93  43 

425 

8A 

SA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  6  C 

Nashville  Peach  Substa. 

Howard 

4 

34  00 

93  56 

70 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 

Nashville  SCS 

5114 

Howard 

93  51 

373 

MID  ,Soil  Cons,  Service 

C 

Nathan  4  WNN 

5158 

Howard 

3 

34  07 

93  52 

550 

7A 

Edna   J.  Westfall 

Newhope  3  E 

5174 

Pike 

3 

34  14 

93  50 

7A 

Elsie  F-  Ward 

3 

Newport 

5186 

Jackson 

7 

35  36 

91  17 

225 

SS 

2  3  5  7 

Nimrod  Dam 

5200 

Perry 

34  57 

93  10 

470 

8A 

2  3  5  6  C 

5228 

7 

36  15 

92  IS 

425 

C 

Odell 

5354 

35  48 

94  24 

1500 

7A 

trs.  Renzo  Hurst 

3 

Oden  2  W 

Montgomery 

3 

34  38 

7A 

Lorreta  W.  JacobsOD 

Okay 

5376 

Howard 

4 

33  46 

93  53 

300 

5P 

5P 

2  3  5 

5480 

Mississippi 

2 

35  43 

89  59 

245 

James  F.  Jacks 

3 

Owensvllle 

5498 

Saline 

3 

34  37 

92  49 

8A 

juy  Cook 

3 

Franklin 

1 

35  29 

6P 

6A 

Burns  Wnkefleld 

2  3  5  7 

Ozone 

Johnson 

1 

35  38 

7A 

Maurice  R.  Brandt 

3 

Paragould 

5562 

Green 

5 

36  04 

275 

4P 

4P 

Radio  Station  KTRS 

2  3  5 

5576 

Logan 

35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

2  3  5 

Parkin  2  W 

5586 

5 

35  16 

90  35 

222 

3 

Scott 

34  48 

93  57 

7A 

Bomar  K.  Hansard 

3 

Parthenon 

Newton 

1 

35  57 

MID 

Arthur  B.  Carlton 

C 

Perryvllle 

Perry 

1 

35  00 

5P 

7A 

2  3  5 

Pine  Bluff 

5754 

Jefferson 

34  12 

92  00 

215 

7P 

2  3  5  C 

Pine  Bluff  CAA  AP 

5756 

Jefferson 

34  10 

91  56 

205 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5  7 

pine  Ridge 

3 

34  35 

93  54 

840 

7A 

J.  R.  Kuddleston 

3 

Randolph 

7 

36  16 

5P 

7A 

Benedictine  Sisters 

2  3  5 

Portland 

Ashley 

3 

33  14 

7A 

7A 

Mrs.  "earl  Newton 

2  3  5 

Prescott 

5908 

3 

33  48 

93  23 

318 

7A 

7A 

R.  P.  Hamby 

2  3  5  7 

5910 

Nevada 

3 

33  48 

318 

MID 

Soil  Coos.  Service 

C 

Pyatt  1  NNW 

7 

36  16 

MID 

Dna  V.  McLean 

C 

Ratcllf f 

Logan 

1 

35  18 

463 

7A 

3 

Ravana  1  NE 

Miller 

4 

33  04 

250 

MID 

Bonny  L.  Allen 

C 

Remmel  Dam 

6102 

Hot  Spring 

3 

34  26 

92  54 

MID 

Ark.  Pwr  L  Lgt  Co. 

C 

Rison 

6174 

Cleveland 

3 

33  57 

92  11 

231 

8A 

J.  H.  Yaney 

3 

Rogers 

Benton 

7 

36  20 

SS 

SS 

(loward  Fowler 

2  3  5  7 

HuEsellville 

pope 

1 

35  18 

5P 

5P 

Wm.  W.  Spaulding 

2  3  5  6  7 

Saint  Charles 

Arkansas 

7 

34  23 

8A 

Fish  &  wildl Ife  Serv 

2  3  5 

Saint  Francis 

6380 

Clay 

5 

36  27 

90  08 

300 

William  S.  Buckley 

3 

Salem 

Fulton 

7 

36  23 

91  50 

668 

Jas.   B-  Caldwell 

3 

Searcy 

White 

7 

35  15 

5P 

Adam  C.  Melton 

2  3  5  7 

Sheridan  Tower 

Grant 

3 

34  27 

Ip 

Ark,  Forestry  Comm. 

2  3  5 

Shirley  3  SE 

Van  Buren 

7 

35  38 

7A 

Maud  U.  Bradford 

3 

Siloam  Springs 

6624 

36  11 

94  33 

1150 

7A 

7A 

John  Brown  Univ. 

2  3  5 

Sparkman  4  E 

6768 

Dallas 

3 

33  55 

92  48 

7A 

Margaret  F.  Gordon 

3 

Stamps 

Lafayette 

4 

33  22 

Hubert  Baker 

Star  City  2  S 

Lincoln 

3 

33  54 

7A 

Ark.  Forestry  Comm. 

3 

Steve 

Yell 

1 

34  53 

7A 

T.  P.  Sims 

3 

Stuttgart 

6918 

34  29 

91  32 

214 

6P 

7A 

George  L.  Clark 

2  3  5 

Stuttgart  9  ESE 

6920 

Arkansas 

1 

34  28 

91  25 

198 

7A 

7A 

Univ.  of  Arkansas 

2  3  5  6  7  C 

6928 

Logan 

1 

35  18 

93  39 

500 

SS 

7A 

New  Sublaco  Abbey 

2  3  5 

Taylor 

7038 

Columbia 

4 

33  06 

93  27 

247 

7A 

Idello  0.  Norwood 

3 

Texarkana  VB  Airport 

7048 

Miller 

4 

33  27 

94  00 

361 

UID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5       7  C 

7262 

1 

35  40 

93  05 

2087 

6P 

U.S  .  Forest  Service 

2  3  5 

Waldron 

7488 

Scott 

1 

34  54 

94  06 

675 

5P 

SP 

William  D.  Bivens 

2  3  5       7  C 

7524 

Independence 

7 

35  51 

91  21 

250 

6P 

A.  H.  Fast 

3 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7530 

Lawrence 

7 

36  08 

90  56 

272 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5  7 

Warren 

7582 

3 

33  36 

92  04 

206 

np 

fiP 

Charley  L.  Sharp 

2  3  5 

7592 

Umtgoaery 

3 

34  38 

93  32 

7A 

3 

7694 

Washington 

7 

35  55 

94  11 

1340 

MID 

Effte  D.  Little 

C 

Wheeling 

7744 

Fulton 

7 

36  19 

680 

MID 

Thomas  W.  Cone 

c 

White  Rock 

7772 

Franklin 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

7A 

U.S.  Forest  Service 

2  3  5 

Whitecliffs 

7812 

Sevier 

4 

33  48 

94  04 

290 

7A 

Mrs.   L.   M.  Snead 

3 

Wilson 

7912 

Mississippi 

2 

35  34 

90  02 

237 

5P 

7A 

D.   0.  Anderson 

2  3  5 

Wing 

7950 

Yell 

1 

34  57 

93  28 

Miles  B.  Turner 

c 

Wynne 

8052 

Cross 

5 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

Orlan  Rogers 

2  3  5 

Yellvllle 

8084 

Marion 

7 

36  13 

92  41 

760 

7A 

Jess  B .  Johnson 

3 

^1 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in  miles, 
llonthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-19r)0,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall In  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  Id  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground   values  are  at  0630  CST . 

No  record  in  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult   the  annual 
.issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R         Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  CI imatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


NWRC,   Asheville.   N.  C.  11-5-57 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


OCTOBER  1957 
Volume  LXII     No.  10 


ASHEVILLE:  1957 


ARKANSAS  -  OCTOBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


The  unseasonally  cool,  wet  weather  slowed  the 
maturity  of  fall  harvested  crops  and  the  first 
general  freezes  on  the  27th  and  28th  damaged 
late  cotton  bolls  and  other  late  crops.  The 
rains  benefited  pastures  and  fall-seeded  small 
grains  but  interrupted  field  work. 

Temperatures  averaged  near  seasonal  during  the 
first  few  days  of  October.  All  but  a  few  sta- 
tions registered  their  highest  temperatures  for 
the  month  during  the  first  three  days.  Monthly 
maximums  were  mostly  in  the  lower  80 ' s .  The 
highest  temperature  for  the  State,  87°,  occurred 
at  De  Queen  and  Malvern  on  the  3d  and  at  Okay 
on  the  3d  and  4th.  Other  mild  days  came  at  the 
end  of  the  second  and  third  weeks  and  at  the 
end  of  the  month.  The  brief  mild  periods  were 
separated  by  longer  cold  spells.  The  period 
24th  to  29th  was  especially  cold.  All  stations 
registered  freezing  temperatures  on  at  least 
one  morning  and  freezing  temperatures  occurred 
at  some  stations  on  several  mornings  during  the 
cold  spell.  All  stations  except  one  registered 
their  monthly  minimum  temperatures  on  the  26th, 
27th,  or  28th.  The  monthly  miniraums  were  mostly 
in  the  20' s.  The  coldest  temperature  for  the 
State,  17°,  occurred  at  Lead  Hill  on  the  28th. 
Monthly  mean  temperatures  ranged  from  54.6°  at 
Fayetteville  Experiment  Station  to  62.1°  at  Okay 
and  Texarkana  Airport.  The  monthly  mean  tem- 
peratures were  below  the  long-term  averages  for 
October  at  all  stations.  The  temperature  de- 
partures ranged  from  -1.9°  at  Perryville  to  -7.4° 
at  Magnolia  3N.  Temperature  departures  were  less 
than  -4.0°  at  many  stations  from  Little  Rock 
northeastward  but  were  greater  than  -4.0°  over 
the  western  and  southern  sections  of  the  State. 
At  many  stations,  it  was  one  of  the  coldest  Oc- 
tobers of  record. 

A  few  scattered  sprinkles  fell  on  the  2d,  3d, 
8th,  9th,  29th,  and  30th  but  the  most  important 
amounts  fell  from  the  13th  to  16th  and  from  the 
21st  to  26th.  The  precipitation  was  unevenly 
distributed  over  the  State.  Monthly  totals 
ranged  from  0.60  inch  at  Greenwood  to  11.11 
inches  at  Leola.     Most  upland  counties  received 


less  than  five  inches  of  rain.  Most  delta  coun 
ties  received  more  than  five  inches.  The  pre 
cipitation  was  especially  heavy  in  the  Marianna 
Leola,  and  Prescott  vicinities.  Several  sta 
tions  in  those  areas  received  more  than  ninn 
inches.  At  the  other  extreme,  several  countie 
in  the  northwest  and  west  central  sections  re 
ceived  less  than  two  inches. 

The  rainfall  totals  at  some  of  the  west  centra 
and  northwestern  stations  were  less  than  hal 
the  long-term  means.  Many  upland  counties  re 
ceived  less  than  their  October  averages.  A  fe^ 
stations  in  the  extreme  southwest  and  severa 
in  the  east  central  part  of  Arkansas  receivec 
more  than  twice  their  long-term  averages  foj 
October . 

The  weather  during  the  first  two  weeks  of  Octo 
ber  was  mostly  favorable  for  field  work.  Far 
mers  made  good  progress  with  the  harvest  of  corn 
cotton,  rice,   sorghum,  and  soybeans,   and  plant 
ing  winter  grains.     Except  in  a  few  localities 
the  soil  moisture  was  adequate  for  the  growtl 
of  winter  grains  and  pastures.     Rainy  weathei 
for  several  days  near  the  middle  of  the  month 
caused  some  interruptions  of  field  work  but  bene 
fited  pastures  and  fall-seeded  small  grains.  Tht\ 
rains  promoted  quick  germination  of  the  grair 
that  had  been  seeded  in  dry  soil.     They  promoted 
the  growth  of  the  early-planted  fields.  Thej 
furnished  ample  moisture  for  additional  seeding 
The  strong  winds  which  accompanied  the  rains 
caused  some  lodging  of  corn,  sorghums,   and  soy 
beans  in  the  southwestern  counties.     Harvest  was 
expected  to  resume  as  soon  as  the  weather  per 
mitted . 

Freezing  temperatures  on  the  mornings  of  the 
27th  and  28th  damaged  late  sorghum  which  had 
been  planted  as  a  "catch"  crop. 


Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small 
number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with 
the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month 
and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather 
events  have  occurred.  General  weather  conditions  in  the  United  States 
for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C. 
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55.9 

82 

2 

2  0 

2  8 

0 

0 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

67.7 

41.4 

54.6 

- 

6.7 

81 

2 

18 

27+ 

318 

0 

0 

6 

0 

2.32 

-  1.48 
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.0 

0 

4 

2 

2 

MARKED  TREE 

69.  1 

47.9 
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5.34 

4  . 

22 

1  6 

•  0 

0 

4 

3 

70.6 
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83 

3 

30 

28 
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59.1 

81 

3 

30 

28 

200 

0 

0 

1 

0 

5.10 

2.20 

2  3 

•  0 

0 

3 

3 

2 

WYNNE 

70.1 

^  7  .  ^ 

56.8 
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49.0 

61.1 

85 

3  + 

26 

28 
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0 
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3.34 

15 

.0 

0 

4 

3 

2 
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73.  1 

48.7 

60.9 

87 

3 

26 

27+ 
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4.86 

1. 

53 

15 

0 

5 

4 

2 

HOPE   3  NE 

AM 

71.7 

49.2 

60.5 

- 

4.6 

85 

4 

26 

26 

163 

0 

^ 

6.17 

3  .04 

2. 

10 

23 

• 

0 

5 

3 

3 

MOUNT  IDA 

71  .  6 

58.3 

3.8 

84 

26 

211 

0 

4.  56 

.98 

1  . 

90 

I  5 

* 

0 

^ 

3 

2 

NARROWS  DAM 

AM 

73.3 

47*5 

60.4 

85 

?7 

27 

160 

0 

9.01 

2. 

93 

1  6 

0 

3 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

71  .«i 

60.6 

85 

27+ 

166 

0 

0 

3 

0 

8.44 

3  . 

15 

1  6 

0 

4 

3 

OKAY 

7A.0 

^  'o 

62.  1 

- 

4.0 

67 

28 

129 

0 

0 

2 

0 

9.  17 

5.85 

0 

TEXARKANA   WB  AP 

R// 

72.2 

. 

62.  1 

4.9 

64 

3n 

27 

132 

0 

0 

2 

0 

7.88 

4.50 

4  . 

43 

1  4 

.0 

0 

3 

3 

D IV  I S ION 

60.8 

3.7 

7.02 

3.55 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I  A 

72.  1 

50.3 

61.2 

84 

3 

29 

28 

152 

0 

Q 

3 

Q 

7.85 

4.41 

3. 

10 

15 

.  0 

0 

CAMDEN  1 

AM 

72.2 

47.8 

60.0 

- 

5.0 

84 

4 

28 

28 

177 

0 

6.86 

3.90 

1  . 

93 

16 

0 

6 

4 

3 

EL   DORADO  CAA  AP 

71.2 

49.5 

60.4 

6.2 

82 

3 

2  6 

28 

173 

0 

7.  19 

4.32 

4. 

70 

2  2 

.  0 

0 

2 

2 

FORDYCE   6  W 

70.9 

50.1 

60.5 

82 

3 

30 

27 

165 

0 

6.11 

3. 

24 

22 

.  0 

0 

3 

2 

MAGNOLIA  3  N 

70.1 

49.4 

59.8 

7.4 

83 

3 

2  7 

28 

175 

0 

0 

2 

0 

6.56 

3.96 

2. 

15 

2  3 

.  0 

0 

5 

4 

3 

PRESCOTT 

AM 

70.9 

4  7.9 

59.4 

7.0 

85 

2  8 

26  + 

195 

0 

0 

3 

0 

9.  33 

6.05 

5. 

70 

2  3 

0 

3 

3 

WARREN 

72.  1 

50.4 

6  1.3 

5.0 

83 

3 

2  7 

28 

153 

0 

0 

2 

0 

7.25 

3. 

64 

2  2 

.0 

0 

^ 

3 

3 

DIVISION 

60.4 

5.5 

7.31 

4.35 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

72.7 

50.2 

61.5 

4.2 

62 

3 

26 

26 

148 

0 

0 

3 

0 

5.41 

2.75 

3. 

49 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

CUMMINS  FARM 

70.6 

51.2 

60.9 

61 

2 

30 

28 

160 

0 

0 

1 

0 

5.15 

4.02 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

DUMAS  1 

71.1 

50.1 

60.6 

4.8 

82 

2 

28 

28 

171 

0 

0 

2 

0 

4.50 

1.92 

1  . 

98 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

MONTICELLO  3  S 

71.5 

49.  7 

60.6 

81 

3 

26 

28 

170 

0 

0 

2 

0 

5.47 

2. 

35 

22 

.0 

0 

5 

2 

2 

PINE  BLUFF 

70.6 

51.4 

61.0 

5.6 

82 

3 

31 

28 

157 

0 

0 

1 

0 

3.99 

.84 

1. 

49 

23 

.0 

0 

3 

3 

2 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

70.5 

49.6 

60.1 

82 

3 

29 

28 

177 

0 

0 

2 

0 

4.57 

2. 

47 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

PORTLAND 

AM 

69.8 

49.8 

59.8 

5.5 

80 

4 

30 

28+ 

186 

0 

0 

3 

0 

4.89 

2.19 

2.05 

23 

.0 

0 

5 

4 

2 

DIVISION 

60.6 

4.6 

4.85 

2.14 

.0 

Precipitation 


See  reference  notes  follovlng  Stfttlon  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  H 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KN08 

BATESVILLE  L  IVESTOCK, 
BATESVILLE  L  AND  0  NO  I 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
6ERRYVILLE  4  NW 
eiG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  HOCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAH 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVTLLE 
BOONEVILLE 
BOUGMTON 

BRADFORD 
BRINK.LEY 
BUFFALO  TOWER 
6URDETTE 
CABOT  A  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVTLLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVI LLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

I  FORDYCE  6  W 

!  FORT   SMITH  WB  AP  fi 
FT  SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 
FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 
GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 

6RAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUROON  3  E 

HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE    3  NE 
HOPPER 
HORAT  10 

HOT  SPRINGS    I  NNE 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JE5SICV1LLE 

J0NES60R0 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
{  LEOLA 

I  LITTLE  ROCK  W6  AP  F 
1  LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 


6.56 
2.40 
3.67 
5.75 


2.59 
5.68 
6.04 

3.03 
6.86 
.06 
6.56 


1.72 
3.25 
1.80 
3.08 


4.50 
7,19 
2.47 


4.26 
5.35 
7.55 
I. 11 


.55  3.10 
.03 

1.68  3.34 


.04  .59 
.  13 
.03  T 
1.10  4.02 


2. OB 

.33 
.52 
.21 

.07 


.66  2.52 

T  .12 
.06  .44 
.12  1.98 

.06  1,57 

.10 

.22 

,10 
.05 
.14 


.06 

1.75 

1.28 
.21 
1.12 

.33 


2.05  .36 


19     20     21    22    23  24 


25     26  27 


.51    1.93  1.32 


1.26  1.85 

1.54  1.45 

.62  1.50 

1.17  1.88 


.87  3.17 

.03  1.70 

.01  .56 

.05  1.05 

.31  1,11 

.53  2.34 

.29  1,48 

1.04  2.78 

.10  1.87 

.03  .69 


.03  1.34 
.42  1.95 
2,16  1.32 


1.24  ,79 


,75  2.60 
.10  1.38 
1.98  1.40 
4.70  .47 


.31  2.10 
.13  1.57 
.18  1.70 

1.30  .94 
2.00  2.74 
.10  1.90 


.25  1.42 
.12  2.32 
.15  2.00 


.32  1.16 
1.41  6.00 
2.21  .41 
2.13  .36 


1.30  1.57 
.65  1.87 
1.40  1.68 


>t««  f<.llo»iDf  at«ti<»o  liutoi. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MAftVELL 

MELBOURNE 

HENA 

HONTICELLO  3  S 
HOROeAY  L  AND  0  NO  8 

MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  HA6AZINE 
MOUNTAIN  HOME 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW   I  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  A  WNH 

NENHOPE   3  E 
NEWPORT 
NIMROD  OAM 

OOELL 
ODEN  2  H 

OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 
SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  A  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  W8  AP  I 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECL IFFS 
WILSON 


6.95 

2.97 
1.69 
5. 47 

s.2e 

2. 02 


1.97 
9.01 

e.*» 

5.55 


3.96 
1.49 
3.00 


*.57 
2.73 
5.26 


1.07 
4.64 
2.04 


3.36 
1.71 
4.94 
7,11 
5.54 

2.50 
3.61 
5.  10 
2.50 
5.90 

7. as 

3.50 
1.76 
4.57 


Day  of  month 


13     14  15 


.47  2.03 
.55  2.27 
.30  1.60 


.28  4.43  1.50 


.65 
.65 
.05 


22     23     24     25     26  27 


.51  1.21 
.07  1,79 
.05  1.00 


.19  2.37 
.19  1.01 
.13  1.15 


.03  2.71  .00 


.46 


.41 


.62  2.04 

.13  1.13 

•44  1.21 

1.03  1.43 

1*70  3.35 

•49  1.59 

.04  ,70 

1.50  1.10 


1.40  2.40 

1.34  .31 
1.08  .74 
.22  .72 
1.47  2.00 
1.51  .96 

3.64  2.2  7 


8«e  ref,™oc,  note,  follo.log  St.llor,  |Bd.x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1957 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

.UN  FORK 

MAX 
MIN 

ai 

56 

81 

53 

81 

57 

80 
55 

80 
56 

79 

60 

76 
48 

76 
43 

.  75 
60 

74 

55 

70 
49 

71 
42 

69 
46 

64 
54 

66 
61 

75 

69 

72 
58 

70 
46 

63 
41 

66 

40 

69 
44 

65 

55 

73 
63 

79 
54 

55 
44 

50 
34 

53 
31 

60 
29 

62 
36 

75 
47 

76 
45 

70.7 

IKADELPHI* 

MAX 
MIN 

ai 

55 

81 
55 

84 
58 

83 
55 

83 
57 

79 
57 

73 
50 

77 
48 

76 
60 

74 

57 

73 
52 

76 
46 

73 
47 

67 
57 

68 
63 

73 
60 

76 
66 

69 
49 

63 
40 

67 
41 

72 
49 

76 
61 

76 
64 

69 
56 

53 
47 

52 
31 

54 
31 

57 
29 

62 
33 

74 

52 

78 
45 

72.  1 

iHOONN 

MAX 
MIN 

as 
61 

a4 

50 

85 
51 

85 
54 

82 
64 

80 
53 

78 
52 

79 
47 

78 
62 

79 
64 

73 
64 

75 
48 

74 
51 

74 
58 

67 
63 

76 
69 

76 
56 

71 
45 

67 
38 

66 
33 

75 
48 

70 
60 

73 
60 

67 
56 

69 
47 

52 
32 

54 

23 

60 
26 

66 

34 

77 
46 

79 
46 

73.2 
49.0 

IkLD  KNOB 

MAX 
MIN 

80 
54 

80 
51 

80 
54 

78 
67 

77 
47 

74 
42 

75 
40 

77 
40 

73 

50 

69 
56 

69 
41 

70 
40 

69 
44 

72 
52 

71 
62 

75 
62 

74 

5  5 

68 
45 

61 

38 

66 
40 

71 
40 

66 

57 

76 

62 

70 
66 

56 
46 

52 
33 

50 
29 

60 
26 

64 

28 

74 
47 

74 

38 

70.0 
46.2 

kresviLLE  livestock 

MAX 
MIN 

ao 

49 

82 
47 

85 
52 

82 
50 

82 
46 

81 
47 

81 
40 

77 
40 

79 
41 

74 

50 

74 
38 

72 
36 

72 
36 

73 
49 

69 
58 

77 
5 1 

73 
5  6 

74 
43 

73 
34 

67 
34 

69 
40 

76 
43 

68 

57 

77 
52 

58 
41 

49 

30 

52 
24 

53 

22 

60 

30 

63 
44 

70 
38 

71.6 
42.7 

UESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

MIN 

85 
51 

84 

48 

82 
61 

81 

50 

80 
43 

77 
39 

77 
39 

30 

39 

75 
49 

71 
49 

72 
36 

72 
35 

73 
35 

71 
52 

72 
63 

73 

74 

72 
37 

63 
32 

69 
34 

74 
39 

71 

57 

77 
62 

69 
55 

56 
45 

61 
36 

52 
27 

61 
23 

64 

31 

74 
43 

74 
36 

72.0 
43.  6 

;nton 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 
54 

81 
51 

81 

51 

82 
62 

81 
51 

73 
42 

77 
42 

75 
46 

72 
46 

72 
48 

69 
39 

63 
51 

69 
62 

76 
66 

76 

75 

66 
43 

65 
33 

66 

33 

70 
42 

65 
57 

75 
63 

69 
53 

56 
45 

61 
32 

63 
27 

62 
23 

61 
27 

76 
47 

77 
39 

71.1 
45.5 

•NTONVILLE 

MAX 
MIN 

81 
44 

82 
47 

78 
49 

79 
48 

81 

53 

78 
54 

73 
51 

76 
52 

64 

55 

60 
49 

70 
43 

73 
43 

69 
43 

68 
60 

75 
60 

69 

67 

61 
33 

61 
31 

61 

33 

68 
41 

67 
57 

66 

57 

67 
48 

49 
34 

42 
23 

48 
21 

53 

22 

63 
38 

73 
42 

73 

35 

67.6 
43.8 

'.AKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

77 
52 

83 
50 

34 

56 

84 
51 

33 
53 

34 
48 

79 
46 

83 

53 

73 
43 

79 
53 

70 
48 

72 
40 

73 
43 

70 
49 

68 
61 

67 
53 

77 
66 

74 
45 

66 

38 

64 

40 

68 
46 

71 
54 

72 
63 

75 
57 

66 
47 

52 
36 

52 
29 

56 
30 

62 
31 

63 
36 

78 
43 

71.9 
47.  I 

.YTHEVILLE 

MAX 

MIN 

80 

57 

82 
57 

77 
56 

76 
54 

75 
45 

73 
42 

74 
42 

73 
44 

76 
49 

69 
55 

68 
40 

69 
39 

72 
43 

74 
66 

70 
69 

70 

70 

61 
42 

60 
39 

67 
33 

70 
46 

64 
57 

76 

60 

69 
53 

54 

43 

35 

49 

30 

58 
29 

64 

36 

70 
48 

69 
44 

63.8 
47.  1 

MMEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
44 

86 
46 

85 
51 

85 

60 

84 
54 

82 
63 

30 
52 

80 
50 

30 
60 

66 

52 

71 
49 

74 
43 

71 
50 

70 
66 

77 
60 

80 

76 

68 
40 

65 
34 

70 
39 

75 
48 

71 
60 

72 
56 

66 
60 

67 
40 

50 
28 

54 
24 

66 
22 

70 
33 

76 
42 

30 
37 

73.  3 
46.2 

«INKLEY 

MAX 
MIN 

«NDEN  1 

MAX 
MIN 

75 
55 

79 
56 

82 
67 

84 
56 

82 
65 

81 
50 

79 
48 

78 
47 

80 
49 

72 
57 

75 
50 

74 
44 

76 
44 

73 
46 

71 
62 

71 

78 

77 
47 

67 

38 

64 

38 

68 
40 

71 
60 

75 
64 

77 
58 

64 

47 

64 

39 

52 
30 

55 
23 

62 
30 

67 
34 

76 
44 

72.2 
47.8 

\>n>  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

78 
46 

83 
4a 

83 
52 

84 

53 

82 
64 

81 
54 

79 
54 

76 

52 

77 
56 

77 
53 

63 
47 

69 
45 

72 
54 

63 
55 

70 
59 

77 
60 

78 
51 

76 
39 

67 
36 

64 
40 

66 
49 

74 

52 

70 
60 

70 
64 

58 
42 

49 

29 

49 
26 

52 
'  22 

63 
29 

66 
40 

76 
33 

70.9 
46.7 

.ARKSVILLE 

MAX 
HIN 

82 
46 

83 
49 

83 
52 

83 
64 

82 
51 

32 
56 

73 
61 

78 
47 

79 
60 

72 
51 

70 
47 

72 
43 

63 
47 

66 
56 

75 
61 

76 
57 

75 
52 

67 
38 

66 
36 

67 
41 

74 
46 

67 
59 

72 
60 

63 
53 

64 
42 

52 
27 

53 
25 

61 
24 

68 

35 

76 
44 

75 
39 

71.5 
46.  7 

9NWAr 

MAX 
MIN 

83 
52 

83 
50 

83 
54 

82 
51 

82 
51 

79 
45 

77 
46 

79 
43 

77 
66 

72 
52 

72 
43 

72 
39 

70 
43 

69 
56 

71 
64 

73 
61 

76 
55 

72 
43 

64 

35 

63 

38 

71 
46 

66 
69 

77 
64 

69 
56 

66 
44 

51 
32 

52 
27 

61 
26 

66 
33 

74 
43 

76 
40 

71.9 
46.3 

3RNING 

MAX 
HIN 

83 
53 

82 
50 

80 
64 

77 
52 

76 
44 

74 
40 

75 
39 

78 
41 

78 
47 

71 
54 

63 
39 

69 
33 

72 
39 

71 
66 

66 
59 

71 
62 

74 
53 

66 
41 

61 

37 

65 
36 

72 
43 

63 
54 

76 
61 

69 
52 

54 
43 

46 

37 

52 
27 

69 
25 

62 

36 

74 
41 

69 
40 

69.5 
45.3 

ROSSETT  7  S 

MAX 
MIN 

75 
60 

81 
60 

82 
58 

80 
55 

79 
66 

79 
49 

78 
45 

79 
47 

74 

62 

76 
56 

74 
49 

74 
44 

70 
47 

75 
67 

77 
66 

80 
65 

77 
55 

74 
49 

65 
38 

63 
38 

69 

49 

69 
61 

73 
66 

74 
59 

69 
49 

52 
41 

54 
29 

61 
26 

67 
32 

74 

53 

79 
46 

72.7 
50.2 

JMHINS  FARM 

MAX 
MIN 

77 
59 

81 

63 

ao 

60 

77 
59 

78 
57 

76 
60 

76 
47 

78 
47 

74 
57 

73 
57 

72 
53 

72 
45 

68 
47 

74 
56 

74 
65 

76 
65 

74 
59 

69 
48 

63 
41 

67 
40 

72 
48 

63 
60 

76 
65 

68 
66 

57 
48 

50 
39 

50 
34 

60 
30 

63 

33 

73 
52 

72 
47 

70.6 
51.2 

ARDANELLE 

MAX 
MIN 

81 

50 

82 

60 

83 
66 

80 
53 

80 
57 

77 
61 

76 
50 

77 
47 

78 
61 

71 
56 

67 
48 

70 
42 

70 
45 

67 
57 

75 
62 

77 
6  1 

75 
50 

68 
46 

64 

39 

67 
40 

72 
51 

66 

59 

75 
62 

64 
54 

54 
44 

64 
31 

53 
31 

60 
26 

61 
37 

76 
46 

76 
42 

70.8 
48.5 

E  OUEEN 

MAX 
MIN 

86 
51 

85 
50 

87 
65 

85 
56 

83 

65 

30 
65 

79 

55 

76 
61 

77 
60 

75 
62 

73 
53 

74 
49 

71 
50 

67 
58 

66 
62 

80 
59 

79 
53 

70 
44 

67 
38 

63 

37 

75 
51 

71 
60 

74 
57 

66 
52 

66 
46 

54 
29 

56 
26 

62 
26 

65 
36 

79 
46 

80 
41 

73.  1 
43.  7 

ES  ARC 

MAX 
MIN 

73 
58 

79 
59 

81 

58 

81 

67 

79 
54 

78 
49 

76 
46 

73 
43 

78 
52 

76 
57 

70 
42 

70 
42 

73 
46 

67 
62 

73 
60 

70 
62 

76 
57 

75 

65 
41 

63 
41 

67 
46 

71 
52 

70 
59 

77 
66 

59 
46 

52 
36 

51 
30 

53 
28 

59 

33 

64 
41 

74 
42 

70.2 
48.  1 

EVILS  KNOB 

MAX 
MJN 

76 
67 

76 
62 

74 
57 

76 
56 

76 

65 

72 
64 

70 
50 

71 
63 

76 
68 

66 
49 

65 
44 

66 
45 

63 
46 

57 
53 

67 
56 

69 

56 

63 

50 

61 

39 

55 

39 

60 

39 

64 
46 

60 

53 

66 
64 

59 
44 

46 

33 

42 
24 

43 

23 

54 
32 

53 
39 

69 
47 

69 
52 

64.3 
47.2 

UNAS  1 

MAX 

MIN 

76 
60 

82 
64 

80 
60 

76 

57 

78 

65 

79 
49 

75 
45 

79 
49 

75 
56 

73 
66 

72 
63 

73 
43 

69 
46 

77 
57 

73 
66 

77 

75 

66 
45 

62 

38 

67 

36 

73 
46 

70 
60 

73 
66 

65 

65 

56 
46 

62 
39 

50 
32 

61 
28 

65 
33 

75 
44 

77 
47 

71.  1 
50.  1 

L  DORADO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
53 

77 
61 

82 
60 

81 

55 

79 
57 

77 
49 

77 
42 

81 
46 

72 
58 

75 
57 

72 
60 

75 
43 

70 
47 

73 
58 

71 
64 

76 
62 

76 
58 

66 
43 

63 

39 

66 

33 

74 

50 

73 
64 

76 
64 

64 

56 

56 
45 

50 
35 

52 
30 

61 
26 

65 
31 

76 
62 

79 
44 

71.2 
49.5 

UREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 
45 

80 
49 

78 
50 

78 
48 

78 
51 

76 
49 

77 
48 

76 
51 

70 
52 

62 
48 

70 
41 

72 
41 

69 
40 

66 
64 

76 
53 

70 
53 

67 
46 

61 

30 

61 

35 

66 

35 

67 
45 

66 

57 

67 
66 

58 
46 

50 
34 

47 

23 

50 
20 

60 
22 

65 
42 

73 
46 

73 
40 

63.0 
43.8 

AYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

80 
43 

81 
48 

79 
50 

ao 

47 

79 
51 

78 
51 

76 
56 

76 

53 

67 
56 

64 
50 

70 
47 

70 
46 

67 
51 

67 
55 

73 
60 

71 
59 

67 
49 

61 
39 

62 
32 

67 

35 

67 
49 

67 
58 

66 

56 

57 
47 

50 

32 

42 
24 

49 
23 

59 
21 

63 
43 

72 
44 

76 
36 

67.8 
45.5 

AYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
42 

82 
46 

80 
47 

81 
45 

80 
48 

79 
49 

75 
49 

76 
48 

67 
56 

64 
46 

70 
45 

71 
40 

70 
49 

67 
57 

74 
61 

73 
65 

68 
45 

62 
34 

63 

32 

69 
29 

68 
50 

70 
60 

70 
52 

54 
46 

47 
32 

42 
24 

43 
21 

50 
20 

63 

37 

72 
40 

76 

33 

68.5 
43.2 

AYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MJN 

BO 
40 

81 
43 

79 
46 

80 
45 

80 
47 

77 
47 

75 
49 

71 
46 

63 

53 

63 
47 

70 
52 

70 
33 

67 
45 

67 
49 

73 
57 

72 
65 

63 
43 

63 

33 

63 
23 

67 
30 

66 
43 

66 
54 

67 

53 

53 
44 

52 

30 

42 

20 

43 
13 

53 
13 

62 
38 

71 

39 

76 
34 

67.7 
41.4 

LIPPIN  CAA  AP 

MAX 

MIN 

82 
41 

83 
44 

ei 

51 

ai 

47 

79 
46 

77 
42 

78 
42 

80 
42 

79 
50 

66 
47 

71 
38 

71 
37 

72 
38 

66 
67 

76 
60 

77 

72 

65 

39 

64 

32 

69 
32 

73 
41 

66 

58 

76 
58 

58 
45 

49 
36 

47 
34 

50 
24 

63 
20 

67 

39 

78 
40 

76 
35 

70.7 
42.5 

ORDYCE  6  W 

MAX 
MIN 

77 
56 

80 
60 

82 
69 

80 
56 

80 
62 

78 
52 

71 
49 

73 
49 

75 
57 

74 
55 

73 
49 

74 
43 

70 
41 

70 
53 

71 
64 

72 

75 

70 
46 

64 
40 

63 

33 

70 
47 

70 
58 

76 
62 

65 
55 

56 
47 

51 

37 

54 

30 

60 
31 

64 

33 

72 
54 

78 
49 

70.9 
50.  1 

ORT   SMITH  WB  AP 

MAX 

MIN 

84 
48 

83 
51 

83 
56 

83 
56 

32 
59 

80 
66 

73 
66 

77 
54 

75 
69 

65 

52 

69 
51 

73 
47 

68 
49 

69 
56 

76 
62 

77 
60 

74 
64 

67 
43 

63 
41 

66 
40 

76 
50 

69 
60 

69 

53 

63 
43 

48 

37 

49 

30 

52 
23 

63 
26 

66 
40 

75 
43 

77 
41 

70.  7 
48.6 

T   SMITH  KATER  PLANT 

MAX 
MIN 

83 
43 

82 
46 

82 
50 

81 
47 

80 
51 

83 

50 

76 
49 

79 
46 

76 

67 

71 
54 

68 
43 

70 
40 

68 
42 

66 
66 

74 
60 

76 
54 

69 

57 

68 
44 

67 
34 

72 
43 

69 
54 

70 
59 

69 

66 

62 
50 

55 
39 

47 

25 

58 
22 

64 

33 

74 
39 

76 
37 

76 
40 

71.2 
45.8 

iILBERT 

MAX 
MIN 

84 
41 

84 
44 

82 
51 

82 
49 

30 
49 

77 
45 

78 
43 

80 
43 

30 
60 

71 
49 

72 
40 

74 
36 

73 
36 

66 
58 

76 
63 

79 
6  1 

73 
48 

66 

35 

65 

30 

70 
30 

74 

37 

69 
58 

76 
62 

64 

50 

54 

35 

50 
34 

53 
20 

62 
18 

62 
34 

72 
38 

75 
31 

71.6 
42.3 

iRANNIS 

MAX 
HIN 

■RAVETTE 

MAX 
MIN 

83 
40 

83 
45 

81 

51 

81 
61 

82 

53 

81 

52 

79 
52 

75 

53 

67 
54 

62 
47 

71 
43 

72 
43 

68 
44 

68 
44 

75 

73 
57 

69 
46 

63 
35 

64 

30 

65 

33 

65 
41 

68 
55 

65 
64 

57 
46 

49 
33 

42 
20 

48 

19 

59 
19 

63 
40 

73 
36 

75 
36 

68.6 
42.4 

lARRISON 

MAX 

MIN 

82 
41 

ai 

44 

80 
48 

79 
45 

80 
46 

77 

77 
44 

79 
40 

78 
53 

66 

52 

70 
38 

70 
36 

71 
36 

67 
50 

76 
56 

75 
58 

70 
48 

65 
34 

63 
31 

66 

30 

69 
44 

66 
58 

72 
53 

63 
49 

49 

38 

41 

27 

60 
26 

62 
20 

66 
40 

75 
38 

74 

35 

69.5 
42.  1 

MAX 
MIN 

7( 
69 

82 
61 

7a 

68 

78 
61 

51 

75 
60 

78 
48 

4( 

65 

5( 

72 
48 

46 

4i 

6( 

66 

77 
65 

75 
60 

43 

43 

42 

48 

59 

63 

51 

31 

36 

31 

3; 

5C 

46 

70.9 
51.5 

lOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

75 
55 

81 

56 

84 

58 

•85 

56 

33 
66 

81 

62 

79 
61 

77 
49 

78 
60 

76 
66 

76 
53 

72 
46 

76 
47 

76 
43 

67 
63 

67 
62 

76 
66 

76 
49 

66 
40 

64 
41 

65 
47 

74 

53 

74 
64 

74 
56 

61 
47 

62 
36 

52 
29 

55 
28 

61 
33 

65 
43 

76 
46 

71.7 
49.2 

S««  reference  notes  lollowlog  St«tloD  Index. 
-  - 


Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSA 
OCTOBER  195 


Station 

Day 

Of  Month 

e 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

S2 

85 

84 

64 

83 

80 

76 

76 

79 

72 

75 

71 

69 

64 

66 

66 

65 

70 

73 

65 

74 

67 

56 

53 

55 

61 

60 

76 

76 

71.1 

53 

60 

57 

46 

42 

42 

52 

60 

63 

55 

45 

34 

30 

32 

43 

53 

51 

91> 

JONESBORO 

MAX 

82 

82 

79 

78 

79 

75 

78 

61 

79 

71 

69 

7C 

72 

73 

69 

71 

74 

60 

66 

67 

55 

5 1 

61 

62 

72 

72 

TO* 

5  7 

58 

59 

58 

5  1 

4  7 

4  5 

62 

5  6 

45 

45 

56 

6 1 

64 

56 

43 

40 

43 

45 

56 

61 

55 

45 

35 

31 

30 

38 

48 

45 

KEO 

MAX 

79 

81 

81 

79 

78 

76 

75 

78 

75 

73 

72 

72 

69 

73 

69 

76 

74 

66 

63 

65 

72 

67 

76 

6G 

57 

51 

52 

59 

64 

74 

74 

70.' 

M  1  N 

55 

57 

54 

52 

45 

44 

44 

57 

54 

40 

42 

5  1 

61 

60 

67 

44 

36 

37 

44 

59 

64 

55 

40 

35 

28 

27 

30 

51 

44 

*T. 

LEAD  HILL 

MAX 

84 

83 

62 

61 

80 

77 

60 

80 

78 

67 

75 

72 

73 

66 

78 

74 

70 

66 

62 

69 

72 

67 

73 

62 

50 

49 

50 

63 

68 

77 

74 

71. 

H  I  N 

40 

42 

47 

44 

44 

4  1 

42 

4  1 

60 

5  1 

35 

3  5 

35 

58 

60 

56 

48 

31 

29 

30 

39 

59 

60 

50 

37 

24 

20 

17 

34 

37 

32 

40.' 

L  ITTLE   ROCK   W6  AP 

MAX 

80 

81 

81 

80 

79 

76 

75 

77 

76 

71 

72 

72 

69 

71 

70 

76 

76 

65 

66 

70 

70 

75 

64 

53 

50 

51 

61 

62 

75 

74 

70.: 

M  IN 

38 

60 

62 

60 

58 

52 

49 

49 

62 

68 

51 

48 

46 

67 

62 

62 

56 

47 

45 

44 

50 

60 

63 

53 

39 

37 

32 

31 

35 

53 

49 

91.' 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

79 

76 

83 

81 

76 

79 

71 

79 

71 

73 

73 

71 

74 

74 

73 

72 

69 

63 

65 

66 

70 

70 

69 

57 

50 

60 

58 

59 

75 

73 

70. 

MIN 

54 

55 

55 

53 

53 

50 

46 

47 

57 

66 

60 

46 

45 

65 

62 

64 

54 

49 

41 

38 

45 

61 

64 

57 

47 

40 

26 

27 

33 

53 

45 

49.' 

MALVERN 

MAX 

84 

83 

87 

83 

83 

79 

77 

76 

74 

75 

75 

72 

70 

67 

69 

75 

72 

64 

68 

70 

67 

75 

7  1 

57 

54 

57 

60 

62 

76 

79 

72.; 

MIN 

53 

57 

55 

55 

47 

45 

43 

55 

66 

46 

40 

44 

54 

62 

60 

54 

47 

37 

40 

44 

60 

65 

57 

47 

35 

30 

29 

30 

50 

43 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

83 

64 

81 

80 

79 

76 

78 

80 

62 

69 

70 

70 

74 

67 

70 

78 

72 

66 

63 

68 

76 

65 

80 

63 

51 

50 

52 

54 

65 

76 

76 

70.' 

HIN 

45 

45 

50 

50 

42 

39 

37 

39 

46 

52 

35 

35 

35 

59 

59 

61 

51 

35 

31 

31 

39 

55 

59 

49 

40 

35 

22 

21 

32 

38 

34 

42.1 

MARIANNA   2  S 

MAX 

78 

80 

79 

75 

76 

74 

75 

78 

76 

77 

70 

70 

71 

77 

69 

74 

65 

67 

72 

67 

69 

57 

50 

51 

60 

64 

72 

74 

70. < 

MIN 

59 

58 

60 

58 

52 

46 

46 

46 

53 

56 

44 

42 

46 

56 

62 

63 

56 

43 

39 

37 

47 

58 

63 

56 

43 

36 

32 

27 

33 

48 

42 

48. 1 

MARKED  TREE 

MAX 

78 

62 

79 

75 

74 

72 

72 

75 

72 

70 

67 

66 

72 

75 

71 

72 

72 

72 

66 

70 

66 

65 

76 

66 

55 

49 

49 

56 

64 

72 

69 

69.: 

M  I  N 

58 

59 

56 

57 

48 

45 

45 

46 

52 

55 

44 

40 

43 

57 

61 

64 

57 

43 

39 

45 

48 

58 

62 

53 

43 

34 

31 

29 

34 

39 

39 

47.' 

MARSHALL 

MAX 

81 

60 

79 

78 

77 

76 

78 

77 

78 

68 

70 

71 

70 

65 

71 

70 

65 

63 

70 

73 

63 

73 

60 

47 

46 

44 

61 

63 

71 

75 

69. 

MIN 

41 

43 

46 

45 

45 

42 

41 

43 

61 

49 

36 

36 

35 

57 

56 

56 

46 

33 

29 

36 

43 

55 

59 

46 

36 

30 

21 

20 

43 

42 

36 

42. 

MENA 

MAX 

81 

84 

64 

83 

82 

82 

78 

72 

74 

66 

70 

75 

66 

66 

68 

64 

64 

66 

73 

69 

70 

63 

53 

48 

57 

62 

62 

76 

80 

70.' 

MIN 

49 

52 

56 

53 

55 

53 

53 

49 

59 

55 

51 

45 

50 

55 

61 

58 

55 

48 

36 

40 

46 

59 

66 

50 

40 

28 

25 

27 

40 

47 

45 

48.' 

MONTICELLO   3  S 

MAX 

76 

80 

81 

80 

79 

77 

76 

78 

78 

74 

73 

73 

69 

74 

76 

77 

67 

63 

67 

71 

69 

77 

67 

62 

52 

53 

60 

63 

71 

78 

71.! 

MIN 

58 

62 

61 

60 

55 

47 

45 

44 

52 

57 

53 

47 

49 

56 

66 

64 

55 

40 

36 

40 

49 

60 

64 

54 

47 

39 

28 

26 

33 

51 

43 

49.' 

MORR ILTON 

MAX 

81 

84 

64 

81 

81 

78 

78 

78 

76 

7  1 

73 

74 

71 

65 

71 

67 

69 

66 

71 

67 

74 

68 

55 

53 

63 

63 

67 

75 

76 

71.1 

MIN 

54 

50 

59 

56 

54 

48 

47 

46 

58 

54 

47 

40 

41 

64 

62 

61 

56 

44 

39 

39 

44 

59 

64 

55 

43 

34 

30 

26 

35 

48 

43 

46.; 

MOUNT  IDA 

MAX 

61 

82 

64 

83 

81 

78 

78 

76 

79 

70 

71 

74 

76 

68 

69 

70 

68 

64 

66 

75 

73 

73 

64 

51 

53 

54 

62 

63 

79 

79 

71.1 

MIN 

47 

45 

51 

48 

50 

48 

46 

42 

56 

60 

49 

39 

41 

54 

62 

60 

52 

39 

33 

32 

48 

52 

61 

53 

47 

29 

25 

22 

34 

42 

37 

49.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

69 

74 

74 

75 

76 

70 

66 

69 

69 

69 

61 

62 

59 

59 

62 

60 

57 

58 

64 

63 

65 

56 

46 

40 

45 

53 

57 

68 

68 

63. ( 

MIN 

53 

55 

58 

57 

69 

55 

52 

52 

66 

49 

4  1 

46 

46 

46 

56 

56 

54 

39 

39 

37 

46 

49 

51 

39 

32 

22 

21 

32 

40 

46 

52 

46.1 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

82 

62 

82 

81 

79 

78 

76 

76 

79 

66 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

79 

64 

66 

72 

62 

74 

61 

46 

50 

61 

65 

72 

72 

70.! 

MIN 

47 

50 

50 

52 

46 

46 

47 

47 

63 

5  1 

41 

4  1 

48 

42 

60 

68 

62 

40 

36 

36 

46 

57 

58 

32 

27 

24 

39 

33 

42 

44.1 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  EN6 

MAX 

77 

82 

81 

80 

79 

79 

76 

76 

79 

79 

67 

70 

70 

72 

64 

73 

77 

71 

64 

62 

66 

73 

67 

75 

55 

45 

49 

50 

62 

66 

75 

69." 

MIN 

44 

46 

51 

49 

45 

43 

44 

43 

46 

52 

37 

38 

42 

47 

61 

69 

51 

35 

33 

39 

41 

48 

59 

51 

42 

31 

24 

21 

26 

36 

31 

42.! 

NARROWS  DAM 

MAX 

79 

84 

65 

85 

85 

83 

81 

79 

79 

80 

75 

72 

76 

72 

67 

6  7 

77 

75 

69 

69 

70 

75 

73 

76 

69 

53 

54 

56 

62 

64 

78 

73.; 

MIN 

50 

51 

55 

52 

54 

50 

49 

46 

51 

56 

5  1 

44 

46 

53 

61 

59 

52 

46 

36 

40 

47 

55 

61 

55 

46 

34 

27 

29 

31 

38 

42 

47.! 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

77 

82 

82 

85 

84 

82 

79 

77 

78 

78 

74 

72 

74 

71 

67 

65 

77 

66 

65 

67 

73 

72 

72 

61 

51 

51 

56 

60 

63 

76 

71. i 

MIN 

54 

55 

59 

59 

58 

62 

54 

53 

55 

67 

54 

49 

50 

57 

62 

58 

58 

48 

43 

42 

46 

55 

60 

54 

45 

31 

27 

27 

34 

41 

45 

50.1 

NEWPORT 

MAX 

83 

82 

81 

79 

77 

76 

77 

80 

73 

71 

70 

71 

73 

74 

70 

6  7 

62 

67 

73 

65 

77 

65 

56 

53 

54 

60 

63 

75 

73 

70.! 

MIN 

56 

55 

57 

58 

51 

45 

45 

46 

53 

56 

45 

42 

43 

56 

63 

64 

58 

44 

40 

40 

43 

68 

52 

54 

45 

35 

30 

29 

35 

49 

42 

48.1 

N  I MROD  DAM 

MAX 

89 

83 

85 

64 

83 

83 

80 

79 

80 

80 

70 

73 

76 

71 

68 

75 

66 

65 

69 

76 

72 

74 

60 

52 

52 

56 

65 

66 

76 

72. ( 

MIN 

51 

49 

53 

51 

54 

45 

45 

43 

47 

5: 

45 

37 

40 

49 

60 

59 

55 

42 

37 

34 

42 

51 

60 

65 

41 

32 

26 

26 

30 

35 

40 

44.' 

OKAV 

MAX 

84 

84 

87 

87 

64 

61 

80 

80 

78 

77 

75 

76 

76 

71 

67 

70 

66 

66 

77 

72 

74 

70 

60 

54 

57 

61 

65 

77 

81^ 

74. ( 

MIN 

52 

52 

55 

56 

56 

54 

62 

49 

61 

51 

54 

47 

47 

59 

64 

61 

56 

48 

39 

39 

50 

62 

64 

58 

47 

35 

30 

27 

34 

51 

44^ 

50.1 

OZARK 

MAX 

83 

84 

64 

62 

80 

82 

78 

79 

80 

69 

71 

73 

69 

67 

76 

68 

65 

68 

73 

68 

72 

62 

55 

52 

52 

62 

66 

76 

78 

71.! 

MIN 

48 

52 

56 

53 

56 

56 

56 

60 

62 

54 

50 

49 

46 

57 

62 

57 

53 

42 

39 

40 

52 

60 

61 

50 

42 

29 

28 

26 

37 

44 

41 

48. ( 

PARAGOULD 

MAX 

79 

8  1 

79 

78 

76 

73 

76 

76 

73 

73 

66 

69 

73 

70 

67 

67 

65 

66 

69 

69 

73 

71 

61 

58 

50 

59 

63 

70 

71 

69.'; 

MIN 

54 

52 

56 

53 

44 

41 

39 

40 

41 

53 

40 

38 

38 

56 

69 

62 

56 

41 

36 

35 

42 

66 

60 

63 

42 

34 

28 

25 

31 

45 

42 

44.! 

PARIS 

MAX 

84 

85 

84 

84 

62 

80 

79 

80 

81 

72 

71 

72 

70 

69 

78 

68 

66 

67 

76 

69 

72 

63 

66 

52 

54 

64 

69 

78 

80 

73. ( 

MIN 

45 

48 

54 

49 

53 

49 

49 

45 

61 

49 

46 

49 

42 

52 

61 

57 

60 

39 

35 

36 

46 

59 

59 

65 

39 

26 

25 

24 

34 

46 

39 

45.! 

PERRYVI lle 

MAX 

8 1 

80 

6  1 

63 

62 

78 

79 

80 

78 

79 

78 

79 

70 

69 

69 

66 

71 

70 

65 

77 

71 

69 

69 

60 

56 

66 

78 

79 

74.: 

MIN 

56 

53 

58 

57 

49 

48 

40 

53 

52 

5  1 

50 

40 

41 

53 

60 

59 

60 

47 

44 

34 

38 

54 

64 

55 

3  1 

43 

36 

32 

35 

45 

39 

47.^ 

P 1 NE  BLUFF 

8 1 

78 

76 

72 

74 

73 

73 

64 

72 

70 

74 

65 

63 

67 

71 

68 

76 

66 

58 

51 

52 

61 

61 

74 

78 

70. t 

MIN 

59 

62 

62 

59 

55 

52 

49 

49 

57 

57 

51 

46 

46 

56 

65 

64 

59 

46 

42 

41 

50 

60 

64 

66 

48 

36 

33 

31 

36 

52 

44 

91.4 

PINE  BLUFF   I'AA  AP 

71 

73 

64 

74 

72 

65 

63 

67 

71 

70 

77 

64 

54 

61 

51 

60 

62 

74 

76 

70  .Si 

MIN 

58 

60 

59 

58 

54 

49 

47 

46 

56 

56 

50 

43 

46 

58 

63 

61 

56 

42 

41 

42 

49 

60 

63 

53 

41 

36 

32 

29 

33 

53 

45 

49.<!i 

POCAHONTAS  1 

75 

78 

76 

72 

70 

71 

73 

66 

75 

66 

77 

67 

76 

70 

57 

49 

62 

60 

65 

72 

72 

71. S 

MIN 

54 

50 

57 

55 

47 

46 

43 

40 

48 

64 

44 

43 

43 

57 

61 

64 

64 

42 

39 

39 

44 

56 

62 

45 

43 

36 

30 

25 

31 

37 

47 

46.3 

PORT  LAND 

70 

60 

75 

76 

74 

76 

74 

74 

72 

72 

69 

74 

76 

74 

65 

62 

65 

65 

72 

78 

62 

52 

52 

54 

60 

65 

73 

69. ( 

MIN 

60 

61 

60 

59 

59 

51 

49 

49 

49 

57 

52 

46 

46 

55 

60 

64 

60 

49 

'*Z 

40 

43 

52 

62 

60 

47 

40 

31 

30 

30 

34 

47 

49.  eI 

PRE  SCOT  T 

80 

85 

82 

80 

78 

77 

78 

76 

74 

72 

74 

72 

66 

76 

65 

63 

67 

72 

73 

74 

60 

5  1 

51 

54 

60 

62 

76 

70.S 

MIN 

56 

55 

60 

57 

56 

56 

49 

49 

52 

66 

50 

44 

45 

45 

61 

60 

56 

48 

39 

39 

41 

48 

61 

54 

47 

34 

29 

28 

28 

37 

47 

47.5 

8 1 

62 

60 

80 

60 

80 

78 

76 

70 

62 

72 

73 

69 

67 

75 

63 

62 

69 

69 

66 

66 

58 

52 

41 

48 

59 

63 

72 

75 

68.6 

MIN 

47 

50 

53 

51 

54 

53 

51 

51 

57 

49 

47 

45 

45 

53 

60 

60 

46 

37 

37 

45 

67 

57 

47 

35 

24 

22 

22 

40 

46 

41 

46.1 

RUSSELLV I LLE 

83 

83 

65 

82 

62 

79 

77 

78 

78 

74 

72 

72 

70 

66 

74 

71 

65 

69 

71 

69 

75 

65 

56 

52 

53 

63 

69 

76 

77 

72.3 

MIN 

49 

49 

55 

52 

55 

49 

46 

46 

60 

53 

46 

40 

43 

56 

63 

61 

54 

4  1 

37 

40 

47 

60 

63 

56 

41 

30 

26 

25 

35 

45 

40 

47.3 

SAINT  CHARLES 

71 

79 

83 

80 

76 

76 

76 

76 

80 

75 

73 

72 

73 

70 

75 

75 

64 

62 

67 

73 

71 

77 

60 

52 

48 

52 

60 

66 

73 

70.5 

MIN 

60 

62 

62 

59 

56 

51 

47 

50 

58 

5  7 

49 

46 

48 

52 

62 

65 

60 

47 

42 

4  1 

46 

54 

60 

59 

47 

38 

34 

30 

35 

40 

46 

90*4 

SEARCY 

MAX 

74 

82 

83 

81 

80 

79 

77 

76 

79 

78 

70 

71 

71 

74 

73 

7 1 

78 

76 

70 

62 

66 

71 

76 

79 

59 

47 

52 

52 

62 

71.3 

MIN 

56 

55 

59 

58 

54 

47 

45 

46 

57 

58 

46 

42 

46 

55 

64 

63 

57 

45 

40 

58 

64 

56 

4  7 

3  3 

30 

28 

33 

49.2 

SHER 1  DAN   TOWE  R 

MAX 

80 

81 

61 

80 

79 

76 

75 

77 

76 

71 

72 

72 

69 

71 

70 

68 

76 

65 

62 

64 

66 

70 

75 

67 

56 

50 

51 

61 

62 

75 

77 

70.2 

MIN 

58 

60 

62 

60 

55 

62 

49 

49 

62 

58 

51 

48 

48 

57 

62 

47 

46 

46 

44 

60 

63 

63 

39 

37 

32 

31 

35 

53 

45 

30.6 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

82 

84 

61 

82 

63 

81 

79 

76 

66 

62 

71 

72 

69 

69 

75 

73 

67 

62 

63 

66 

67 

68 

66 

56 

50 

41 

49 

60 

63 

73 

77 

68. e 

5  3 

5  5 

53 

50 

50 

46 

47 

50 

61 

60 

46 

36 

33 

35 

43 

58 

56 

40 

34 

23 

23 

20 

46 

36 

36 

44.7 

STUTTGART 

MAX 

79 

82 

61 

79 

79 

77 

76 

76 

75 

72 

71 

72 

66 

76 

71 

76 

76 

67 

63 

66 

74 

65 

78 

69 

57 

49 

52 

60 

65 

75 

77 

70.9 

MIN 

59 

62 

61 

56 

57 

46 

49 

60 

61 

57 

49 

46 

49 

56 

65 

65 

66 

45 

40 

41 

49 

60 

64 

57 

47 

37 

33 

30 

34 

52 

48 

51.1 

See  rel«r«iice  notes  follovlnf  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1957 


Startion 

Day 

01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30  1 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

70 

76 

74 

63 

6 1 

65 

72 

7 1 

75 

58 

52 

48 

5 1 

56 

63 

72 

69. 

2 

HIN 

58 

60 

60 

57 

56 

49 

52 

48 

49 

57 

49 

46 

46 

5C 

61 

65 

57 

46 

39 

41 

43 

52 

60 

57 

47 

37 

33 

30 

33 

37 

44 

49. 

° 

SUBIACO 

MAX 

82 

82 

83 

62 

82 

84 

78 

76 

80 

70 

70 

77 

74 

67 

64 

67 

73 

67 

72 

63 

56 

51 

53 

62 

69 

75 

78 

71. 

6 

MIN 

53 

50 

54 

52 

56 

56 

50 

47 

60 

52 

47 

43 

45 

54 

60 

56 

54 

45 

36 

38 

47 

58 

57 

51 

41 

29 

27 

26 

39 

44 

42 

47. 

TEXARKANA  UB 

AP 

MAX 

81 

82 

84 

82 

79 

79 

78 

76 

76 

76 

77 

67 

65 

6  7 

74 

74 

74 

62 

55 

5  1 

54 

60 

66 

76 

81 

72. 

2 

MIN 

55 

57 

60 

58 

58 

55 

56 

52 

60 

55 

55 

48 

51 

61 

62 

62 

58 

46 

44 

41 

53 

62 

62 

55 

4  1 

36 

30 

32 

41 

52 

49 

51. 

TURNPIliE 

MAX 

MIN 

HALORON 

MAX 

79 

73 

73 

62 

67 

77 

71 

72 

66 

56 

49 

53 

63 

65 

77 

79 

72 

5 

MIN 

44 

4t 

50 

49 

50 

51 

51 

47 

60 

57 

49 

41 

4t 

55 

63 

59 

53 

40 

34 

33 

43 

60 

60 

53 

40 

31 

24 

22 

33 

43 

36 

° 

KALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 

74 

74 

66 

62 

66 

72 

66 

77 

62 

49 

46 

52 

58 

62 

72 

72 

69 

7 

MIN 

55 

53 

56 

54 

47 

44 

43 

43 

50 

4E 

43 

40 

41 

6C 

62 

64 

52 

42 

38 

38 

46 

58 

62 

47 

39 

37 

30 

27 

34 

47 

43 

46 

5 

WARREN 

MAX 

74 

81 

76 

78 

67 

65 

69 

69 

69 

76 

72 

56 

53 

55 

61 

65 

73 

79 

72 

1 

MIN 

57 

68 

60 

57 

57 

50 

46 

47 

53 

55 

51 

44 

45 

5; 

65 

65 

57 

46 

40 

38 

48 

61 

65 

55 

49 

39 

30 

27 

33 

54 

46 

50 

4 

WHITE  ROCK 

MAX 

78 

78 

76 

76 

74 

72 

70 

72 

70 

61 

61 

65 

61 

60 

66 

69 

60 

57 

61 

65 

60 

65 

55 

4; 

42 

47 

52 

5f 

70 

7C 

63 

9 

MIN 

59 

62 

66 

5b 

58 

5  2 

5  3 

52 

57 

49 

49 

42 

49 

50 

54 

49 

46 

1 

WILSON 

MAX 

81 

82 

81 

78 

76 

74 

71 

79 

72 

71 

70 

70 

74 

77 

72 

71 

72 

63 

63 

69 

69 

65 

75 

72 

55 

49 

51 

56 

65 

66 

72 

69 

8 

MIN 

57 

58 

58 

56 

54 

49 

41 

43 

51 

53 

48 

46 

41 

59 

59 

63 

57 

40 

41 

42 

49 

59 

60 

45 

42 

34 

34 

28 

36 

36 

41 

47 

7 

WYNNE 

MAX 

79 

81 

80 

77 

76 

75 

75 

76 

77 

73 

69 

70 

72 

74 

68 

74 

71 

74 

61 

66 

72 

65 

75 

71 

55 

50 

49 

59 

64 

71 

73 

70 

I 

MIN 

56 

56 

56 

59 

46 

43 

40 

43 

53 

53 

42 

43 

45 

59 

62 

64 

53 

40 

37 

39 

46 

58 

63 

54 

40 

37 

30 

26 

37 

49 

41 

47 

4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.14 

.12 

.12 

.11 

.13 

.06 

.10 

.12 

.06 

.06 

.10 

.10 

.11 

.02 

.04 

.02 

.08 

.19 

.17 

.12 

.05 

.05 

.22 

.08 

.10 

.  10 

.08 

.08 

.04 

.07 

2.98B 

WIND 

23 

20 

24 

19 

13 

8 

9 

13 

11 

25 

25 

12 

16 

32 

38 

14 

35 

45 

26 

26 

19 

17 

28 

82 

62 

77 

55 

22 

16 

14 

15 

84  1 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.25 

.14 

.14 

.20 

.08 

.23 

.16 

.19 

.13 

.12 

.15 

.15 

.17 

.13 

.16 

.03 

.13 

.20 

.10 

.08 

.10 

.08 

.07 

.05 

.09 

4.13B 

WIND 

34 

18 

6 

36 

13 

20 

12 

18 

21 

30 

51 

10 

60 

12 

69 

39 

63 

40 

28 

3 

135 

87 

98 

52 

21 

10 

31 

10 

11368 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.16 

.12 

.15 

.15 

.16 

.17 

.14 

.16 

.13 

.17 

.11 

.11 

.15 

.13 

.04 

.04 

.10 

.17 

.14 

.11 

.  13 

.10 

.03 

.21 

.06 

3.888 

WIND 

16 

8 

12 

le 

18 

12 

16 

lb 

11 

34 

21 

16 

22 

48 

54 

25 

21 

36 

37 

29 

27 

41 

49 

106 

50 

54 

35 

19 

13 

31 

25 

920 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.19 

.15 

.13 

.14 

.15 

.  10 

.14 

.13 

.10 

.12 

.13 

.14 

.13 

.10 

.08 

.15 

.15 

.11 

.14 

.06 

.27 

.10 

.11 

.04 

.10 

3.928 

WIND 

27 

19 

20 

20 

21 

15 

11 

16 

15 

25 

29 

14 

18 

37 

44 

21 

11 

36 

31 

36 

20 

32 

64 

90 

36 

67 

43 

23 

21 

21 

17 

900 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.04 

.23 

.11 

.13 

.11 

.13 

.14 

.10 

.10 

.09 

.06 

.11 

.11 

.04 

.07 

.06 

.04 

.12 

.  12 

.08 

.11 

.09 

.03 

.24 

.06 

.03 

.05 

.07 

.09 

.08 

.11 

2.95 

WIND 

le 

11 

10 

11 

10 

12 

10 

13 

7 

i2 

9 

1 1 

13 

22 

39 

10 

3 

13 

16 

12 

15 

20 

33 

140 

14 

16 

36 

15 

19 

21 

20 

611 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.  12 

.  14 

.  12 

.13 

.13 

.13 

.12 

.11 

.10 

.  10 

.05 

.13 

.10 

.00 

.02 

.06 

.08 

.12 

.  10 

.12 

.06 

.02 

.15 

.  10 

.06 

.08 

.07 

.05 

.08 

.05 

.10 

2.80 

WIND 

7 

4 

6 

5 

7 

8 

11 

5 

5 

6 

7 

15 

22 

25 

40 

5 

9 

12 

11 

19 

13 

32 

39 

48 

12 

21 

16 

10 

12 

10 

7 

448 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.10 

.06 

.13 

.08 

.12 

.10 

.09 

.08 

.07 

.11 

.12 

.10 

.02 

.08 

.07 

.13 

.10 

.09 

.09 

.01 

.  16 

.06 

.06 

.04 

.11 

.09 

.06 

2.60B 

WIND 

25 

5 

13 

12 

14 

12 

11 

8 

4 

8 

23 

23 

23 

78 

49 

57 

6 

18 

27 

42 

22 

72 

157 

150 

37 

38 

13 

16 

12 

60 

36 

1074 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEVILS  KNOB 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FLIPPIN  CAA  AP 
OZARK 
ROGERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

I 

T 
I 

T 

T 

t 


Sm  r«fer«ace  notes  follo«la«  Station  Index. 

-   137  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1957 


-  138  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1957 


-  139  - 


STATION  INDEX 


ARKANSAS 

OCTOBEE  1957 


Station 

6 
2 

1 

County 

a 

Obeai- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

Station 

4 

County 

O 

Longitude 

a 

o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

1 

! 

.a 
> 

Temp. 

PrecipJ 

Index] 

1 

-a 

J3 

to 

% 

u 

Temp.  ' 

Precip. 

Abbott 
Allclm 
AluB  Fork 
AlT 

Aaltr  3  HZ 

0130 
1136 

Scott 

Lavrence 

Saline 

Tell 

Clnrk 

1 
7 
1 
3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 

01  OS 

92  52 

93  29 
93  25 

624 
256 
753 
884 

SP 

TA 
TA 
5P 
7A 
TA 

James  V.  Williams 
Ruby  B.  Owens 
L.  R.  Water  Works 
teba  T.  Swalm 
Mrs.  Alta  F.  Garner 

3 
3 

2  3  5 
3 
3 

C 
C 

Ha^nolla  5  N 
Halvern 

Hammoth  Spring 
Harianna  2  3 
Harked  Tree 

4950 
4562 
4572 
4638 
4654 

Columbia 

Hot  Spring 
Fulton 
.ee 

Poinsett 

4 

3 
7 

2 
5 

33  20 

34  23 
36  29 

34  44 

35  32 

93  13 
92  49 
91  32 
90  46 
90  25 

360 
311 
690 
234 
229 

5P 
SS 
6P 
6P 

HID 
5P 
7A 
6P 
7A 

Flrk.  Pwr  L  Lgt  Co. 

tadio  Station  KBOK 
John  H.  HcKee 
Univ.  of  Arkansas 
Johfi  F.  Shearon 

C 

2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

AQtolD* 
ApllD  1  W 
Appleton 
Arkadvlphln 
ArkaoBSB  City 

0178 
0188 

01  ee 

0220 
0234 

l>orry 
:iark 

3 
2 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 

200 
145 

6P 

8A 

HID 
TA 
8A 

Drew  A .  Lacb 
Bobart  Watte 

TillDan  E.  Lawrence 
John  W.  Trammell 

3 

2  3  5 
3 

c 

c 
c 

Marshall 
larvell 

ielbourne 

4666 
4678 
4696 
4746 

4T56 

Searcy 

PhllllpB 

Searcy 

Izard 

Polk 

3 

35  54 
34  33 

36  03 
36  04 
34  35 

92  38 

90  55 
92  39 

91  54 
94  15 

lOSO 
195 
749 
610 

1207 

SS 
6P 

7A 
8A 
HID 

Urs.  Htnnle  Horton 
Sterlln  Wallace 
Helen  E.  Adams 
Ivan  L.  Shrader 

tlchard  W.    St.  John 

2  3  5 
3 

C 

3 

2  3  5       7  C 

Asbdovn 
Bald  Koob 

BBteevlllv  Livestock 

0286 
0300 
0326 
0350 
0498 

Little  River 

Woodruf  f 
White 

Independence 

4 

7 
7 
7 

33  40 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

320 
960 
218 
230 
571 

7P 

6P 
9A 

TP 
7A 
TA 
6P 
BA 

Bouthwestern  CAE 
StatlOD  Inactive 
Honer  W.  Cheney 
Univ.  of  Arkansas 
Univ.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

Honticello  3  S 

Horobay  Lock  L  Dam 

Horrllton 

Hount  Ida 

4900 
4906 
4934 

4988 

Ashley 
Calhoun 
Conway 
lontgomery 

3 
3 
3 
1 
3 

33  35 
33  19 

33  19 
35  07 

34  33 

91  48 

91  29 

92  27 

92  45 

93  38 

285 
125 
85 
280 
663 

5P 

5P 
7A 

5P 
HID 
TA 
TA 

5P 

Radio  Station  KHBH 
Ark.  Pwr  L  Lgt  Co. 
^orps  of  Engineers 
Emma  S.  Leavell 
Kllllam  E.  Black 

2  3  5       7  C 
C 

3  C 
2  3  5 

2  3  ".      7  C 

Bateevlll«  L      D  1 

Beat;  Lake 
Beaver  1  8E 

0460 
0406 
0512 
0518 
0530 

Independence 
Lee 

Bt.  Francis 

Carroll 

White 

7 
7 
5 
7 
7 

35  45 

34  43 

35  OS 

36  28 
35  04 

91  38 
90  42 
90  43 
93  46 
01  S3 

277 
220 
400 
930 
250 

SP 

7A 
HID 
SP 
7A 
HID 

James  J.  Hltchua 
U.S.  Poreet  Service 
L.  G.  Adamson 
Harvey  E.  Skelton 

2  3  5 

3 
3 

7  C 

c 

Hount  Magazine 
Hountaln  Home 
HouDtain  Borne  C.  of  E 
Mountain  View  1  E 
Mulberry  6  NNE 

5010 
5036 
5038 
5046 
50T2 

:,ogan 
laxter 
franklin 

1 
7 
7 
7 

1 

35  10 

36  20 
36  20 
35  52 
35  34 

93  41 
92  23 
92  23 
92  06 

94  01 

2800 
800 
800 
768 
500 

7P 
7P 
8A 

TP 
7P 
8A 
7A 
7A 

U.S.   Forest  Service 
Charles  Shirae 
Corps  of  Engineers 
Nell  A.  Tapley 
Henry  G.  Arvln 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5  6  C 
3 
3 

Beecb  Grove 

BeotODvllte 
Berryvllle  4  KW 

0534 

0536 
0582 

0586 
0616 

Greene 
Saline 
Carroll 

7 
7 
6 

7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

288 

285 
1295 
1150 

5P 
6P 

SA 
8A 
6A 
TA 
TA 

B.  B.  Bamaiond 
P.  H.  Breckenrldge 
Mrs.  Etta  C.  Burks 
iarle  L.  Browne 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Hashvllle  Peach  Substa. 
Nashville  SCS 
Nathan  4  WNW 
Newhope  3  E 

5110 
5112 
5114 
5158 
51T4 

Pike 
Howard 

Joward 
Pike 

3 
4 
4 

3 
3 

34  10 
34  00 

33  57 

34  14 

93  43 

93  56 
93  51 
93  52 
93  50 

425 
550 
373 
550 
850 

8A 

8A 
7A 
HID 
TA 
7A 

Jnlv.   of  Arkansas 
Soil  Cons.  Service 
Edna  J.  Westfall 
Elsie  F.  Ward 

2  3  5  6  C 
2  3  5 

3 
3 

Big  Fork 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blakely  Houotalo  Don 
Blue  youotalD  Das 

D676 
0746 

0798 

Polk 

HlsBisslppl 

Garland 
Yell 

3 
5 
7 
3 
1 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 
228 
259 
426 
455 

8A 

6P 
TA 
8A 
HID 

Anna  H.  Lllee 
H.  W.  Douglas 
^ee  W.  HcKenney 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

3 
3 

2  3  5  6 

c 
c 

Hlmrod  Dan 
Dortork  Dam 
Odell 
Oden  2  W 

5186 
5200 
5228 
5354 
5358 

Perry 
Baxter 
Washington 
Montgomery 

7 
1 
7 

3 

35  36 

34  57 

36  15 

35  48 
34  36 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 

225 
470 
425 
1500 
800 

8A 

TA 
8A 
MID 
7A 
7A 

Luther  D.  Summers  Ji 
Corps  of  Engineers 
:orpG  of  Enitlneers 

jOrreta  W.  Jacobson 

2  3  5  7 
2  3  5  6  C 
C 

3 
3 

Bluff  City  3  SW 
Blythevllle 
Boonevllle 
BotklDburg 

3806 
0830 
3842 

Nevada 

HlsalBslppl 

Logan 

3 
5 

7 
3 

33  41 

35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

93  09 
89  55 
93  55 
92  30 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

TA 

TA 
HID 

TA 

«rB.  CatherlQc  White 
Ivy  W,  Crawford 

Cleo  E.  Tandell 
rhouas  M.  Pearson 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

c 
c 

3sceola 

Owenavllle 

3zBrk 

5376 
5480 
5498 

5514 

BtssiBBlppl 

Saline 

Franklin 

2 
3 
1 
1 

33  46 
35  43 

34  37 

35  29 
35  38 

93  53 
89  59 

92  49 

93  50 
93  27 

300 
245 
500 

1900 

5P 

6P 

5P 
6A 
8A 
6A 
7A 

J.  T.  Bargis 
James  F.  Jacks 
Guy  Cook 
Burns  Wakefield 
Maurice  R.  Brandt 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 
3 

BrlDkley 
Buffalo  To»er 
Bull  SboBls  Oaa 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

Bonroe 

Baxter 
HlBslsslppl 

7 
7 
7 
7 
2 

35  25 

34  54 

35  52 

36  22 
35  49 

91  28 
91  10 
93  30 

89  57 

240 

205 

460 
240 

5P 

TA 
5P 
7A 
MID 
6P 

Harshall  Blcknon 
Robert  D.  Scbaefer 
Seulah  F.  Fowler 
Corps  of  Engineers 
G.  A.  Hale 

3 

2  3  5 
3 

3 

7  C 
C 

Paragould 
Paris 

Parkin  2  W 
Parthenon 

5562 
5576 
5586 
3591 

Green 
Logan 
Cross 
Scott 
Newton 

5 
5 
1 

36  04 
35  18 
35  16 

34  48 

35  57 

90  29 
93  43 
90  35 
93  57 
93  15 

275 

222 
668 
925 

4P 

6P 

4P 
6P 

7A 
HID 

Radio  Station  KDRS 
Frank  Taylor 
Corlne  D.  Gardner 
Bomar  K.  Hansard 
Arthur  B.  Carlton 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

C 

Cabot  4  SW 
Calico  Rock 

Ca*deD  2 

1102 

H52 
11S4 
1172 

Pulaski 

Uard 

Ouachita 

7 
3 
3 

34  57 

36  08 
33  36 
33  35 

35  18 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  18 

289 
400 
116 
155 
419 

7A 
8a 

5P 
TA 
TA 
HID 
8A 

B.  H.  Waltber 
Austin  0.  Harris 
Leonard  D.  Dillwort) 
Edith  Z.  Lehman 
C^cll  E.  Stamps 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Perr yvlll e 
Pine  Bluff 
Pine  Bluff  CAA  AP 
Pine  Ridge 
Pocahontas  1 

5694 
5754 

5756 
5760 
5820 

Jefferson 
Jefferson 
Uontgomery 
Randolph 

1 

3 
7 

35  00 
34  12 
34  10 
34  35 

36  16 

92  49 

92  00 
91  56 

93  54 
90  59 

215 
205 
840 
330 

5P 
5P 

7A 

7A 

7A 

Francis  Finkbelner 
Effltna  Leo  Grei^ham 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

Carlisle  1  SW 
Carpenter  Dam 
Clareodoo 
ClarkBvllle 
Clinton 

1224 

1442 

1455 
1492 

1 
3 
7 
1 
7 

34  47 
34  27 

34  41 

35  28 
35  35 

91  45 
93  01 

91  18 
93  28 

92  28 

235 

172 
436 

510 

6P 

8A 
HID 

TA 

TA 

John  L.  Talt 

Ark.  Pvr  &  Lgt  Co, 

B.  F.  Northern 

Dr.   Irving  F.  Beach 

Earl  B.  Rlddlck 

3 

2  3  5 
3 

C 

Prescott  SCS 
Pyatt  1  NNW 
Ratcllff 

5866 
5908 
5910 
5970 
6008 

Ashley 
Nevada 
Nevada 

Logan 

3 
3 
3 
7 
1 

33  14 
33  48 
33  48 
36  16 
35  18 

91  30 
93  23 
93  23 

92  51 

93  53 

122 
318 
318 
SOO 
463 

7A 
7A 

7A 
TA 
HID 
HID 

Hrs.   oearl  Newton 
R.  P.  Bamby 
Soil  Coos.  Service 
3na  V.  McLean 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 
C 

3 

Cold  SprlDgB  Guard  Sta 
Combe  3  SE 

Corn log 

1520 
1574 
1582 
1596 
1632 

HadlBon 
Newton 

Cloy 

3 
7 
7 

34  58 

35  48 

36  06 

35  OS 

36  24 

93  54 
93  48 
93  18 
92  28 
90  35 

1250 
1400 
2166 
316 
293 

5P 
7A 

7A 
HID 
MID 

5P 
7A 

Hargaret  Zornes 
Haude  C.  Brashears 
Wllllan  L.  Blnam 
:iarence  5.  WIIIIbeu 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

C 

7 

7  C 

Havana  1  NE 
Remnel  Dam 

Rogers 

RuBsellvlUe 

6016 
6102 
6174 
624S 
6352 

Ulller 
Hot  Spring 
Cleveland 
BentOD 

4 

3 
3 

33  04 

34  26 
33  57 
36  20 

35  18 

94  02 
92  54 

92  11 
94  07 

93  08 

250 

231 
1387 
360 

SS 
5P 

HID 
HID 

SS 
5P 

Srk,''pwr  li  Lgt  Co. 

Howard  Fowler 
Wm.  W.  Spauldlng 

C 
C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

CroBsett  7  8 
Crystal  Valley 
Cuulns  Far* 
Daisy 

1666 
1730 
1750 
1768 
1814 

Polk 

ABbley 

PulBBkl 

Lincoln 

Pike 

3 
3 

34  26 

33  02 

34  42 
34  08 
34  14 

94  25 

91  56 

92  26 
91  35 

93  4-1 

1050 
175 
350 
176 
629 

5P 
6P 

7A 
SP 
7A 
6P 
7A 

Joe  C.  Allen 

U.S.  Forest  Service 

Cummins  Prison  Farm 
Perna  Jones  Tedder 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7 

C 

Saint  Charles 
Searcy 

Sheridan  Tower 

6376 
6380 
6403 
6506 
6566 

Arkansas 

Clay 

Pulton 

Grant 

7 
5 
7 
7 
3 

34  23 
36  27 
36  23 

35  15 
34  27 

91  08 

90  08 

91  50 

91  44 

92  21 

200 
300 
668 
245 
290 

8A 

5P 
6P 

8A 
7A 
7A 
7A 

6P 

Fish  b  Wildlife  Serv 
William  S.  Buckley 
Jas.  B.  Caldwell 
Adam  C.  Melton 
Ark.  Forestry  Comm. 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 

Daaascus 
Danville 
Danville  SCS 
Dardaoelle 
De  Queen 

1829 
1634 
1835 
1838 
1948 

Faulkner 

Tell 

Tell 

Tell 

Sevier 

1 
1 
1 

4 

35  22 
35  03 
35  04 
35  13 
34  02 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 

705 
370 
370 
330 
420 

6P 
5P 

7A 

HID 

7A 
7A 

William  A.  Brown 
J.  A.  Houdy 

Soil  Conserv.  Serv 
Gretchen  Goodler 
0.  Tucker  Tasser 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Shirley  3  SE 
Slloam  Springs 
Sparkman  4  E 

Star^'city  2  S 

6586 
6624 
6768 

6820 

Van  Buren 

Dallas 

Lafayette 

Lincoln 

7 

3 
4 

3 

35  38 

36  11 
33  55 
33  22 
33  54 

92  17 
94  33 

92  48 

93  30 
91  51 

910 
1150 
260 
270 
392 

7A 

TA 
7A 
7A 
7A 
7A 

Uaud  H.  Bradford 
John  Brown  Univ. 
Margaret  F.  Gordon 
Hubert  Baker 
Ark.  Forestry  Comm. 

3 

2  3  5 
3 
3 

Devils  Koob 
Dumas  1 
Dumas  2 

1960 
1968 
1982 
2148 
2150 

Chicot 
Prairie 

Deaba 

2 
7 

2 
2 

33  31 

34  58 

35  43 
33  53 
33  53 

91  26 
91  30 
93  24 
91  30 
91  30 

140 
204 
2350 

165 

7A 
5P 
TP 

TA 
7P 
HID 

L.  W.  Wilson 

C.  J.  Rister 

Earnest  c.  Campbell 

Ban  Johnson 

Ark.  Pwr  ft  Lgt  Co, 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

Steve 
Stuttgart 
Stuttgart  9  ESE 
Sublaco 
Taylor 

6856 
6918 
6920 
6928 
7038 

Yell 

Arkansas 
Arkansas 
Logan 
Columbia 

1 

34  53 
34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

93  19 
91  32 
91  25 
93  39 
93  27 

682 
214 
19S 
500 
247 

7A 

SS 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

T.   P.  Sims 
George  L.  Clark 
Onlv.  of  Arkansas 
New  Sublaco  Abbey 
Idella  0.  Norwood 

3 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 
2  3  5 
3 

Eagle  Gap 

El  Dorado  CAA  AP 

Eureka  Springs 

Evening  Sbade 

Fayettevllle 

2204 
2300 
2356 
2366 
2442 

Scott 
Dnlon 
Carroll 

Washington 

1 
3 

7 

33  13 
36  24 
36  05 
36  05 

94  19 

92  48 

93  44 
91  37 

94  10 

1150 
252 
1465 

1370 

HID 

6P 

7P 

7A 
HID 

7A 
TA 
7P 

Station  Inactive 
U.  S ,  Civil  Aera  Adi 
Habel  F.  Spray 
Opba  Wolfe 
Charles  F.  Ford 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

7  C 

Texarkana  WB  Airport 

Waldron 
Walnut  Grove 
Walnut  Ridge  CAA  AP 

7048 
7262 
7488 
7524 

Miller 
Scott 
Lawrence 

1 
7 
7 

33  27 
35  40 

34  54 

35  51 

36  08 

94  00 

94  06 
91  21 
90  56 

361 
2087 
675 
250 
272 

HID 

6P 
5P 

HID 

MID 

6P 
5P 
6P 

U.S.   Weather  Bureau 
U.S.   Forest  Service 
William  D.  Bivens 
A.  H.  Fast 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5       7  C 
2  3  5 

2  3  5       7  C 
3 

2  3  5  7 

Fayettevllle  CAA  AP 
Fayettevllle  Exp  Sta. 
Fllppln  CAA  AP 
Fordyce  6  W 
Foreman 

2443 

2528 
2540 
2544 

Washington 
DallaB 

Little  River 

7 
1 
7 
3 
4 

36  00 
36  06 
36  18 
33  49 
33  43 

94  10 
94  10 

92  31 
94  24 

1253 
1270 
700 
280 

HID 
5P 

HID 
5P 

HID 
5P 

HID 
5P 

HID 

U.S.  Civil   Aero  Adm 
Dulv .  of  Arkansas 
V.  S.  Civil  Aero  Ada 
Arkansas  For.  Comm. 
Leslie  P.  Calleos 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

Washita 
West  Fork 
Wheeling 
White  Rock 

7582 
7592 
7694 
7744 

7772 

Bradley 

Hontgomery 

Washington 

Fulton 

Franklin 

3 
3 
7 
7 
1 

33  36 

34  38 

35  55 

36  19 
35  41 

92  04 

93  32 

94  11 
91  52 
93  57 

206 

1340 

680 
2285 

6P 
5P 

6P 
7A 
HID 
HID 
7A 

Charley  L.  Sharp 
Nora  Lee  Mayberry 
Effle  D.  Little 
Thomas  W.  Cone 
U.S.  Forest  Service 

2  3  5 
3 

C 
C 

2  3  5 

Forrest  City 

Fort  Smltb  VB  Airport 

Fort  6mttb  Water  Plant 

Fountain  Hill 

Fulton 

2564 
2574 
2578 
2598 

Crawford 

Ashley 

5 

1 
3 
4 

35  20 
35  39 
33  21 
33  37 

-30  47 
94  22 
94  09 
91  50 
93  48 

261 
458 
793 
175 

260 

UID 

5P 

MID 
MID 
7A 

6P 
8A 

Thomas  A.  Hoore 
U.S,  Weather  Bureau 
R.  J.  Schoeppe 

loa  J.  Logan 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

C 
7  C 

Wbltecllffs 

Wilson 

Wing 

Tellville 

7812 
7912 

8052 

HlSBlBBlppl 

Yell 
Cross 
Harlon 

1 

5 
7 

33  48 
35  34 

34  57 

35  14 

36  13 

94  04 
90  02 
93  28 
90  47 
92  41 

290 
237 
350 

760 

5P 
SS 

7A 
7A 
HID 

7A 

Hrs.    L.   H.  Soead 
D.  0.  Anderson 
Hiles  B.  Turner 
Orlan  Rogers 
Jess  B.  Johnson 

3 

2  3  5 

C 

2  3  5 
3 

Glewood 
Graoals 

Gravelly  2  ESE 

2760 
2794 
2842 
2908 
2922 

Pike  " 

Polk 
Tell 

7 
7 
3 

1 

35  07 
35  59 
34  20 
34  14 
34  52 

91  26 

92  43 

93  33 

94  20 
93  39 

200 
595 
547 
920 
498 

SS 

7A 
TA 
7A 
7A 
7A 

Bessie  E.  Akers 
C.  Ell  Jordan 
Hyrtle  I.  Price 
George  T.  HcTay 

3 

2  3  5 

2  3  5 
3 

7  C 

Greeo  Forest 

Greenwood 
Gordon  3  E 

2930 
2946 
2962 
2976 
3074 

Carroll 
Faulkner 

Clark 

1 
7 
1 

3 

36  24 
36  20 
35  14 
35  13 
33  54 

94  28 

93  26 

92  23 

94  15 

93  06 

1250 
1350 
360 
518 

SS 

SS 
7A 
8A 
7A 
7A 

Eleon  B.  Schmidt 
Obed  B.  Wilson 
Harvin  C,  Cantrell 

Roy  3 .  Robbs 

2  3  5 
3 
3 

3 

7 

Sardy 

Heber  Springs  3  HE 

3088 
3098 
3132 
3164 
3228 

Calhoun 

3 
3 
7 
7 
7 

33  14 

33  32 

36  14 

35  32 

91  48 

92  28 

91  29 

93  07 

92  01 

177 

1150 
525 

6P 

6P 
8A 
HID 
6P 
7A 

A.  James  Llnder 
Soi 1  Cons ,  Service 
Theresa  Donaldson 
Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 

Heber  Springs  3  8* 

Henderson  2  W 
Hope  3  HE 

3230 
3235 
3242 
32GS 
342S 

Cleburne 
Phillips 

7 
1 
2 
7 
4 

35  28 

35  28 
34  32 

36  22 
33  43 

92  03 
02  58 
90  35 

92  16 

93  33 

555 
200 
580 
375 

6P 
SA 

MID 

7A 
TA 
TA 
7A 

Wayne  Stark 

Mrs.  Bobby  A.  Bryan 
Charley  M.  Frlddell 
Lucy  A,  Bentzlea 
Cecil  H,  Blttle 

2  3  5 
3 

2  3  5  6 

C 

c 

Bopper 

Hot  Springs  1  HUE 
HuntBTllle 
Huttlg  Dam 

3438 
3442 

3540 
3556 

HoDtgomery 
Sevier 

Madison 

nnloo 

3 

3 
7 

34  22 

33  56 

34  31 

36  05 
33  02 

93  41 

94  22 
93  03 
93  44 

92  05 

700 
337 
710 
1453 
60 

SP 

7A 
6A 
5P 
HID 
8A 

Lona  A,  Shields 
Elizabeth  1.  Friday 
Natl  Park  Service 
May  pearl  Harkley 
Corps  of  Engineers 

3 
3 

2  3  5 
3 

7 

C 
C 

Index 

Jeaslevllle 
Jones bo ro 

3584 
3600 
3704 
3734 

Little  River 

Garland 

Lonoke 

7 
3 
7 

33  35 
36  01 

34  42 

35  50 
34  36 

94  03 
93  11 
93  04 
90  42 
92  00 

300 
857 
730 
345 

BP 
7P 

8A 
TA 
TA 
TA 

W.  B.  HcDowell 
Lottie  B.  Davis 
Lura  B .  Sykes 
Benedictine  Sisters 
R.  A.  Waller 

3 
3 
3 

2  3  5 
2  3  S 

7 

Elngsland  3  BSE 
Lake  City 
Lake  Haamello 
Lamar  2  SW 
Langley 

3904 

4010 
4019 
4060 

Cleveland 
Craighead 
Pulaski 

PUe* 

3 
5 
1 
1 
3 

33  50 
35  40 

34  51 

35  26 
34  19 

92  16 
90  26 

92  29 
03  25 

93  51 

214 
230 

590 
796 

MID 

TA 
SA 
MID 

7A 

Ark,  Forestry  Comm. 
Tressa  St ,  Clair 
Little  Rock  Wtrwks 
Ontv,   of  Arkansas 
Habel  P.  Forrester 

3 
3 

3 

C 
C 

Lead  Bill 

i.**  Creek  Gurd  Bta. 
Leola 

#Llttle  Bock  WB  Airport 
Little  lock  rilt.  PI. 

4106 
4134 
425C 

Pulaski 
Pulaski 

7 

: 
1 

36  24 

34  10 
34  44 
34  46 

92  54 

92  35 
92  14 
92  19 

710 
261 
912 

TP 
MID 

TP 
TA 
TA 
HID 
MID 

P.  W,  Kellogg 

J,  B,  abodes 

0.8.  Weather  Burmau 

Little  Rock  Wtrwks 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Lost  Comer 
Looann  3  8B 

■mCBolle  3  II 

4324 

438* 
4528 
4548 

Newton 

at.  Francis 

Columbia 

: 

7 
5 
4 

35  34 
33  22 
35  46 
35  OC 

92  50 

92  46 

93  05 
90  43 
93  14 

1550 
130 

2007 
21 S 
315 

OP 

TA 
6P 
SA 
TA 
7A 

Catherine  Ruesell 
Flora  A.  Hamilton 
Lola  I.  Dollar 
Loren  R.  Jones 
Earl  S.  Grobam 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 

t    DUIHAOI  CODI:     1.  Arkansas    2.  ■Immlmslppl    3.  Oamcbltm    4.  Bed    5.  Snlnt  Prancls    6.  Saline    7.  White 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

HoDthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles, 
Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present   location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall in  Tables  2  and  7.  and  In  the  seasonal  snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
Issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   included   In   following  measurement,    time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a   full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data", 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R         Amounts   from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published   later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


NWRC,   Asheville,   N.  C.         12-5-57  --  950 
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ARKANSAS  -  NOVEMBER  1957 


WEATHER  SUMMARY 


Most  of  November  was  cloudy  and  rainy.  The  rains  flooded 
many  fields.  The  rainy  weather  and  wet  fields  prevented 
farmers  from  completing  the  harvest  of  their  crops. 

There  were  three  mild  periods  in  November  when  afternoon 
temperatures  climbed  into  the  upper  60' s  and  70' s  and,  in 
a  few  places,  into  the  80' s .  These  periods  were  the  first 
few  days,  the  15th  to  18th,  and  the  26th  and  27th.  Most 
stations  over  the  State  registered  their  highest  tempera- 
tures for  the  month  on  the  1st  or  2d .  A  few  stations  in 
the  southwest  registered  their  highest  temperatures  on  the 
17th.  Monthly  maximum  temperatures  ranged,  in  general, 
from  the  lower  and  middle  70' s  over  the  northern  counties 
to  the  lower  80' s  at  many  central  and  southern  stations. 
The  highest  temperature  for  the  State,  85°,  occurred  at 
Perryville  on  the  2d.  The  especially  cool  periods  were 
the  8th  to  12th,  19th  to  24th,  and  the  last  two  days  of 
November.  All  stations  registered  their  lowest  tempera- 
tures for  the  month  during  those  periods.  Monthly  minimum 
temperatures  ranged  from  below  20°  over  the  northwestern 
counties  to  slightly  below  freezing  at  many  southern  and 
southeastern  stations.  The  lowest  temperature  for  the 
State,  13°,  occurred  at  Gravette  on  November  23.  Sub- 
freezing  temperatures  occurred  on  only  a  few  days  at  the 
southern  stations.  The  northern  stations  registered  sub- 
freezing  temperatures  on  from  10  to  14  days. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  44.3°  at  Mt.  Magazine 
to  54.9°  at  Crosset  7S .  Monthly  mean  temperatures  were 
near  the  long-term  means  at  most  stations.  Temperature 
departures  ranged  from  -3.8°  at  Fayetteville  Experiment 
Station  to  +2.0°  at  Searcy. 

Light  to  heavy  precipitation  fell  on  many  days  in  November. 
The  first  heavy  rains  of  the  month  came  on  November  7. 
Additional  heavy  rains  fell  on  November  12,  13,  17,  and  18. 
Numerous  stations  received  three-inch  totals  on  some  of 
those  dates.  Lighter  rains  fell  at  other  times  in  Nov- 
ember. Monthly  totals  ranged  from  3.48  inches  at  Gravette 
to  15.47  inches  at  Hamburg. 

The  rainfall  pattern  was  irregular  over  the  State.  In 
general,  the  most  upland  counties  received  from  four  to 
eight  inches  and  most  delta  counties  received  from  eight 
to  fifteen  inches.  Many  stations  received  more  than  four- 
teen inches  of  rain  in  November.  The  monthly  totals  ex- 
ceeded the  long-term  means  at  all  stations.  Most  delta 
stations  received  more  than  twice  their  long-term  means. 
Precipitation  over  several  northeastern  counties  and  at 
two  stations  in  the  southeast  exceeded  three  times  the 
average  amounts  for  November.  At  most  stations  it  was 
one  of  the  rainiest  Novembers  of  record.  Some  stations 
received  more  rain  in  November  1946  than  in  November  1957. 

Many  central  and  southern  stations  received  light  snow 
flurries  on  November  22.  Light  snow  occurred  at  some 
northern  stations  on  the  29th.  Monthly  snowfall  totals 
were  mostly  unimportant.  The  greatest  amount,  3.0  inches, 
fell  at  Alum  Fork  and  Jessieville. 

Most  days  during  the  first  three  and  one-half  weeks  of 
November  were  unfavorable  for  outdoor  activities.  Little 
harvesting  was  possible.  Cotton  picking  was  slowed.  Some 
bolls  rotted.  The  rains  halted  the  soybean  harvest.  The 
rice  harvest  was  delayed.     Considerable  corn  remained  in 


the  fields.  The  fall-sep^ied  oats  made  good  growth  but  t 
fields  were  too  wet  to  be  pastured.  Plowing  was  impo 
sible.  Most  fields  to  be  plowed  were  too  wet.  Some  co 
ton  fields  were  flooded.  The  cotton  lost  grade,  as  di 
the  sorghum  and  soybeans.  Much  of  the  alfalfa  was  lo 
due  to  the  continued  wet  weather.  i 

With  field  work  impossible,  frrmers  turned  to  sportsi 
duck  shooting  and  deer  hunting.  | 

The  farmers  took  advantage  of  the  few  rainless  days 
the  end  of  the  month  to  continue  the  harvest  of  cottli 
and  soybeans.  Many  fields  were  too  muddy  but  it  was  ne 
essary  to  complete  the  harvest  if  possible.  Some  co i 
and  rice  were  harvested.  The  livestock  were  in  fair  co 
dition  but  tramped  the  soft,  wet  pastures  badly. 


STORMS 


Heavy  rains  and  scattered  thunderstorms  occurred  ovi 
Arkansas  on  November  7.     Lightning  struck  a  beam  support ii 
the  roof  of  the  auditorium  of  the  high  school  building 
Sheridan.     The  roof  collapsed  causing  extensive  damage 
the  building  and  equipment. 

Numerous  thunderstorms  occurred  on  the  17th  and  18tl;| 
They  resulted  in  scattered  damage  from  hail  and  stro 
winds.  Some  of  the  hailstones  in  Sevier  County  were  Am 
large  as  tennis  balls  and  some  of  the  hailstones  in  Mon1  * 
gomery  County  were  from  nine  to  ten  inches  in  circumfei 
ence . 


FLOODS 

The  following  information  was  extracted  from  a  repoi 
furnished  by  Walter  C.  Hickmon ,  Meteorologist  in  Charge 
Weather  Bureau  Airport  Station,  Little  Rock: 


Iltl 


111 


A  series  of  severe  thunderstorms  on  November  12  and 
produced  storm  totals  of  from  four  to  six  inches  ove 
the  Ouachita,  Middle  and  Lower  Arkansas  River  watershed 
and  from  one  to  three  inches  over  the  Arkansas  and  Uppe 
White  River  watersheds.  The  rains  caused  rapid  rises  o 
the  streams.  Flooding  occurred  along  the  Lower  Black 
Little  Red,  Ouachita,  and  Saline  Rivers.  A  second  serie 
of  thunderstorms  on  the  17th  and  18th  produced  from  tw 
to  five  inches  of  rain  over  the  Lower  White,  Black,  an 
Little  Red  River  watersheds  and  from  one-half  to  one  an 
three-quarters  inches  over  the  Ouachita  River  watershed 
A  locally  heavy  thunderstorm  dumped  nearly  three  inche 
over  the  Petit  Jean  watershed.  These  rains,  with  thos 
of  the  12th  and  13th,  caused  flooding  on  the  Black  Rive 
at  Pocahontas  and  the  White  River  at  Augusta  and  below 
and  a  second  rise  to  above  flood  stage  on  the  little  Re 
River.  The  locally  heavy  rains  caused  a  brief  rise  t 
above  flood  stage  on  the  Petit  Jean  at  Danville. 


Lucius  W.  Dye 
CI imatologist 
Weather  Records  Processing  Centei 
Kansas  City,  Missouri 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Climatological  Data  is  of  value  to  only  a  small 
number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with 
the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month 
and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather 
events  have  occurred.  General  weather  conditions  in  the  United  States 
for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C. 
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43.8 

53. 

2 

80 

1  7 

29 

30 

360 

0 

0 

2 

0 

10.28 

2.29 

13 

0 

14 

6 

4 

DUMAS  1 

63 

.9 

42. 5M 

53. 

2M 

0.2 

80 

1  + 

29 

30 

361 

0 

0 

3 

0 

9.53 

5.10 

2.40 

8 

0 

14 

6 

3 

MONTICELLO  3  S 

63 

•  OM 

42. 3M 

52. 

7M 

81 

29 

9+ 

382 

0 

0 

3 

0 

9.  89 

3.60 

8 

.0 

0 

12 

8 

2 

PINE  BLUFF 

62 

.2 

44.2 

53.2 

0.5 

77 

29 

30 

351 

0 

0 

2 

0 

10.73 

6.23 

3.65 

14 

0 

11 

4 

3 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

61 

.6 

43.2 

52  . 

4 

79 

1  + 

28 

30 

373 

0 

0 

3 

0 

10.16 

3.53 

13 

0 

10 

6 

4 

PORTLAND 

AM 

64 

.5M 

43.9 

54. 

2M 

0.5 

81 

2 

31 

10 

322 

0 

0 

2 

0 

13.98 

9.82 

3.30 

16 

0 

15 

10 

5 

DIVISION 

53. 

4 

0.2 

11.00 

5.77 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Toble  3 


ABBOTT 
ALICIA 

ALW  Fomt 

ALY 

AXITT  3  NE 

ANTOtNE 
APLIM  1  ■ 
ARKAOCLPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASWOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  HO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
6EEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  *  NW 
BIG  FOfW, 
016  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

eLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SH 
BLY7HEVILLE 
BOONEVILLE 
B0U6HT0N 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  A  SH 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE   1  SH 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONHAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOe 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

FORDYCE  6  H 

FORT  SMITH  H6  AP  R 
FT  SMITH  HATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 
FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENHOOD 
GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS   3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

HUTT IG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP  F 
LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARlANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 


9.89 
12.66 
6.3A 


6.93 
7,26 
11.60 


1».  18 
13.39 
9.90 
11.32 

10.73 
5.87 
12.5* 
14.60 
10.18 

A. 61 


5.78 
7.13 

11.43 
6.01 

12.28 

15.03 


7.01 
D9,76 
a. 42 


4.74 
12.42 
10.57 
10.28 

8.45 

7.99 
6.87 
7.92 
8.49 
11.66 

11.57 
6.16 
9,53 

11.03 


9.64 
7.03 
6.59 


13.81 
4.81 
10.71 

5.78 

3.48 


15,47 
10.14 
D5.12 
11,31 


8.B6 
8.93 
7.77 


7.0* 

14.91 
9.19 

12.60 
7,74 
B.39 

4.97 


4.71 
10.98 
S.47 


,08  T 
.02  T 
,U7  ,u 


1.01  1.47 


.98  1.15 
1.75 
.03  1.61 

1.68  .05 
.33  1.56 
.40  1,20 
2.05  .22 
3.32 

.61 


.22  2.00 
,05  ,79 
.05  1,01 
1.22 
,70  1.34 


T 


1.96 
,54  1,70 
.60  2. 4*0 
2.57 

1.30  1,38 

2.26 
T 

3.78  .22 
.15 
2.61  T 


l.U 
.09 
.04 

1,83  .63 


.  34 
2.12 


,65 


3.07 
.7B  1.48 
.49  1.89 


,05  .17 
.06  .02 


1.16  .62 


.08 

1.52 
.06  ,81 

,01   2.02  .90 

.07     .16  .05 

.15  .93 

.10  2.10  .50 

T  .13 

,10      .24  ,09 


.09     .03  .19 


.10  .70 
1.00  1.41 
1.59 


.84  1.31 
1.45 

1.81 
1.24 


Day  of  month 
13  I  14  I  Ts" 

1.06  .16 
1.30  3.48  T 
2.50     .15  T 
2.00     .06  T 
3.30  .42 


4.11  .54 

2.55 
.60  1.00 
.60  2.13 

1.39  ,37 


3.06  .13 
.57  .62 
.72  2.02 

2,55  2.49 
1.63  .05 
1.71  .73 


3.10  3.50 
1.15  .02 
2.58  1.78 


2.22  1.25 


1.51    3.73  T 
3.65     .30  .0 
2.57  2.48 
1.98  2*04 
3.35  .15 


2.95  3.19 


17  I  18 

2.60 
.45  3.61 
•60  1.05 
T  2.74 
.56 


19     20  21 


.05 


.60 


3.10  3.60 


1,66   1.30  .02 


1.28  4.35 


1.66  3.25 

0  .35 

1.37  .71 

.26  1,63 

1.15  ,05 

7.12  .45 

2.25  3.72 

.98  .03 

2.13  1.64 
3.90  ,38 


2.16  3.30 


3.22  .37 


2.36  .11 
2.07  2.64 


.43 
•04  1.58 
1.72 

T  .96  2.35 

T  .12  1.98 

.02     .02  1.03 


1.60  2.19 


.08     .04  2.51 


1.05    1.42  1.20 


.41  2,47 
.28  1.31 
.30  I. 00 
.28  .85 
.59  1,77 

2.06 
1.08  .91 
1.53 
1.04  1.02 
1.12  .20 

.12  1,76 
3.50  .60 
1.36  1.75 


T  2.96 
.20  .77 
1.45 


.19 
.50 


1.12      .81  1.10 
-50 

.62  1.22 
.05  T 

T        1.14  4,29 
1.10 

.09  3.77 


1.05  1,57 
1.95  1.51 
1.29  .17 


.14  1.49 
1,30  3,90 
2.44 

1-  23  1. 
.12  1-20 
.91  1.52 

2-  05  2-65 


22     23  24 


25     26  27 


.16     .30  -10 


.10     .15  .05 


T  .42  ,26 

.36  .05 


,02  ,63  ,0*t 
1.60  2.02 


.05  .28 
-12  .09 
-10     .09  .07 


28     29  30 


.19     T  ,17 


.02      T  .06 


.05  .03 
,66  .06 


.65      .02  .05 


.53  .04 


.01  .02 

.01  .01 
.01  .01 


.a^     .05  .16 
.42  .02 
.40     .07  .20 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ARKANSAS 
NOVEHSEII  lf57 


Station 

•g 

6 

8 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

7 

MARVELL 

6.98 

2.28 

MELBOURNE 

7.59 

.21 

2.04 

MENA 

.02 

.04 

.57 

,27 

,05 

.49 

MONT ICELLO  3  S 

9.  8S 

T 

.66 

.17 

.29 

3.60 

MOROSAY  L  AND  0  NO  8 

15 

.61 

.90 

4,06 

MORRILTON 

6.63 

.  12 

T 

.03 

T 

.04 

2.08 

MOUNT  lOA 

7.75 

.  14 

.02 

,33 

.07 

.05 

1.74 

MOUNT   MAGAZ I NE 

.09 

.12 

.10 

1  .32 

MOUNT  A  I N  HOME 

«*  a  1 

.03 

.25 

2.58 

.03 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  6NG 

02 

2  ,09 

MOUNTAIN  VIEW  I  E 

e.17 

2.  10 

MULBERRY  6  NNE 

7,22 

.10 

.10 

.72 

1.67 

NARROWS  DAM 

.09 

T 

.09 

1.15 

.25 

.09 

2.00 

b' 71 

.12 

1.73 

.68 

.07 

1.42 

.06 

1.10 

1  .00 

.20 

1.20 

NEWHOPE   3  E 

13.06 

.50 

1.23 

1  .63 

1.  10 

NEWPORT 

13. »4 

.15 

.17 

T 

T 

2.24 

NIHROD  DAM 

T 

.07 

.05 

.01 

1.55 

.05 

.20 

.27 

1.40 

2.40 

ODEN  2  " 

B  if 

.02 

I  •  30 

.10 

.05 

.55 

OKAY 

9.74 

.11 

.53 

2.58 

.10 

.93 

OSCEOLA 

12.53 

.12 

.88 

.02 

3.37 

OWENSV I LLE 

.  12 

.35 

T 

.10 

T 

.02 

1.57 

OtARK 

.08 

.02 

.20 

.07 

.63 

1.52 

OZONE 

t  70 

,13 

*  14 

.08 

.  74 

1.65 

PARAGOULO 

14. 8S 

.60 

f 

I  .  32 

1  .  36 

PARIS 

5.48 

.03 

.  11 

.12 

.07 

.07 

1,45 

PARK I N  2  W 

,07 

.47 

T 

.02 

2.84 

,  15 

.22 

.  30 

.31 

PE  RRY V 1 L  LE 

T 

1  .93 

.07 

PINE  BLUFF 

10.73 

.23 

.23 

.01 

.01 

1  .  36 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

10.16 

.20 

.04 

,21 

,01 

1.63 

,05 

.06 

.39 

.12 

.09 

,  39 

r,  I* 

.45 

.14 

3.04 

PORT  LAND 

.10 

.65 

.07 

PRESCOTT 

10.76 

.06 

.01 

1  .65 

.88 

.04 

.  72 

RATCL IFF 

3.69 

.04 

.08 

T 

.48 

,22 

" 

.62 

1.90 

ROGERS 

.17 

.02 

.06 

2.75 

.18 

RUSSELLV  ILLE 

.06 

.02 

.02 

.86 

SAINT  CHARLES 

9.04 

.  1  7 

T 

2.62 

SAINT  FRANCIS 

13.95 

.36 

.41 

3.05 

.34 

.09 

T 

3.02 

.21 

T 

.03 

T 

1  .69 

SHERIDAN  TOWER 

.11 

1.45 

SHIRLEY  3  SE 

10.04 

,15 

T 

.10 

.  15 

2.29 

51L0AM  SPRINGS 

4.06 

■  IS 

,04 

T 

.  10 

1.16 

1  .43 

SPARKMAN  4  E 

1,01 

.49 

1.80 

7*67 

,23 

.11 

1  .40 

.60 

1.25 

STAR  CITY  2  S 

9*45 
* 

.48 

T 

2.  72 

STEVE 

6.66 

.52 

.  96 

STUTTGART 

6.63 

.12 

1.66 

.20 

T 

.17 

1.70 

SUB  1 ACO 

4*  78 

.17 

.08 

.06 

1.42 

.02 

TAYLOR 

• 

04 

1  n 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

9.65 

T 

.08 

1.17 

1.26 

.06 

,92 

.08 

TURNPIKE 

3.67 

.20 

WALORON 

T 

T 

.15 

.0  3 

.01 

1.04 

WALNUT  GROVE 

11.67 

.52 

.02 

2.35 

.25 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

.36 

.03 

3.20 

T 

WARREN 

12.94 

,11 

.16 

1.06 

.10 

2.02 

1.05 

WASHITA 

7.60 

T 

.10 

.20 

.40 

1.80 

WHITE  ROCK 

8.13 

.29 

.10 

.65 

1.86 

WHITECLIFFS 

8.36 

2.10 

.92 

.10 

1.00 

WILSON 

12.55 

.50 

3.  37 

WYNNE 

12.39 

.03 

2.00 

1.12 

YELLVILLE 

5.40 

.05 

T 

,11 

.53 

2.  10 

Day  of  month 


10     11  12 


13  14 


15 


19     20  21 


.50  1.47 
2.62 

1,93  .08 
.55 
.62  3.02 


.82 


.11 


1.79 


2.31 
.70 
2.63 
3.15 
2.56 


2.65 

2,24  .03 
1,40  1.80 
3,04 
1,17  .02 
1.72  .10 

3.64  .93 

.95 
1,60  1.57 
2.20 
1.76 

.69  3.65 
3.53  .07 
2.62  .12 
2,00  3.81 

.85  2.10 

5.23  .49 
1.31 
.63  3.66 


2.46 

.42  .02 
1.15  .90 
1.26  .59 

.68  2.42 

2,32 


1.71 
.61 
3.05 
3.73 

2.75 
2.90 


.04 
.02 


1,26  2.31 
.10  1.40 
.55  U19 
•14  1.66 


,01      .36  3.14 
.06   1*43  1.42 
1,03 

2«ie 

3.30    1.35  ,65 


1.76 
1.53 
•  64 


1.06 
.04 


.79 

.25 
.40 


1.03 
2.30  .30 
1.61  1.63 

2.00  1.43 
.91  T 


1  .66 

2.66 
2*98 
2.33 
1.62 
3.46 


•57  2,13 
U40 
2.25  1.83 


.18     .25  .11 


•12     .21  .09 


Bm  nr*ranc«  ootas  followlnc  Station  todai. 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 

NOVEMBER   193  7 


Day 

Of  Month 

a; 

Station 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ALUM  FORK 

MAX 

77 

81 

79 

64 

56 

58 

63 

60 

56 

54 

55 

65 

61 

62 

62 

67 

67 

70 

53 

64 

56 

51 

49 

50 

61 

71 

62 

62 

60 

54 

61.3 

MIN 

47 

63 

47 

48 

50 

47 

52 

45 

30 

29 

35 

33 

45 

50 

45 

44 

56 

41 

2-9 

33 

34 

31 

33 

36 

34 

36 

45 

47 

29 

26 

40*  8 

ARKADELPHIA 

MAX 

79 

75 

72 

61 

55 

59 

63 

63 

59 

55 

60 

51 

63 

63 

67 

70 

79 

75 

53 

62 

56 

49 

49 

47 

59 

70 

67 

67 

62 

58 

62.  3 

MIN 

53 

62 

48 

50 

50 

46 

50 

48 

31 

30 

40 

37 

50 

51 

46 

5  3 

58 

49 

32 

32 

35 

34 

34 

41 

33 

35 

47 

51 

32 

27 

42.8 

ASHOOWN 

MAX 

80 

77 

71 

62 

55 

66 

61 

58 

56 

59 

54 

54 

63 

73 

73 

75 

74 

54 

61 

56 

54 

47 

46 

60 

71 

70 

67 

60 

51 

62.4 

MIN 

53 

65 

48 

51 

50 

51 

47 

30 

29 

39 

45 

50 

42 

52 

44 

33 

30 

31 

33 

34 

40 

31 

33 

48 

44 

28 

31 

42.2 

BALD  KNOB 

MAX 

76 

79 

75 

62 

59 

61 

59 

59 

54 

52 

55 

49 

61 

64 

68 

69 

61 

54 

49 

62 

55 

46 

44 

53 

58 

70 

66 

60 

56 

52 

59.6 

MIN 

".2 

55 

44 

45 

49 

45 

50 

46 

27 

25 

33 

28 

44 

49 

41 

45 

5  1 

45 

31 

29 

34 

33 

32 

33 

33 

32 

47 

48 

28 

27 

39.  0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

75 

75 

77 

66 

62 

59 

55 

53 

56 

53 

50 

55 

55 

60 

61 

71 

72 

58 

58 

52 

62 

52 

36 

45 

59 

60 

72 

65 

50 

55 

59.4 

MIN 

"il 

43 

45 

39 

45 

40 

41 

42 

28 

23 

26 

29 

35 

44 

43 

47 

28 

35 

29 

33 

25 

25 

29 

32 

46 

46 

23 

^' 

35. S 

3ATESVILLE  L  AND  0  NO  I 

MAX 

76 

80 

68 

61 

60 

60 

54 

56 

54 

5  1 

54 

5  1 

62 

63 

71 

72 

59 

63 

51 

62 

57 

47 

50 

5  7 

60 

71 

66 

60 

54 

50 

60.0 

MIN 

37 

55 

49 

39 

52 

42 

45 

46 

24 

22 

25 

28 

43 

53 

42 

4  1 

50 

45 

34 

31 

29 

34 

30 

28 

26 

30 

50 

47 

25 

26 

37.6 

BENTON 

MAX 

81 

78 

71 

66 

67 

63 

67 

65 

57 

55 

59 

50 

63 

64 

67 

71 

66 

71 

55 

64 

58 

53 

51 

47 

58 

71 

67 

61 

62 

63.0 

MIN 

lib 

58 

43 

47 

48 

45 

52 

46 

26 

25 

32 

30 

45 

45 

40 

48 

54 

43 

28 

27 

28 

26 

35 

34 

29 

45 

50 

26 

26 

36.9 

BENTONVILLE 

MAX 

73 

67 

56 

53 

54 

55 

56 

54 

52 

58 

54 

54 

53 

56 

70 

63 

57 

55 

49 

55 

48 

37 

48 

5  1 

61 

70 

6  1 

53 

40 

42 

55.2 

M  IN 

*t9 

49 

44 

42 

45 

44 

49 

35 

24 

29 

30 

45 

48 

46 

46 

39 

49 

33 

26 

31 

24 

29 

18 

24 

24 

35 

49 

30 

22 

19 

3S.9 

BIAKELT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

78 

79 

80 

68 

56 

56 

59 

64 

59 

59 

55 

59 

62 

61 

64 

65 

71 

73 

53 

56 

62 

56 

49 

49 

49 

62 

72 

66 

59 

62 

62.1 

MIN 

".1 

50 

50 

48 

50 

48 

49 

48 

29 

28 

34 

38 

42 

48 

44 

46 

46 

52 

33 

30 

32 

33 

33 

36 

33 

33 

35 

45 

29 

30 

39.8 

3LYTHEV1LLE 

MAX 

T, 

70 

64 

59 

57 

60 

60 

61 

51 

49 

52 

54 

59 

61 

71 

68 

60 

68 

48 

60 

53 

44 

44 

49 

54 

68 

64 

60 

51 

48 

58.0 

MIN 

42 

54 

49 

45 

48 

40 

52 

48 

33 

26 

29 

35 

48 

53 

45 

50 

50 

47 

36 

36 

34 

35 

33 

33 

31 

39 

46 

46 

33 

25 

40.  7 

300NEVILLE 

MAX 

82 

80 

68 

58 

57 

55 

57 

57 

59 

59 

58 

49 

59 

65 

75 

70 

64 

64 

54 

63 

54 

46 

54 

49 

66 

76 

68 

62 

50 

46 

61.1 

MIN 

55 

60 

48 

48 

50 

48 

52 

43 

25 

28 

37 

43 

45 

45 

39 

28 

29 

34 

34 

27 

30 

27 

30 

52 

45 

25 

29 

39.1 

3RINKLEY 

MAX 

MIN 

CAHDEN  1 

MAX 

80 

82 

78 

68 

61 

55 

60 

71 

62 

59 

56 

60 

67 

66 

66 

71 

76 

83 

64 

56 

61 

60 

50 

47 

45 

62 

73 

67 

63 

66 

64.6 

MIN 

45 

5* 

50 

49 

51 

50 

52 

51 

31 

29 

29 

34 

42 

53 

46 

50 

62 

37 

37 

40 

37 

33 

37 

36 

35 

35 

45 

35 

30 

42.4 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

78 

78 

73 

66 

54 

56 

53 

57 

55 

59 

57 

58 

55 

55 

61 

75 

73 

65 

54 

56 

53 

51 

52 

50 

63 

75 

69 

52 

54 

60.  7 

MIN 

44 

49 

50 

49 

50 

49 

47 

42 

26 

36 

40 

43 

47 

45 

42 

30 

30 

35 

37 

24 

26 

27 

28 

30 

45 

24 

28 

38.1 

:larksv I LLE 

MAX 

76 

81 

69 

61 

59 

57 

56 

57 

59 

55 

55 

49 

58 

60 

73 

72 

65 

61 

51 

59 

54 

47 

52 

52 

60 

71 

67 

60 

56 

48 

60.0 

MIN 

56 

61 

44 

46 

50 

46 

50 

44 

25 

28 

34 

40 

46 

48 

48 

39 

34 

30 

33 

36 

25 

29 

27 

32 

41 

46 

26 

26 

39.7 

:ONWAY 

MAX 

76 

82 

75 

64 

61 

58 

60 

58 

58 

54 

56 

50 

61 

62 

67 

72 

66 

60 

52 

61 

57 

49 

49 

54 

61 

73 

67 

62 

56 

54 

61.4 

MIN 

50 

61 

43 

46 

51 

47 

54 

47 

28 

27 

35 

34 

46 

50 

48 

45 

5  3 

42 

32 

30 

32 

34 

36 

35 

32 

32 

46 

49 

27 

29 

40.8 

CORNING 

MAX 

73 

70 

68 

60 

60 

62 

54 

58 

54 

49 

52 

55 

56 

64 

67 

68 

64 

63 

49 

59 

53 

47 

47 

56 

54 

70 

68 

59 

54 

50 

58.8 

MIN 

38 

54 

44 

47 

48 

38 

44 

44 

32 

24 

25 

35 

44 

49 

45 

43 

33 

36 

32 

33 

26 

35 

27 

35 

45 

44 

28 

38.3 

IROSSETT  7  S 

MAX 

84 

80 

76 

66 

59 

57 

69 

68 

58 

56 

58 

54 

66 

67 

70 

71 

61 

78 

52 

63 

60 

54 

46 

47 

57 

72 

65 

65 

67 

63 

64.4 

MIN 

51 

63 

55 

50 

52 

53 

55 

52 

30 

29 

36 

38 

52 

53 

48 

65 

63 

51 

35 

35 

42 

36 

35 

41 

40 

35 

42 

58 

33 

45.3 

CUMMINS  FARM 

MAX 

78 

78 

74 

62 

59 

68 

68 

66 

57 

56 

49 

50 

64 

64 

70 

73 

80 

75 

52 

60 

55 

49 

45 

45 

59 

70 

62 

63 

65 

58 

62.5 

MIN 

49 

62 

50 

49 

50 

50 

50 

52 

36 

32 

34 

35 

44 

51 

47 

60 

58 

49 

38 

36 

41 

34 

34 

41 

35 

38 

39 

53 

36 

29 

43.8 

)ARDANELLE 

MAX 

79 

80 

68 

62 

60 

57 

58 

58 

58 

55 

55 

54 

60 

61 

69 

72 

69 

57 

54 

61 

55 

49 

52 

52 

63 

73 

68 

61 

56 

48 

60.6 

MIN 

51 

60 

46 

49 

42 

46 

52 

45 

28 

28 

38 

40 

45 

50 

46 

5  7 

40 

31 

33 

36 

37 

30 

23 

31 

33 

50 

49 

26 

>E  QUEEN 

MAX 

81 

78 

68 

60 

53 

55 

63 

61 

61 

54 

60 

55 

61 

66 

72 

73 

74 

72 

56 

64 

59 

47 

50 

45 

63 

73 

70 

61 

61 

55 

62.4 

MIN 

55 

63 

45 

48 

47 

48 

50 

41 

26 

25 

39 

39 

46 

45 

45 

4  1 

59 

39 

26 

26 

30 

30 

29 

37 

26 

39 

37 

39 

25 

>ES  ARC 

MAX 

75 

77 

79 

67 

59 

60 

63 

66 

61 

56 

54 

58 

59 

62 

63 

69 

71 

72 

63 

56 

63 

54 

40 

50 

59 

69 

63 

59 

60 

62.3 

MIN 

45 

51 

44 

44 

48 

46 

46 

50 

31 

30 

34 

34 

38 

49 

47 

5  3 

54 

34 

35 

39 

33 

32 

37 

35 

37 

41 

49 

36 

>EVILS  KNOB 

MAX 

69 

72 

57 

49 

50 

48 

51 

50 

49 

48 

46 

44 

59 

55 

64 

65 

58 

5  7 

43 

55 

47 

39 

50 

48 

54 

66 

59 

52 

48 

40 

53.1 

MIN 

51 

51 

41 

40 

43 

39 

42 

34 

29 

35 

32 

35 

41 

43 

44 

46 

47 

31 

25 

35 

31 

26 

24 

34 

i2 

44 

42 

35 

31 

}UHAS  1 

MAX 

80 

79 

71 

69 

58 

68 

68 

67 

57 

53 

58 

51 

63 

66 

68 

74 

80 

75 

55 

60 

57 

50 

50 

50 

61 

73 

62 

68 

67 

58 

63.9 

MIN 

47 

61 

49 

49 

51 

40 

47 

50 

32 

30 

36 

33 

51 

49 

49 

40 

34 

39 

34 

34 

42 

35 

39 

43 

53 

38 

[IL  DORADO  CAA  AP 

MAX 

79 

79 

67 

63 

55 

57 

70 

61 

57 

57 

61 

62 

66 

67 

72 

74 

61 

75 

55 

61 

59 

44 

45 

45 

59 

72 

67 

61 

65 

50 

62.9 

MIN 

56 

64 

54 

52 

51 

52 

56 

42 

32 

28 

40 

40 

58 

51 

49 

63 

65 

42 

32 

35 

42 

35 

33 

41 

36 

35 

45 

40 

31 

iUREKA  SPRINGS 

MAX 

71 

68 

54 

52 

52 

54 

52 

52 

53 

58 

51 

55 

54 

57 

70 

66 

57 

54 

49 

57 

49 

41 

51 

50 

63 

73 

65 

58 

41 

41 

55.6 

MIN 

55 

50 

45 

40 

44 

42 

47 

35 

28 

31 

29 

42 

41 

45 

47 

32 

27 

35 

27 

29 

20 

31 

27 

47 

50 

36 

25 

" 

37.1 

■AYETTEVILLE 

MAX 

72 

67 

57 

53 

54 

54 

56 

54 

53 

57 

54 

54 

52 

57 

70 

67 

59 

59 

49 

56 

47 

39 

49 

51 

61 

71 

61 

56 

50 

44 

56.  1 

MIN 

55 

48 

44 

42 

45 

42 

48 

35 

26 

28 

34 

44 

46 

45 

48 

32 

28 

34 

29 

29 

21 

26 

26 

44 

49 

36 

23 

i'AYETTEVI  LLE   CAA  AP 

MAX 

74 

68 

5  7 

53 

55 

54 

57 

52 

53 

5  7 

54 

55 

54 

57 

70 

68 

60 

59 

49 

56 

47 

37 

49 

51 

60 

70 

64 

48 

49 

45 

56.  1 

MIN 

44 

47 

44 

44 

47 

47 

52 

33 

23 

23 

30 

45 

48 

46 

52 

38 

52 

31 

29 

32 

26 

26 

18 

23 

24 

40 

45 

25 

20 

I'AYETTEV  1  LLE   EXP  STA 

MAX 

70 

66 

55 

53 

53 

53 

56 

55 

51 

50 

53 

54 

52 

57 

69 

66 

60 

59 

46 

54 

48 

47 

47 

50 

59 

70 

63 

57 

50 

42 

55.6 

MIN 

39 

48 

40 

38 

42 

41 

45 

32 

22 

24 

30 

40 

44 

41 

44 

29 

24 

28 

23 

25 

17 

22 

21 

39 

45 

34 

20 

TLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

76 

7  3 

5  7 

56 

59 

54 

54 

54 

52 

54 

56 

53 

56 

60 

70 

68 

56 

55 

50 

59 

50 

38 

50 

51 

66 

76 

65 

55 

49 

42 

57.1 

MIN 

40 

50 

45 

44 

47 

39 

46 

36 

26 

22 

25 

40 

44 

46 

48 

35 

29 

35 

30 

29 

21 

25 

25 

29 

49 

27 

21 

22 

35.6 

"ORDYCE  6  W 

MAX 

8C 

68 

6 1 

55 

60 

68 

67 

58 

55 

58 

55 

65 

64 

67 

74 

79 

75 

52 

60 

58 

50 

46 

46 

59 

70 

65 

61 

64 

57 

62.0 

MIN 

52 

48 

50 

49 

49 

55 

49 

31 

31 

39 

36 

49 

52 

51 

50 

48 

34 

37 

37 

33 

33 

40 

35 

4  1 

45 

52 

36 

'ORT  SMITH  WB  AP 

MAX 

78 

75 

65 

54 

56 

5  3 

56 

55 

59 

58 

56 

48 

55 

60 

74 

71 

65 

60 

54 

56 

53 

43 

51 

50 

63 

73 

66 

53 

52 

48 

58.7 

MIN 

53 

51 

51 

49 

50 

48 

50 

39 

29 

33 

38 

43 

47 

47 

48 

38 

30 

33 

38 

35 

26 

29 

30 

34 

49 

30 

28 

40.0 

T  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

73 

74 

63 

60 

58 

56 

56 

56 

57 

56 

54 

51 

59 

60 

72 

72 

69 

63 

53 

60 

56 

48 

55 

52 

60 

71 

70 

62 

51 

47 

59.9 

MIN 

53 

58 

48 

45 

48 

47 

48 

43 

24 

26 

35 

43 

44 

46 

46 

36 

25 

29 

31 

34 

21 

25 

27 

30 

42 

40 

22 

■ILBERT 

MAX 

76 

77 

62 

60 

59 

56 

53 

56 

56 

57 

57 

55 

59 

62 

71 

71 

62 

54 

54 

64 

56 

45 

53 

52 

67 

77 

66 

61 

54 

47 

60.0 

MIN 

37 

52 

46 

36 

48 

42 

45 

40 

21 

20 

25 

37 

45 

50 

39 

39 

26 

30 

27 

33 

19 

21 

21 

26 

53 

43 

22 

iRANN  1 S 

MIN 

■RAVETTE 

67 

55 

54 

59 

56 

52 

52 

56 

73 

62 

57 

56 

50 

56 

46 

36 

51 

50 

63 

72 

62 

52 

41 

44 

55.6 

MIN 

50 

47 

43 

40 

43 

43 

47 

34 

19 

30 

30 

43 

46 

44 

45 

34 

47 

31 

25 

26 

24 

27 

13 

23 

2  1 

38 

48 

33 

23 

1  7 

34.5 

lARRISON 

MAX 

75 

69 

56 

51 

il 

53 

52 

5! 

52 

5! 

5« 

56 

56 

5e 

71 

69 

58 

53 

50 

59 

50 

42 

53 

49 

68 

75 

65 

59 

46 

43 

57.2 

MIN 

43 

52 

46 

45 

47 

3 1 

24 

35 

50 

40 

20 

22 

36.5 

lELENA 

MAX 

74 

77 

74 

62 

62 

64 

66 

66 

56 

53 

53 

50 

62 

62 

68 

71 

75 

73 

50 

56 

56 

47 

46 

47 

55 

68 

63 

63 

63 

60 

61.5 

MIN 

46 

57 

49 

48 

52 

49 

53 

52 

33 

31 

34 

33 

48 

53 

45 

45 

39 

35 

41 

35 

40 

35 

45 

50 

38 

30 

42.9 

OPE  3  NE 

MAX 

79 

81 

76 

65 

54 

54 

58 

68 

60 

58 

55 

60 

65 

61 

65 

72 

72 

82 

54 

56 

60 

52 

40 

47 

44 

62 

72 

70 

62 

62.2 

MIN 

53 

58 

49 

51 

50 

50 

51 

48 

32 

29 

36 

39 

41 

52 

51 

52 

54 

53 

32 

33 

36 

32 

32 

38 

33 

35 

38 

47 

29 

30 

42.  1 

Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARICANSA; 
NOVEMBER  195 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOT    ^PRINGe;    1  NNE 

MAX 

77 

78 

73 

62 

55 

57 

65 

62 

60 

55 

60 

53 

62 

63 

64 

71 

63 

62 

55 

62 

57 

50 

48 

32 

47 

62 

70 

64 

60 

60 

50 

60 

9 

MIN 

55 

64 

48 

48 

50 

47 

54 

45 

34 

32 

40 

39 

47 

49 

50 

50 

56 

40 

32 

38 

37 

32 

39 

34 

48 

46 

33 

31 

43 

2 

J0NE580R0 

MAX 

75 

71 

65 

59 

58 

58 

60 

60 

53 

50 

51 

51 

58 

62 

70 

72 

60 

61 

50 

61 

61 

46 

49 

53 

57 

70 

63 

60 

55 

54 

59 

1 

MIN 

44 

55 

47 

47 

50 

41 

47 

49 

33 

29 

32 

34 

46 

51 

45 

51 

5 1 

46 

34 

36 

37 

34 

33 

37 

34 

42 

50 

49 

33 

25 

41 

KEO 

MAX 

79 

76 

70 

63 

60 

63 

67 

66 

56 

58 

57 

49 

63 

64 

67 

71 

63 

71 

53 

62 

55 

46 

47 

48 

61 

72 

65 

60 

61 

55 

61 

6 

MIN 

46 

61 

43 

46 

50 

46 

55 

49 

30 

28 

32 

31 

46 

49 

47 

54 

55 

43 

33 

32 

32 

32 

34 

38 

32 

39 

44 

47 

31 

28 

4 1 

LEAD  HILL 

MAX 

75 

69 

55 

55 

58 

55 

52 

52 

52 

55 

55 

56 

55 

58 

72 

66 

56 

52 

50 

60 

50 

40 

52 

46 

68 

75 

63 

62 

49 

42 

57 

0 

41 

50 

48 

43 

48 

42 

46 

33 

23 

25 

26 

41 

45 

49 

46 

36 

46 

34 

30 

29 

25 

29 

17 

23 

20 

38 

50 

32 

20 

2  1 

LITTLE  ROCK  WB 

AP 

MAX 

76 

78 

69 

58 

60 

60 

68 

59 

56 

52 

55 

53 

64 

64 

68 

69 

64 

73 

53 

61 

54 

45 

46 

46 

62 

72 

65 

61 

58 

46 

60 

6 

50 

57 

49 

50 

52 

49 

55 

42 

33 

35 

39 

38 

53 

49 

49 

55 

57 

41 

37 

36 

39 

33 

37 

41 

39 

40 

49 

40 

35 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

eo 

76 

75 

64 

53 

56 

66 

65 

55 

55 

56 

56 

67 

60 

70 

73 

81 

76 

56 

57 

57 

53 

46 

45 

52 

70 

67 

63 

63 

54 

62 

2 

56 

64 

51 

51 

50 

51 

54 

49 

30 

29 

41 

41 

51 

50 

50 

58 

65 

45 

31 

37 

38 

34 

33 

35 

36 

37 

44 

51 

31 

29 

44 

MALVERN 

MAX 

82 

75 

71 

65 

58 

61 

68 

65 

61 

55 

60 

52 

63 

65 

66 

72 

65 

63 

55 

65 

59 

52 

46 

47 

62 

72 

68 

62 

64 

56 

62 

6 

46 

61 

45 

47 

50 

49 

54 

51 

26 

26 

35 

30 

48 

49 

41 

50 

57 

42 

32 

29 

30 

31 

34 

41 

31 

33 

40 

55 

29 

27 

40 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

76 

76 

62 

58 

56 

53 

54 

53 

53 

54 

55 

58 

60 

66 

59 

51 

61 

57 

43 

54 

61 

72 

67 

59 

55 

46 

58 

5 

36 

48 

47 

43 

43 

36 

44 

41 

26 

19 

22 

33 

44 

49 

42 

46 

28 

27 

27 

31 

20 

24 

23 

27 

46 

42 

20 

20 

34 

2 

MARIANNA   2  S 

MAX 

77 

76 

74 

62 

61 

65 

65 

66 

54 

52 

57 

51 

62 

63 

71 

70 

69 

72 

50 

68 

56 

49 

48 

45 

57 

69 

62 

62 

62 

57 

61 

7 

46 

57 

46 

45 

50 

46 

50 

51 

29 

29 

32 

34 

47 

51 

47 

55 

54 

47 

35 

33 

38 

32 

33 

35 

33 

37 

44 

51 

37 

29 

41 

8 

MARKED  TREE 

MAX 

73 

73 

68 

60 

56 

59 

61 

63 

53 

53 

54 

53 

61 

63 

70 

68 

66 

69 

51 

60 

52 

45 

47 

50 

54 

68 

63 

60 

56 

56 

59 

6; 

42 

55 

45 

46 

49 

44 

46 

47 

32 

28 

32 

33 

47 

52 

44 

50 

^' 

45 

35 

35 

32 

32 

35 

34 

34 

36 

45 

47 

36 

28 

40 

MARSHALL 

MAX 

75 

80 

60 

58 

57 

53 

51 

53 

52 

55 

53 

51 

64 

61 

70 

69 

65 

57 

51 

59 

51 

41 

52 

50 

63 

74 

65 

56 

52 

43 

58 

0:1 

41 

56 

44 

38 

40 

39 

42 

37 

25 

22 

31 

40 

42 

48 

48 

40 

49 

35 

28 

36 

27 

30 

19 

24 

23 

29 

45 

39 

23 

2 1 

35 

MENA 

MAX 

74 

81 

67 

58 

51 

52 

62 

56 

58 

57 

62 

51 

64 

67 

69 

75 

65 

70 

55 

65 

54 

44 

50 

45 

62 

72 

64 

62 

59 

48 

60 

6 

53 

58 

45 

46 

46 

48 

51 

41 

29 

29 

39 

40 

47 

46 

49 

44 

56 

37 

28 

32 

35 

30 

27 

34 

31 

32 

49 

41 

27 

30 

40 

^ 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

81 

79 

74 

65 

55 

64 

69 

67 

56 

55 

57 

51 

65 

66 

72 

80 

76 

53 

61 

58 

52 

46 

46 

59 

70 

63 

63 

65 

59 

63 

0 

M  I N 

52 

63 

51 

42 

42 

46 

55 

42 

29 

30 

37 

39 

43 

46 

63 

62 

46 

34 

34 

37 

34 

34 

42 

39 

38 

40 

41 

34 

29 

42 

3 

MORRILTON 

MAX 

78 

82 

72 

63 

60 

67 

59 

58 

56 

55 

58 

46 

56 

62 

67 

71 

65 

59 

53 

61 

56 

48 

52 

50 

62 

73 

65 

62 

59 

52 

61 

1 

M  IN 

47 

58 

44 

47 

51 

45 

52 

47 

32 

27 

35 

34 

45 

50 

45 

46 

56 

42 

33 

31 

36 

35 

35 

37 

32 

34 

44 

49 

28 

30 

40 

9 

MOUNT  IDA 

MAX 

79 

83 

73 

60 

55 

56 

68 

61 

58 

56 

60 

54 

64 

68 

66 

71 

74 

60 

64 

55 

49 

49 

46 

66 

71 

65 

65 

62 

53 

62 

M  I  N 

42 

48 

49 

46 

48 

44 

26 

24 

33 

36 

43 

43 

44 

4 1 

48 

29 

2  7 

27 

32 

30 

33 

30 

29 

46 

40 

23 

31 

36 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

69 

72 

55 

55 

50 

46 

55 

54 

48 

45 

47 

45 

60 

56 

62 

65 

62 

50 

44 

52 

44 

38 

48 

44 

53 

65 

54 

44 

45 

38 

52 

2 

M  I  N 

53 

50 

44 

40 

40 

38 

42 

33 

29 

33 

33 

35 

42 

40 

45 

49 

4  3 

26 

24 

36 

31 

24 

24 

34 

33 

46 

42 

35 

28 

18 

36 

4  1 

MOUNTAIN  HOME 

MAX 

74 

74 

58 

56 

57 

54 

52 

50 

51 

52 

55 

51 

58 

59 

67 

67 

62 

62 

49 

56 

51 

42 

47 

53 

70 

74 

64 

62 

61 

58 

il 

M  I N 

44 

53 

47 

43 

48 

32 

34 

39 

29 

■  26 

31 

40 

42 

49 

45 

45 

49 

36 

30 

36 

33 

31 

25 

30 

30 

30 

50 

41 

24 

22 

J7 

I'l 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

MAX 

73 

74 

74 

58 

57 

57 

54 

53 

51 

51 

52 

53 

51 

59 

59 

68 

67 

54 

54 

49 

58 

50 

36 

48 

52 

63 

74 

63 

45 

51 

57 

0 

MIN 

38 

43 

46 

44 

44 

39 

39 

40 

27 

24 

24 

35 

42 

50 

42 

42 

4  3 

30 

30 

27 

29 

20 

21 

24 

25 

32 

43 

23 

21 

34 

1  ■; 

NARROWS  DAM 

MAX 

79 

79 

76 

66 

54 

54 

56 

67 

66 

61 

55 

60 

62 

60 

65 

69 

74 

73 

55 

56 

64 

59 

50 

50 

62 

71 

67 

63 

62 

63 

5 

50 

54 

46 

50 

50 

49 

49 

37 

29 

27 

30 

36 

42 

48 

42 

44 

45 

53 

26 

29 

31 

33 

34 

38 

30 

30 

32 

45 

28 

27 

38 

NASHVILLE  PEACH 

SUBSTA 

MAX 

77 

79 

77 

67 

52 

53 

59 

65 

59 

56 

53 

59 

60 

58 

63 

69 

73 

72 

52 

55 

64 

57 

39 

49 

45 

61 

71 

68 

60 

59 

6t 

1  \ 

M  1  N 

49 

57 

45 

50 

49 

49 

48 

45 

30 

32 

36 

40 

41 

49 

49 

50 

51 

51 

26 

29 

31 

33 

32 

38 

32 

32 

34 

43 

29 

2  7 

40 

3 

NEWPORT 

MAX 

76 

78 

66 

60 

61 

56 

58 

59 

56 

51 

55 

51 

61 

62 

69 

66 

64 

62 

53 

63 

55 

46 

46 

52 

61 

69 

65 

59 

57 

53 

59 

8 

M  I N 

42 

55 

48 

44 

51 

43 

46 

46 

29 

29 

31 

33 

45 

44 

44 

47 

46 

45 

34 

39 

36 

37 

35 

35 

35 

39 

46 

47 

33 

NIMROD  DAM 

MAX 

79 

82 

84 

70 

55 

59 

58 

60 

58 

60 

58 

61 

67 

63 

64 

69 

74 

60 

50 

55 

64 

58 

46 

53 

53 

64 

74 

67 

58 

62 

62 

9\ 

MIN 

41 

47 

42 

45 

47 

46 

46 

44 

28 

24 

32 

35 

38 

48 

44 

42 

48 

47 

27 

26 

32 

31 

30 

30 

31 

31 

37 

45 

24 

29 

37 

3 1 

OKAY 

MAX 

81 

77 

76 

65 

54 

57 

67 

64 

60 

57 

61 

61 

58 

65 

73 

74 

73 

74 

56 

65 

58 

54 

54 

53 

62 

72 

71 

68 

61 

55 

64 

2!' 

MIN 

55 

64 

47 

51 

50 

51 

55 

51 

33 

31 

42 

40 

51 

52 

52 

49 

62 

44 

34 

33 

33 

33 

34 

41 

34 

34 

47 

46 

30 

OZARK 

MAX 

79 

75 

66 

59 

58 

56 

56 

56 

61 

57 

56 

49 

57 

61 

72 

72 

65 

60 

53 

60 

55 

46 

53 

55 

62 

72 

65 

62 

54 

49 

60 

M  I  N 

56 

59 

46 

48 

50 

49 

50 

42 

28 

30 

40 

43 

46 

50 

50 

4  3 

57 

37 

30 

33 

35 

38 

28 

35 

30 

33 

46 

47 

28 

i 

PARAGOULD 

MAX 

73 

71 

66 

61 

57 

58 

56 

55 

51 

49 

54 

52 

59 

61 

67 

69 

63 

66 

48 

58 

51 

47 

45 

52 

55 

69 

62 

59 

52 

49 

57 

MIN 

36 

54 

45 

45 

47 

39 

42 

46 

29 

24 

24 

29 

46 

50 

40 

45 

4  7 

47 

33 

34 

30 

33 

30 

30 

30 

33 

46 

45 

26 

24 

37 

PARIS 

MAX 

60 

80 

68 

65 

59 

57 

59 

56 

52 

56 

57 

50 

56 

60 

75 

72 

66 

59 

54 

62 

55 

50 

53 

50 

65 

75 

70 

64 

56 

47 

61 

1 

M  I  N 

46 

58 

45 

47 

49 

46 

49 

42 

29 

26 

34 

40 

45 

48 

42 

43 

59 

39 

31 

30 

34 

34 

27 

30 

29 

31 

49 

46 

25 

28 

39 

4 

PERRVVILLE 

MAX 

75 

85 

74 

63 

59 

56 

64 

61 

60 

51 

63 

68 

69 

71 

73 

71 

66 

61 

55 

65 

58 

48 

50 

51 

63 

71 

69 

63 

61 

54 

63 

4 

MIN 

48 

53 

41 

41 

51 

48 

49 

49 

28 

28 

31 

34 

41 

42 

46 

44 

55 

41 

29 

29 

29 

33 

35 

34 

34 

33 

41 

51 

27 

29 

39 

1 

PINE  BLUFF 

MAX 

77 

76 

70 

58 

59 

64 

67 

66 

56 

53 

57 

51 

64 

65 

71 

71 

72 

72 

55 

63 

57 

49 

46 

46 

62 

72 

67 

62 

64 

55 

62 

2 

MIN 

51 

63 

46 

49 

51 

49 

57 

49 

33 

32 

39 

36 

50 

52 

47 

60 

57 

45 

36 

35 

40 

34 

34 

41 

36 

42 

46 

48 

37 

29 

44 

2  i 

PINE   BLUFF  CAA 

AP 

MAX 

79 

79 

66 

58 

60 

65 

66 

61 

56 

53 

57 

55 

64 

64 

72 

71 

75 

72 

53 

62 

55 

38 

46 

47 

61 

72 

65 

62 

65 

48 

61 

6 

MIN 

49 

60 

49 

49 

51 

49 

56 

42 

32 

32 

39 

35 

55 

51 

47 

56 

55 

41 

35 

35 

40 

33 

37 

40 

36 

39 

46 

41 

35 

28 

43 

2 

POCAHONTAS  1 

MAX 

73 

69 

61 

62 

59 

60 

59 

56 

52 

51 

54 

53 

57 

62 

66 

71 

64 

62 

50 

60 

60 

47 

54 

56 

56 

68 

62 

59 

54 

50 

59 

0 

MIN 

40 

54 

47 

46 

41 

39 

45 

45 

27 

25 

26 

34 

45 

50 

40 

4  7 

48 

44 

32 

30 

30 

34 

24 

28 

29 

30 

47 

45 

26 

23 

37 

4 

PORTLAND 

MAX 

77 

81 

80 

69 

66 

55 

60 

66 

64 

57 

56 

57 

63 

67 

70 

70 

60 

72 

56 

60 

60 

45 

44 

61 

71 

66 

64 

5 

MIN 

47 

50 

55 

50 

50 

50 

52 

52 

37 

31 

35 

37 

44 

53 

48 

46 

60 

64 

40 

38 

39 

36 

35 

35 

40 

36 

39 

39 

41 

32 

43 

9 

PRESCOTT 

MAX 

77 

78 

75 

65 

54 

56 

67 

61 

55 

54 

62 

63 

65 

63 

70 

72 

81 

64 

55 

62 

55 

45 

43 

60 

72 

68 

62 

64 

63 

1  !! 

MIN 

47 

52 

4  7 

47 

46 

48 

49 

48 

33 

30 

30 

38 

40 

51 

47 

4  7 

53 

60 

33 

33 

33 

32 

31 

35 

33 

33 

35 

45 

31 

29 

40 

6 

ROGERS 

MAX 

70 

67 

55 

52 

53 

53 

53 

55 

54 

56 

54 

53 

53 

55 

69 

68 

60 

55 

50 

57 

50 

42 

50 

50 

60 

72 

62 

56 

50 

43 

55 

9  '< 

M  IN 

54 

51 

44 

42 

45 

45 

43 

38 

25 

31 

33 

42 

46 

45 

45 

41 

46 

33 

27 

34 

28 

29 

20 

26 

26 

43 

48 

36 

22 

18 

37 

1  ■ 

RUSSELLVILLE 

MAX 

78 

81 

72 

60 

60 

58 

56 

58 

59 

56 

55 

54 

58 

62 

68 

73 

68 

61 

53 

62 

55 

50 

52 

52 

62 

73 

65 

63 

59 

47 

61 

Of 

MIN 

47 

58 

45 

48 

50 

48 

52 

45 

27 

27 

34 

37 

40 

50 

45 

45 

58 

40 

31 

30 

31 

37 

29 

31 

30 

31 

47 

49 

26 

39 

9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

77 

78 

77 

68 

61 

61 

66 

66 

60 

55 

54 

57 

60 

63 

63 

72 

73 

74 

65 

52 

62 

55 

38 

46 

46 

56 

70 

63 

63 

63 

62 

2 

MIN 

48 

52 

49 

48 

50 

49 

50 

54 

32 

32 

35 

35 

43 

52 

48 

53 

57 

62 

36 

36 

42 

33 

34 

37 

37 

38 

42 

50 

39 

33 

43 

6 

SEARCY 

MAX 

77 

82 

66 

63 

59 

61 

65 

60 

54 

53 

56 

49 

64 

64 

66 

70 

64 

66 

52 

63 

55 

48 

49 

55 

60 

71 

66 

60 

57 

53 

61 

0  1 

MIN 

45 

58 

44 

46 

51 

45 

52 

48 

28 

31 

35 

32 

45 

50 

45 

48 

52 

45 

32 

33 

35 

35 

36 

35 

33 

35 

47 

50 

31 

28 

41 

0  : 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

78 

78 

73 

56 

60 

60 

68 

59 

56 

52 

55 

53 

64 

66 

68 

66 

64 

73 

53 

61 

54 

48 

48 

46 

61 

72 

65 

61 

58 

46 

60 

9 

MIN 

61 

62 

49 

50 

52 

49 

55 

42 

33 

35 

39 

38 

46 

50 

47 

52 

55 

41 

37 

38 

39 

33 

37 

41 

39 

40 

50 

52 

35 

32 

44 

3. 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

72 

67 

56 

54 

53 

55 

56 

50 

55 

56 

56 

52 

52 

55 

72 

65 

58 

60 

51 

58 

50 

41 

51 

49 

60 

71 

61 

56 

50 

45 

56 

3 

MIN 

49 

50 

45 

43 

45 

46 

48 

36 

21 

33 

33 

45 

47 

46 

47 

36 

51 

34 

27 

29 

25 

30 

17 

23 

23 

42 

50 

34 

23 

21 

36. 

6  i 

STUTTGART 

MAX 

77 

76 

70 

61 

60 

65 

65 

65 

56 

53 

58 

54 

62 

64 

73 

69 

70 

70 

53 

64 

56 

50 

46 

46 

59 

70 

63 

62 

63 

58 

61. 

9 

MIN 

48 

61 

47 

49 

53 

48 

56 

52 

32 

34 

36 

36 

47 

51 

47 

57 

56 

48 

36 

35 

37 

33 

34 

40 

35 

39 

45 

46 

38 

29 

43. 

5 

Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1957 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

< 

STUTTGART  9  ESE 

MAX 
MIN 

75 
48 

76 
54 

75 
46 

67 
49 

60 
50 

60 
49 

63 
49 

66 

53 

58 
33 

54 

33 

57 
35 

56 
35 

60 
43 

63 
51 

61 
49 

53 

56 

70 
58 

64 

36 

50 
35 

62 
40 

54 

33 

38 
33 

45 
38 

45 
35 

57 
38 

67 
42 

61 
47 

61 

39 

61 
31 

60*8 
43.0 

SUBIACO 

MIN 

80 
51 

58 

67 
45 

6 1 
45 

56 
48 

56 
46 

56 
49 

58 
35 

58 

30 

58 
30 

58 
36 

49 
38 

57 
44 

60 
47 

73 
49 

72 
48 

69 
55 

60 
38 

53 
30 

61 

32 

54 
36 

49 

32 

53 
27 

49 

35 

63 
31 

75 
34 

68 
48 

63 
44 

57 
25 

47 
27 

39.8 

MIN 

58 

76 
59 

50 

52 

51 

53 

53 

42 

36 

35 

60 
44 

42 

54 

65 

50 

54 

74 
53 

82 
66 

40 

32 

61 
40 

59 
38 

48 

32 

36 

46 

40 

61 
34 

72 
44 

71 
48 

59 
40 

61 
35 

51 
30 

62.7 
44.  7 

Tl  IDMD  IK  P 

MIN 

MALDRON 

MIN 

46 

60 

48 

48 

50 

49 

51 

42 

58 

25 

5  7 
26 

59 
35 

54 
43 

60 
47 

64 
47 

72 
46 

73 
40 

65 
58 

38 

29 

62 
28 

57 

33 

52 

31 

52 
28 

50 
31 

65 

27 

73 
30 

67 
51 

63 
45 

58 
23 

49 

39.5 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

MIN 

40 

50 

46 

48 

44 

41 

47 

38 

30 

5 1 
26 

53 
30 

53 
37 

60 
52 

6  1 
49 

66 
46 

68 
48 

57 
50 

40 

34 

60 
37 

54 

34 

40 

34 

29 

5  5 
33 

56 
31 

69 
37 

62 
48 

58 
37 

54 
29 

40 
25 

39.  1 

WARREN 

MIN 

57 

64 

50 

51 

51 

50 

56 

51 

58 
32 

57 
28 

59 

37 

52 
35 

52 

66 
50 

70 
48 

76 

81 

48 

38 

6 1 
36 

60 
36 

50 
34 

47 
34 

45 
40 

59 
36 

72 
40 

63 
44 

62 
52 

66 
34 

58 
29 

63.6 
44  .  7 

WHITE  ROCK 

MAX 

MIN 

70 
55 

70 
51 

57 
41 

51 
42 

50 
42 

49 
41 

54 
42 

51 

33 

51 

31 

50 
35 

48 
34 

46 

38 

55 
42 

54 
43 

65 
45 

67 
47 

60 
49 

60 
29 

45 
24 

53 
36 

46 
31 

40 

27 

49 
25 

50 
35 

54 
35 

65 
47 

60 
43 

53 
35 

45 

30 

42 
19 

53.7 
37.6 

WILSON 

MAX 
MIN 

76 
40 

76 
57 

67 
50 

58 
48 

61 

49 

62 
49 

61 
51 

58 
51 

51 
35 

49 
26 

54 

30 

54 
32 

59 
44 

71 
48 

72 
43 

69 
51 

69 
50 

69 

50 
35 

35 

50 
34 

43 

32 

43 
33 

46 

33 

52 
31 

67 

39 

63 
46 

60 
41 

49 

32 

46 

21 

58.8 
40.2 

WYNNE 

MAX 

MIN 

75 
43 

72 

73 
40 

60 
42 

59 
47 

61 
43 

64 
47 

63 
46 

53 
29 

51 

27 

48 
32 

50 
32 

62 
50 

62 
52 

70 
52 

70 
49 

64 
54 

70 
48 

50 
37 

61 
35 

53 

33 

45 

33 

43 

31 

50 
32 

56 

31 

68 
39 

63 
47 

62 
45 

57 
33 

52 
28 

59.6 
39.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 ' 

31 

or 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.06 

.02 

.10 

.12 

.05 

.  06 

.00 

.04 

.13 

.07 

.08 

.07 

.01 

.04 

.  00 

.  06 

.01 

.  06 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.  06 

.07 

.04 

.  13 

1  .646 

WIND 

6 

14 

49 

26 

17 

17 

27 

40 

55 

17 

20 

23 

36 

27 

14 

12 

20 

35 

64 

21 

16 

50 

31 

19 

36 

16 

14 

44 

34 

94 

896 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.12 

.09 

.  10 

.  19 

.07 

.12 

.04 

.06 

.06 

.06 

.03 

.06 

.09 

.  12 

WIND 

30 

10 

51 

40 

51 

70 

24 

31 

53 

26 

63 

37 

44 

26 

22 

27 

67 

52 

24 

50 

39 

98 

64 

19 

63 

18 

32 

36 

46 

86 

1272 

NARROWS  DAM 

EvAP 

.  10 

.05 

.07 

.07 

.01 

.05 

.00 

.13 

.07 

.08 

.20 

.00 

.06 

.01 

.02 

.02 

.  1 1 

.  12 

.02 

.09 

.04 

.04 

.03 

.03 

.07 

.06 

.09 

.06 

1  .866 

WIND 

19 

21 

29 

24 

12 

17 

16 

60 

41 

21 

17 

24 

31 

16 

19 

27 

26 

66 

90 

22 

22 

39 

36 

20 

33 

13 

21 

62 

26 

86 

939 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.07 

.07 

.12 

.  13 

.00 

.09 

.02 

.07 

.  14 

.09 

.07 

.08 

.08 

.05 

.08 

.06 

.12 

.03 

.04 

.05 

.  04 

.09 

.11 

2.20B 

WIND 

10 

20 

59 

13 

4 

3 

e 

62 

66 

23 

19 

5 

16 

45 

27 

25 

10 

33 

176 

43 

6 

16 

3 

15 

36 

8 

49 

64 

44 

96 

990 

RUbaELLVlLLE 

EVAP 

.OS 

.08 

.  10 

.04 

.02 

.08 

.  10 

.06 

.08 

.07 

.02 

.03 

.03 

.07 

.06 

.06 

.06 

.05 

.06 

'.04 

.02 

.03 

.06 

.04 

.  06 

.06 

.06 

1  .676 

WIND 

16 

18 

16 

2 

6 

22 

13 

67 

16 

19 

19 

26 

12 

38 

17 

14 

16 

66 

69 

10 

9 

13 

9 

610B 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.08 

.  10 

.04 

.07 

.04 

.  13 

.01 

.07 

.  13 

.07 

.04 

.04 

.06 

.11 

.06 

.04 

.06 

.04 

.03 

.00 

.04 

.06 

.03 

.06 

1.6  3B 

WIND 

11 

43 

34 

19 

10 

43 

39 

154 

71 

19 

33 

26 

123 

112 

45 

67 

26 

212 

53 

21 

61 

9S 

12 

32 

69 

109 

42 

93 

1603 

S««  r»Ier«ac«  Dotea  follorlni  Station  ladax. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8ATESV1LLE   L  t  D  NO  i 
DUMAS  1 

EL   DORADO  CAA  AP 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORT   SMI TH  WB  AP 
GRAVEITE 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

JONESBORO 

LITTLE    ROCK   WB  AP 

MAR  1  ANNA   2  S 

MARKED  TREE 

MENA 

OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PRESCOTT 

ROGERS 

SEARCY 

STUTTGART    9  ESE 
TEXARKANA  WB  AP 
WALDRON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

T 

T 

1.3 
1 

.S 

T 

T 

T 

1.3 
1 

T 

T 

T 

1.5 

.  1 

I 

T 
T 

.2 
1 

T 

1 .  5 

2 

T 

T 
T 

T 

.  5 

1 

1.5 

T 

T 
T 

1 


a««  r«f*p«Bc*  Bot«B  follovlBC  Ststlon  lodmx, 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1957 


a 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEMBER  1957 
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STATION  INDEX 

ARKANSAS 


HOTEMBER  195-7 


Station 

No.  I 

County 

Longitude 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Station 

C 

County 

« 

•1 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observer  i 

Refer 

to 
tables 

1  Index '. 

1 

J 

m 

d 

1 

Predp. 

Index] 

1 

1 
J 

Longit\] 

> 

i 

Precip.| 

Abbott 
AllcU 
AluB  Fork 
AlT 

A»ltT  3  NE 

oooe 

0064 
0130 

n36 

Lawrence 
Saline 

Clark 

1 

7 
1 

3 

35  04 
35  54 
34  46 

34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 

256 
755 

5P 

7A 
7A 
5P 
7A 
7A 

tub;  B.  Owens 

Irs.  Alta  F.  Garner 

3 
3 

2  3  5 

3 
3 

C 
C 

MagDoLla  5  N 
laBBoth  Spring 
larked  Tree 

4550 
4562 
4572 
4638 
4654 

ColuBbla 
Hot  Spring 
'ulton 

4 

3 
7 

5 

13  20 
34  23 
36  29 

15  32 

93  13 
92  49 
91  32 
90  46 

90  25 

360 
311 

229 

5P 
SS 
6P 

HID 
5P 
7A 
6P 
7A 

\rk.  Pwr  t  Lgt  Co. 
ladlo  atjtlon  KBOK 
John  H.  ucKee 
Univ.  of  Arkansas 
Johft  F.  Sbearon 

2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

C 

ADtolue 
ApUn  a  » 
Appleton 
ArkadvlphlB 
Arkaasas  City 

0178 
0168 
01 B6 
0220 
0234 

Pike 
perry 

3 
1 

34  02 

34  58 

35  25 

33  37 

93  25 
93  00 

92  S3 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 

145 

8A 
7A 
HID 
7A 
8A 

)rew  A.  Lanb 
John  A.  Jones 
]ohn  W.  TraBBell 

3 

2  3  5 
3 

C 

C 
C 

Harshall 
Harvell 
Ha usee 

lena 

4666 
4678 
4696 
1746 

Searcy 

Phillips 

Searcy 

'oik 

7 
7 
7 

3 

35  54 
34  33 

36  03 

14  35 

92  38 

90  55 
92  39 

91  54 
94  15  j 

1050 
195 

1207 

SS 
6P 

7A 
8A 
HID 
7A 
7A 

Hrs.  Minnie  Norton 
Steilin  Wallace 
aelen  E.  Adaae  | 

Ichard  W.    St.  John 

2  3  5 
3 

3 

2^5  7 

C 
C 

Augusta 
Bald  Koob 

Bateevllle  Livestock 

0286 
0300 
0326 
1350 

Voodruff 
Independence 

4 
4 

7 

7 

33  40 

34  10 

35  17 

35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

960 
216 

571 

7P 

ep 

TP 
7A 
7A 

6P 

Jouthwestern  G  ft  E 
loner  W.  Cbaney 
ijnlv.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

Hontlcello  3  S 
Horobay  Lock  t  Dbb 
lount  Ida 

1906 
1934 

tsbley 
Calhoun 

Montgoaery 

3 
3 

3 

33  35 
33  19 

33  19 

34  33 

91  48 

91  29 

92  27 

92  45 

93  38 

285 
125 

5P 

5P 
7A 

5P 
HID 
7A 
7A 

5P 

Radlr.  St.iIlon  KHBH  1 
Ark.    PwT  t,  Lgl  Co.  j 
CorpB  of  Engineers 
^mma  S .  Leavel 1 
Williaa  E.  Black 

2  3  5  7 
3 

2  3  5 

2  3*.  7 

C 

c 
c 

BatesvlUe  L  *  D  1 
B«ar  Creek  Lake 
Beat;  Lake 

0460 
0496 
0512 
0518 
0S30 

Independence 
St.  Francis 
White 

7 
7 
5 

7 

35  45 

34  43 

35  05 

36  04 

91  36 
00  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
400 

250 

5P 

7A 
MID 
5P 
7A 
HID 

Jaaiee  J.  Hltcbua 
U.S.  Forest  Service 
G.  AdaBBon 

2  3  5 
3 

7  C 

C 

C 

Hount  Hagazine 
Hountaln  Boae 
Hountalo  Bone  C-  of  E 

Hulberry  6  NHE 

5010 
5036 
5038 
5046 
5072 

Logan 
Baxter 
Baxter 

rranklln 

7 
7 

1 

35  10 

36  20 
36  20 

35  34 

93  41 
92  23 
92  23 
92  06 

94  01 

2800 
800 
500 

7P 
7P 
8A 

7P 
7P 
8A 
7A 
7A 

U.S.  Forest  Service  ' 
Charles  ShJras 
Corps  of  Engineers 
lei 1  A .  Tapley 
Henry  G-  Arvln 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  6 

3 

3 

C 

Beecb  Grove 
Beedevl  lie 

BerrTvllle  4  HW 

0S34 
0536 
0S82 

0586 
0616 

Greene 
Jackson 
Saline 

Carroll 

7 
7 
6 

7 

36  09 

35  26 
34  33 

36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 

1150 

5P 
6P 

8A 
8A 
6A 
7A 
7A 

i.  B.  Banmond 

P.  H.  Breckenridgo 

Hrs.  Etta  C.  Burks 

3avid  L.  Stldhen 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Narrows  DaB 

Nashville  Peach  Subeta . 
Nashville  SCS 
Ifatban  4  WNW 

5110 
5112 
5114 
5158 
5174 

Mke 
nke 

3 
4 

3 

34  09 
34  00 

33  57 

34  14 

93  43 

93  56 
93  51 
93  52 
93  50 

425 
550 
373 

850 

8A 
7A 

8A 
7A 
HID 
7A 
7A 

Corps  of  Engineers 
Univ.  of  Arkansas 
Soil  Cons.  Service 

!lBle  F.  Ward 

2  3  5  6 
2  3  5 

3 
3 

c 
c 

Big  Fork 

Big  Lake  Outlet 

Black  Rock 

Blakely  Houotalo  DaM 
Blue  youDtalD  Daa 

0664 
0676 

0764 
0798 

Polk 

HiBBisslppl 
Lawrence 

Yell 

3 
7 
1 

34  29 

35  51 
38  07 

35  06 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 
228 
259 

455 

8A 

7A 
6P 
7A 
8A 
HID 

Anna  H.  Llles 
N.  W.  Douglas 
Lee  W.  HcKenney 

Corps  of  Engineers 

3 
3 

2  3  5  6 

C 
C 

Kiarod  Dam 
Norfork  Dan 

Oden  2  W 

5186 
5200 

5354 
5358 

Jerry 

dontgOBery 

7 
3 

35  36 
34  57 

36  15 

34  36 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 

225 
470 
425 

800 

SS 
8A 

7A 
8A 
HID 
7A 
7A 

Luther  D.   Suoaers  jr 
Corps  of  Engineers 
:orps  or  Engineers 

2  3  5  7 
2  3  5  6 

3 
3 

c 

Bluff  City  3  3W 

Blythevllle 

Boooevllle 

Botklaburg 

BougbtoD 

0800 
0806 
0830 
0842 
0848 

Hlselssippi 

3 
5 
1 

3 

33  41 

35  56 
35  09 

33  52 

93  09 
89  55 
93  55 

92  30 

93  20 

360 
511 
235 

6P 
7P 

7A 
7A 
7A 
MID 
7A 

llrs.  Catherine  White 
Ivy  W.  Crawford 

Cleo  E.  YandeU 

Iris  Elnore  Wicker 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

C 
C 

Okay 

Osceola 
Owenevi 1 le 

5376 
5480 
5498 
5508 
5514 

llBSiSBlppl 

Saline 

2 
3 

1 

33  46 
35  43 

34  37 

35  38 

93  53 
89  59 

92  49 

93  50 
93  27 

300 
245 
500 

1900 

5P 
6P 

5P 

8A 
6A 
7A 

J.  T.  Hargls 
Jasee  F.  Jacks 
Guy  Cook 

ilaurlce  B.  Brandt 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 
3 

Bradford 
Brlnkley 
Buffalo  Tower 
Bull  Shoals  Daa 

0872 
0936 

1020 
1052 

White 
Monroe 
Newton 

Hieeisslppl 

7 
7 
7 

2 

35  25 

34  54 

35  52 

35  49 

91  28 

91  10 
93  30 

92  34 

89  57 

240 

205 

240 

5P 

7A 
5P 
7A 
HID 
6P 

Harshall  Hlcknon 
Robert  D.  Schaefer 
Beulah  F.  Fowler 

G.  A.  Bale  * 

3 

2  3  5 
3 

3 

7  C 
C 

Paragould 
Parkin  2  W 
PartbenoD 

5562 
5576 
5586 
5591 
5602 

Green 
Logan 

Itewton 

5 
1 
5 

1 

36  04 
35  18 
35  16 

35  57 

90  29 
93  43 
90  35 
93  57 
93  IS 

275 
410 
222 

925 

4P 

6P 

4P 

6P 
7A 
7A 
MID 

Radio  Station  KSRS 
Frank  Taylor 
:orlne  D.  Gardner 

Arthur  B.  Carlton 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

c 

Cabot  4  SW 
Calico  Bock 

Ca«den  2 
Caap  Chaffee 

1102 
1132 
1152 
1114 
1172 

Pulaski 
Ouachita 
Sebaetiao 

7 
7 
3 

1 

34  57 
36  06 
33  36 

35  16 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  18 

289 
400 
116 

419 

7A 
8* 

5P 
7A 
7A 
MID 
8A 

B.  M.  Wnlther 
Austin  D.  Barrle 
Leonard  B.  Dlllwortl 

Cecil  E.  Stanpe 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Perryville 
Pine  Bluff 
Pine  Bluff  CAA  AP 

Pocahontas  1 

5694 
5754 

5756 
5760 
5820 

Jefferson 
Jeffereon 

Randolph  ^ 

1 
1 

7 

35  00 
34  12 
34  10 

36  16 

92  49 

92  00 
91  56 

93  54 
90  59 

325 
215 
205 

5P 
7P 
HID 

5P 

7A 
7A 

7A 
7A 

FranciB  Flnkbelner 
Emma  Lee  Creshan 
j.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

2  3  5 

c 

CarliBle  1  SW 
Carpenter  Dan 
Clarendon 
Clarksvllle 
Clinton 

1224 
1238 
1442 
1455 
1492 

Lonoke 
Garland 

Johnson 
Van  Buren 

1 

7 
7 

34  47 
34  27 

34  41 

35  35 

91  45 

93  01 

91  18 
93  28 

92  25 

235 
172 
510 

6P 

8A 
MID 

7A 
6P 
7A 

John  L.  Tait 

Ark.  Pwr  k  Lgt  Co. 

B.  F.  Northern 

Dr.  Irving  F.  Beach 

Earl  B.  Rlddlck 

3 

3 

2  3  5 

C 

Portland 
Preecott 
Prescott  ECS 
Pyatt   1  NNW 
RBtcliff 

5866 
5908 
5910 

6008 

Ashley 
Nevada 
Logan 

3 
3 
3 

33  14 
33  48 
33  48 

35  18 

91  30 

93  23 
93  23 

92  51 

93  53 

122 
318 
318 

7A 
7A 

7A 

HID 
MID 
7A 

Ft.  p.  Haaby 

Ona  V .  McLean 
Lula  M.  Weeks 

2  3  5 

2  3  5  7 

3 

c 
c 

Cold  Springs  Guard  Sta 
Coabs  3  SE 
COBpton  2  NE 
Convay 

1520 
1574 
1582 
1596 
1632 

Scott 
Hewton 
Clay 

3 
7 
7 

7 

34  56 

35  48 

36  06 

36  24 

93  54 
93  46 
93  18 
92  28 
90  35 

1400 

2166 

293 

5P 
7a 

7A 
HID 
MID 

5P 
7A 

Margaret  Zornes 
Maude  C-  Brashears 
WilllaiD  L.  Blnam 

Mrs.  Laura  polk 

3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

c 

7 

7  C 

Havana  1  NE 
ReBBCl  Dan 

Rison 

Russellville 

6016 
6102 
6174 

6352 

Miller 
Hot  Spring 
Cleveland 

3 
1 

33  04 

34  26 

33  57 

35  18 

94  02 
92  54 

92  11 
94  07 

93  06 

250 
231 
360 

SS 
5P 

MID 
MID 
8A 

SS 
5P 

Bonny  L.  Allen 
Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 
J.  B,  Yaney 

Wb.  W.  Spauldlng 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

c 
c 

Cresset t  7  S 
Crystal  Valley 
Cuulns  FarB 
Daisy 

1666 
1730 
1750 
1768 
1814 

Polk 

Ashley 

Pulaski 

Pike 

4 

3 

3 

34  26 

33  02 

34  42 

34  14 

94  25 

91  56 

92  26 
91  35 

93  44 

1050 
175 
350 

629 

5P 
6P 

7A 

5P 
7A 
6P 
7A 

Joe  C.  Allen 

O.S.  Forest  Service 

Versa  Mae  Young 

Ferna  Jones  Tedder 

3 

2  3  5 

2  3  5 
3 

7 

c 

Saint  Charles 
Saint  Francis 

Sheridan  Tower 

5376 
6380 
6403 

6566 

Clay 
Fulton 

Grant 

7 
5 
7 

3 

34  23 

36  27 
36  23 

34  27 

91  08 

90  08 

91  50 

91  44 

92  21 

200 
300 
668 

290 

8A 

5P 
6P 

8A 
7A 
7A 
7A 

6P 

Fish  &  Wildlife  Serv 
WllUan  S.  Buckley 
Jas.   B.  Caldwell 

Ark.  Forestry  Cobb. 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 

Danville 
Danville  SCS 

De  Queen 

1829 
1834 
1835 
1838 
1948 

Faulkner 

Tell 

Yell 

Sevier 

4 

35  22 
35  03 
35  04 

34  02 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 

705 
370 
370 

420 

6P 
5P 

7A 
7A 
MID 
7A 
7A 

WllliBD  A.  Brown 
J.  A.  Houdy 

Soli  Conserv.  Serv 

0.  Tucker  Yasser 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Shirley  3  SE 
Slloam  Springs 
Sparkman  4  E 

Star  City  2  S 

6566 
6624 
6768 
6804 
6820 

Benton 
Dallas 

Lincoln 

7 
3 
3 

35  38 

36  11 
33  55 

33  54 

92  17 
94  33 

92  48 

93  30 
91  51 

910 
1150 
260 

392 

7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

Maud  H.  Bradford 
Uargaret  F.  Gordon 
Ark.  Forestry  Cocmi- 

3 

2  3  5 
3 
3 
3 

Devils  Knob 

1960 
1968 
1982 
2148 
2150 

Chicot 
Prairie 
Johnson 

2 
7 

2 

33  31 

34  58 

35  43 

33  53 

91  26 
91  30 
93  24 
91  30 
91  30 

140 
204 

2350 

165 

7A 

5P 
7P 

8A 

7A 
7P 
HID 

L.  W.  Wilson 
C.  J.  Rlster 
Earnest  C.  Caapbell 

Ark,  Pwr  L  Lgt  Co. 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Steve 
Stuttgart 
Stuttgart  9  ESE 

Taylor 

6856 
6918 

7038 

Yell 

Arkansas 
Arkansas 

1 
1 
4 

34  53 
34  29 
34  28 

33  06 

93  19 
91  32 
91  25 
93  39 
93  27 

682 
214 

247 

6P 
7A 

SS 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

T.  P.  Sias 
George  L.  Clark 
Univ.  or  Arkansas 

Idella  0.  Norwood 

3 

2  3  5 

2  3  5  6  7 

2  3  5 

c 

Eagle  Gap 
»  El  Dorado  CAA  AP 
Eureka  Springe 
Evening  Shade 
FayettevlUe 

2204 
2300 
2356 
2366 
2442 

Union 
Carroll 

Washington 

1 

I 

1 

34  43 

33  13 
36  24 

36  05 

94  19 

92  48 

93  44 

91  37 

94  10 

1150 
252 
1465 

1370 

MID 

6P 

7P 

7A 
HID 

7A 
7A 
7P 

Station  Inactive 

V.  S .  Civil  Aera  Adi 

Habel  F.  Spray 

Charles  F.  Ford 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

7  C 

Texarkana  WB  Airport 

Turnpike 

Waldron 

Walnut  Ridge  CAA  AP 

7046 
7262 
7488 
7524 

Killer 
Scott 

4 

7 

33  27 

35  40 

34  54 

36  08 

94  00 

93  05 

94  06 
91  21 
90  56 

361 
2087 
675 
250 
272 

HID 

6P 
5P 

HID 

HID 
6P 
5P 
6P 

HID 

U.S.   Weather  Bureau 
U.S.   Forest  Service 
WilllaB  D.  Bivens 
A.  H.  Fast 
U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

c 
c 

Fayettevllle  CAA  AP 
FayettevlUe  Exp  Sta. 
Pllppln  CAA  AP 
Fordyce  6  W 

2443 
2444 

2528 
2540 
2544 

Washington 
Washington 

Little  River 

7 
1 
7 

4 

36  00 
36  06 
36  18 

33  43 

94  10 
94  10 
92  36 
92  31 
94  24 

1253 
1270 

400 

HID 

5P 
HID 
5P 

HID 

5P 
MID 

5P 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Ado 
Univ.  of  Arkansas 
U.  S .  Civil  Aero  Ada 

Leslie  p.  CalleOB 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

Washita 
White  Rock 

7582 
7592 
7694 
7744 
7772 

Hon  tgonery 
Washington 

3 
3 
7 

33  36 

34  38 

35  55 

35  41 

92  04 

93  32 

94  11 
91  52 
93  57 

206 
610 

1340 
680 

2285 

5P 

6P 
7A 
HID 
HID 
7A 

Charley  L.  Sharp 
Nora  Lee  Hayberry 
Effie  D.  Little 
Thonas  W.  Cone 
U.S.  Forest  Service 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Forrest  City 

Fort  SBlth  VB  Airport 

Fort  Smtth  Water  Plant 

Fulton 

2564 
2574 
2578 
2598 
2670 

St.  Francis 
Hempstead 

5 
1 

4 

35  01 
35  20 
35  39 

33  37 

90  47 
94  22 
94  09 

91  50 
93  48 

261 
458 
793 

260 

MID 

5P 

HID 

HID 
7A 
6P 
8A 

TbOBitts  A.  Moore 
U.S.  Weather  Bureau 
R.  J.  Schoeppe 

Ina  J.  Logan 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

C 

7  C 

Whitecllffs 

Wilson 

Wing 

Tellvllle 

7812 
7912 
7950 
8052 
8084 

MlsslGGlppl 
Yell 

Marlon 

4 

2 

5 
7 

33  48 

35  34 

34  57 

35  14 

36  13 

94  04 

90  02 
93  28 
90  47 

290 
237 
350 
260 
760 

5P 

SS 

7A 
MID 
SS 
7A 

Mrs.  L.  U.  Snead 
D.  0.  Anderson 
Miles  B.  Turner 
Orlan  Rogers 
JesB  B.  Johnson 

3 

2  3  5 

2  3  5 
3 

c 

Georgetown 

Gilbert 

Clenvood 

Gravelly  2  E8E 

2760 
2794 
2842 

2908 
2922 

White 
Pike 
Yell 

7 
7 
3 

35  07 
35  59 
34  20 

34  52 

92  43 

93  33 

94  20 

93  39 

200 
595 

498 

7A 
7A 
7A 
7A 
7A 

C.  Ell  Jordan 
Myrtle  I.  Price 

Willie  Pendergrass 

3 

2  3  5 
3 
3 
3 

7  C 

Green  Forest 
Greenbrier 

Gurdon  3  E 

2930 
2946 
2962 
2976 
3074 

Carroll 
Faulkner 

Clark 

1 
7 
1 

3 

36  24 
36  20 
35  14 

33  54 

94  28 

93  26 

92  23 

94  15 

93  06 

1250 
1350 
360 

290 

ss 

SS 
7A 
8A 
7A 
7A 

Elson  B.  Schnidt 
Obed  B.  Wilson 
Marvin  C.  Cantrell 

Roy  S.  Robbs 

2  3  5 
3 
3 
3 
3 

7 

Banburg 
Banpton 
Bardy 

Heber  Springs  3  KE 

3088 
3098 
3132 
3164 
3228 

Calhoun 
Sharp 

Cleburne 

3 
3 

33  14 

33  32 
36  19 

35  32 

91  48 

92  28 

91  29 

93  07 

92  01 

177 
202 
362 

525 

6P 

6P 
8A 
MID 
6P 
7A 

A.  Jaaes  Linder 
Soil  Cons,  service 
Theresa  Donaldson 

Lester  B.  Logan 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 

Heber  Springs  3  SW 

Hector 

Belena 

Henderson  2  W 
Hope  3  HE 

3230 
3235 
3242 

342f 

Cleburne 
Phillips 
Benpstead 

35  28 
35  28 
34  32 

33  43 

92  03 
92  58 
90  35 

92  16 

93  33 

555 
200 

375 

6P 
8A 

HID 

7A 
7A 
7A 
7A 

Wayne  Stark 

Mrs.    Bobb?  A.  Bryan 
Charley  H.  Friddell 

Cecil  H.  Blttle 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5  6 

C 
C 

Hopper 

Hot  Springs  1  HlfB 
HuQtBvll le 
Huttlg  DaB 

3438 
3442 
3466 
3540 

3556 

HontgoBery 

Garland 

Onion 

34  22 

33  56 

34  31 

33  02 

93  41 

94  22 
93  03 
93  44 

92  OS 

700 
337 
710 

6C 

5P 

7A 
6A 
5P 
HID 
8A 

Lona  A.  Shields 
Ellxabeth  W.  Friday 
Natl  Park  Service 

Corps  of  Engineers 

3 
3 

2  3  5 
3 

7 

c 
c 

Jeesievllle 

Jonesboro 

Keo 

3584 

3704 
3734 

3862 

Little  River 
Newton 
Garlaod 
Craighead 

33  35 
36  0. 

34  42 

34  36 

94  03 

93  04 
90  42 

92  00 

300 
857 
730 

23( 

6P 
7P 

8A 

7ti 
7A 
TP 

W.  E.  McDowell 
Lottie  B.  Davis 
Luna  B.  Sykes 

R.  A.  waller 

3 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

Klngaland  3  S8E 
Lake  City 
Lake  Hauaelle 
LaBar  2  SW 
Langley 

3904 
3998 
4010 
4019 
4060 

Cleveland 
iCralghead 

Johnson 
Pike 

\ 

33  50 
35  49 

34  51 

35  26 
34  19 

92  16 
90  26 

92  29 

93  25 
93  51 

214 

230 

550 
796 

MID 

7A 
8A 
HID 
7A 

Ark.  Forestry  Cobb. 
Tressa  St .  Clair 
Little  Rock  Wtrwks 

Mabel  F.  Forrester 

3 
3 

3 

c 
c 

1      Lead  Hill 

1      Lee  Creek  Guard  Sta. 

1  Leola 

#Llttle  Hock  WB  Airport 
Little  Rock  Flit.  pl. 

4106 
4116 
4134 
424e 
4250 

' Boone 
Crawford 

Pulaski 
Pulaski 

36  24 
35  42 
34  10 
34  44 
34  46 

92  54 
94  19 
92  35 
92  14 

92  19 

710 
1000 
261 
257 
512 

TP 
MID 

7P 
7A 
7A 
MIO 
MID 

F.  W.  Kellogg 
Ida  G.  Rawy 
J.  R.  Rhodes 
O.S.  Weather  Bureau 
Little  Bock  Wtrwks 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Lost  Corner 
'      Louano  2  SE 
Lurtoa 
Hadleoo 
Magnolia  3  N 

4324 
433! 
438C 
452E 
4S4{ 

Pope 

Rntoo 

St.  FrBoeis 

ColuBbla 

35  34 
33  22 
35  46 
35  00 
33  19 

02  50 

92  46 

93  OS 
90  43 
93  14 

1550 
130 

2007 
21S 
31S 

6P 

7A 
6P 
8A 
TA 
7A 

Catherine  Russell 
Flora  A.  Hamilton 
Lola  I.  Dollar 
Loreo  R.  Jones 
Barl  B.  GrahaB 

3 

3 
3 

2  3  5 

7 

t    DRAINAGE  CODE:     1.  Arkansas    2,  Hisslssippl    3.  Ouachita    4.  Red    5.  Saint  Francis    6.  Sal: 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue, 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F.  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°?. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-terra  neans  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsisten- 
cies In  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall in  Tables  2  and  7,  and  In  the  seasonal  snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  In  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     Daring  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7  and  the  Station  Index.     No  record   in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult   the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals, 
-t-        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*        Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

ft        Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D         Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
U        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 
R         Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published   later  in 

Hourly  precipitation  Data.) 
T        Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  DECEMBER  1957 


WEATHER 

The  mild,  sunny  weather  during  the  latter  half  of 
December  enabled  the  farmers  to  gather  the  remnants 
of  corn,  cotton,  and  rice  and  to  do  some  plowing. 
Rainfall  was  less  than  average  for  December  at  most 
stations.  The  December  totals,  added  to  the  heavy 
amounts  of  previous  months,  brought  the  annual  totals 
for  some  stations  to  new  high  record  amounts. 

Early  morning  temperatures  at  the  beginning  of  De- 
cember were  near  freezing  and  afternoon  temperatures 
were  in  the  lower  60' s.  Those  conditions  are  about 
average  for  December  1  .  Southerly  winds  during  the 
latter  part  of  the  first  week  brought  the  afternoon 
temperatures  into  the  upper  60' s  and  held  nighttime 
lows  in  the  50' s.  Northerly  winds  and  cooler  weather 
spread  over  the  State  during  the  second  week.  Mini- 
mums  on  the  11th  and  12th  were  mostly  between  10°  and 
20°.  Almost  all  stations  registered  their  lowest 
temperatures  for  the  month  on  those  dates.  The  cold- 
est temperature  for  the  State,  4°  above  zero,  occurred 
at  Mount  Magazine  on  the  morning  of  the  11th. 

The  weather  warmed  rapidly  at  the  end  of  the  second 
week.  The  period,  15th  to  19th,  was  especially  mild. 
Afternoon  temperatures  on  those  days  were  generally 
in  the  upper  60' s  and  70' s.  Almost  all  stations  reg- 
istered their  highest  temperatures  for  the  month  dur- 
ing that  period.  The  warmest  temperature  for  the 
State,  76°,  occurred  at  DeQueen ,  Magnolia  3N,  and  Okay 
on  the  18th.  Temperatures  dropped  to  near  seasonal 
during  the  last  few  days  of  December. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  from  42.7°  at  Mount 
Magazine  to  52.1°  at  Okay.  Monthly  mean  temperatures 
were  above  the  long-term  means  at  all  stations.  Tem- 
perature departures  ranged  from  +1.5°  at  Magnolia  3N 
and  Portland  to  +6.2°  at  Marked  Tree.  Monthly  mean 
temperatures  at  most  stations  were  between  four  and 
six  degrees  above  the  long-terra  means. 

Light  rain  fell  on  many  days  in  December.  Most  sta- 
tions in  the  northwest  received  their  heaviest  rains 
on  the  25th.  Elsewhere,  the  most  generous  amounts 
fell  on  the  6th  or  7th.  Snow  flurries  fell  over  nu- 
merous northern  counties  and  at  a  few  scattered  sta- 
tions in  other  sections  on  the  8th.  In  most  cases, 
amounts  were  of  little  importance.  The  greatest 
amount,  3.0  inches,  fell  at  White  Rock.  Monthly  pre- 
cipitation totals  ranged  from  0.61  inch  at  Flippin 
CAA  Airport  to  6.53  inches  at  Sheridan  Tower.  The 
monthly  totals  were  generally  less  than  three  inches 
over  the  northwestern  counties  but  exceeded  that 
amount  over  other  parts  of  Arkansas.  The  amounts  ex- 
ceeded the  long-term  means  over  the  northeastern  and 
east  central  sections  but  were  less  than  the  long- 
term  means  at  most  stations  elsewhere. 


SUMMARY 

Although  the  December  precipitation  totals  were  less 
than  the  long-term  means  at  most  stations,  they  were 
sufficient  to  bring  the  annual  totals  well  above  the 
annual  means.  Thus,  1957  was  one  of  the  rainiest 
years  of  record  at  many  stations  and  the  annual  totals 
at  some  stations  set  new  high  records. 

The  first  five  days  of  December  were  bright  and  sunny. 
The  farmers  returned  to  the  fields,  combined  rice  and 
soybeans,  and  picked  corn  and  cotton.  Other  activi- 
ties included  butchering,  fencing,  clearing  brush  and 
cutting  wood.  The  second  week  of  December  was  favor- 
able for  outdoor  work.  Field  work  made  considerable 
progress  but  it  was  too  cold  for  good  germination  of 
recently  planted  small  grains.  The  grains  and  cover 
crops  progressed  slowly.  The  third  and  fourth  weeks 
of  December  were  unseasonally  mild  and  many  farmers 
completed  the  gathering  of  remnant  cotton  and  corn. 
Light  rains  fell  on  most  days  from  the  24th  to  the 
end  of  December.  The  rainy  weather  and  the  holiday 
season  brought  most  farm  activities  to  a  standstill. 
Livestock  were  in  good  condition  at  the  end  of  the 
year . 


STORMS 

Shortly  after  noon  on  December  19,  a  tornado  damaged 
or  destroyed  several  dwellings  and  other  buildings 
along  a  15-mile  path  between  Waldo  and  McNeil.  Two 
persons  were  killed  and  nine  were  injured.  About 
mid-afternoon  on  the  same  date,  a  tornado  damaged 
buildings  on  several  farms  in  Jefferson  County.  In 
the  evening,  same  date,  strong  winds  caused  slight 
damage  in  a  lumber  yard  near  the  south  edge  of  Bates- 
ville . 


FLOODS 

Locally  heavy  thunderstorms  on  December  17  and  18 
sent  the  Black  River  above  flood  stage  at  Black  Rock. 
The  Lower  White  River  continued  above  flood  stage 
from  November  to  December  15  at  Clarendon  and  to  De- 
cember 18  at  St.  Charles.  Flood  damage  in  December 
was  of  little  importance.  The  flooding  in  previous 
months  had  caused  considerable  damage  to  fields  and 
crops  and  left  little  that  could  be  hurt  by  the  high 
waters  in  December. 


Lucius  W.  Dye 
Climatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 


A  survey  has  indicated  that  the  comprehensive  narrative  weather  story 
carried  in  each  issue  of  Clima  to  logical  Data  is  of  value  to  only  a  small 
number  of  recipients.  This  story  will  be  discontinued,  therefore,  with 
the  January  1958  issue.  A  table  of  extremes  will  be  carried  each  month 
and  a  text  will  be  carried  whenever  unusual  and  outstanding  weather 
events  have  occurred.  General  weather  conditions  in  the  United  States 
for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW 
and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL  SUMMARY,  either  of  which 
may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing 
Office,  Washington,  D.  C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  ditection 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

inset 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 
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of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o 

< 
o 
o 

a 

o 

o 
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,01-  09 

10-49 

50-99 

1  00-1  99 

2,00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT  iMI TH  WB  A IRPORI 

NE 

23 

8.3 

37 

iW 

19 

79 

6A 

^.9 

6'. 

2 

I 

2 

0 

0 

1  I 

57 

LIIILE  rock  WB  AIRPORT 

14 

10.3 

'.a 

W 

20 

71 

ao 

57 

60 

5 

1 

1 

0 

li 

TEXARKANA  wB  AIRPORT 

17 

9.3 

81 

5 

2 

3 

0 

0 

l* 
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TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

S  lotion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

1 

s 

Dale 

Lowes! 

Dale 

Degree  Days 

No  ol  Day 

■d 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

s 
c5 

« 

s 

Snov 

»,  Sleel 

No 

of  Days 

Max 

Mm 

Tola] 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1     10  or  More  | 

1    50  or  More  | 

100 

or  More 

1    90°  or 
1     Above  1 

5  > 

s3 

6  > 

0  > 

NORTHWEST  DIVISION 

BENTONV I LLE 

55.3 

32.6 

43.9 

68 

17 

10 

11 

64  7 

0 

1 

19 

0 

1.27 

.  74 

25 

•  3 

T 

8+ 

3 

1 

0 

EUREKA  SPRINGS 

57.  IM 

36. 3M 

46.  7M 

5.6 

68 

15 

8 

1  1 

559 

0 

0 

1 1 

0 

1.46 

-  1.41 

.57 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

FAYETTEVILLE 

55.7 

35.6 

45.7 

67 

15  + 

10 

11 

593 

0 

1 

14 

0 

1.07 

.40 

25 

.8 

1 

8 

4 

0 

0 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

55.9 

32.2 

44.  1 

67 

15  + 

10 

12 

644 

0 

1 

18 

0 

1.13 

.26 

25 

1  .  1 

0 

5 

0 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

56.2 

31.5 

43.9 

3.3 

67 

15 

6 

11 

649 

0 

0 

21 

0 

1.31 

-  1.34 

.  54 

25 

•  5 

0 

4 

1 

0 

6RAVETTE 

55.9 

32.0 

44.0 

4.6 

68 

15 

6 

1  1 

64  6 

0 

1 

1  6 

0 

2.28 

-  .15 

1.36 

25 

.5 

0 

6 

1 

1 

HARR ISON 

56.5 

33.4 

46.0 

6.0 

71 

18 

1 1 

1 1 

582 

0 

0 

17 

0 

.97 

.27 

6 

.  5 

0 

5 

0 

0 

LEAD  HILL 

58.  1 

30.  5 

44.  3 

5.4 

72 

15  + 

7 

12 

636 

0 

1 

20 

0 

.82 

-  1.77 

.32 

25 

T 

0 

4 

0 

0 

ROGERS 

56.4 

34.  1 

46.3 

5.1 

67 

15 

6 

1 1 

606 

0 

0 

13 

0 

1.07 

-    1 .49 

.35 

16 

5 

0 

0 

SILOAM  SPRINGS 

67.2 

34.6 

45.9 

68 

15 

9 

1 1 

588 

0 

0 

1  6 

0 

1.96 

1.23 

26 

T 

0 

5 

1 

1 

0 1 V  I S I  ON 

46.0 

6.1 

1.34 

-  1.29 

.4 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 

57.  7 

31.4 

44.6 

73 

18 

7 

12 

•  626 

0 

1 

20 

0 

.61 

.23 

8 

T 

T 

8 

3 

0 

0 

GILBERT 

61. 'i 

31.7 

46.6 

74 

18 

6 

12 

566 

0 

0 

19 

0 

.70 

.30 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAMMOTH  SPRING 

57.4 

31  .6 

44.5 

5.2 

75 

18 

6 

12 

627 

0 

0 

18 

0 

3.13 

.94 

20 

.  5 

0 

9 

2 

0 

MARSHALL 

57,9 

33.  5M 

4  6.7M 

72 

18 

9 

11  + 

690 

0 

0 

17 

0 

.70 

.36 

16 

T 

0 

2 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME 

57.6 

34.7 

46.  1 

5.9 

72 

18 

1  1 

12 

580 

0 

0 

14 

0 

1  .04 

-  2.00 

.40 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG  AM 

56.  1 

30.3 

43.2 

73 

19 

6 

12 

667 

0 

1 

18 

0 

1.09 

.31 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIV I S I  ON 

45.1 

5.3 

1.21 

-  1.62 

.  1 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

58.9 

34.9 

46.9 

71 

18 

12 

12 

551 

0 

0 

1  7 

0 

5.59 

1  .57 

6 

.0 

0 

8 

4 

2 

BATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

57.3 

31.5M 

44. 4M 

73 

19 

7 

12 

634 

0 

1 

1  7 

0 

3.  74 

1  .95 

20 

.0 

0 

7 

2 

BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

58.7 

46.5 

74 

1 6 

9 

\  2 
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0 

0 

17 

0 

3.01 

-  1.08 

1  .00 

7 

J 

0 

^ 

2 

BL  YT  HEV I LLE 

^A*  1 
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6.0 

67 

2  5 

\  5 
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0 

0 

9 

0 

6.18 

1.60 

2.53 

7 

.  0 

Q 

g 
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• 

• 
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5.8 

70 

1  8 
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11  + 
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Q 

0 

13 

0 

4.35 
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1.25 

20 

.  0 

Q 

9 

2 
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5.7 

69 

J  3 
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Q 

0 

8 

0 

4.55 

.04 

1.97 

7 

X 

Q 

7 

3 
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66  9 
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46*9 

6.2 

66 

14  + 

1  6 
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0 

0 

10 

0 

5.12 

.76 

2.22 
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.  0 

0 

9 

2 

NEWPORT 
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4  8.7 

6.0 

73 
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1  5 
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0 

6 

0 

4.37 
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.0 

0 

8 

3 
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0 

10 
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9 

12 
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9 

3 
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9 
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1 
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35.1 
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12 
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0 

14 

0 

2.39 

1.06 
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.0 

0 

4 

3 

1 

DARDANELLE 

60.2 

36.5 

48.4 

4.9 

75 

18 

16 

12 

506 

0 

0 

13 

0 

2.03 

-  1.84 

1  .00 
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.0 

0 

6 

1 

1 

DEVILS  KNOB 

62.  7 

36.0 

44.4 

64 

16 

5 

11 
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0 

0 

1  1 

0 

2.22 

.84 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

FORT  SMITH  WB  AP  R// 

59.0 

34.3 

46.7 

4.2 

71 

15  + 

16 

11  + 

559 

0 

1 

13 

0 

1.38 

-  1.76 

.56 

6 

T 

0 

3 

2 

0 
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33.2 

46.4 

71 

16 

10 

12 
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0 

0 

19 

0 
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7+ 
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3 

2 

0 
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59.3 
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4.5 

70 

19 

14 

11 
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0 

2.25 
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.0 

0 

4 

2 

0 

MOUNT  MAGAZINE 
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42.7 

63 

16+ 
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11 
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16 

0 

2.32 

.93 
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2.0 

2 

8 
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2 

0 

OZARK 
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0 
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2 

0 
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0 
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0 
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48.4 
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12 
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3.38 
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.0 

0 

8 

3 

1 

BENTON 

62.0 

34.8 

48.4 

73 

18 

9 

12 

505 

0 

0 

17 

0 

3.37 

1.75 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  AM 

59.7 

33.1 

46.4 

72 

16 

13 

12 
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0 

0 

20 

0 

3.30 

1.27 

7 

T 

0 

6 

3 

1 

CONWAY 

59.5 
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48.2 

4.2 

75 

16 

14 

12 
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0 

0 

12 

0 

3.  1  1 

-  1.49 

.80 

19 

.0 

0 

8 

3 

0 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

59.9 

4  0.  7M 

60.  3M 

4.7 

71 

15 

17 

11 

452 

0 

0 

0 

4.06 

-  .46 

1  .42 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

LITTLE   ROCK  WB  AP  R// 

59.2 

38.9 

49.  1 

5.2 

72 

16+ 

16 

12 
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0 

0 

6 

0 

3.  88 

-  .20 

1.55 

6 

T 

0 

6 

2 

1 
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62.3 

36.7 

49.0 

74 

18 

12 

12 

469 

0 

0 

17 

0 

3.64 

1  .38 

6 

.0 

0 

7 

2 

MORRILTON 

59.6 

37.2 

48.4 

5.6 

74 

16 

15 

12 

511 

0 

0 

13 

0 

2.40 

-  1.59 

.85 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

NIMROD  DAM  AM 

59.3 

31.9 

46.6 

73 

16 

12 

12  + 

595 

0 

0 

21 

0 

2.22 

.67 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

PERRYVILLE 

60.9 

36.7 

48.3 

6.4 

74 

19 

12 

12 

510 

0 

0 

13 

0 

2.25 

-  1.65 

.72 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

59.4 

39. OM 

49. 2M 

72 

16 

17 

12 

465 

0 

0 

0 

6.53 

2.10 

6 

.0 

0 

D I V 1  S 1  ON 
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-  .77 

T 
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TABLE  2  -  CONTINUED 
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Temperature 
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Average 

Departure 
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Term  Means 
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Degree  Days 

No  oi  Days 
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Departure 
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Term  Means 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

Max 

Mm 

Total 

Max  Depth 
on  Graund 

S  S 

hi 

S  1 

hi 

6  1 

hi 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR  I NKL  E Y 

DES  ARC  AM 

56.  1 

37.2 

47.7 

71 

16 

17 

11 

529 

0 

0 

8 

0 

4.82 

2.00 

7 

.0 

0 

HELENA 

58.3 

40.  7 

49.5 

4.5 

59 

16+ 

18 

11  + 

473 

0 

0 

7 

0 

4.92 

-  .01 

1.93 

7 

.0 

0 

KEO 

38.  1 

73 

15  + 

J  2 

48  1 

0 

0 

12 

0 

5.01 

1.53 

^ 

.0 

Q 

MARIANNA  2  S 

58.6 

38.  IM 

46. 5M 

4.6 

70 

16 

16 

12 

505 

0 

0 

1 1 

0 

4.61 

-  .13 

1.35 

7 

.0 

0 

SAINT  CHARLES  AM 

39.5 

70 

1 5 

1  9 

12 

466 

0 

1 

5 

0 

4.22 

2.03 

7 

.  0 

0 

STUTTGART 

60.4 

40.5 

50.5 

5.4 

71 

15 

18 

12 

44  5 

0 

0 

5 

0 

4.80 

-  .05 

2.00 

7 

.0 

0 

STUTTGART   9  ESE  AM 

38.3 

47.7 

69 

16+ 

1  9 

1 2 

531 

0 

1 

7 

0 

4.08 

1 .  64 

7 

.  0 

0 

WYNNE 

■  57.8 

39.4 

48.6 

68 

18 

15 

12 

499 

0 

0 

5 

0 

4.70 

1.21 

7 

.0 

0 

DIVISION 

48.9 

4.9 

4.55 

.13 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

62.3 

39.3 

50.8 

74 

18 

15 

12 

439 

0 

0 

1 1 

0 

2.84 

.95 

25 

.0 

0 

DE  QUEEN 

37.  9M 

76 

16 

1  4 

12 

452 

0 

0 

0 

3.02 

1.30 

7 

.  0 

0 

HOPE   3   NE  AM 

60.7 

37.3 

49.0 

3.8 

75 

19 

16 

12 

490 

0 

0 

10 

0 

2.74 

-  1.87 

1.25 

7 

.0 

0 

MOUNT  IDA 

36. 4M 

4  8  .  4M 

5.0 

72 

1 8 

9 

12 

511 

0 

0 

14 

0 

2,39 

-   2.2  3 

.  59 

7 

•  0 

0 

NARROWS  DAM  AM 

60.7 

31.9 

46.3 

74 

19 

12 

12 

574 

0 

0 

2  1 

0 

3.37 

1.57 

7 

.0 

0 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA  AM 

35.7 

7  3 

1 9 

1 4 

12 

52  9 

0 

0 

15 

0 

3.23 

1.67 

7 

.  6 

Q 

OKAY 

63.8 

40.4 

52.1 

5.1 

75 

18 

15 

12 

401 

0 

0 

10 

0 

2.87 

-  1.50 

.93 

6 

.0 

0 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

61.4 

41.5 

51.5 

3.5 

75 

18 

20 

11 

417 

0 

0 

4 

0 

2.93 

-  1.91 

.90 

5 

.0 

0 

D  I V  I S I  ON 

49.5 

4.7 

2.92 

-  1.18 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

39.  7M 

44  7 

0 

0 

12 

0 

3.35 

—  1,29 

1.85 

7 

.  0 

0 

CAMDEN   1  AM 

62.3 

36.6 

49.5 

3.5 

74 

16 

16 

12 

474 

0 

0 

14 

0 

4.13 

-  1.15 

2.00 

7 

.0 

0 

EL   DORADO  CAA  AP 

61  .4 

39.3 

50.4 

2.7 

75 

18 

15 

12 

453 

0 

0 

10 

0 

4.  14 

-  1.58 

1.70 

6 

.0 

0 

FORDYCE   6  W 

61. 5M 

41. 4M 

51.5M 

18 

12 

415 

0 

0 

4 

0 

4.96 

1.37 

7 

.0 

0 

MAGNOLIA  3  N 

60.  5M 

39. 9M 

50. 2M 

1.5 

76 

18 

15 

12 

454 

0 

0 

6 

0 

4.01 

-  1.34 

1.88 

7 

.0 

0 

PRESCOTT  AM 

60.5 

35.6 

48.7 

2.5 

75 

19 

1  5 

12 

505 

0 

0 

15 

0 

2.52 

-  1.93 

1.47 

7 

T 

0 

WARREN 

51.5 

40.4 

51.0 

3.7 

72 

16 

15 

12 

436 

0 

0 

7 

0 

4.09 

1  .  15 

7 

.0 

0 

D I V 1 5  I  ON 

50.3 

4.1 

3.90 

-  1.03 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

63.  6 

40.0 

51.6 

4.7 

72 

15  + 

15 

12 

407 

0 

0 

10 

0 

3.24 

-  2.73 

1.12 

7 

.0 

0 

CUMMINS  FARM 

50.6 

41. OM 

50. 8M 

70 

15+ 

19 

12 

435 

0 

0 

0 

3.92 

1  .50 

7 

.0 

0 

DUMAS  1 

61.5 

40.  1 

50.9 

4.6 

70 

5  + 

18 

12 

430 

0 

0 

9 

0 

4.  39 

-  1.20 

1.10 

7 

T 

0 

MONTICELLO  3  S 

62.5 

39.6 

51  .  1 

70 

15+ 

14 

12 

424 

0 

0 

6 

0 

4.04 

1.39 

7 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

51.3 

41  .4 

51.4 

5.0 

72 

15+ 

19 

12 

417 

0 

0 

4 

0 

3.83 

-  1.16 

2.17 

7 

.0 

0 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

60.  1 

39.2 

49.7 

72 

15  + 

17 

12 

458 

0 

0 

7 

0 

4.22 

2.13 

5 

.0 

0 

PORTLAND  AM 

61.1 

37.5 

49.3 

1.5 

72 

16 

19 

12 

482 

0 

0 

1  1 

0 

3.00 

-  2.24 

1.22 

7 

.0 

0 

D I V  I S I  ON 

50.7 

4.3 

3.81 

-  1.38 

T 

Precipitation 


No  of  Days 


See  reference  notes  following  Stfttlon  Index. 

-   160  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ARKANSAS 
DECEMBER  1957 


Day  of  month 


o 

E- 

1    1   2   1  3 

4 

5 

6 

^  1 

8  1 

9 

10  1   11  1  12 

13  1  14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28    29  1 

30 

31 

1*54 

.63 

19 

3.77 

T 

1  *  36 

.78 

T 

T 

- 

•  78 

31 

'40 

_ 

3.36 

1.10 

.30 

*  10 

■  09 

T 

•  55 

T 

.48 

*20 

•  90 

'  10 
* 

2*35 

.80 

.09 

T 

•  15 

•  40 

T 

•  20 

•  16 

■  54 

.05 

4.28 

T 

1.90 

.09 

■  04 

•  22 

.05 

.07 

.35 

.60 

•  20 

.96 

.24 

3.  12 

1.73 

•  25 

.20 

35 

25 

* 

30 

04 

* 

2.»1 

■  69 

.09 

•  99 

14 

.07 

!40 

*  I  3 

3.39 

1.89 

.10 

.  10 

3.91 

.02 

1.33 

T 

.06 

.06 

T 

■  14 

•  07 

.03 

82 

T 

*70 

*65 

.03 

2.04 

.99 

.18 

T 

T 

.  14 

T 

.12 

•  96 

T 

.37 

!o2 

.02 

.08 

3.a5 

T 

1.90 

T 

T 

.05 

•  08 

.03 

■  90 

10 

81 

09 

• 

24 

■ 

9.60 

2.48 

.07 

.30 

T 

•  30 

•  19 

1*15 
* 

*08 
* 

* 

• 

*  - 

5.59 

1.57 

.48 

.71 

.04 

T 

•  40 

1.28 

23 

*  55 

•  _ 

3.74 

T 

.60 

.40 

.21 

.02 

3.01 

T 

1.00 

*  16 

.37 

.05 

.04 

T 

T 

•  90 

•  28 

•  05 

•  10 

.06 

T 

4.99 

.97 

1.32 

.  10 

.13 

.  10 

97 

.26 

•  1  9 

1.43 

■  21 

.08 

.05 

*  32 

*0  1 

06 

*65 

- 

9.  12 

.33 

1.23 

*  50 

• 

4.75 

.31 

2.02 

.21 

.13 

24 

!66 

!oa 

I  30 

23 

*24 

3.37 

1.75 

.06 

.62 

.03 

.11 

•  11 

.03 

•  46 

.17 

.03 

1.27 

.20 

.10 

.07 

.07 

■  07 

•02 

.74 

T 

1.37 

■  20 

.05 

.06 

.53 

■  09 

•  40 

T 

.01 

.07 

2.63 

1.09 

•  04 

.43 

•  07 

•  14 

•  14 

•  64 

.08 

5.26 

1.28 

1.10 

.49 

.04 

.05 

T 

.  10 

•  10 

97 

•  1 1 

.07 

.71 

.22 

•  04 

T 

3.64 

T 

.99 

T 

.82 

T 

.27 

T 

.74 

•  11 

.46 

•  32 

.17 

T 

3.30 

1.27 

.06 

.07 

.01 

T 

•  66 

•  05 

T 

.55 

.03 

.29 

*  U 

.  15 

.03 

3.71 

1.79 

•  03 

T 

T 

.70 

•  08 

•  12 

.68 

.02 

.29 

6.16 

2.53 

T 

.49 

T 

.09 

.07 

•  06 

•  24 

1.08 

•  52 

•  02 

.  12 

.73 

.29 

2.1S 

.90 

T 

.03 

•  22 

•  26 

•  04 

.63 

.05 

.02 

T 

3*41 

1.95 

.02 

•  06 

.10 

•  10 

.78 

.27 

.11 

4*66 

T 

1.95 

.06 

.31 

•  20 

T 

T 

1.26 

•  27 

.23 

.34 

.20 

1.96 

T 

.81 

T 

T 

.03 

.30 

•  16 

■  17 

T 

.40 

.05 

.04 

6.47 

1  .44 

1.81 

.56 

.09 

•  03 

■  14 

.63 

•  25 

X  ,00 

.  32 

•  05 

3.1S 

1.22 

.23 

.13 

T 

!38 

T 

.39 

.62 

.25 

T 

1.35 

.02 

.40 

.25 

.25 

•  02 

.01 

T 

.21 

.03 

.09 

T 

•  05 

.02 

4.13 

2.00 

.05 

T 

.08 

*09 

■  30 

.30 

.60 

.30 

.06 

•  35 

1.34 

.01 

■  96 

T 

.02 

.05 

T 

.70 

T 

T 

4.92 

1  .03 

.97 

.22 

.56 

.  34 

.57 

46 

•  35 

4.52 

.01 

2.21 

.02 

.22 

.09 

.57 

.01 

•  15 

•  28 

T 

■  09 

.43 

.41 

.07 

2.39 

1  .06 

.05 

T 

T 

T 

*04 

•  02 

.  50 

T 

.51 

•  14 

.0  7 

2.51 

.05 

.92 

.  12 

•  66 

.58 

•  06 

.12 

2.59 

1.00 

.20 

•  10 

•  04 

T 

•  29 

•  05 

.50 

.30 

.15 

3.11 

.71 

.24 

.15 

.02 

•  03 

•  09 

.80 

•  19 

■  24 

.  52 

•  1  3 

.03 

4.39 

1.01 

.35 

.13 

.40 

.09 

1.25 

■  30 

.15 

.32 

.29 

.06 

2.38 

1.10 

.  1 1 

•  03 

•  12 

.83 

.19 

3.24 

i03 

T 

1.12 

.03 

•  14 

T 

T 

.03 

■  18 

.68 

.68 

.24 

.11 

3.92 

.18 

1.50 

T 

T 

T 

T 

•  63 

T 

■  09 

•  06 

.62 

.46 

.36 

4.28 

1.90 

T 

T 

•  09 

.06 

■  90 

.26 

.60 

.08 

.26 

.11 

2.42 

.05 

1.28 

.09 

T 

.06 

T 

T 

•  08 

T 

•  28 

.26 

.08 

.24 

1.90 

.72 

.04 

•  02 

.12 

.40 

.12 

.08 

2.03 

1.00 

.10 

,05 

■  12 

■  03 

.40 

.20 

.13 

3.02 

1.30 

T 

.25 

•  10 

■  20 

.48 

•  45 

•  24 

4.64 

1.36 

1.88 

.78 

.60 

4.62 

T 

2  .00 

.15 

.25 

.06 

•  41 

T 

21 

.  70 

■  05 

■  25 

40 

T 

.34 

T 

2.22 

.  84 

.19 

•  19 

•  07 

■  03 

■  52 

T 

•  12 

.10 

4.39 

.02 

.40 

1.10 

.03 

.01 

.10 

.90 

.02 

.19 

.31 

.03 

.68 

.75 

.29 

4.14 

.03 

1.70 

.05 

T 

.02 

•  06 

.30 

.95 

.65 

.16 

1.46 

.29 

.20 

T 

•  26 

T  T 

.09 

.57 

T 

T 

.09 

*  05 

•  78 

16 

06 

66 

24 

* 

13 

1.07 

30 

*  J  ^ 

T 

0  1 

*08 

.01 

.05 

T 

1.13 

.23 

T 

.  14 

.15 

•  01 

.02 

I08 

T 

.13 

.26 

.06 

■  04 

.01 

1.31 

.29 

■  01 

.05 

.13 

■  02 

.07 

.01 

T 

.54 

•  06 

.11 

.61 

.14 

.23 

.01 

T 

•  09 

T 

T 

T 

.14 

T 

T 

4.98 

.97 

1.37 

.05 

.02 

T 

.07 

.25 

.27 

1.04 

.43 

•  51 

1,38 

.56 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

.20 

.51 

.07 

T 

1.66 

.73 

.05 

T 

.07 

.04 

.73 

.17 

•  07 

2.97 

T 

1.10 

T 

.05 

T 

T 

.09 

.10 

.49 

T 

•  66 

.48 

4.59 

2.02 

.09 

.20 

T 

.09 

.32 

•  03 

•  03 

1.  10 

T 

.  35 

•  36 

•  70 

.30 

■  23 

.01 

T 

T 

.02 

■  01 

.09 

T 

•  04 

1.96 

.08 

- 

- 

•  09 

•  03 

.60 

.28 

.38 

•  08 

- 

.24 

- 

- 

1.49 

-         -  - 

- 

- 

- 

.61 

- 

.03 

- 

- 

- 

-  - 

.05 

.  56 

•  01 

.04 

2.28 

.16 

.01 

.  12 

T 

T 

T 

1  .36 

.20 

1  61 

•  79 

■  10 

.72 

T 

3. 19 

1.83 

.01 

T 

.02 

.02 

.46 

.41 

•  20 

•  21 

.03 

6  00 

T 

T 

1  49 

1*63 

T 

2.04 

.84 

4*  70 

1.87 

.05 

- 

,^ 

• 

.85 

.74 

.73 

.10 

*97 

.27 

22 

*04 

.16 

.06 

•  11 

3*43 

•  04 

1.21 

.21 

.05 

.07 

•  12 

•  03 

T 

1.31 

•  12 

.13 

.12 

.02 

4.92 

1  .93 

.21 

.20 

20 

* 

1  ^03 

.31 

.56 

.43 

.05 

T 

.25 

.11 

2*74 

0  1 

1*26 

.01 

•  02 

.23 

•  07 

.57 

.13 

.31 

.03 

5.1fl 

.04 

1.73 

.03 

T 

.05 

.02 

.37 

•  06 

T 

1  .34 

•  08 

.42 

.60 

.30 

.14 

3.74 

1.20 

.02 

1.38 

.15 

.96 

.15 

.23 

.03 

4  06 

1.42 

.18 

.07 

T 

T 

•  03 

42 

* 

•  07 

29 

* 

.80 

■  42 

•  31 

.02 

.03 

4*01 

.11 

04 

* 

•  87 

.65 

.92 

.04 

1  *00 

T 

.25 

.90 

T 

■  40 

.40 

T 

.09 

T 

.01 

■  02 

4.02 

1.45 

.07 

.15 

.05 

.03 

■  65 

•  06 

.12 

•  35 

•  10 

.60 

.15 

■  04 

4.55 

T 

1.97 

.60 

T 

.03 

T 

.03 

•  02 

T 

.SO 

.25 

•  27 

.36 

.22 

T 

.03 

.70 

•  02 

1.26 

■  02 

.43 

•  32 

.04 

•  06 

.09 

.25 

.07 

.21 

•  40 

•  26 

,15 

4.81 

T 

1.67 

T 

T 

.05 

.02 

.17 

T 

T 

1.30 

.19 

.90 

.04 

•  27 

.20 

.82 

.25 

.15 

T 

.32 

'  ^0 

.07 

.09 

.83 

.13 

T 

2.26 

.02 

I  .07 

.  10 

■  44 

T 

■  22 

.01 

3' bI 

1  55 

07 

0  1 

*  J  J 

48 

T 

•  86 

T 

.09 

.46 

.21 

.0  1 

3.47 

U74 

.10 

.04 

.02 

.11 

.42 

.01 

.26 

.01 

.09 

.46 

.17 

•  02 

4.04 

1.60 

.14 

T 

T 

T 

.  10 

.20 

2.00 

.11 

.19 

1.73 

.80 

.05 

.14 

.  14 

.30 

4.91 

2.21 

.12 

.05 

.59 

•  03 

.01 

.46 

.60 

.44 

4.01 

1.88 

.18 

1.05 

.52 

.26 

.10 

3.64 

1.38 

.05 

T 

.09 

■  36 

.03 

.22 

■  IS 

.20 

.07 

3.13 

.04 

.80 

.11 

.26 

■  10 

*  14 

.05 

.94 

.11 

.29 

•  09 

.15 

■  05 

4.61 

.62 

1.35 

.24 

.08 

.  10 

.68 

T 

.15 

.20 

■  58 

.30 

.24 

.07 

5.12 

2.22 

.30 

•  OS 

.19 

.06 

.19 

.57 

.35 

.08 

■  25 

•  42 

T 

.34 

■  05 

.70 

.18 

.36 

.07 

.07 

.02 

iJBOTT 
j.ICIA 

■  UM  FORK 

Lt 

<ITY  3  NE 

jnoiNE 

»t.IN  1  W 
|KA06LPHtA 
UKANSAS  CITY 

THENS 
J6USTA 
Kit)  KN08 

MESVILLE  LIVESTOCK 
kTESVlLLE  L  AND  0  NO  1 

^ATY  LAKE 

^AVER  1  SE 
I  EECW  GROVE 
llEEDEVILLE 
IfHTOd 

ENTOHVILLE 

ERRTVILLE  4  NH 
I  IG  FORK 
i IG  LAKE  OUTLET 

_ACK  ROCK 

'  LAKELY  MOUNTAIN  DAH 

.UFF  CI  TV  3  SW 

lTTHEVILLE 
'  DOHEVILLE 
!  DU6HT0K 

IftADFORD 
fllHKLEY 
JFFALO  TONER 
JRDETTE 
ABOT   4  SM 

i*LICO  flOCK 
IjAHDEN  1 
;*HP  CHAFFEE 

(RLISLE  1  SU 

^ARENOON 

LARKSVILLE 
LINTON 

OLD  SRRINGS  GUARD  STA 

■  ONMAY 
ORNING 

OVE 

rossett  7  s 
rystal  valley 
uhhins  farm 

Iamascus 

'  ANVILLE 
ARDANELLE 
E  QUEEN 
ERMOTT 

ES  ARC 
EVILS  KNOB 
UNAS  1 

L  DORADO  CAA  AP 
UREKA  SPRINGS 

VENIN6  SHADE 

AYETTEVILLE 

AYETTEVILLE  CAA  AP 
.AYETTEVILLE  EXP  STA 
iLlPPIN  CAA  AP 

lORDYCE   6  W 

jORT  SMITH  WB  AP  R 

i'T  SMITH  WATER  PLANT 
OUNTAIN  HILL 
JLTON 
EORGETOWN 
ILBERT 
LENWOOD 
RANN  IS 
,  RAVELLY  2  ESE 

RAVETTE 
REEN  FOREST 
REEN8RIER 
REENWOOD 
URDON  3  E 

AM6URG 
AMP TON 
ARRISON 

EBER  SPRINGS  3  NE 
ECTOR 

iELENA 

I  ENOERSON  2  H 
rjOPE  3  NE 
lOPPER 
ORAT 10 


or  SPRINGS   1  NNE 

UTTIG  DAM 

NDEX 

ASPER 

CSSIEVILLE 

ONES80RO 
EO 

AKE  CITY 
AKE  MAUMELLE 
ANGLE Y 

EAD  HILL 

EE  CREEK  GUARD  STA 
EOLA 

ITTLE  ROCK  WB  AP 
ITTLE  ROCK  FILTER  PL 

OST  CORNER 
OUANN  2  SE 
URTON 
AD  1  SON 
AGNOLIA  3  N 

ALVERN 

AMMOTM  SPRING 
ARIANNA  2  S 
ARKEO  TREE 
ARSHALL 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued  December  i9f: 


Stotion 

Total 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

 1  1  

4  5 

 '  

I  6 

7  1 

8 

9 

10  I  11  I  12 



13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20  21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

3 

HARVELL 

9.24 

.50 

.20 

1  .oc 

.30  .20 

1  .so 

a  12 

.  30 

1.22 

• 

RELBOURME 

2.60 

•  02 

•  01 

•  03 

.05 

•  10 

HONTlCCLLO  3  S 

4*04 

1  *  39 

.19 

*  19 

*e3 
* 

* 

*  16 

* 

75 

• 

•  05 

HOROBAY  L  ANt>  0  NO  8 

3*29 

•  06 

1.26 

.09 

.27 

.63 

•  74 

HORRILTON 

2.40 

•  85 

•  05 

•  03 

**? 

•  09 

•  1  7 

MOUNT  IDA 

2.39 

.69 

•  03 

•  46 

•  11 

.42 

•  16 

*75 

.02 

•  10 

MOUNT  MAGAZINE 

.  32 

MOUNTAIN  HOME 

l!o4 

*  a  • 
• 

**0 

*05 

09 

* 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1.09 

•  31 

!  18 

•  21 

T 

•  08' 

•  01 

•  25 

.09 

MOUNTAIN  VIEW  I  E 

2.22 

MULBERRY  6  NNE 

1.98 

•  80 

•  ^• 

.67 

•  12 

T 

NARROWS  DAM 

3,37 

.12 

^  •OS 

•  02 

• 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

3.23 

.02 

1*67 

*04 

T 

*03 

* 

*09 

•  ^1 

*09 

*40 

• 

NATHAN  4  WNW 

3.61 

1.99 

.05 

T 

T 

.10 

•  30 

•  65 

.10 

•  30 

.16 

NEHHOPE   3  E 

4.35 

i 

•  50 

* «  ^ 

NEWPORT 

4.37 

ft 

NIMROD  DAM 

•  67 

•  04 

.01 

.0 

•  15 

.02 

•  16 

1.74 

.09 

•  05 

•  06 

*  12 
* 

*09 

*  80 

•  21 

OOEN  2  W 

2.31 

!75 

•  05 

•  15 

•  03 

.20 

•  12 

.70 

.14 

•  17 

OKAY 

2.87 

.93 

• 

.04 

*  ii 

•  06 

•  89 

.  36 

.02 

OSCEOLA 

4.B4 

•  12 

OWENSV I LL  E 

4.47 

•  03 

.03 

■  02 

*fti 
•  01 

• 

•  02 

*fto 

*  aft 

•  48 

1.61 

^  *  72 

'  ft  t 
* 

*  20 

*  52 

*0l 

*  10 

OZONE 

2.61 

U30 

•  08 

T  T 

T 

.12 

•  14 

•02 

.67 

.03 

.14 

PARA60ULD 

4.45 

■  86 

•  50 

•  05 

.11 

.04 

•  29 

•  32 

•  0^ 

•  19 

• 

IPARIS 

2.39 

*  «a 

5,57 

I  .90 

.15 

* 

•  0  7 

•  22 

1  .26 

•  42 

.47 

.50 

•  33 

1.35 

30 

*40 

.6 

2.25 

.72 

.08 

•  12 

T 

.38 

T 

.31 

•  47 

.17 

PINE  BLUFF 

3.83 

.01 

'?« 

.05 

'ft 

•  25 

.01 

•  04 

.44 

•  49 

• 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

4.22 

*°* 

•  19 

•  01 

'  1  i 

*ftA 

•  26 

*  «^ 

.44 

• 

PINE  R I DGE 

2.04 

•  05 

•  23 

.  58 

•  14 

POCAHONTAS  1 

4.32 

T 

*  92 

*62 

34 

* 

T 

1  40 

•  24 

PORTLAND 

3.00 

.09 

1.22 

T 

.12 

T 

•  20 

.63 

.78 

T 

PRESCOTT 

2.62 

•  02 

•01 

•  20 

.22 

•  40 

•  26 

• 

HATCLIFF 

U35 

•  * 

•  07 

.46 

•  06 

3.96 

ROGERS 

1.07 

* 

•  11 

•  02 

RUSSELLV I LLE 

1.91 

.82 

•  13 

•  07 

.06 

.03 

.09 

•  04 

.93 

•  10 

• 

SAINT  CHARLES 

4.22 

.06 

•  05 

.05 

SAINT  FRANCIS 

5.39 

*  11 

1*05 

*20 
• 

I'l  7 

.32 

•  92 

2.77 

_ 

*  at 

*  79 

• 

SEARCY 

4.25 

0 1 

1 '  83 

16 

* 

'  10 

05 

*iO 

06 

02 

•  75 

10 

'26 

SHERIDAN  TOWER 

6.93 

T 

2!l0 

•  54 

1.54 

• 

1.90 

•  10 

SHIRLEY  3  SE 

* 

01 

• 

.06 

•  90 

* 

•  30 

* 

SILOAM  SPRINGS 

1.98 

•  02 

* 

* 

* 

*  1  * 
• 

SPARKMAN  4  E 

2.00 

*  7ft 

*oft 

4.89 

'  * 

* 

STAR  CITY  2  S 

3.77 

1.79 

T 

T 

T 

.40 

•  47 

•  69 

•  27 

STEVE 

1  .88 

STUTTGART 

4.80 

STUTTGART  9  ESE 

4*06 

.02 

.05 

•  06 

.02 

•  03 

•  03 

•  44 

• 

SUB  I ACO 

1.56 

^  *87 

*09 

*  12 

*49 

*03 

TAYLOR 

3.66 

.05 

1.98 

.08 

•  24 

.90 

•  20 

•  61 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

■04  .01 

TURNPIKE 

WALDRON 

1.91 

•  05 

WALNUT  GROVE 

2.94 

.25 

.35 

leo 

•  10 

T 

•  10 

•  10 

•  49 

•  15 

•  25 

.30 

.09 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

3.74 

.91 

•  69 

•  02 

•  19 

•  10 

.02 

.83 

•  13 

.03 

•  66 

.  16 

T 

• 

WARREN 

4.09 

.33 

1.16 

.07 

T 

«30 

•  03 

.17 

.19 

•  78 

.66 

•  11 

WASHITA 

2.00 

T 

.70 

.80 

T 

•  30 

•  20 

T 

WHITE  ROCK 

2.30 

.76 

T 

•  11 

•  19 

•  03 

•  16 

•  03 

•  96 

T 

WHITECLIFFS 

2.67 

T 

1.35 

T 

T 

T 

•  80 

.12 

•  40 

WILSON 

4.85 

2.08 

.38 

•  14 

.17 

U16 

.90 

WYNNE 

4.70 

.93 

1.21 

.  12 

•  15 

.08 

•  30 

.09 

.69 

•  02 

.65 

.10 

•  20 

YELLVILLE 

1.02 

.26 

.  15 

.  17 

•  02 

T 

•  25 

T 

•  16 

.01 

T 
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rable  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1957 


Station 


Day     Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

62 

60 

58 

65 

66 

64 

60 

51 

50 

99 

61 

44 

59 

59 

69 

67 

62 

69 

67 

61 

66 

64 

61 

59 

59 

58 

56 

51 

53 

54 

54 

26 

33 

43 

29 

33 

52 

41 

34 

30 

31 

17 

12 

31 

40 

54 

51 

57 

59 

44 

39 

31 

34 

46 

44 

46 

34 

34 

35 

29 

32 

39 

6* 

58 

64 

64 

68 

62 

62 

48 

51 

65 

50 

47 

64 

66 

72 

67 

65 

73 

68 

66 

68 

65 

66 

61 

62 

60 

52 

54 

56 

66 

65 

26 

28 

29 

32 

45 

36 

30 

29 

20 

16 

30 

47 

57 

67 

57 

60 

63 

46 

30 

31 

66 

50 

55 

36 

40 

33 

29 

40 

46 

60 

65 

58 

63 

69 

64 

62 

53 

53 

63 

50 

46 

65 

63 

73 

70 

66 

74 

72 

67 

67 

66 

62 

66 

60 

60 

6 1 

68 

56 

59 

56 

28 

25 

49 

29 

33 

54 

41 

36 

24 

27 

18 

16 

27 

53 

56 

50 

61 

63 

52 

45 

38 

31 

44 

54 

52 

36 

40 

31 

29 

33 

42 

60 

62 

58 

60 

68 

61 

57 

43 

49 

58 

46 

40 

66 

63 

70 

67 

65 

71 

69 

64 

66 

64 

63 

60 

59 

66 

54 

55 

53 

56 

52 

28 

25 

47 

23 

27 

51 

43 

31 

33 

30 

15 

12 

26 

30 

49 

47 

54 

58 

42 

46 

28 

28 

40 

47 

45 

31 

29 

30 

24 

26 

39 

91 

65 

63 

53 

63 

67 

58 

45 

40 

56 

49 

31 

46 

56 

66 

68 

69 

64 

73 

61 

64 

67 

65 

60 

63 

69 

56 

46 

53 

52 

56 

23 

32 

40 

22 

27 

46 

33 

25 

26 

27 

12 

7 

20 

39 

43 

50 

46 

40 

46 

32 

32 

34 

45 

41 

37 

25 

32 

22 

24 

22 

64 

62 

59 

62 

69 

64 

56 

42 

48 

51 

44 

41 

58 

65 

68 

67 

67 

74 

70 

63 

66 

64 

62 

69 

60 

57 

49 

52 

52 

54 

51 

25 

26 

45 

21 

28 

53 

40 

29 

31 

27 

15 

9 

27 

35 

45 

46 

66 

59 

37 

49 

26 

30 

40 

46 

44 

32 

27 

30 

21 

24 

38 

65 

62 

58 

66 

70 

60 

62 

46 

53 

62 

50 

47 

59 

66 

72 

72 

64 

73 

66 

65 

64 

66 

67 

62 

66 

63 

64 

57 

56 

59 

55 

25 

24 

50 

23 

22 

53 

42 

31 

27 

25 

16 

9 

32 

43 

53 

47 

53 

56 

45 

43 

25 

32 

36 

46 

46 

30 

30 

28 

23 

26 

39 

61 

59 

52 

62 

65 

58 

56 

43 

48 

47 

27 

44 

51 

63 

66 

64 

68 

62 

65 

56 

64 

66 

58 

52 

51 

53 

48 

48 

53 

55 

60 

30 

29 

30 

25 

32 

53 

32 

31 

19 

27 

10 

14 

29 

29 

38 

47 

46 

45 

33 

36 

31 

38 

47 

44 

43 

28 

37 

24 

25 

28 

26 

50 

63 

6J 

63 

67 

67 

61 

54 

45 

53 

61 

34 

48 

62 

60 

72 

65 

65 

71 

66 

57 

67 

66 

67 

54 

62 

61 

60 

56 

56 

55 

24 

24 

27 

27 

23 

32 

45 

35 

29 

27 

20 

13 

14 

26 

42 

50 

57 

56 

47 

45 

29 

30 

31 

43 

47 

31 

31 

36 

25 

28 

30 

60 

60 

56 

49 

65 

59 

58 

43 

41 

55 

45 

37 

54 

60 

62 

62 

61 

66 

64 

63 

62 

64 

66 

57 

67 

66 

47 

47 

49 

56 

52 

28 

33 

32 

27 

34 

51 

42 

36 

34 

32 

15 

15 

28 

37 

46 

49 

55 

52 

48 

46 

34 

36 

45 

45 

48 

38 

34 

34 

31 

28 

37 

69 

65 

59 

66 

67 

62 

60 

46 

55 

60 

40 

51 

64 

64 

73 

72 

70 

71 

71 

62 

70 

71 

61 

57 

57 

61 

51 

54 

68 

52 

64 

22 

24 

42 

23 

33 

56 

36 

34 

24 

24 

10 

12 

23 

34 

51 

51 

66 

55 

37 

39 

26 

34 

52 

47 

46 

30 

37 

27 

27 

34 

35 

91 

65 

67 

60 

67 

70 

63 

55 

50 

54 

65 

37 

50 

65 

68 

74 

70 

66 

70 

70 

61 

68 

68 

70 

70 

65 

63 

49 

58 

60 

61 

30 

29 

30 

29 

30 

32 

54 

36 

35 

30 

22 

16 

19 

36 

50 

53 

52 

57 

63 

46 

30 

30 

33 

41 

50 

36 

35 

36 

29 

28 

35 

92 

66 

64 

53 

66 

69 

60 

52 

38 

54 

57 

30 

50 

61 

62 

73 

69 

70 

69 

71 

68 

65 

70 

60 

53 

53 

56 

52 

52 

58 

55 

20 

2  1 

24 

23 

23 

23 

38 

36 

24 

23 

16 

12 

16 

22 

37 

51 

53 

56 

33 

40 

24 

29 

39 

51 

60 

30 

31 

28 

31 

31 

32 

63 

64 

57 

62 

71 

62 

57 

46 

50 

58 

44 

47 

60 

61 

73 

69 

69 

71 

69 

63 

65 

67 

58 

57 

56 

58 

49 

52 

54 

53 

62 

22 

24 

42 

24 

29 

52 

41 

36 

24 

25 

15 

13 

23 

36 

64  , 

56 

59 

57 

36 

45 

26 

31 

44 

46 

46 

29 

34 

25 

27 

33 

35 

64 

62 

55 

63 

70 

64 

57 

44 

49 

60 

46 

45 

60 

60 

73 

66 

64 

75 

67 

63 

68 

66 

63 

58 

5G 

57 

52 

53 

54 

56 

52 

26 

26 

47 

24 

29 

54 

44 

35 

27 

26 

17 

14 

32 

35 

54 

52 

56 

60 

43 

43 

27 

33 

47 

47 

46 

33 

35 

33 

26 

29 

43 

60 

61 

55 

53 

64 

59 

58 

40 

45 

54 

34 

38 

54 

64 

62 

61 

60 

70 

66 

62 

64 

64 

64 

62 

60 

57 

47 

49 

49 

52 

51 

30 

31 

35 

24 

30 

51 

38 

33 

32 

32 

12 

12 

29 

36 

48 

52 

54 

56 

40 

46 

34 

35 

44 

44 

44 

36 

34 

30 

28 

28 

31 

62 

67 

62 

60 

70 

69 

69 

53 

50 

69 

63 

47 

63 

66 

72 

69 

68 

72 

71 

66 

68 

67 

69 

70 

63 

60 

65 

56 

58 

61 

57 

28 

29 

50 

29 

34 

53 

47 

33 

38 

30 

24 

15 

39 

50 

58 

64 

55 

60 

64 

49 

26 

31 

37 

45 

48 

33 

32 

39 

29 

33 

49 

63 

63 

59 

61 

68 

61 

62 

49 

48 

59 

93 

46 

99 

67 

70 

69 

66 

70 

69 

65 

65 

66 

66 

61 

60 

68 

53 

54 

55 

59 

56 

37 

49 

29 

34 

51 

46 

38 

37 

32 

21 

19 

32 

49 

95 

55 

55 

51 

62 

47 

34 

36 

40 

51 

49 

38 

34 

36 

34 

34 

46 

67 

64 

56 

64 

70 

61 

58 

45 

61 

55 

44 

48 

60 

64 

74 

70 

70 

75 

66 

64 

66 

68 

62 

57 

57 

69 

54 

64 

56 

53 

52 

26 

27 

45 

27 

29 

56 

41 

35 

28 

28 

16 

16 

25 

34 

47 

53 

60 

60 

41 

42 

27 

32 

47 

47 

46 

34 

33 

33 

26 

30 

39 

69 

66 

58 

67 

69 

60 

60 

50 

56 

64 

47 

50 

67 

63 

74 

69 

70 

76 

73 

64 

69 

66 

65 

61 

65 

65 

56 

58 

55 

51 

20 

24 

48 

26 

30 

52 

40 

37 

22 

26 

17 

14 

26 

48 

56 

57 

60 

62 

48 

41 

26 

31 

43 

52 

51 

42 

29 

28 

35 

45 

46 

62 

61 

96 

59 

68 

61 

52 

56 

46 

97 

35 

41 

57 

64 

71 

68 

63 

70 

62 

56 

66 

65 

65 

53 

61 

59 

41 

56 

56 

57 

29 

34 

36 

26 

32 

39 

50 

36 

36 

35 

1  7 

18 

20 

36 

45 

54 

55 

56 

46 

47 

33 

36 

45 

45 

45 

33 

36 

34 

27 

29 

36 

98 

54 

51 

57 

61 

53 

57 

42 

47 

52 

35 

36 

52 

58 

64 

56 

56 

62 

66 

62 

60 

58 

52 

51 

52 

62 

46 

41 

41 

48 

44 

32 

37 

33 

31 

45 

49 

33 

28 

21 

35 

5 

14 

30 

43 

50 

53 

54 

62 

43 

32 

39 

43 

46 

40 

39 

33 

35 

29 

30 

35 

27 

63 

66 

59 

63 

70 

69 

63 

48 

48 

62 

60 

45 

98 

70 

70 

70 

65 

70 

70 

66 

70 

68 

69 

65 

59 

59 

48 

55 

56 

62 

54 

29 

33 

48 

28 

38 

53 

47 

37 

35 

32 

20 

18 

32 

47 

57 

55 

55 

69 

57 

45 

35 

30 

39 

48 

54 

35 

36 

38 

26 

32 

44 

62 

65 

59 

63 

68 

65 

60 

53 

51 

66 

36 

48 

64 

64 

71 

68 

66 

75 

69 

60 

66 

67 

70 

70 

62 

6C 

48 

65 

5£ 

56 

56 

28 

29 

44 

29 

32 

53 

37 

37 

34 

30 

21 

15 

39 

62 

60 

54 

58 

63 

58 

35 

31 

32 

42 

51 

48 

36 

38 

36 

30 

34 

35 

64 

61 

55 

63 

65 

60 

55 

43 

50 

46 

35 

45 

59 

62 

68 

64 

65 

63 

63 

61 

66 

66 

59 

50 

52 

55 

49 

55 

56 

58 

34 

37 

33 

26 

45 

53 

31 

30 

19 

29  6 

12 

34 

42 

47 

53 

58 

53 

37 

34 

39 

44 

49 

41 

43 

32 

37 

31 

35 

20 

61 

59 

54 

61 

64 

57 

56 

45 

51 

47 

28 

44 

56 

64 

67 

63 

67 

62 

64 

57 

64 

65 

57 

5  1 

5  1 

54 

46 

49 

53 

56 

51 

3- 

32 

26 

45 

53 

3] 

29 

21 

27 

10 

15 

34 

40 

51 

55 

66 

50 

32 

33 

33 

42 

47 

42 

43 

31 

41 

28 

27 

30 

26 

62 

58 

55 

62 

64 

59 

60 

45 

51 

48 

27 

44 

56 

65 

67 

63 

67 

65 

65 

52 

64 

64 

57 

52 

51 

56 

46 

50 

52 

56 

48 

3] 

36 

2  5 

22 

41 

55 

32 

29 

18 

n 

11 

10 

30 

31 

47 

48 

59 

37 

30 

30 

28 

36 

47 

44 

43 

30 

38 

23 

21 

27 

19 

60 

58 

55 

62 

63 

59 

56 

46 

50 

46 

35 

43 

56 

63 

67 

63 

66 

64 

64 

59 

63 

64 

59 

55 

52 

53 

49 

50 

52 

56 

51 

31 

32 

29 

20 

39 

50 

28 

26 

16 

29 

6 

U 

31 

30 

43 

47 

54 

49 

30 

30 

30 

36 

44 

39 

39 

27 

32 

22 

29 

26 

22 

69 

64 

50 

65 

69 

59 

55 

39 

52 

51 

29 

44 

62 

65 

71 

68 

67 

73 

61 

56 

70 

68 

62 

51 

58 

53 

48 

49 

54 

59 

50 

30 

22 

28 

20 

30 

53 

32 

33 

26 

21 

12 

7 

21 

31 

44 

45 

57 

43 

32 

33 

25 

35 

45 

45 

44 

30 

30 

29 

22 

25 

22 

63 

64 

60 

61 

69 

63 

61 

47 

49 

62 

55 

47 

61 

66 

70 

65 

73 

70 

65 

67 

67 

67 

65 

60 

59 

52 

57 

60 

58 

36 

35 

49 

31 

42 

52 

45 

35 

35 

36  20 

18 

3! 

61 

56 

55 

60 

62 

46 

36 

34 

45 

54 

49 

34 

40 

31 

35 

43 

65 

63 

60 

66 

67 

62 

55 

46 

54 

56  30 

60 

6C 

62 

71 

69 

70 

67 

71 

56 

65 

70 

60 

54 

53 

56 

50 

51 

60 

55 

50 

25 

27 

33 

26 

33 

53 

37 

30 

25 

25 

16  16 

24     35  48 

54 

55 

41 

39 

34 

28 

35 

47 

46 

42 

35 

37 

30 

27 

34 

27 

61 

62 

61 

64 

64 

64 

96 

51 

52 

63  44 

47 

57     63  71 

66 

69 

68 

69 

66 

65 

68 

66 

57 

65 

59 

66 

52 

53 

55 

52 

21 

23 

38 

23 

26 

55 

34 

32 

22 

29  12 

10 

20     29  54 

46 

56 

59 

41 

37 

24 

28 

52 

48 

46     2  7 

32 

29 

21 

28 

30 

72 

6! 

56 

66 

69 

65 

60 

45  55 

55  42 

45 

62     66  73 

69 

69 

74 

67 

64 

72 

69 

62 

58 

62 

59 

52 

56 

57 

60 

53 

20  18 

41 

n 

22 

55 

32 

32 

25 

22     12  5 

26     27  41 

40 

61 

61 

30 

42 

20 

42 

51 

47 

45  26 

25 

22 

18 

22 

33 

tLUM  FORK 
ARKAOELPHIA 
tSHOOHN 
lALD  KNOB 

1 

jlATESVILLE  LIVES70CK 
lATESVILLE  L  AND  D  NO  1 
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lENTONVILLE 

(ILAKELY  NOUNTAIN  DAM 

) 

ILVTHEVILLE 
lOONEVILLE 

i 

I 

tllRINKLEY 
'  AMDEN  1 

ANP  CHAFFEE 

LARKSVILLE 

:ONWAY 
I'OMIINS 

ROSSETT  7  s 

UMHINS  FARM 

lAROANELLE 
|iE  QUEEN 

ES  ARC 

lEVILS  KNOB 

lUMAS  1 

L  DORADO  CAA  AP 

[UREKA  SPRINGS 

AYETTEVILLE 

AYETTEVILLE  CAA  AP 

AYETTEVILLE  EXP  STA 

LIPPIN  CAA  AP 

ORDYCE  6  w 

ORT  SMITH  WB  AP 

T  SMITH  WATER  PLANT 

ilLBERT 

IRANNIS 

.RAVETTE 

lARRISON 

lELENA 
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MAX 
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63  60  53 
31     32  29 


70  65  55 
31     23  35 


60     59  59 

30     36  50 


42      64  66 

33     29  35 


62     65  58 

20     38  52 


21     28  53 


64     67  60 


58     65  66 

30     33  42 


56  43 

30  28 


56  47  53 
34     31  20 


60  54  42 
46     40  35 


62     56  47 


46      30  45 


50  34  44 
32      11  14 


56  42  41 
33     16  16 


54  63  36 
30     19  16 


57  64  68 
26      33  44 


50  63  65 
33     47  55 


22     35  51 


64  67  62 

46  56  46 

66  67  71 

43  55  54 

69  63  65 

53  55  57 

73  70  66 


69  65  62 
60     50  32 


75  70  62 
53     45  30 


65  58  50 
40      47  43 


66  61  53 
36      60  44 


62      66  62 


68  67  69 
33      34  47 


50  56  46 
41     26  36 


56     55  48 


62  61  55 
50     41  36 


66     61  60 


50  52  54  51 
21     24     29  23 


51  55  57  51 
27     23     29  28 


52  50  58  54 
36     29     30  46 


47  56  59  58 
34     28     31  36 


S««  reference  ootes  followluK  Stetloo  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


arkansa: 
december  1«j' 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

62 

62 

58 

66 

67 

60 

60 

48 

52 

62 

47 

46 

61 

59 

71 

68 

62 

70 

66 

69 

66 

66 

62 

90 

61 

60 

91 

99 

54 

54 

53 

5».1 

HIN 

36 

40 

46 

34 

54 

41 

34 

29 

39 

17 

19 

34 

41 

56 

59 

57 

69 

61 

43 

36 

33 

49 

47 

47 

38 

41 

it 

3* 

34 

39 

JONESBORO 

MAX 

60 

61 

55 

55 

66 

59 

42 

39 

64 

62 

it 

90«{ 

HIN 

31 

3S 

40 

26 

30 

53 

42 

35 

34 

35 

15 

16 

32 

42 

50 

52 

55 

57 

45 

46 

38 

39 

43 

49 

47 

39 

3J 

29 

31 

it 

*0.] 

MAX 

6^ 

64 

5  7 

63 

70 

60 

70 

63 

60*: 

MIN 

31 

33 

47 

26 

36 

50 

41 

36 

30 

32 

16 

16 

29 

41 

56 

93 

64 

66 

52 

46 

32 

32 

39 

47 

46 

36 

34 

32 

28 

30 

40 

10«l 

LEAD  HILL 

MAX 

70 

62 

52 

64 

68 

61 

58 

41 

52 

50 

30 

40 

62 

65 

72 

68 

70 

72 

70 

60 

90 

96 

49 

90 

99 

90 

52 

90* 

MIN 

23 

20 

34 

18 

23 

53 

31 

33 

23 

23 

12 

7 

20 

28 

39 

44 

64 

50 

29 

34 

22 

29 

44 

49 

44 

29 

29 

28 

21 

25 

20 

10.! 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAX 

63 

61 

59 

65 

69 

62 

62 

45 

49 

60 

33 

59 

62 

68 

69 

72 

67 

67 

68 

66 

57 

62 

57 

49 

92 

91 

96 

92 

59«i 

MIN 

34 

36 

41 

31 

39 

55 

38 

36 

33 

30 

19 

16 

26 

41 

S5 

55 

56 

99 

51 

40 

35 

36 

43 

48 

47 

37 

39 

34 

31 

34 

33 

Mil 

MAGNOLIA   3  N 

MAX 

60 

60 

60 

60 

63 

63 

45 

59 

59 

45 

60 

63 

66 

65 

76 

73 

61 

67 

67 

96 

60 

54 

5) 

5) 

56 

55 

60«i 

MIN 

32 

31 

28 

37 

55 

43 

38 

28 

35 

21 

16 

34 

40 

99 

55 

57 

62 

61 

46 

30 

34 

33 

94 

46 

37 

it 

34 

30 

30 

49 

n>' 

MALVERN 

MAX 

64 

64 

59 

66 

70 

65 

61 

51 

51 

65 

56 

47 

63 

64 

68 

64 

74 

70 

66 

67 

67 

66 

60 

64 

62 

60 

91 

97 

97 

53 

MIN 

24 

26 

44 

25 

29 

53 

44 

32 

28 

29 

18 

12 

26 

41 

56 

48 

57 

56 

42 

46 

27 

27 

38 

47 

47 

29 

30 

31 

2* 

27 

43 

M.' 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

66 

65 

55 

63 

68 

61 

56 

36 

47 

52 

35 

39 

61 

66 

66 

66 

63 

75 

60 

60 

68 

69 

63 

96 

99 

96 

48 

90 

92 

94 

47 

57a> 

MIN 

23 

21 

33 

18 

23 

54 

33 

29 

28 

23 

11 

6 

21 

39 

40 

48 

56 

57 

31 

46 

24 

27 

43 

49 

43 

33 

24 

31 

20 

22 

30 

n.i 

MARIANNA   2  S 

MAX 

61 

60 

59 

56 

67 

61 

49 

44 

58 

50 

40 

53 

65 

70 

64 

67 

68 

66 

64 

64 

57 

98 

98 

99 

92 

99 

90 

54 

50* 

HIN 

27 

32 

27 

35 

51 

47 

35 

35 

31 

17 

16 

31 

40 

64 

52 

53 

57 

59 

47 

31 

35 

40 

47 

47 

36 

33 

32 

27 

n 

41 

30. 

MARKED  TREE 

MAX 

60 

62 

66 

61 

65 

66 

65 

96 

98 

91 

56 

56 

50. 

MIN 

30 

31 

41 

28 

28 

51 

40 

36 

34 

33 

16 

17 

31 

36 

48 

61 

52 

52 

43 

47 

32 

34 

41 

41 

41 

41 

34 

35 

29 

30 

37 

U. 

MARSHALL 

59 

66 

67 

60 

57. 

MIN 

27 

33 

37 

21 

29 

51 

30 

30 

22 

9 

9 

30 

34 

42 

54 

62 

49 

36 

37 

31 

43 

36 

43 

41 

32 

32 

26 

28 

30 

30 

3*. 

MENA 

60 

64 

69 

59. 

MIN 

23 

23 

42 

32 

31 

54 

37 

32 

25 

34 

14 

16 

2? 

54 

59 

60 

66 

44 

39 

26 

40 

51 

46 

47 

3* 

41 

30 

29 

31 

34 

37. 

MONT  I  CELLO   3  S 

69 

65 

68 

66 

60 

it 

62 

57 

43. 

MIN 

30 

34 

49 

27 

37 

56 

44 

34 

37 

32 

17 

14 

35 

50 

56 

51 

49 

54 

51 

42 

31 

41 

43 

93 

90 

3» 

32 

38 

29 

3* 

42 

3*. 

MORR I LTON 

68 

65 

90 

3*! 

MIN 

30 

30 

46 

25 

30 

54 

44 

34 

30 

32 

18 

15 

26 

33 

46 

94 

99 

61 

41 

45 

29 

32 

46 

47 

46 

39 

34 

36 

27 

30 

36 

MOUNT  IDA 

67 

66 

70 

66 

72 

60. 

HIN 

23 

24 

46 

24 

27 

41 

33 

24 

26 

16 

9 

36 

54 

64 

54 

62 

60 

53 

42 

24 

28 

60 

52 

47 

28 

43 

29 

22 

26 

36 

30. 

MOUNT   MAGAZ I NE 

43 

32 

40 

51 

54 

63 

61 

99 

63 

56 

49 

40 

40 

43 

90. 

MIN 

28 

39 

35 

30 

45 

44 

29 

25 

19 

32 

4 

14 

30 

42 

46 

51 

52 

49 

46 

30 

40 

49 

41 

40 

36 

30 

39 

29 

29 

31 

29 

14. 

MOUNTAIN  HOME 

66 

41 

60 

69 

66 

65 

72 

6 1 

60 

68 

69 

61 

93 

64 

92 

57. 

MIN 

28 

33 

31 

23 

32 

53 

35 

33 

26 

24 

12 

11 

26 

36 

41 

51 

58 

91 

39 

41 

32 

39 

47 

49 

42 

39 

34 

30 

27 

30 

30 

M. 

MOUNT  A 1 N  HOME   C   OF   £  NG 

52 

29 

43 

61 

69 

67 

69 

73 

61 

94 

68 

61 

49 

93 

47 

92 

54. 

MIN 

22 

25 

26 

19 

20 

34 

39 

34 

27 

27 

11 

8 

10 

26 

38 

47 

50 

99 

34 

41 

29 

29 

33 

46 

43 

37 

30 

31 

23 

24 

27 

30. 

NARROWS  DAM 

72 

72 

97 

40. 

HIN 

21 

22 

24 

25 

27 

30 

41 

34 

23 

24 

20 

12 

15 

26 

47 

48 

60 

59 

46 

44 

26 

27 

29 

44 

49 

27 

28 

27 

29 

2* 

31 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

72 

67 

69 

71 

47 

54 

96 

59 

MIN 

26 

25 

27 

30 

31 

32 

40 

38 

23 

25 

17 

14 

16 

32 

52 

55 

59 

98 

50 

41 

31 

32 

44 

46 

49 

31 

40 

33 

29 

39 

37 

»! 

Pit  Wf'UK  1 

66 

64 

66 

60 

91 

50.'. 

MIN 

33 

37 

44 

27 

34 

52 

45 

33 

33 

34 

15 

16 

33 

41 

60 

53 

65 

68 

43 

48 

32 

36 

48 

49 

47 

39 

34 

36 

2* 

30 

36 

101 

N I MROD  DAM 

60 

73 

70 

66 

71 

68 

96 

67 

68 

60 

54 

98 

99 

49 

93 

50 

59 

59* 

m:n 

27 

27 

28 

25 

25 

35 

41 

31 

27 

27 

15 

12 

12 

30 

38 

49 

59 

60 

38 

42 

27 

29 

30 

46 

42 

32 

30 

31 

21 

29 

27 

31. 

OKAY 

72 

66 

76 

73 

69 

68 

66 

66 

69 

62 

66 

61 

98 

98 

99 

99 

41  < 

MIN 

34 

26 

51 

29 

31 

52 

42 

41 

27 

29 

21 

16 

28 

51 

56 

60 

62 

63 

53 

49 

30 

33 

49 

93 

92 

34 

43 

34 

30 

35 

44 

60. 

OZARK 

69 

5  7 

60 

62 

66 

69 

69 

69 

61 

69 

71 

98 

99 

96 

59 

46 

94 

95 

62 

92 

59. 

MIN 

25 

27 

44 

27 

31 

56 

42 

38 

25 

26 

16 

16 

24 

34 

52 

58 

69 

93 

37 

41 

29 

36 

49 

90 

46 

30 

37 

32 

28 

33 

19 

34. 

P AR A60UL  D 

60 

52 

59 

42 

43 

56 

44 

36 

53 

62 

64 

63 

61 

69 

66 

63 

62 

62 

64 

98 

97 

97 

49 

48 

90 

94 

49 

54  < 

MIN 

24 

33 

38 

24 

29 

49 

40 

33 

32 

31 

13 

13 

28 

36 

49 

60 

53 

56 

40 

46 

31 

29 

41 

44 

49 

39 

28 

34 

29 

29 

35 

39< 

PARIS 

62 

72 

71 

67 

72 

69 

64 

68 

66 

63 

66 

59 

52 

92 

50 

95 

52 

41 1 

MIN 

22 

25 

45 

25 

29 

57 

40 

35 

25 

27 

15 

13 

22 

32 

43 

50 

57 

50 

42 

46 

27 

30 

44 

51 

46 

39 

31 

31 

24 

29 

39 

3*. 

PE  RR YV I LL  E 

64 

70 

67 

69 

74 

62 

62 

64 

69 

68 

62 

96 

99 

98 

49 

51 

90 

60  ' 

MIN 

26 

25 

41 

28 

28 

52 

49 

32 

29 

28 

16 

12 

26 

34 

41 

50 

51 

53 

43 

40 

34 

36 

40 

48 

90 

33 

38 

33 

20 

29 

31 

3> 

PINE  BLUFF 

69 

66 

69 

72 

63 

68 

68 

69 

59 

60 

61 

49 

95 

95 

59 

99 

41 

MIN 

34 

37 

48 

29 

41 

57 

42 

37 

37 

35 

21 

19 

35 

49 

59 

56 

56 

57 

98 

46 

34 

35 

44 

51 

91 

37 

39 

39 

30 

34 

40 

41 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

64 

64 

59 

70 

69 

66 

72 

68 

60 

67 

66 

69 

96 

61 

98 

49 

64 

54 

60 

93 

40 

MIN 

32 

36 

36 

29 

38 

53 

37 

36 

35 

32 

20 

17 

35 

50 

67 

55 

56 

60 

97 

36 

33 

34 

42 

49 

46 

37 

37 

35 

30 

34 

31 

39 

POCAHONT  AS  1 

56 

63 

62 

71 

70 

63 

63 

63 

63 

91 

90 

92 

50 

HIN 

27 

24 

30 

23 

27 

51 

39 

33 

31 

27 

13 

9 

29 

31 

47 

48 

55 

57 

39 

90 

28 

29 

40 

46 

49 

30 

27 

33 

29 

27 

33 

34 

PORT  L  AND 

64 

60 

72 

71 

70 

70 

68 

70 

60 

41 

MIN 

29 

30 

'  34 

31 

32 

38 

45 

37 

37 

30 

24 

19 

20 

36 

53 

52 

53 

53 

62 

91 

32 

31 

32 

36 

47 

38 

36 

38 

3> 

39 

39 

PRESCOT  T 

63 

64 

72 

70 

64 

79 

69 

60 

66 

67 

68 

64 

62 

60 

48 

96 

90 

97 

40 

MIN 

29 

31 

31 

32 

32 

35 

47 

42 

26 

28 

19 

15 

16 

35 

53 

66 

56 

58 

62 

45 

32 

32 

34 

41 

92 

37 

37 

31 

30 

30 

13 

34  > 

ROGERS 

57 

63 

62 

63 

66 

60 

69 

63 

96 

48 

66 

60 

48 

90 

53 

90 

54 

MIN 

33 

34 

34 

28 

43 

50 

29 

26 

19 

31 

6 

12 

30 

36 

46 

53 

50 

45 

34 

34 

36 

40 

47 

44 

41 

32 

36 

26 

26 

31 

25 

34i: 

Dl  tCCCI  1  U  I  1  1  ^ 

51 

45 

60 

59 

73 

71 

68 

74 

68 

66 

67 

66 

61 

67 

66 

98 

94 

93 

59 

94 

94 

40 1 

MIN 

24 

25 

45 

25 

30 

56 

42 

34 

26 

26 

17 

13 

23 

33 

49 

55 

60 

61 

39 

42 

27 

31 

46 

48 

46 

32 

31 

35 

25 

30 

40 

14:: 

CAIMT    fUADi  Cc 
5A  1  n  1  LflAKLtb 

63 

59 

58 

60 

60 

46 

46 

59 

31 

43 

56 

67 

70 

68 

63 

69 

69 

99 

66 

66 

69 

63 

60 

98 

49 

53 

55 

60 

50' 

MIN 

32 

36 

39 

31 

33 

43 

54 

37 

36 

34 

20 

19 

22 

36 

60 

67 

66 

66 

59 

46 

34 

37 

43 

43 

49 

40 

37 

3* 

32 

36 

36 

39 

SEARC  Y 

57 

69 

64 

73 

66 

63 

68 

66 

64 

60 

60 

99 

91 

55 

94 

57 

99' 

HIN 

28 

30 

48 

26 

31 

53 

40 

33 

33 

30 

17 

14 

27 

36 

50 

53 

56 

58 

49 

47 

30 

32 

44 

47 

45 

39 

33 

54 

25 

29 

40 

IT 

SHERIDAN  TOWER 

HAX 

63 

61 

58 

65 

64 

62 

57 

48 

52 

60 

39 

47 

59 

62 

68 

65 

66 

72 

67 

62 

67 

68 

66 

67 

62 

96 

53 

92 

53 

53 

96 

99,: 

HIN 

34 

36 

41 

31 

52 

42 

36 

36 

26 

19 

17 

26 

39 

55 

56 

57 

55 

51 

41 

39 

36 

43 

48 

47 

38 

39 

34 

31 

32 

34 

39 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 

61 

60 

55 

64 

65 

60 

55 

44 

50 

48 

33 

45 

57 

66 

66 

64 

67 

64 

64 

66 

66 

66 

63 

52 

62 

96 

93 

51 

53 

54 

91 

97 

MIN 

35 

32 

33 

22 

42 

54 

32 

31 

17 

26 

9 

13 

32 

31 

44 

57 

57 

53 

34 

34 

29 

42 

90 

45 

42 

30 

39 

26 

24 

29 

27 

1* 

STUTTGART 

MAX 

63 

62 

57 

59 

59 

59 

59 

48 

46 

60 

53 

53 

59 

67 

71 

70 

65 

70 

68 

65 

67 

66 

67 

63 

62 

97 

47 

52 

54 

58 

96 

60 

MIN 

31 

34 

49 

30 

37 

50 

47 

38 

36 

34 

19 

16 

31 

44 

56 

56 

55 

57 

58 

47 

34 

36 

43 

51 

48 

40 

36 

36 

29 

34 

44 

40, 

8m  r*f*r«DC«  notva  follovlnc  Station  Imtoz. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBER  1957 


Station 

Day 

Cf  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

43 

29 

61 
33 

59 

36 

57 
29 

58 

33 

67 
40 

61 

54 

57 
37 

46 
36 

45 

33 

58 
20 

31 

19 

41 
22 

57 
35 

65 
46 

69 

55 

68 

55 

63 

56 

69 

69 

66 

47 

56 

33 

63 

37 

63 
39 

46 

56 
48 

58 
39 

56 

37 

36 

30 

32 

35 

57.0 
36.3 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

■  68 

25 

65 

26 

59 

47 

62 

29 

70 
31 

63 

53 

58 

38 

48 

30 

51 
25 

58 

30 

44 

15 

51 
12 

63 
24 

62 
35 

74 
48 

71 
55 

70 
56 

71 
69 

68 

38 

65 
33 

64 

28 

69 
34 

60 
47 

^5 
44 

55 
44 

37 

5 1 

37 

32 

27 

31 

33 

60.3 
35.7 

TEXARKANA  NB  AP 

MAX 
MIN 

t>3 
35 

66 

35 

58 
41 

65 
34 

69 
41 

62 
54 

59 
42 

47 
35 

54 
28 

64 

32 

34 

20 

49 
22 

65 
37 

63 
54 

74 

60  ■ 

68 
60 

66 
60 

75 
66 

73 
54 

59 
43 

67 
36 

66 

37 

65 
49 

66 
53 

60 
46 

63 
36 

49 
43 

56 
34 

57 
34 

61 
39 

59 
33 

61.4 
41.5 

TURMPIKE 

MAX 
MIN 

WALDRON 

MAX 
MIN 

67 
21 

65 
22 

60 
43 

66 
43 

68 

28 

62 
55 

60 
38 

53 
34 

55 
23 

57 
25 

48 
15 

49 
11 

63 
25 

62 
33 

71 
47 

69 
48 

68 
60 

71 
64 

69 

37 

63 
42 

66 
25 

67 
29 

63 
49 

56 
47 

59 
47 

60 
31 

55 
37 

53 
26 

68 
23 

54 
27 

52 
37 

61.0 
36.2 

VALNUT  RIDGE  CAA  AR 

MAX 

MIN 

62 

31 

60 
3I> 

54 

30 

54 

25 

66 
34 

59 

53 

58 

37 

40 
35 

44 

34 

55 
25 

30 
15 

37 
17 

54 
30 

63 
37 

64 
52 

63 
64 

60 
66 

70 
46 

65 
43 

56 

39 

63 
34 

63 
36 

63 
44 

53 
45 

56 
45 

65 
37 

46 

37 

51 
33 

50 
29 

53 

30 

50 
25 

65.6 
36.3 

WARREN 

MAX 
MIN 

6<> 

32 

6<| 
35 

59 
48 

61 

29 

69 

39 

63 

53 

63 

39 

49 

35 

50 
36 

64 

34 

49 

21 

47 
16 

60 
32 

69 
47 

71 
59 

69 

56 

66 

55 

72 
61 

68 
63 

64 
46 

64 

30 

67 

33 

69 
41 

68 

46 

69 
49 

59 
39 

50 
34 

54 
36 

57 
29 

62 
34 

66 
40 

61.5 
40.4 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

55 
32 

55 
37 

51 
31 

59 

33 

61 
46 

56 
48 

52 
31 

40 

27 

47 
21 

55 
3 1 

32 

38 
1 5 

51 

57 

63 
50 

59 
54 

60 
55 

62 

63 

55 

58 

60 

56 

50 

61 

63 

45 

44 

30 

48 
3  1 

60 
37 

44 
25 

52.6 
36.3 

WILSON 

MAX 
MIN 

60 
28 

59 
29 

55 
43 

49 
24 

63 
36 

59 
49 

56 
43 

44 

32 

43 
36 

54 
34 

45 

37 
15 

58 
31 

67 
54 

62 
55 

67 
57 

65 
53 

64 
47 

64 

35 

64 

36 

66 
44 

57 
46 

57 
48 

56 
39 

47 
34 

49 
34 

54 

29 

56 
33 

52 

56.2 
38.7 

WYNNE 

MAX 
MIN 

60 
30 

61 
3A 

56 
45 

55 

26 

66 
40 

60 
52 

60 
42 

44 

33 

42 
33 

58 

33 

45 
16 

39 
15 

54 
32 

60 
44 

66 
53 

66 
66 

62 
65 

68 
58 

66 

50 

63 
48 

64 

35 

64 

39 

64 
45 

58 
45 

66 
44 

57 
40 

62 
41 

51 
33 

62 
36 

57 
30 

54 
39 

57.8 
39.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  S  ? 
o  o  > 

H  < 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.06 

.  14 

.25 

.05 

.01 

.26 

.01 

.02 

.02 

.01 

.05 

.05 

.09 

.04 

.05 

.00 

.01 

.03 

.05 

.14 

.01 

1.388 

WIND 

47 

18 

30 

57 

13 

44 

20 

35 

89 

20 

132 

50 

26 

14 

2 

12 

12 

25 

30 

39 

18 

13 

16 

17 

27 

17 

15 

29 

28 

10 

24 

928 

HOPE  3  NE 

EVAP 

.08 

.09 

.19 

.09 

.03 

.04 

.05 

.23 

.05 

.04 

.03 

.03 

.02 

.07 

.34 

.11 

.06 

.06 

.12 

.05 

.04 

.03 

2.29B 

WIND 

85 

49 

50 

26 

59 

45 

41 

73 

16 

116 

30 

22 

25 

14 

30 

37 

63 

37 

58 

79 

8 

23 

32 

41 

35 

19 

18 

19 

15 

23 

1187 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.24 

.31 

.06 

« 

.38 

.04 

.03 

.02 

.10 

.12 

.33 

.  10 

.15 

2.01B 

WIND 

36 

26 

59 

40 

19 

78 

56 

32 

84 

17 

115 

34 

38 

25 

22 

29 

69 

91 

43 

103 

47 

22 

30 

54 

21 

26 

12 

10 

29 

29 

32 

1328 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.12 

.  10 

.06 

.13 

.07 

.35 

.01 

.05 

.05 

.05 

.14 

.07 

.02 

.04 

.00 

.05 

.04 

.00 

.09 

1  .72B 

WIND 

74 

14 

36 

92 

16 

40 

57 

78 

118 

10 

99 

53 

le 

12 

5 

5 

33 

45 

19 

47 

21 

3 

1 

20 

40 

15 

6 

5 

5 

4 

22 

1015 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.06 

.06 

.09 

.06 

.06 

.06 

.05 

.01 

.04 

.06 

.  14 

.02 

.03 

.04 

.09 

.04 

.16 

.05 

.07 

.03 

.03 

.02 

.06 

.01 

.02 

.05 

.03 

.10 

1.55 

WIND 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.11 

.09 

.05 

.04 

.03 

.16 

.00 

.04 

.01 

.06 

.03 

.09 

.06 

.07 

.07 

.05 

.03 

.01 

.06 

.00 

.05 

.06 

1.33B 

WIND 

84 

83 

115 

62 

26 

145 

106 

84 

113 

40 

98 

48 

110 

73 

41 

75 

107 

139 

162 

211 

95 

23 

56 

26 

47 

94 

30 

69 

16 

8 

53 

2451 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


BATESVILLE  L  6  D  NO  1 
DUMAS  1 

FAVETIEVILLE  CAA  AP 

FLIPPIN  CAA  AP 

FORT  SMITH  WB  AP 

GRAVE TTE 

J0NES6OR0 

LITTLE   ROCK  WB  AP 

MAMMOTH  SPRING 

OZARK 

PRESCOTT 

ROGERS 

WALDRON 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  r«t«r«DC«  BOtsa  followloa  Station 

-   165  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEMBER  1957 


-  167  - 


STATION  INDEX 


DECEHBER  19S1 


Station 

i 
1 

County 

1 

Longitude 

g 

Obsei- 
vation 
time 

Observer 

Refei 

to 
tables 

Station 

6 

County 

ID 

« 

1 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

■XI 

I 

a 

0. 

1 

1 

9 

3 

« 

J 

1 
■a 
J 

s 

1 

■js 

1 

Q. 

B 
e2 

I 

Abbott 
AllcU 
iluB  Fork 
Air 

iMltT  3  KR 

0006 
0064 
0130 
0136 
01  SO 

Scott 

Lawrence 

Saline 

Tell 

Clark 

1 

1 
3 
3 

35  04 
35  54 
34  48 
34  47 
34  17 

94  12 
91  05 

93  29 
93  25 

624 

256 
735 
854 

5P 

7A 

5P 
7A 
7A 

luby  B.  Owene 

L.  B.  Water  Works 

Reba  T.  Swain 

Hre.  Alta  F.  Garner 

3 
3 

3 
3 

C 
C 

lagnolla  5  H 
lalvern 

iBjtaoth  Spring 
Harlanna  2  3 
Harked  Tree 

1562 
4572 
4638 
4654 

'o  1  umb  i  a 
lot  Spring 
Fulton 

>oinBett 

3 
7 

2 
5 

14  23 
36  29 

34  44 

35  32 

92  49 
91  32 
90  46 

90  25 

311 
690 
234 

229 

SS 
6P 
6P 

mo 

7A 
6P 
7A 

irk,  Pwr  L  Lgt  Co. 

ladlo  Station  KBOK 
lohn  H.  HcKee 
tnlv.  of  Arkansas 

c 

2  3  5 
2  3  5  7 
2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

ADtOlD« 

Aplln  1  1 
AppletoD 
Arkadelphla 
ArkMDBia  City 

017S 
018S 
01 S6 
0220 
0234 

Pike 
Perry 

:iark 

1 
1 
3 
2 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  2S 
93  00 

93  03 
91  12 

400 
522 
200 
145 

6P 

SA 

HID 
7A 
8A 

lobart  Watte 
John  A.  Jones 
Tillman  E.  Lawrence 
John  V.  Tramjsell 

3 
3 

2  3  5 
3 

c 

c 

larvell 
Haiimee 

lena 

1678 
4696 
474B 
4756 

'hllllpe 
Searcy 

'oik 

7 
7 
7 
3 

34  33 
36  03 
36  04 
34  35 

90  55 
92  39 

91  54 
94  15 

195 
749 

610 
1207 

6P 

7A 

HID 
7A 
7A 

Iterlin  Wallace 
Selen  E.  Adams 
Ivan  L.  Shrader 

(Ichard  W.   St.  John 

3 

C 

3 

2  3  5      7  C 

Bmld  Knob 

BBtesTllIe  Livestock 

0286 
0300 
0326 
0350 
0458 

Little  River 

Woodruff 
White 

Independence 

4 

7 

7 

34  19 

35  17 
35  18 
35  49 

94  08 
93  5S 

91  34 
91  47 

218 
230 
571 

7P 
9A 

7A 
6P 
9A 

^rro  0.  Parker 
Boner  W.  Chaney 
Jnlv.  of  Arkansas 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

lontlcello  3  S 

dorobay  Lock  L  Dam 
Horrllton 
Hount  Ida 

1906 
4934 
4938 
49B8 

ralhoun 
Hontgomery 

3 
3 
1 
3 

33  19 

33  19 
35  07 

34  33 

91  29 

92  27 

92  45 

93  38 

125 
85 

663 

5P 

5P 
7A 

5P 

7A 
7A 

5P 

irk.  Pwr  L  Lgt  Co. 
;orps  of  Engineers 
;mma  S.  Leavell 
William  E.  Black 

C 

3  C 

2  3  5 

2  3  5      7  C 

B*t«avllle  L  k  D  1 
B«mr  Creek  Lake 

Beaver  1  SE 

0460 
0496 
0512 
0518 
0530 

Independence 

St.  Francis 
Carroll 

7 
S 
7 
7 

34  43 

35  05 

36  28 
35  04 

91  38 

90  42 

93  46 

91  53 

220 
400 
930 
250 

5P 

5P 
7A 
HID 

J. 8.  Forest  Service 
L.  C.  Adaasoo 
iarvey  S.  Skelton 

2  3  5 
3 

7  C 

c 
c 

lount  Hagazine 

lountaln  Home  C.  of  E 
HouotalQ  View  1  E 
Hulberry  6  HNS 

5036 
5038 

5072 

Salter 
Baxter 
Stone 
Franklin 

7 
7 
7 

36  20 
36  20 
35  52 
35  34 

92  23 
92  23 
92  06 
94  01 

BOO 
BOO 
768 
500 

TP 
8A 

7P 

8A 
7A 
7A 

:hLles  Shiras 
Corps  of  Engineers 
Nell  A.  Tapley 
Benry  G.  Arvln 

2  3  5 

2  3  5  6  C 
3 
3 

Beedevllle 

BentoDVllle 
Berrrvllle  4  KH 

0534 
0536 
0582 
05B6 
0616 

Greene 
Saline 
Carroll 

7 
6 

35  26 
34  33 

36  26 

90  38 

91  06 

94  13 

93  37 

221 
285 
1295 
1150 

5P 
6P 

8A 

6A 
7A 
7A 

) .  B .  Eamfflond 
P.  H.  Breckenrldgo 
Hre.  Etta  C.  Burks 
Earle  L.  Browne 
David  L.  Stldhan 

3 
3 

2  3  5 
3 

C 

4ashvllle  Peach  Subste. 
Nashville  SCS 
fathan  4  WNW 
Newbope  3  E 

}112 
5114 
5158 
5174 

toward 
Howard 
Howard 
Pike 

4 
4 

3 
3 

34  00 

33  57 

34  07 
34  14 

93  56 
93  51 
93  52 
93  50 

550 
373 
550 
850 

8A 

SA 

HID 
7A 
7A 

Corps  of  Kngioeers 
Onlv.  of  Arkansas 
Soil  Cons.  Service 
Edna  J.  Westfall 
Elsie  F.  Ward 

2  3  5 

C 

3 

Big  Fork 

Big  Lake  Outlet 

BUck  Rock 

Blakelr  HountalD  Dan 

Blue  HountalD  Das 

0664 

D676 

0798 

Polk 

IliSBlBSlppl 

Lawrence 
Garland 
Tell 

5 
7 
3 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

93  58 
90  08 

93  11 
93  39 

228 
259 
426 

8A 

7A 

7A 
8A 
HID 

1.  W.  Douglas 
Lee  W.  HcKenoey 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

2  3  5  6 

C 
C 

41mrod  Dam 
Norfork  Dam 
Odell 
Oden  2  W 

j20O 
S22B 
5354 
5358 

Perry 
Baxter 

UoDtgoaery 

1 
7 

3 

34  57 
36  15 

35  48 
34  38 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 

470 
425 
1500 
800 

SS 

7A 

7A 
7A 

jutber  D.  Summers  Ji 
Corps  of  Engineers 
Corps  of  Engineers 
Urs.  Renzo  Hurst 
^orreta  W.  Jacobson 

2  3  5  6  C 
C 

3 
3 

Bluff  City  3  SW 
Blythevllle 
Boooevll le 
Botk iDburg 

0800 
0806 
0830 
0842 
0848 

Nevada 
Hlselssippl 

5 
1 
7 
3 

35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

93  09 
89  55 

92  30 

93  20 

252 
511 
1200 
235 

7P 

7A 

7A 
HID 
7A 

Ivy  W.  Crawford 
Cleo  E.  Tandell 
Thonas  H.  Pearson 
Iris  Elsore  Wicker 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 

C 

Jsceola 
^wensville 

5480 
5498 

5514 

Hississlppi 

Saline 

Franklin 

2 
3 
1 
1 

35  43 

34  37 

35  29 
35  38 

89  59 

92  49 

93  50 
93  27 

245 

500 
396 
1900 

5P 
6P 

5P 

8A 
6A 
7A 

James  F.  Jacks 
Guy  Cook 
)urns  Wakefield 
Haurlce  R.  Brandt 

3 
3 

2  3  5  7 
3 

Bradford 
Brtakler 
Buffalo  To*er 
Bull  Shoals  Dob 

0936 
1010 
1020 
1052 

Hewton 
HlsBisBippl 

T 
7 

2 

34  54 

35  52 

36  22 
35  49 

91  28 

91  10 

92  34 

69  57 

460 
240 

7A 

7A 
HID 

6P 

Robert  D .  Schaef er 

Corps  of  Engineers 
G.  A.  Bale 

2  3  5 
3 

3 

7  C 

C 

?arl& 

Parkin  2  W 
>arkB 

5576 
5566 
5591 
5602 

Scott 
Newton 

1 

5 

35  18 
35  16 

34  48 

35  57 

93  43 

90  35 
93  57 
93  15 

222 
668 
925 

4P 

4P 

7A 
7A 
HID 

I'rank  Taylor 
:orine  D.  Gardner 
Bomar  K.  Hansard 
Arthur  B.  Carlton 

2  3  5 
3 
3 

C 

Cabot  4  SR 
Calico  Rock 

Canden  2 
C«p  Chaffee 

1132 
1152 
11S4 
1172 

Sebsstlan 

7 

3 
1 

36  08 
33  36 
33  35 
35  18 

92  o: 
92  08 

92  51 
94  18 

116 
155 
419 

7A 

8^ 

5P 

7A 
HID 
BA 

\ustln  D.  Harris 
Leonard  B.  Dillwortt 
Ed  1th  Z .  Lehman 
Cecil  E.  Stamps 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

'ine'siuff 

Pine  Bluff  CAA  AP 

Pine  Ridge 

5754 
5756 
5760 
5820 

Jefferson 
Jefferson 
Hontgomery 
Randolph 

1 

3 
7 

34  12 
34  10 
34  35 

36  16 

92  00 
91  56 

93  54 
90  59 

205 
840 
330 

5P 
HID 
5P 

7A 

HID 
7A 
7A 

■'raocis  Flnkbelner 
Emma  Lee  Cresham 
O.S.  Civil  Aero  Adm 
J.  R.  Huddleston 
Benedictine  Sisters 

2  3  5  C 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

Cirllsle  1  SW 
Carpenter  Da« 
Clarendon 
Clarkevllle 
Clinton 

1238 
1442 
1455 
1492 

Lonoke 
Garland 
Hon roe 

JobnsoD 
Tan  Buren 

3 
7 

7 

34  27 

34  41 

35  28 
35  35 

91  45 
93  01 

93  28 

92  26 

172 
436 

510 

6P 

8A 

7A 
6P 
7A 

Ark.  Pwr  &  Lgt  Co. 
B.  F.  Morthern 
Dr.  Irving  F.  Beach 
Earl  B.  Riddick 

3 

2  3  5 
3 

C 

Prescott 
Prescott  SCS 
Pyatt  1  JJHW 
Batcllf f 

5908 
5910 
5970 
6008 

Nevada 
Harion 

3 
3 
7 
1 

33  46 
33  48 

36  16 
35  18 

93  23 
93  23 

92  51 

93  S3 

318 
318 
800 
463 

7A 

7A 
HID 
7A 

Krs .  Pearl  Newton 
R.  P.  Hamby 
Soil  Cons.  Service 
Ona  T.  HcLean 
Lula  H.  Weeks 

2  3  5  7 

C 
C 

3 

Cold  Springs  Guard  Sta 
CoBbs  3  SE 
CoHpton  2  NE 

1574 
1582 
1596 
1632 

HadlsoD 

Faulkner 
Clay 

7 
7 
1 
7 

35  48 

36  06 

35  05 

36  24 

93  54 
93  48 

92  28 
90  35 

1400 
2166 
316 
293 

5P 
7A 

7A 

HID 

5P 
7A 

Kargaret  Zornes 
Haude  C.  Brasbears 
Willlan  L.  Binan 
Clarence  5.  Willlami 
Hre.  Laura  polk 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

7 

7  C 

Rommel  Dam 
Sussellville 

6102 
6174 
6246 
6352 

Hot  Spring 
Cleveland 

3 
3 
7 
1 

34  26 
33  57 
36  20 

35  18 

92  54 

92  11 
94  07 

93  08 

231 
1387 
360 

5P 

HID 

SA 

SS 
5P 

Bonny  L.  Allen 
Ark.  Pwr  t  Lgt  Co. 
J.  a.  Taney 
aoward  Fowler 
Wm.  W.  Spauldlng 

C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

CrosBett  7  S 
Crystal  Valley 

Daisy 

1730 
1750 
1768 
1814 

Ashley 
Pulaski 

Pike 

3 
1 
1 
3 

33  02 

34  42 
34  08 
34  14 

94  25 

91  56 

92  26 
91  35 

93  44 

175 
350 
176 

629 

6P 

7A 

7A 
6P 
7A 

0.8.  Forest  Service 
BllUe  Jo  Young 
Cummins  Prison  Farm 
Ferna  Jones  Tedder 

3 

2  3  5 
3 

2  3  6 
3 

7 

Saint  Charles 
Saint  Francis 

Sboridan  Tower 

6380 
6403 
6506 
6566 

Arkansas 

Fulton 
White 
Grant 

5 
7 
7 
3 

36  27 
36  23 
35  15 
34  27 

90  08 

91  50 

91  44 

92  21 

300 
668 
245 
290 

6A 

5P 

SA 

7A 
7A 

Pish  b  Wildlife  Serv 
William  S-  Buckley 
Jas.  B.  Caldwell 
Adam  C.  Helton 
Ark,  Forestry  Comm. 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 

Damascus 

Danville  SC3 
Dardanelle 
De  Queen 

1834 
1835 
1838 
1948 

Faulkner 
Tell 
Tell 
Tell 

1 
1 
1 

35  03 
35  04 
35  13 
34  02 

92  25 

93  09 

94  21 

370 
370 
330 
420 

6P 
5P 

HID 

7A 
7A 

J.  A.  Houdy 

Soil  Conserv.  Serv 
Gretcben  Goodler 
0.  Tucker  Tasser 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

Siloam  Springs 
Sparkman  4  E 

Star  City  2  8 

6624 
6768 
6804 
6620 

Dallas 
Lafayette 

3 
4 

3 

36  11 
33  55 
33  22 
33  54 

94  33 

92  48 

93  30 
91  51 

1150 
260 
270 
392 

7A 

7A 
7A 

Uargaret  F.  Gordon 

Hubert  Baker 

Ark.  Forestry  Comm. 

2  3  5 
3 
3 
3 

Devils  Knob 
Dumas  2 

1968 
1982 

2150 

Johnson 

7 
1 
2 
2 

34  58 

35  43 

33  S3 
33  53 

91  26 
91  30 

91  30 
91  30 

204 

2350 
162 
165 

5P 
7P 

8A 

7A 
7P 
HID 

C.  J.  Rleter 
Earnest  C.  Campbell 
Ben  Johnson 
Ark.  Pwr  ft  Lgt  Co. 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

Stuttgart 
Stuttgart  9  ESE 
Bublaco 
Taylor 

691S 
6920 

7038 

Arkansas 

Coiumbla 

1 

1 

4 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

91  32 
91  25 
93  39 
93  27 

214 

198 

247 

7A 

SS 

7A 

7A 
7A 
7A 

George  L.  Clark 
Dniv,  of  Arkansas 
New  Sublaco  Abbey 
Idella  0.  Norwood 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 
2  3  5 
3 

El^DoradO  CAA  AP 
Eureka  Springe 
Evening  Shade 
Fayettevllle 

2300 
2356 
2366 
2442 

Washington 

3 
7 

33  13 
36  24 
36  05 
36  05 

94  19 
92  48 

91  37 
94  10 

252 
1465 

490 
1370 

6P 
TP 

7A 

7A 
7A 
7P 

D.  8 .  Civil  Aero,  Adi 
Mabel  F.  Spray 
Opba  Wolfe 
Charles  F.  Ford 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

7  C 

Turnpike 
Waldron 
Walnut  Grove 
Walnut  Ridge  CAA  AP 

7262 
7488 
7524 
7530 

Scott 

Independence 
Lawrence 

1 

7 
7 

35  40 

34  54 

35  51 

36  08 

93  05 

94  06 
91  21 
90  56 

2087 
675 
250 

HID 
HID 

HID 

5P 
6P 
HID 

O.S.  Forest  Service 
William  D.  Blvens 
A.  R.  Past 
O.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

2  3  5      7  C 
3 

2  3  5  7 

Fayetteville  CAA  AP 
Fayettevllle  Ezp  Stn. 
Fllppln  CAA  AP 
Fordyco  6  R 

2444 

2528 
2540 
2544 

Washington 
Washington 
Uarlon 

7 
3 
4 

36  06 
36  18 

33  43 

94  10 
94  10 

92  31 
94  24 

1270 
700 
280 
400 

HID 

HID 

5P 

HID 

HID 
5P 
HID 

Univ.  of  Arkansas 
U.S.  Civil  Aero  Ad« 
Arkansas  For.  Comm. 
Leslie  P.  Callens 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

C 

Washita 
West  Fork 
Wheeling 
White  Rock 

7592 
7694 
7744 

7772 

Hon  tgomery 

Fulton^ 
Franklin 

3 
7 
7 
1 

34  38 

35  55 

36  19 
35  41 

93  32 

94  11 
91  52 
93  57 

1340 
680 
2285 

6P 
5P 

6P 
7A 

Charley  L.  Sharp 
Nora  Lee  Hayberry 
Effle  D.  Little 

O.S.  Forest  Service 

3 

C 
C 

2  3  5 

Fort  Salth  WB  Airport 
Fort  SHtth  Water  Plant 
Fountain  Bill 
Fulton 

2574 
2578 
2598 
2670 

Crawford 

Ashley 

Hempstead 

1 
3 
4 

35  20 
35  39 
33  21 
33  37 

90  47 
94  22 
94  09 

91  50 
93  48 

458 

793 
175 
260 

5P 

HID 

7A 
6P 
SA 

O.S.  Weather  Bureau 
R .  J .  Schoeppe 

Ina  J.  Logan 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

C 
7  C 

Wilson 
Wing 
Wynne 
Tellville 

7912 
7950 

8084 

■Isslsslppl 
Tell 

■arlon 

2 
1 
5 
7 

35  34 

34  57 

35  14 

36  13 

90  02 
93  28 
90  47 
92  41 

237 
350 
260 
760 

SS 

7A 

HID 
SS 
7A 

Hrs .  L.  H .  Snead 
D.  0,  Anderson 
Hlles  B.  Turner 
Orlan  Rogers 
Jess  B.  Johnson 

2  3  5 

C 

2  3  5 
3 

CeorgetovD 
Gilbert 
Glenvood 
Grannis 
Gravelly  2  BSE 

2794 
2B42 

2908 
2922 

Pike  ^ 

polk 
Tell 

7 

3 

35  59 
34  20 
34  15 
34  52 

91  26 

92  43 

93  33 

94  20 
93  39 

595 
547 
920 
498 

7A 
7A 
7A 

C.  Ell  Jordan 
Mrs.  Ola  Cantrell 
Paul  WllUarns 
Willie  PendergrasB 

3 

2  3  5 
3 
3 
3 

7  C 

Greenbrier 
Greenwood 
Gurdoa  3  E 

2946 

2962 
2976 
3074 

Sebastlao 
Clark 

7 
1 
1 
3 

36  20 
35  14 
35  13 
33  54 

94  28 

93  26 

92  23 

94  15 

93  06 

1350 
360 
518 
290 

SS 

88 

8A 
7A 
7A 

Obed  B.  Wilson 
Harvln  C.  Cantrell 
Dorothy  H.  Been 
Roy  S.  Robbs 

2  3  5 
3 
3 
3 
3 

7 

Hamburg 
Bar rl son 

Beber  Springs  3  HE 

30S8 
3132 
3164 

3228 

Calhoun 

3 

33  32 
36  19 
36  14 

35  32 

91  48 

92  28 

93  07 
92  01 

202 
362 
1150 
525 

6P 

6P 

HID 

6P 
7A 

Soil  Cone.  Service 
Theresa  Donaldson 
Bea  Gray  Beene 
Lester  B.  Logan 

3 
3 

2  3  5 
3 

Heber  Springs  3  SW  ' 
Belena 

Benderson  2  W 
Bope  3  Its 

3235 
3242 
3258 
3428 

Cleburne 
Phillips 
Hempstead 

35  28 
34  32 

36  22 
33  43 

92  03 
92  58 

92  16 

93  33 

555 
200 
580 
375 

6P 
8A 

■  ID 

7A 
7A 
7A 

Uro?  Bobby  A,  Bryan 
Charley  H.  Frlddell 
Lucy  A.  Beotzlen 
Cecil  H.  Blttle 

3 
3 

2  3  5  6 

C 
C 

Bopper 

Hot  Springs  1  USE 

BnntBVllle 

But tig  Dam 

3466 
3540 
3556 

Garland 
Onion 

33  56 

34  31 

36  05 
33  02 

93  41 

94  22 

93  44 

92  05 

337 
710 
1453 
60 

7A 

5P 
HID 
8A 

Blizabetb  W.  Friday 
Rati  Park  Service 
Hay  pearl  Harkley 
Corps  of  Engineers 

3 
3 

C 
C 

jeBBieville 
Jones bo ro 
Keo 

3600 
3704 
3734 
3862 

Hewton 
Garland 
Craighead 
Lonoke 

36  01 

34  42 

35  50 
34  36 

94  03 
93  11 
93  04 
90  42 

857 
730 
345 
230 

6P 
7P 

8A 

7A 
7A 
TP 

Lottie  a.  Davis 
Luna  B.  Sykes 
Benedictine  Sisters 
R.  A.  Waller 

3 
3 
3 

2  3  5 

7 

KiogelaDd  3  9SE 
Lmk*  City 
Lake  Haumelle 
Lamar  2  SW 
Langloy 

3998 
4010 
4019 
4060 

Craighead 
Pulaski 
Johnson 
Pike 

35  49 

34  51 

35  26 
34  19 

92  16 
90  26 

92  29 

93  25 
93  51 

230 

550 
796 

HID 

7A 
8A 

7A 

Ark.  Forestry  Comm. 
Tressa  8t.  Clair 
Little  Rock  Wtrwks 
Univ.   of  Arkansas 
Habel  F.  Forrester 

3 
3 

C 

Lead  Hill 

Lee  Creek  Guard  Sta. 

iVLlttle  Rock  WB  Airport 
Little  Rock  Filt.  pl. 

4106 
4116 

4246 

Crawford 
Pulaekl 

PulBBkl 

36  24 
35  42 

34  44 

34  46 

92  54 
94  19 
92  35 
92  14 

92  19 

710 
1000 

257 
512 

7P 
HID 

7P 
7A 
7A 
HID 
HID 

F.  W.  Kellogg 
Ida  G.  RiuKy 

O.S.  Weather  Bureau 
Little  Rook  Wtrwks 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Louann  2  8K 
Lnrton 
■ad 1 BOO 
Magnolia  3  II 

4324 
4332 
4386 
4528 
4548 

Columbia 

35  34 

33  22 
35  46 
35  00 
33  19 

92  50 

92  46 

90  43 

93  14 

1550 
130 

2007 
215 
315 

6P 

7A 
6P 
SA 
7A 
7A 

Catherine  Russell 
Flora  A.  Hamilton 
Lola  1.  Dollar 
Loren  R.  Jones 
Barl  E.  Graham 

3 

3 
3 

2  3  5 

7 

t    nUIMAGI  CODE:     1.  Arkansas    2.  ■Isslsslppl    3.  Ouachita    4.  Bed    5.  Saint  Francis 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
■  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

i Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
'  Divisions,  as  used  in  Table  2,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

'   Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  *F.  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'^F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

I  Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  Qb~ 
1   servations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  In  Table  7  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  dif- 
ferent points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsisten- 
cies in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected  stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground.  Entries  of  Snow- 
fall  in  Tables  2  and  7,  and  in  the  seasonal  snowfall  table,   include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times 
in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

i   Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual 
issue  of  this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a   full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  Table  5  for  detailed  daily 

record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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CORRECTIONS 

June  1957:     Mount  Magazine,  Table  2,   total  precipitation  should  be  5.87.   greatest  day  and  date,   2.16  on  the  13th,   days   .10  or  more  7,    .50  or  more  5,  and 
1 .00  or  more  1 . 

Mount  Magazine,   Table  3,   delete  dash  on  30th  and  enter  total  of  5.87. 
leptember  1957:     Prescott ,  Table  2,  total  precipitation  should  be  8.78,  departure  5.97,  days  with  .10  or  more  9.  and   .50  or  more  5. 
Prescott,  Table  3,  precipitation  on  7th  should  be    .70,  8th   .30,    and  total  8.78. 
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ARKANSAS  -  1957 
WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  the  1957  weather  in  Arkan- 
sas was  the  exceptionally  heavy  rain  throughout  the 
year.  Only  two  stations  received  less  than  50  inches. 
One  hundred  fifty  stations  out  of  170  received  more 
than  60  inches.  All  stations  exceeded  their  long- 
term  means  and  most  stations  exceeded  their  long- 
term  means  by  more  than  40  percent.  The  excessive 
rain  delayed  field  work  throughout  the  year  and  re- 
duced the  yields  of  harvested  crops. 

Temperatures  in  1957  were  about  average.  January 
was  the  coldest  month.  Almost  all  stations  registered 
their  coldest  temperatures  for  the  year  on  January 
16  or  17.  Annual  minimum  temperatures  centered  around 
10°.  The  coldest  temperature  for  the  year,  2°  above 
zero,  occurred  at  Batesville  Livestock  on  January  17. 
July  was  the  warmest  month.  100-degree  temperatures 
occurred  in  July,  August,  and  September.  The  highest 
temperature  for  the  State,  105°,  occurred  at  Ozark  on 
July  29.  A  warm  spell  began  on  December  15  and  con- 
tinued to  the  25th.  The  warm  temperatures  brought  the 
December  averages  to  several  degrees  above  seasonal 
for  the  State  as  a  whole. 

Rainfall  totals  ranged  from  48.05  inches  at  Henderson 
2W  to  98.55  inches  at  Newhope  3E.  Over  half  of  the 
stations  received  more  than  70  inches  of  rain  in  1957. 
Excesses  in  terms  of  percentage  of  the  long-term  an- 
nual means  ranged  from  21  percent  at  Lead  Hill  and 
Mena  to  75  percent  at  Blytheville.  For  many  sta- 
tions, 1957  was  the  rainiest  year  of  record.  The 
rains  were  especially  heavy  in  April,  May,  and  Novem- 
ber when  numerous  stations  received  monthly  totals 
exceeding  10  inches.  The  greatest  monthly  total, 
19.07  inches,  fell  at  Sparkraan  4E  in  April.  The 
greatest  daily  total,  11.00  inches,  fell  at  Damascus 
during  the  24-hours  ending  at  7:00  a.m.,  August  13. 
Rainfall  amounts  of  0.10  inch  or  more  occurred  on 
more  than  80  days  at  almost  all  stations.  Many  sta- 
tions registered  daily  totals  exceeding  an  inch  on 
more  than  20  days.  Rainfall  in  Arkansas  in  1957  ex- 
ceeded the  normal  for  any  place  in  the  United  States 
except  near  the  ocean  in  the  Pacific  northwest. 

The  frequent  rains  hampered  every  phase  of  agricul- 
ture. Excessive  spring  rains  flooded  lowlands  and 
eroded  uplands.  They  stopped  all  field  work.  When 
the  rains  stopped,  the  fields  continued  too  wet  for 
applying  fertilizer,  plowing,  and  planting.  Winter 
grains,  hay,  pastures,  and  weeds  made  rank  growth. 
Some  winter  grains  drowned  or  turned  yellow  from 
standing  in  water.  The  freezing  temperatures  on 
April  12  and  13  damaged  peaches,  apples,  grapes, 
and  strawberries  in  the  northwest . 

The  heavy  rains  in  May  and  June  caused  further  delays 
in  field  work.  Land  preparation  progressed  when  the 
weather  was  suitable  and  where  the  fields  were  suffi- 
ciently dry  for  tilling.  Planting  and  replanting 
corn  and  cotton  continued  into  June.  The  early- 
planted  corn  needed  cultivating  badly  but   the  heavy 


rains  kept  the  farmers  out  of  the  fields.     The  rains 
delayed  haymaking  and  lowered  the  quality  of  the  hay 
Rice  and  soybean  planting  progressed  slowly. 

Crops  made  good  growth  during  the  summer  but  heavy 
rains  frequently  interrupted  field  work.  Pastures 
furnished  adequate  grazing  in  most  areas.  The  small 
grain  harvest  was  completed  and  by  mid-summer,  land 
preparation  for  fall  seeding  got  underway.  A  con 
siderable  acreage  of  small  grain  was  seeded  for  early 
grazing . 

Combining  rice  and  soybeans,  cotton  picking,  and  the 
harvest  of  corn  and  sorghums  progressed  in  the  fall 
when  the  weather  permitted.  The  fall  rains  inter 
ferred  with  the  harvest  of  fall  crops  on  many  days 
Rice  yields  were  satisfactory  and  the  quality  was 
good.  Much  corn  and  sorghum  was  too  moist  for  safe 
storage  and  drying  facilities  were  not  available  in 
some  areas.  The  excessive  rains  caused  considerable 
boll  rot  in  some  late  cotton  fields  and  lowered  the 
quality  of  the  lint.  The  weather  in  December  was 
mostly  favorable  for  the  completion  of  the  harvest 


STORMS 

Freezing  rain  began  over  the  northern  half  of  Arkansas 
on  the  evening  of  January  26  and  continued  to  the 
early  morning  of  the  28th.  The  storm  caused  exten 
sive  heavy  damage  to  trees,  shrubs,  and  power  and 
communication  lines.  The  damage  was  especially  severe 
over  the  northwestern  quarter  of  the  State. 

Hail  as  large  as  golf  balls  caused  extensive  damage 
to  roofs,  windows,  and  signs  in  Monticello  on  the 
afternoon  of  March  5.  The  hail  was  accompanied  by 
strong  winds  which  also  caused  some  damage. 

Thunderstorms  and  tornadoes  were  numerous  on  May  13 
and  from  the  21st  to  25th.  Tornado  damage  was  es- 
pecially severe  in  Hot  Spring  County  and  Faulkner 
County  on  the  13th.  Thirteen  houses  in  Conway  were 
destroyed  and  many  were  damaged.  Many  other  build- 
ings in  Conway  and  on  farms  in  the  vicinity  also  sus- 
tained damage.  Thunderstorms  caused  extensive  dam- 
age in  Faulkner,  Lonoke,  White,  Jackson,  and  Craig- 
head Counties  on  the  21st. 

For  additional  information  about  the  storms  mentioned 
above  and  other  storms  that  occurred  in  Arkansas  in 
1957,  the  reader  is  referred  to  the  monthly  issues  of 
Climatological  Data,  Arkansas  Section,  and  Climato- 
logical  Data,  National  Summary. 


Lucius  W.  Dye 
CI imatologist 

Weather  Records  Processing  Center 
Kansas  City,  Missouri 
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83 

7 

1 

3 

80  .  7 

1 

2 

71.9 

2 

9 

60.4 

3.1 

50 

6 

0 

8 

47 

8 

5,7 

62.3 

PARAGOULD 

3  5.  9M 

45.8 

48 

5 

61 

5 

69.  6M 

76. 5M 

76 

9 

76.3 

69,3 

57,3 

47 

8 

45 

6 

59.4 

PAR  I  S 

40.2 

50.3 

49 

9 

61 

3 

71.0 

78.0 

83 

2 

79.5 

70.8 

59.5 

50 

3 

46 

1 

61.8 

PERR YV I LLE 

40.0 

- 

2 

0 

49.8 

5. 

2 

50 

6 

- 

1 

3 

62 

2 

0 

71.7 

3 

4 

76.7 

-  0 

3 

82 

0 

1 

2 

78*3M 

2 

2 

71.2 

2 

2 

61.0 

1.9 

51 

3 

1 

5 

46 

3 

5 

62*0 

0 

PINE  BLUFF 

42.8 

* 

2 

7 

52.2 

4 

0 

52 

9 

■ 

2 

7 

64 

9 

0 

4 

73.8 

2 

1 

79.9 

-  0 

2 

63 

0 

1 

61  .2 

2 

1 

73.  5 

61  .0 

5.6 

53 

2 

-  0 

5 

51 

4 

5 

0 

64.2 

-  0 

5 

PINE   BLUFF  CAA  AP 

41.2 

51.6 

51 

S 

64 

0 

72,5 

79.0 

61 

1 

79.6 

71,7 

60*  1 

52 

4 

49 

7 

62  .9 

36.1 

3 

7 

46.1 

3. 

6 

48 

8 

1 

6 

62 

1 

1 

7 

70.0 

I 

7 

76.5 

-  0 

9 

79 

6 

-  1 

4 

77.3 

2 

6 

70.  1 

56,  9M 

I 

3.4 

48 

2 

-  0 

7 

45 

3 

7 

59.9 

-  0 

5 

42  •  3 

4 

5 

53.3 

2 

52 

" 

0 

63 

5 

-  0 

6 

71.6 

0 

1 

77.6 

-  1 

6 

80 

8 

-  1 

0 

79.0 

2 

3 

71.7 

_ 

59,8 

5.5 

54 

2M 

0 

5 

49 

3 

1 

5 

62.9 

-  1 

5 

PRdSCOTT 

39.  7M 

- 

5 

7 

50,5 

2. 

3 

49.9 

- 

5 

7 

61 

6 

-  2 

6 

71,9 

0 

1 

78.4 

-  I 

8 

82 

5 

-  0 

7 

81.2 

~ 

1 

6 

72.6 

4 

0 

59,4 

* 

7.0 

51 

9M 

-  1 

3 

48 

7 

2 

6 

62.4 

-  2 

ROGERS 

34.8 

- 

3 

6 

47,3 

5. 

4 

46 

4 

- 

2 

56 

3 

-  0 

9 

66.9 

0 

9 

72.7 

-  2 

3 

79 

5M 

0 

2 

77.0 

1 

5 

67.  IM 

3 

57. 4M 

3,8 

46 

5 

0 

1 

45 

3 

5 

1 

58.2 

0 

RUSSELLVILLE 

40.4 

51,0 

50 

9 

62 

1 

71.9 

77,6 

82 

7M 

79.  4 

71.6 

59.6 

50 

5 

46 

4 

62  ,2 

39.6 

51,1 

51 

3 

64.2 

72.5 

79,2 

81 

2 

79.6 

73,1 

60*5 

52 

9 

49 

1 

62*9 

39.5 

2 

5 

49.8 

5. 

1 

51 

2 

1 

0 

63 

2 

1 

5 

71,7 

2 

2 

78.0 

-0 

2 

80 

9 

-  1 

0 

79.0 

2 

3 

71,9 

_ 

2 

6 

60.  3H 

_ 

3,3 

51 

0 

2 

0 

48 

4 

5.5 

62.1 

0 

3 

SHERIDAN  TOWER 

51,0 

51 

3 

63 

9H 

72.0 

76.9 

82 

7 

** 

72  ,  5 

60*4 

52 

6 

49 

2M 

SILOAM  SPRINGS 

34.9 

46.9 

46 

8 

56 

1 

67.  IM 

73.5 

60 

78.  1 

67,0 

56.  8 

46 

5 

45 

9 

56~5 

STUTTGART 

42.0 

- 

2 

2 

51.6 

5 

0 

52 

0 

- 

2 

0 

65 

0 

2 

1 

73,  1 

2 

5 

79,9 

0 

7 

82 

7 

0 

4 

79,6 

- 

2 

1 

72.7 

- 

2 

9 

61.0 

- 

4.0 

52 

7 

0 

5 

50.5 

5 

4 

63,6 

0 

3 

STUTTGART    9  ESE 

38.  1 

48,4 

46. 3M 

62 

IM 

71.  IM 

78,2 

60 

9 

78*7 

71.6 

59.1 

51 

9 

47 

7 

61*3 

SUB  1 ACO 

40.3 

1 

6 

51,0 

5 

6 

50 

4 

2 

3 

61 

2 

-  1 

2 

71,5 

1 

7 

77.1 

-  1 

6 

83 

2 

0 

2 

79.3 

3 

0 

70.6 

4 

6 

59.6 

5.0 

50 

3 

-  0 

9 

48 

0 

4 

7 

61*9 

-  0 

7 

TEXARKANA  WB  AP 

43.4 

2 

5 

55.1 

5. 

6 

53 

0 

3 

0 

64 

0 

-  1 

0 

73.4 

1 

5 

78.9 

-  1 

0 

83 

3 

0 

4 

61.7 

1 

0 

74.1 

3 

1 

62.  1 

4,9 

53 

7 

-  1 

1 

51 

5 

3 

5 

64*5 

-  0 

6 

TURNPIKE 

34.  5M 

45. 8M 

45 

5M 

56.8 

66. 4M 

71.1 

77 

WALORON 

49 

62 

0 

77.8 

Q 

78  9 

70.  5 

59*3 

50 

7 

48 

1 

62,0 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

34*6 

45*9 

48 

5 

61 

8 

69*9 

77.3 

80 

4 

77.7 

70,2 

56*  1 

46 

2 

45 

9 

59,9 

WARREN 

44  *  2 

2 

3 

54*  3 

4. 

9 

53 

6 

3 

0 

65 

0 

_ 

- 

73.0 

0 

9 

79.2 

, 

_ 

82 

5 

80,6 

_ 

. 

8 

73.4 

_ 

3 

1 

61 .3 

_ 

5,0 

54 

2M 

0 

2 

51 

0 

3 

7 

64*4 

-  0 

5 

WHITE  ROCK 

45 

4 

56 

1 

66  2 

71.7 

78 

7 

75.6 

67. 2M 

56,0M 

45 

7 

44 

5 

57.3 

WILSON 

39*1 

49*2M 

64 

5 

71,9 

76.7 

80 

2 

58.6 

49 

5M 

47 

5M 

WYNNE 

38*0M 

48*  5 

50 

0 

63 

1 

70.  1 

77.5 

79 

4 

76,9 

70,4 

56.8 

49 

6M 

46 

6 

60,9 

DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 

34.6 

3 

3 

46.6 

5 

0 

46 

2 

2 

3 

57 

9 

-  1 

0 

66.9 

9 

73.2 

-  2 

1 

80 

2 

0 

7 

77.0 

1 

7 

67.0 

4 

4 

56.0 

5.0 

46 

0 

-  1 

2 

45.0 

5 

1 

58.1 

-  0 

7 

NORTH  CENTRAL  DIV 

35.2 

3 

5 

46.6 

5 

2 

47.3 

1 

4 

59 

9 

0 

6 

66.6 

1 

1 

74.  5 

-  I 

5 

79 

2 

-  0 

6 

76.  5 

2 

2 

66.0 

3 

5 

56.6 

3.9 

46 

7 

-  0 

9 

45. 1 

3 

56.  7 

-  0 

3 

NORTHEAST  DIVISION 

37.0 

3 

5 

47.2 

4 

0 

49 

6 

1 

4 

62 

6 

1 

6 

70.6 

5 

77.4 

-  0 

7 

80 

0 

-  1 

2 

77.6 

2 

6 

70.5 

2 

7 

58.4 

4.0 

49.2 

0 

1 

46 

6 

3 

60.6 

-  0 

2 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

18.6 

2 

4 

49.6 

5 

2 

46 

7 

2 

9 

59.9 

-  1 

3 

69.  8 

1 

3 

75.6 

-  1 

4 

61 

6 

0 

7 

78.3 

2 

1 

70.0 

3 

7 

56.7 

4.3 

49 

1 

-  0 

6 

46 

8 

5 

60.6 

-  0 

6 

CENTRAL  DIVISION 

40.2 

2 

7 

50.3 

4 

7 

50 

6 

2 

0 

62.  3 

0 

1 

71.4 

2 

0 

77.2 

-  1 

0 

61 

6 

0 

2 

79.0 

2 

2 

71.5 

2 

9 

60.0 

4.0 

51 

4 

0 

6 

46.3 

8 

62.0 

-  0 

2 

EAST  CENTRAL  DIV 

39.6 

3 

4 

50.1 

4 

3 

50.  7 

2 

5 

63 

3 

1 

0 

71.7 

1 

5 

78.  5 

-  0 

2 

80 

7 

-  0 

6 

78.7 

2 

1 

71.6 

2 

5 

59.8 

4.1 

51 

8 

0 

7 

46.9 

9 

62.2 

0 

6 

SOUTHWEST  DIVISION 

41.9 

2 

1 

52.8 

6 

0 

51 

2 

2 

6 

62 

3 

-  0 

5 

71.6 

1 

6 

77.8 

-  0 

4 

82 

5 

1.0 

80.5 

0 

8 

72.6 

1 

9 

60.6 

3.7 

51 

8 

0 

2 

49 

5 

7 

63.0 

0 

2 

SOUTH  CENTRAL  DIV 

43.0 

2 

5 

53.4 

5.1 

52 

7 

2 

7 

63.7 

-  0 

2 

72.5 

1 

3 

78.4 

-  1 

1 

62 

1 

-  0 

4 

80.  7 

1 

5 

73.0 

3 

0 

60.4 

5.5 

53 

1 

0 

0 

SO 

3 

1 

63.6 

-  0 

5 

SOUTHEAST  DIVISION 

43.1 

2 

9 

53.0 

4 

4 

32 

8 

2 

7 

64.3 

0 

4 

72.2 

0 

9 

76.5 

-  1 

1 

61 

5 

-  0 

6 

79.6 

2 

1 

72.5 

3 

3 

60.6 

4.8 

53 

4 

0 

2 

50 

7 

3 

63.5 

-  0 

6 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


ASeOTT 
AL  ICl  A 
ALUM  FORtC 
AL  Y 

AMITY    3  NE 

ANTOINE 
APLlN    1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESViLLE  L  AND  0 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  5E 
BEECH  GROVE 
BEEOeviLLE 
BENTON 

8ENT0NV1LLE 
BERRYVILLE  *  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  Sw 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
6URDETTE 
CABOT  t,  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE   1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COTTER 
COVE 

CROSSE TT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

DAISY 
DAMASCUS 
DANVILLE 
DAROANELLE 
DE  QUEEN 

DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  aP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 
FOROYCE  6  W 

FORT    SMITH  WB  AP  R// 
FT   SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 
GRANN I S 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

6UR00H  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  HNE 
HUTTIG  DAN 
INDEX 
JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBONO 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUNELLE 

LAN^EY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  MB  AP  R// 


11*29 
6*53 
7,37 


6.07 
6.31 
6.07 


7.98 
3.99 
S.39 
7.86 


1.29 

7*29 
7,00 


3.88 
<>.33 
2.34 


1.22 
5,23 
6.40 


11.S4 
12.65 
U.34 
10.46 
14.31 

12,32 
10.40 
15.36 
9.39 
14.83 

12.52 
14.60 
12.01 
11.48 
10*63 

8.72 
8.67 
9*04 
10.68 
13.75 

9.42 
7.37 

12.65 
8i09 

11.71 

16.  15 
16.54 
6.04 
13.61 
12.46 

9.84 


12.95 

13.87 
12.04 
11.29 
12.42 
11.58 

12.55 
14.19 
12.65 
11.66 
10.19 


11.06 
11.66 
11.53 
13.15 
13.24 

8.94 

12.61 
16.  17 
9.57 
11.01 

8.61 
13.90 
10.16 
11.47 
11.24 

9*74 
12*79 
10.32 
11.69 


10.82 
7.07 
11.98 
10.65 
13.45 


10.63 
S.78 
11.73 
13.92 
11.03 

11*50 
12.54 
11.50 
13.43 
13*28 

17.36 
8.92 
12.70 
10.47 
15.04 

13.79 
9.41 
12.56 
17.03 
11*34 


6.56 
9,67 
6,82 
12.23 


9.61 
9*51 
6.97 


10.15 

12.27 
8.06 
9.86 

10.52 
6.67 

9,55 


6.56 
12,46 
13.70 

9.91 


6.18 
7.31 
5,39 


9,90 
13.30 
10.68 

8.39 


3.57 
14.01 
1  1.96 
4.84 
4.47 

1  1.20 
6.92 
13.36 
13.39 
11.64 

9.17 
5.13 
12.09 
15.49 


9.57 
9.91 
13.35 


6.61 
12.65 
10.47 

6.  15 
10.17 

7.65 


9.94 

1  1.56 
3.90 
7.37 
8.52 

12.16 

9,35 
1  1.92 
7.30 
6.18 
12.77 


6.02 
8.48 
15*34 

11.74 
8,77 

11.05 
7.06 

1  1.56 


6*21 
5.51 
11  .52 


10.50 
6.35 
2*67 


3.76 
7*89 
5.87 
4.79 


3.20 
7.26 
6.52 


9*95  4.51 


12.39  8.92 


4.72 
11.99 
9*09 
4.30 


2.15 

7.50 
9,22 
10.34 
7.49 
1.06 


6.25 
17.52 
11.95 
11.3^ 


3.27 
7.22 
7.06 


1.44  -2.22 


2.66  -  ,2i 


September 


1.96 
1.50 
1.73 
2.06 


8.92 
10.96 
6.66 


5.40 
6.42 
3.94 


3.16 
7.79 
5.77 
1.45|  3.96 

6.02 
3.04 
6.04 
5.69 
6.25 


2.37  5.92 


2.60  5*71 


1.69 
3,03 
2.32 


1.38  4.03 


1.16     1.96  -  .8S 


2.22 
6.93 

5.86     2.  17|  1.03 


6.16|     3.53  6.92 
-1.25  5.09 


.94  1.32 


3.20 
6.67 
4.24 


7.37 
5.11 
1.22 
8.07 


2.59 
6.68 
6.04 


3.69  2.47 


2.00  2.32 


4.42 
5,03 
9.71 
4.42 


1.81 
11.11 
5.42 


2.16 
3.04 


-2.30 
2.61 


12.66 
6.34 
6.57 
6.24 

B.93 
7.28 
11.60 


12.54 
14. 6C 
10.18 


7.13 
11.43 

6.01 
12.26 


7.14 
10.83 
10.10 


6*12  2.50 
9.28  I- 
7,01 
9.76 
8.42  i 


4.74 
12.42 
10.57 
10.28 


6.87  2.6^ 
7.92  4.11 
8.49 

11.66 
11.57 

6*16 

9.531  ! 
11.03  t 

5.62  2-37 


6.841  2.72 


5.24 


10.19 
13.81 
4.81 
10.71 


8.86  4.14 


70      7.16  2.62 


9.54  5.62 


Precipitation 

1. 

54 

3 . 

77 

3. 

36 

2. 

35 

4. 

28 

3. 

12 

2. 

51 

3. 

35 

3. 

91 

2. 

84 

3. 

85 

5. 

60 

6. 

59 

3. 

74 

3. 

01 

4. 

95 

1. 

43 

5, 

12 

4. 

75 

3, 

37 

1.2T 

1. 

37 

2. 

63 

6 

28 

3 

64 

3 

30 

3 

71 

6 

18 

2 

15 

3 

41 

4 

66 

1 

96 

6 

47 

3 

18 

1 

35 

13 

1 

34 

52 

52 

2 

39 

2 

51 

2 

59 

3 

11 

4 

35 

2 

38 

3 

24 

3 

40 

3 

92 

26 

2 

42 

1 

50 

2 

03 

3 

02 

4 

84 

4 

82 

2 

22 

39 

4 

14 

1 

46 

4 

05 

1.07 

1 

131 

1 

311 

61 

4 

96 

1 
I 

38 
66 

2 

97 

4 

59 

.70 

3 

32 

1 

49 

2 

26 

1 

08 

1 

61 

3 

19 

6 

00 

4 

70 

97 

3 

43 

92 

1 

18 

2 

74 

5.  16 

3 

74 

.06 

4.07 

2.65 

.67 

.02 

55 

5 

.01 

.69 

3 

,29 

4 

61 

.82 

1 

.62 

4.2^ 

3 

.86 

71,35 
70.71 
63.46 
66.54 
62.87 

71.08 
68.77 
60*64 
70.24 
74.07 


E76.41 
79,18 
66.01 
65.25 

71.95 
62.52 
66.60 
70. 14 
79.49 

60.67 
53.37 
79,89 
79.06 
64.32 

73.19 
E77.91 
1.6o|E81  .43 
66,06 
78.35 


-1.01 


78.96 

73.46 
91.63 
82.60 

57,72 
76.40 
60.31 
E72.39 
69.64 

63.85 
67.46 
73.68 
73.16 
67.08 


E66.98 
73,97 
E76.09 
67.50 

76.70 
61.97 
68.93 
70.39 
76.94 

68. 17 
88.72 
77,81 
-I. 2d  72.93 
-1.5«  64.59 

-1.41  70.30 
64.23 
64.39 
67.16 
62.51 

54.06 
E71.25 
60.78 
74.87 


77.59 
79.39 
56.43 
86,87 


60.64 
56.16 
E62.41 

61.76 

78.66 
81.30 
62.52 
E59.46 
78.69 


64.28 
48.05 
71.07 
85.56 

70.16 
.4ej  74.36 
75.39 
E73.53 
68.76 

89.52 
72. 18 
75,69 
76.46 
65.36 

84.90 
E49,26 
70.49 
85.66 
70.61 


Sm  r*f*raiic*  oota*  roll(»lD«  Strntlon  Indai. 
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Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ARKANSAS 
1957 


LITTLE  ROCK   FILTER  PL 

LOST  CORNER 
I  LOUANN  2  SE 
'  LURTON 

MADISON 

;  MAGNOL lA   3  N 
i  MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
' MAR  I  ANNA  2  S 
^  MARKED  TREE 

MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONTKELLO 


3  S 


MOROBAY  L   AND  D  NO  6 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZ  tNE 
MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW    1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  OAH 
NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NlMROO  OAH 
ODELL 

OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARA60UL0 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  it  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
SUB  I  AC 0 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP  R 

TURKPIKE 

HALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 

WILSON 
WYNNE 

yellville 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIV 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  OIV 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  OIV 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIV 
SOUTHEAST  DIVISION 


B.93|  3.24 
7.98  2.31 


7.05 
7.46 
11.59 


2.83 
6. 12l 
5.34I 


6.22 
5.97 
8.59 


1.53 
.64 
2.70 


February 


11.99 
7.47 
3.00 


5.54 
6.07 
5.32 

4.58 
5.04 
2.33 


6.64 
3.96 
5.43 
6.73 


7.17 
-i.46 


1.29 
.95 


Mi 

LTch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

0 

0^ 

£ 

Q 

s 

£ 

0 

1 
a 
0 
Q 

Precipitabon 

Departuie 

Piecipilabon 

! 

1  ° 

Precipitation 

V 

a 

a 
Q 

u 
a 

9 
Q 

0 
1 
D. 

« 

a 

0 
n 
S 
a. 

i 

Departure 

0 
£ 

0 

e 
Q 

Q 

0 

1 
a 

1 
£ 

• 

& 

Precipitation 

Departiire 

it, 1*3 

11.82j 

12.35 

4.0s 

4.0! 

5.44 

2.63 

6.  IC 

10. 3t 

3.43 

75.98 

4.95 
3.13 
3.03 

11.37 
14  .  94 
9,58 

5.26 
10.62 
6.75 

:  4.64 
7.63 
3.13 

3.5! 
4.34 
3.1- 

2.25 
4.45 
3.79 

7.50 
4.75 
5.35 

3.28 
3.65 
7.88 

4.93 
4.7 
10.98 

4.04 
1.73 
4.51 

E60.96 
69.68 
70.75 

"..93 
5.06 
1.96 
3,30 
1.S9 

.50 

-1,85 
-3.81 

14.69 
15.15 
13.76 
9.40 
9.69 

9,78 

5.05 
4.76 

6.42 
7.63 
10.93 
5.99 
6.99 

1  .60 

1.88 
4.65 

5.21 
4.11 
2.95 
3.07 
4.64 

2.27 

.08 
1.22 

2.8E 
6.4e 
4.51 
2.86 
5.61 

-1.40 

-  .70 
1.95 

.77 
2.62 
1.09 
2.29 
4.06 

-1.62 

-  .66 
.99 

4.88 
5.2a 
4.97 
7.65 
2.93 

2.71 

5.40 
-  .03 

6.58 
7,  It 
3.69 
8,29 
5,17 

3.96 

5.34 
2.14 

6.43 
13.41 
7.33 
6. 99 
13.67 

3.72 

5.0! 
9.68 

4.01 
3.64 
3.13 
4.61 
5.12 

-1  .34 

-  .13 
.75 

67.97 
81.57 
64.64 
71.45 

19.95 
24.06 

1.90 

2.06 
6.  72 
4.80 

2  .  00 

10.75 
14.21 
4.56 

6.16 

6.25 
4.34 
5.93 
8.83 
6.48 

2.46 

5.59 
3.96 
2.33 
7.64 
9.44 

3.05 

4,75 
4.66 
3.32 
1.71 
4.27 

-2.47 

9.54 
1.81 
3.90 
3.57 
1.23 

-  .33 

2.73 
5.23 
2.79 
5.79 
10.01 

1.40 

1.56 
6.55 
2.97 

U69 
5.47 

-2.16 

3.90 
6.98 
7.59 
4.45 
9.89 

.57 

.70 
5.24 
2.60 
2.25 
4.04 

-1.74 

66.06 

56.95 
65.98 
74.56 

11.41 

4.82 
4.66 
7.91 
3.94 
2.08 

.06 
2.74 

-1.71 

9*60 
13.36 
11.16 
14.  34 
10.75 

6.62 
5.66 

6.59 

4.46 
13.13 
11.11 
11.09 
10.01 

8.02 
5.19 

5.06 

4,77 
4.46 
4.70 
5.87 
5. 12 

.72 

1.22 

.74 

6.70 
3.39 
2.30 
4.97 
4.66 

.49 
-2.13 

1.77 

.26 
9.65 
3.34 
10.94 
.65 

6.92 
-  .24 

-2.09 

4.63 
3.02 
5.90 
6^70 
4^15 

.11 
2.11 

1.35 

6.26 
2.62 
4.56 
3^42 
2^08 

-  .19 
.96 

-  .62 

12. 3C 
6.63 
7.75 
4.58 
5.21 

2.99 
3.4t 

1.93 

3.29 
2. 40 
2.39 
2.32 
1.04 

-1.59 
-2.23 

-2.00 

70.61 
73.68 
72.97 
60.56 
65.35 

27.51 
19.60 

13.  63 

2.29 
2.09 
3.54 

7.93 

11.77 
14.67 
11.07 
10.55 
14.16 

10.05 
6.64 

11.09 
9.50 
9.83 

5.57 
3.81 

10.23 
6.55 

13.54 

4.45 
3.14 
2.96 
1.46 
1.70 

1.88 
6.03 
6.33 
6.25 
5.65 

4^45 
2^66 
6.67 
7.56 
6.62 

U63 
2.66 
1.97 
9.01 
8.44 

5.30 
6.17 
7.22 
6.60 
6.77 

* 

1.09 
2.22 
1.98 
3.37 
3.23 

68.71 
64.91 
74.77 
81.29 
68.93 

6.50 
7.28 
1.62 

3.50 

-3.37 

11.00 
16.03 
11.95 
14.  13 
12.56 

7,34 

11.57 
12.03 
13.81 
10.14 
15.27 

9.14 

5.43 
6.93 
4.44 
6.53 
7.22 

.57 

1.65 
4.05 
7.13 
2.42 
2.26 

3.70 

6.62 
8.60 
6.67 
7.79 
9.41 

3.56 

8.21 
6.76 
1.20 
2.97 
8.20 

-U63 

5.55 
7.96 
3.14 
2.45 
2.60 

-  .42 

8.09 
13. Ot 
13.44 
7.49 
7.08 

9.64 

3.61 
4.35 
4.37 
2.22 
1.74 

.01 

78.57 
96.56 
E60.68 
69.93 
78.56 

32.07 

7.49 
6.36 
1.66 

3.40 

1.56 
-  .50 

12.56 
12.62 
7.46 

12.06 

7,78 
7.53 

10.63 
7.00 
12.48 
11.29 
8.06 

1.53 
2.52 

3.29 
11.40 
6.82 
4.27 
8.90 

6.24 
4,89 

2.51 
3.40 
3.79 
6.07 
2.87 

-  .69 

-  .23 

6.75 
.91 
3.85 
7.04 
4.40 

-1.94 
1.  1< 

5.60 
4.00 
3.62 
4.77 
4.95 

.70 
1.56 

2.66 
9.17 
6.16 
3.96 
1.49 

6.6^ 
-1.83 

6. 45 
9.74 
12.53 
7.6G 
5.48 

5.43 
2.33 

2.31 
2.67 
4.84 
4.47 
1.61 

-1.50 
-1.41 

E72.27 
76.46 
E77.i0 
E77.46 
61  .64 

26.19 
16.79 

4.46 
2.59 
3.89 
2.26 
5.00 

17.29 
9.21 
13.27 
10*19 
13.32 

12.57 
9.01 
9.04 
8.57 
6.17 

4.33 

9.01 
6.45 
5.00 
5.36 
3.05 

1.75 

1.95 
6.66 
1.33 
3.56 
4.11 

.27 

5.78 
12.12 
9.26 
4.44 
5.28 

1.28 

6.06 
1.41 
5.62 
3.27 
6.47 

.51 

3.06 
5.31 
1.31 
6.70 
1.40 

3.48 

6.79 
14.68 
5.48 
9.69 
4.24 

5.66 

2.61 
4.45 
2.39 
5.57 
1.35 

.88 

60.79 
63.66 
66.10 
72.77 
60.72 

23.38 

5.04 
4.50 
4.99 

2.30 

.21 
-1.06 

-I'.ii 

12.49 
12.62 
11.56 
13.43 
14.09 

7.34 
7.62 

8,18 
9.64 

13.11 
5.49 
5.11 
9.44 
7.85 

7.70 
•  54 

3.45 
3.11 

4.60 
4.54 
3.97 
5.07 
3.30 

.56 

1.53 

1.19 
-  .60 

3.85 
4.52 
4.53 
3.23 
4.10 

.12 
.49 

-  .74 
.75 

11.67 
2.66 
2.44 
4.64 
5.17 

8.85 
.  It 

l.OS 
2.12 

2.64 
5.19 
6.34 
7.44 
2.14 

-  .64 
2.35 

3.67 

-  .69 

3.53 
3.99 
4.57 
2.73 
5.2« 

.43 
.64 

-  .66 
1.77 

6.  19 
10.73 
10.16 

5.48 
11.94 

2.11 
6.23 

1.44 
6.00 

2.25 
3.83 
4.22 
2.04 
4.32 

-1.65 
-1.16 

-2.02 
.52 

76.66 
77.72 
75,95 
70.48 
71.89 

27.93 
26.37 

18.33 
25.31 

5.20 
5.88 
3.10 

3.59 

-  .37 
.75 

-  .09 

6.05 
12.76 
11.42 
10.40 

9.81 

1.32 
7.66 

5.30 

4.00 
7.44 
8.69 
5.59 
9.17 

.19 
2.25 

3.19 

6.25 
6.21 
6.86 
3.33 
7.80 

3.16 
2.91 

2.42 

4.94 
.61 
1.64 
3.60 
4.94 

.85 
-3.94 

1.29 

1.95 

•  60 
7.66 

•  63 
3^01 

-  ^64 

-2^00 

-  .96 

7.00 
8.78 
5.49 
7.3S 
5.66 

4.6f 
5.97 

1.00 

4.89 
9.33 
1.07 

4.64 

2.0< 

2.1! 
6.05 

-1.9t 

13.96 
10.78 
3.69 
9.89 
4.9: 

9.62 
6.33 

1.6; 

3.00 
2.62 
1.35 
3.98 
1.07 

-2.24 
-1.93 

-1.49 

69.  70 
80.19 
67.64 
68.18 
61.99 

20.66 
28.59 

14.50 

3,94 
3.67 
2.34 

3.  16 

-3.04 
-2.34 

12.45 
9.07 
8.00 
12.70 
12.69 

3.57 
6.19 

11.34 
4.16 
9.75 
6.30 

11.76 

5.63 
6.65 

4.07 
5.23 
7.18 
3.18 
2.89 

3.21 
-  .96 

3.60 
7.63 
7.75 
6.13 
9.98 

4.05 
6.58 

12. 5( 
.97 
1.58 
3;09 
7.75 

-1.82 
4.31 

3.01 
6.00 
1.48 
2.67 
2.64 

-2,03 
-  .21 

1.74 
7.63 
4.9t 
2.61 
5.69 

1.7t 
2.11 

6.91 
9.04 

13.9! 
7.1; 

11.91 

10.02 
7.74 

1.91 
4.22 
5.39 
2.77 
4.25 

1.32 
-  .50 

72.12 
71.94 
74.11 
69.70 
87.02 

25.14 
36.09 

7.22 
3.13 
2.54 

5.39 

13.93 
14.10 
9.69 
19.07 
15.05 

6.43 

10.53 
13.12 
5.60 
4.75 

3.24 
7.45 
6.71 
3.61 
6.27 

3.56 
3.79 
1.42 
6.  14 
6.25 

4.65 
11.44 
2.26 
.10 
1.06 

5.43 
5.67 
5.69 
4.96 
4.83 

7.05 
3.3t 
1.71 
4.94 
7.11 

9.66 
10.04 
4.06 
7.44 
7.67 

6.53 
2.65 
1.98 
2.00 
4.69 

80.48 
84.65 
56.31 
68.96 
72.68 

4.97 
5.96 
5.33 

3.98 

-  .36 

-  .35 

9.05 
10.13 
12.94 
11.04 
14.63 

8.23 
9.98 

3.62 
7.67 
4.96 
5.83 

.11 

2.93 
5.18 
5.85 
6.90 

2.47 
1.89 

5.14 
3.94 
7.39 
4.47 

3.13 
-1.89 

1.00 
10.29 
5.98 
3.51 
8.54 

2.67 
5.49 

5.52 
5.29 
5.55 
4.27 
6.60 

2.77 
3.  IS 

5.54 
2.50 
3.61 
5.  10 
2.50 

.66 

9.4! 
6.6i 
8.63 
7.9t 
4.78 

4.23 
1.21 

3.77 
1.68 
4.80 
4.08 
1.66 

-  .OS 
-1.94 

65.46 

67.02 
61.74 
73.93 

29.96 

5.00 
5.36 
3.62 

1.98 

.43 

13.72 
10.64 
11.98 
12.65 
13.09 

5.34 

6.74 
6.91 
9.99 
10.06 
7.28 

1.78 

6.11 
6.64 
11.07 
3.69 
4.04 

2.99 

2.44 
1.95 
4.63 
4.07 
6.25 

-1.99 

1.69 
2.10 
?.95 
6.16 
3.48 

-  .78 

4.19 
4.18 
5.95 
5.62 
1.80 

1.39 

5,98 
7,66 
3.50 
1.78 
4.57 

4.50 

9.84 
9.6! 
3.87 
5.  14 
11.67 

5.32 

3.6< 
2.93 

e  1.6S 

1.91 

2.94 

-1.91 

68.34 
69.67 
E75.09 
63.48 
69.99 

19.06 

1.92 
5.69 
8.20 
3.90 
4.25 

12.71 
6.84 

:i3.36 
12.11 
:i2.96 

6.59 
3.39 
4.45 
13.83 
4.20 

3.40 
6.49 
9.15 
6.07 
6.36 

3.65 
3.90 
E  2.46 
4.07 
2.46 

2.74 
3^11 
2.70 
5. 18 
.85 

2.13 
7.40 
3.95 
7.74 
6.58 

4.14 
7.25 
3.26 
2.53 
6.62 

12.47 
12.94 
7.60 
8.13 
8.36 

3.74 

4.09 
2.00 
2.30 
2.67 

64.52 

75.61 
E76.42 
74,74 

E64.37 

1.66 
2.16 
2.07 

6.01 
9.93 
10.23 

8.96 
10.23 
8.11 

4.69 
5.56 
5,78 

4.56 
4.43 
5.41 

E  6.01 
4.59 
5.25 

E  4.29 
3.09 
3.62 

5.86 
7.17 
1.24 

12.55 
12.39 
5.40 

4.85 
4.70 
1.02 

E79.82 
74.34 

66.73 

3.04 
2.03 
2,15 
4.34 
5.  50 
4.01 
7.08 
3.81 
♦  .55 

-  .74 
-2.04 
-3.06 

-  .07 
.37 

-1.50 
2.25 
.64 
-1.21 

10.09 
11 .04 
10.76 
12.60 
13.28 
10.88 
12.65 
12.50 
8.62 

6.45 
6.81 
6.39 
7.59 
7.97 
6.16 
7.16 
7.51 
3.66 

11.62 
9.72 
9.31 
10.55 
10.54 
6.85 
9.23 
5.74 
5.38 

5.5e 

4.54 
4.76 
4.81 
4.86 
2. 37 
3.31 
.70 
.84 

6.21 
5.21 
*.19 
6.14 
4.78 
4.70 
7.82 
5.73 
5.79 

3.17 
1.21 
.66 
1.84 
1.11 
1.4T 
4.56 
2.55 
2.66 

3.23 
4.42 
5.80 
2.92 
3.78 
5.45 
2.34 
2.42 
4.43 

.08 
1.21 
2.25 
-  .71 
.12 
1.68 
-1.85 
-1.73 
.02 

3.49 
4.04 
5.90 
8.01 
6.62 
3.18 
2.76 
1.98 
2.12 

-  .07 
.76 

2.76 
4.55 
3.46 
.22 

-  .30 

-  .78 

-  .74 

5.50 
3.56 
1.99 
5.89 
3.84 
4.86 
5.70 
6.44 
7.31 

1.46 
.72 
-  .94 
2.32 
.72 
2.21 
2.29 
3.75 
4.74 

1.71 
2.08 
4.87 
1 .95 
4.86 
6.39 
7.02 
7.31 
4.85 

-1.94 
-1 .07 
1.68 
-1.64 
1.58 
3.46 
3.55 
4.35 
2.14 

5.14 
S.30 
12.55 
5.91 
8.32 
9.63 
8.89 
10.53 
11.00 

2.01 
1.89 
8.80 
2.20 
4.16 
5.47 
4.75 
5.96 
4.77 

1.34 
1.21 
4.50 
1.97 
3.47 
4.65 
2.92 
3.90 
>.81 

-1.29 
-1.82 

.27 
-1.54 
-  .77 

.11 
-1.18 
-1.03 
-l.«8 

60.98 
57.76 
74. J7 
69.12 
78.03 
74.72 
76.99 
71.76 
71.18 . 

19.29 
14.61 
26.84 
19.91 
29. IT 
29.10 
29.92 
21.49 
22.27 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ^^^''^s 


station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

I^st  spring  mi] 

aim 

un  of 

First  fall  wiiwimiiTti  of 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20*  or 
below 

24' or 
below 

28"  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28*  or 
below 

24*  or 
below 

20*  or 
below 

16*  or 
below 

16*  or  below 

20*  or  below 

24*  or  below 

0 

J5 

o 

CO 
pfl 

32*  or  below  | 

Date 

d 
J 

Date 

d 

g 
o 

e- 

Date 

1  Temp.  1 

1 

iTemp. 

Date 

1  Temp. 

« 
I 

1  Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

« 
I 

'l^rapw 

Date 

1  Temp. 



ALUM  FORK 

98 

7-15+ 

8 

1-17 

1-17 

8 

1-17 

8 

3-  8 

23 

4-13 

28 

4-13 

26 

10-27 

31 

11-30 

28 

12-11 

17 

12-11 

17 

12-12 

12 

329 

328 

278 

231 

197 

ARKADELPHIA 

99 

7-lBt 

12 

1-17 

1-17 

12 

1-19 

20 

3-  8 

23 

3-  8 

23 

4-13 

31 

10-26 

31 

11-30 

27 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-12 

16 

329 

326 

278 

267 

196 

ASHDOWN 

101 

7-  3+ 

12 

1-17 

1-17 

12 

1-19 

20 

3-  8 

22 

3-  6 

22 

3-27 

3? 

10-26 

32 

10-27 

28 

12-9 

24 

12-11 

18 

12-12 

16 

329 

326 

276 

233 

213 

BALD  KNOB 

97 

7-15 

10 

1-17 

1-17 

10 

1-19 

1  7 

3-  8 

22 

3-27 

27 

4-14 

32 

10-27 

29 

10-28 

26 

12-  4 

23 

12-11 

15 

12-11 

15 

328 

326 

271 

216 

196 

BATESVPLLE  LTVESTOCK 

102 

7-16 

2 

1-17 

2-22 

15 

3-  9 

19 

3-27 

24 

4-13 

25 

4-15 

32 

10-26 

30 

10-27 

24 

10-27 

24 

12-11 

12 

12-11 

12 

292 

277 

214 

197 

194 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

100 

7-15 

6 

1-17 

1-19 

16 

2-21 

19 

3-27 

24 

4-14 

26 

4-15 

30 

10-19 

32 

10-27 

27 

10-28 

23 

12-11 

15 

12-11 

15 

326 

293 

215 

196 

187 

BENTON 

96 

7-15+ 

9 

12-12 

1-17 

10 

1-19 

17 

3-  8 

22 

3-  9 

27 

4-14 

31 

10-26 

32 

10-27 

27 

10-28 

23 

12-11 

16 

12-11 

16 

328 

325 

234 

232 

195 

BENTONVILLE 

100 

8-14 

5 

1-16 

4-13 

16 

4-13 

16 

4-14 

24 

4-14 

24 

4-14 

24 

10-19 

31 

10-26 

23 

10-26 

23 

11-23 

16 

12-11 

10 

242 

224 

195 

195 

188 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

100 

7-  5+ 

9 

1-17 

- 

1-19 

19 

2-21 

23 

3-2  7 

28 

4-14 

32 

10-27 

29 

11-10 

28 

12-  1 

24 

12-1 1 

20 

12-12 

13 

- 

326 

283 

228 

195 

BLYTHEV I LLE 

~ 

- 

10 

1-16  + 

1-17 

10 

1-18 

19 

1-18 

19 

3-  8 

25 

4-13 

30 

10-27 

30 

11-10 

26 

12-11 

16 

12-11 

15 

12-11 

15 

326 

327 

327 

247 

197 

BOONEVILLE 

102 

7-18+ 

9 

1-17 

1-17 

9 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

4-13 

27 

4-14 

30 

10-26 

28 

10-26 

28 

10-27 

24 

12-11 

10 

12-11 

10 

328 

278 

233 

196 

195 

BRINKLEY 

96 

7-15+ 

10 

1-17 

1-17 

10 

1-18 

19 

3-  8 

24 

3-27 

27 

4-13 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CAMDEN  1 

98 

7-16 

14 

1-17+ 

1-16 

14 

1-19 

20 

1-20 

22 

3-  9 

25 

3-  9 

26 

10-27 

30 

10-26 

28 

12-11 

22 

12-12 

16 

NONE 

- 

327 

325 

233 

232 

CAMP  CHAFFEE 

103 

7-30 

12 

1-17+ 

1-17 

12 

3-  6 

20 

3-  6 

20 

3-15 

28 

4-14 

29 

10-26 

29 

10-27 

26 

10-28 

22 

12-  1 

20 

12-11 

16 

326 

268 

234 

226 

195 

C  LARK  SV  1  LLE 

103 

7-29 

8 

1-17 

1-17 

6 

1-19 

20 

3-  8 

21 

4-13 

27 

4-1,4 

29 

10-26 

27 

10-26 

27 

10-28 

24 

12-11 

15 

12-11 

15 

328 

326 

234 

196 

196 

CONWAY 

99 

7-29 

11 

1-17 

1-17 

11 

1-19 

19 

3-  8 

24 

3-  6 

24 

4-14 

32 

10-26 

32 

10-27 

27 

12-  4 

24 

12-11 

17 

12-12 

14 

329 

326 

271 

233 

195 

cornIng 

99 

7-14 

8 

1-16 

1-18 

16 

1-16 

16 

3-  6 

22 

4-13 

28 

4-13 

26 

10-27 

27 

10-27 

27 

11-10 

24 

12-11 

12 

12-11 

12 

327 

327 

247 

197 

197 

CROSSETT  7  S 

97 

7-16+ 

13 

1-17 

1-17 

13 

1-19 

20 

1-19 

20 

3-  6 

26 

4-  9 

31 

10-27 

29 

10-28 

26 

12-11 

24 

12-12 

15 

12-12 

15 

329 

327 

326 

234 

201 

CUMMINS  FARM 

98 

7-15 

12 

1-17 

1-17 

12 

1-17 

12 

1-19 

23 

3-27 

28 

4-13 

30 

10-28 

30 

- 

- 

12-11 

21 

1  2-12 

19 

NONE 

- 

329 

326 

196 

OARDANELLE 

99 

7-29 

12 

1-17 

1-17 

12 

1-19 

20 

3-  8 

24 

3-  8 

24 

4-1  3 

30 

10-26 

31 

10-28 

26 

11-24 

23 

12-11 

18 

12-12 

16 

329 

326 

261 

234 

196 

OE  QUEEN 

103 

7-29 

8 

1-17 

1-18 

16 

3-  8 

18 

3-  8 

18 

3-  9 

26 

4-13 

30 

10-26 

29 

10-27 

26 

11-30 

23 

12-  1 

20 

12-12 

14 

328 

268 

267 

232 

196 

0E5  ARC 

99 

7-17 

13 

1-17 

1-17 

13 

1-18 

17 

1-19 

24 

3-  9 

27 

4-13 

31 

10-27 

30 

10-28 

28 

12-1 1 

1  7 

12-11 

17 

NONE 

- 

327 

326 

233 

197 

DEVILS  KNOB 

94 

7-17+ 

4 

1-16 

3-  8 

15 

4-13 

20 

4-13 

20 

4-13 

20 

4-14 

30 

10-26 

24 

10-26 

24 

10-26 

24 

11-30 

17 

12-11 

6 

278 

231 

196 

196 

195 

DUMAS  1 

100 

7-15 

14 

1-17 

1-17 

14 

1-17 

14 

1-19 

24 

3-  6 

25 

4-13 

32 

10-27 

32 

10-28 

28 

12-11 

20 

12-11 

20 

NONE 

- 

326 

326 

234 

197 

EL  DORADO  CAA  AP 

100 

7-14 

13 

1-17 

1-1  7 

13 

1-19 

20 

3-  8 

23 

3-  8 

23 

3-27 

31 

10-27 

30 

10-28 

26 

12-11 

21 

12-12 

15 

12-12 

15 

329 

327 

278 

234 

214 

EUREKA  SPRINGS 

99 

6-14 

4 

1-16 

3-  8 

14 

4-13 

18 

4-13 

18 

4-13 

18 

4-14 

29 

10-18 

30 

10-26 

23 

10-26 

23 

10-27 

20 

12-11 

8 

278 

197 

196 

196 

187 

FAYETTEVILLE 

99 

7-29 

7 

1-16 

1-23 

15 

3-  8 

18 

4-13 

22 

4-14 

28 

4-14 

28 

10-19 

32 

10-26 

24 

10-26 

24 

11-30 

20 

12-1 1 

10 

322 

26  7 

196 

195 

1  88 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

99 

7-29 

6 

1-16 

3-  8 

15 

4-13 

19 

4-13 

19 

4-14 

25 

4-14 

25 

10-19 

32 

10-26 

24 

10-26 

24 

10-28 

20 

12-11 

11 

278 

198 

196 

195 

186 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

98 

7-28+ 

6 

1-15+ 

1-26 

13 

4-13 

18 

4-13 

18 

4-14 

25 

4-14 

25 

10—19 

28 

10-19 

28 

10-26 

20 

10-26 

20 

12-  9 

16 

317 

196 

196 

188 

168 

FLIPPIN  CAA  AP 

100 

7-29 

7 

12-12 

1-17 

10 

3-  8 

19 

4-13 

22 

4-13 

22 

4-14 

31 

10-19 

32 

10-27 

24 

10-27 

24 

10-28 

20 

12-11 

12 

326 

234 

197 

197 

168 

FOROYCE  6  W 

100 

7-18 

- 

- 

- 

- 

3-  6 

21 

3-  8 

21 

4-13 

32 

10-2  7 

30 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-11 

20 

NONE 

- 

- 

278 

278 

197 

FORT  SMITH  WB  AP 

104 

7-29 

14 

1-17 

1-17 

14 

1-17 

14 

3-  8 

22 

3-  6 

22 

4-13 

30 

10-26 

30 

10-27 

26 

12-11 

16 

12-11 

16 

12-11 

16 

328 

326 

278 

233 

196 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

101 

7-29 

4 

1-1  7 

3-  8 

16 

3-  8 

15 

4-13 

23 

4-14 

26 

4-14 

28 

10-26 

25 

10-26 

26 

10-27 

22 

12-11 

12 

12-11 

12 

278 

278 

197 

195 

195 

GILBERT 

100 

7-18 

4 

1-17 

1-19 

13 

3-  8 

17 

4-13 

21 

4—14 

25 

4-15 

29 

10-19 

30 

10-27 

20 

10-27 

20 

10-27 

20 

12-11 

12 

325 

233 

197 

196 

187 

GRANN I S 

6 

1-17 

1-17 

8 

3-  8 

17 

3-  8 

17 

4-13 

27 

4-13 

27 

GRAVE TTE 

102 

8-14 

5 

1-X5 

4-13 

16 

4-13 

16 

4-13 

16 

4-14 

25 

4-14 

25 

10-19 

30 

10-25 

20 

10-26 

20 

10-26 

20 

11-23 

13 

224 

196 

196 

195 

186 

HARRISON 

99 

7-18+ 

4 

1-16 

- 

4-13 

20 

4-13 

20 

4-14 

25 

4-14 

25 

10-19 

31 

10-25 

27 

10-28 

20 

10-28 

20 

12-11 

1 1 

- 

198 

198 

195 

188 

HELENA 

97 

7-  9+ 

13 

1-17 

1-17 

13 

1-18 

20 

1-19 

24 

3-  8 

26 

4-13 

32 

10-26 

31 

12-11 

18 

12-11 

18 

12-11 

18 

NONE 

- 

327 

326 

27  8 

198 

HOPE  3  NE 

100 

7-19+ 

13 

1-17+ 

1-18 

1 3 

1-19 

20 

3-  8 

22 

3-  9 

25 

4-13 

32 

10-27 

29 

10-28 

28 

12-11 

19 

12-1 1 

19 

12-12 

16 

328 

326 

278 

233 

197 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

104 

7-16 

15 

1-17 

1-17 

15 

1-17 

15 

3-  8 

24 

4-13 

28 

4-13 

28 

10-27 

30 

12-11 

17 

NONE 

328 

197 

JONESBORO 

99 

7-15 

13 

1-16+ 

1-17 

13 

1-17 

13 

3-  8 

24 

3-  8 

24 

4-13 

30 

10-27 

31 

11-30 

25 

12-11 

15 

12-11 

15 

12-11 

15 

328 

326 

278 

267 

197 

KEO 

99 

7-15 

12 

1-17 

1-17 

12 

1-17 

12 

1-19 

22 

3-  8 

25 

4-14 

32 

10-27 

28 

10-2  7 

26 

12-11 

18 

12-U 

18 

12-12 

16 

329 

326 

326 

233 

195 

LEAD  HILL 

99 

7-18+ 

7 

12-12 

4-13 

12 

4-13 

12 

4-13 

12 

4-14 

25 

4-15 

30 

10-18 

31 

10-25 

24 

10-26 

24 

10-27 

20 

12-11 

12 

242 

197 

196 

196 

186 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

100 

7-15 

12 

1-17 

1-17 

12 

1-17 

12 

1-17 

12 

3—  8 

26 

4-13 

32 

10-27 

32 

12-11 

19 

12-11 

19 

12-11 

19 

12-12 

16 

329 

326 

326 

278 

197 

MAGNOLIA  3  N 

99 

7-16+ 

13 

1-17 

1-17 

13 

1-18 

20 

3-  8 

22 

3-  8 

22 

3-2  7 

32 

10-27 

26 

10-27 

28 

12-11 

21 

12-12 

16 

12-12 

16 

329 

326 

278 

233 

214 

MALVERN 

99 

7-18 

10 

1-17 

1-17 

10 

1-19 

19 

3-  8 

21 

4-13 

27 

4-13 

27 

10-27 

30 

11-  9 

28 

12-  1 

24 

12-11 

18 

12-12 

12 

329 

326 

268 

210 

197 

MAMMOTH  SPRING 

99 

7-1 J+ 

5 

1—17 

1-19 

15 

3-  8 

19 

3-2  7 

24 

4-13 

26 

4-15 

30 

10-19 

31 

10-2  7 

22 

10-27 

22 

11-10 

19 

12-1 1 

1 1 

326 

247 

214 

197 

187 

MAR  1  ANNA  2  S 

97 

7-1  &+ 

13 

1-17 

1-17 

13 

1-17 

13 

1-18 

21 

3-27 

28 

4-13 

30 

10-27 

32 

10-28 

27 

12-11 

17 

12-11 

17 

12-12 

16 

329 

328 

327 

216 

197 

MARKED  TREE 

98 

7-15 

9 

1-17 

1-17 

9 

1-18 

1 9 

1-19 

23 

3-  8 

25 

4-13 

31 

10-27 

31 

11-10 

28 

12-11 

16 

1 2-1 1 

16 

12-11 

16 

328 

327 

326 

247 

197 

MARSHALL 

8 

1-16 

3-  6 

16 

3-  8 

16 

4-13 

22 

4-14 

27 

4-14 

27 

10-19 

29 

10-27 

21 

10-27 

21 

10-28 

20 

12-11 

9 

278 

234 

197 

196 

188 

MENA 

99 

7-29 

9 

1-17 

1-17 

9 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

4-13 

27 

4-13 

27 

10-26 

28 

10-26 

28 

12-  1 

23 

12-11 

14 

12-11 

14 

326 

278 

268 

196 

196 

MONT  I CELLO  3  S 

97 

7-  9+ 

11 

1-17 

1-17 

U 

1-18 

18 

3-  8 

24 

3-  8 

24 

4-  9 

32 

10-27 

28 

10-27 

28 

12-11 

1  7 

12-11 

17 

12-12 

14 

329 

327 

278 

233 

201 

MOHRILTOW 

102 

7—29 

13 

1-17 

1-*17 

13 

1-19 

20 

2-21 

24 

3-  8 

25 

4-13 

30 

10-27 

30 

10-28 

26 

12-11 

18 

12-11 

18 

12-12 

16 

329 

326 

293 

197 

MOUNT   I DA 

6 

1-17 

1-18 

3-  8 

3-  8 

19 

4-13 

27 

■4-15 

32 

10-20 

32 

10-27 

25 

10-28 

22 

12-1 1 

16 

12-11 

16 

327 

278 

234 

186 

MOUNT  MAGAZINE 

93 

8-  2 

4 

12-11 

3-  6 

13 

3-  8 

13 

4-13 

21 

4-13 

21 

4-14 

31 

10-25 

32 

10-26 

22 

10-26 

22 

11-30 

18 

12-1 1 

4 

278 

267 

196 

196 

194 

MOUNTAIN  HOME 

97 

7-1&+ 

7 

1-16 

1-23 

16 

3-  a 

20 

4-13 

22 

4-13 

22 

4-14 

32 

10-26 

32 

10-2  7 

27 

10-26 

24 

12-11 

12 

12-11 

12 

322 

278 

198 

197 

195 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

98 

7—30 

7 

1-16+ 

1—23 

16 

4-13 

19 

4-13 

19 

4-13 

19 

4-15 

32 

10-25 

31 

10-27 

24 

10-27 

24 

11-23 

20 

12-1 1 

11 

322 

224 

197 

197 

194 

NARROWS  DAM 

101 

7—19 

8 

1-17 

1-18 

11 

3-  8 

19 

3-  9 

21 

3-  9 

21 

4-14 

32 

10-27 

27 

10-27 

27 

12-  1 

21 

12-11 

20 

12-12 

12 

328 

278 

26  7 

232 

196 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

99 

7-19+ 

12 

1-18 

1-18 

1-18 

1 2 

3-  9 

21 

3—  9 

21 

4-14 

31 

10-26 

31 

10-27 

27 

12-  9 

23 

12-1 1 

17 

12-12 

14 

328 

327 

275 

232 

195 

NEWPORT 

99 

7-15 

11 

1-15 

1-17 

14 

1-18 

20 

1-23 

24 

3-  8 

25 

4-13 

31 

10-27 

30 

11-30 

28 

12-11 

15 

12-11 

15 

12-11 

15 

328 

327 

32  2 

267 

197 

NIMROO  DAM 

102 

7-30 

7 

1-17 

- 

- 

1-20 

20 

3-  9 

24 

3-27 

26 

4-15 

32 

10-26 

32 

10-27 

26 

11-10 

24 

12-11 

15 

12-11 

15 

- 

325 

246 

214 

194 

OKAY 

101 

8—26 

13 

1-17 

1-17 

13 

1-19 

20 

3-  8 

21 

3-  8 

21 

3-  8 

21 

10-27 

30 

10-28 

27 

12-11 

21 

12-12 

16 

12-12 

16 

329 

327 

278 

234 

233 

OZARK 

105 

7-29 

10 

1-17 

1-17 

10 

3-  8 

20 

3-  8 

20 

4-13 

28 

4-13 

28 

10-25 

29 

10-2  7 

26 

12-11 

16 

12-11 

16 

12-11 

16 

328 

276 

2  78 

197 

195 

PARAGOULD 

97 

7-16+ 

10 

1-15+ 

1-17 

10 

1-18 

1 7 

3-  8 

24 

3-  8 

24 

4-13 

29 

10-27 

26 

10-27 

28 

11-10 

24 

12-1 1 

13 

12-11 

13 

328 

327 

247 

233 

197 

PARIS 

103 

7-29 

11 

1-17 

1-17 

11 

1-17 

11 

3-  8 

21 

4-13 

28 

4-14 

30 

10-26 

28 

10-26 

28 

10-26 

24 

12-11 

15 

12-1 1 

15 

328 

328 

234 

196 

195 

PERRYV I LLE 

101 

7-16+ 

12 

12-12 

NONE 

1-17 

19 

3-  8 

23 

3-27 

28 

4-13 

31 

10-25 

31 

11-  9 

26 

12-11 

18 

12-11 

18 

12-12 

12 

- 

328 

278 

227 

195 

PINE  BLUFF 

99 

7-15+ 

14 

1-17 

1-17 

14 

1-17 

14 

1-18 

23 

3-  8 

25 

4-13 

32 

10-28 

31 

12-11 

21 

12-11 

21 

12-12 

19 

NONE 

- 

329 

327 

278 

196 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

98 

7-  4+ 

13 

1-17 

1-17 

13 

1-17 

13 

1-19 

23 

3-  8 

25 

3-2  7 

32 

10-2  7 

32 

11-30 

28 

12-11 

20 

12-11 

20 

NONE 

- 

328 

326 

26  7 

214 

POCAHONTAS  1 

99 

7-17 

8 

1-17 

1-18 

1 3 

1-19 

1 7 

3-  8 

21 

3-27 

28 

4-13 

29 

10-27 

30 

10-28 

25 

11-23 

24 

12-11 

13 

12-11 

13 

327 

326 

260 

216 

197 

PORTLAND 

98 

7—10 

16 

1-17+ 

1—18 

15 

1-18 

16 

1-20 

21 

3-  8 

26 

3-2  7 

32 

10-27 

31 

12-11 

24 

12-11 

24 

12-12 

19 

NONE 

328 

32^ 

278 

214 

PRESCOT  T 

101 

7-30+ 

10 

1-17+ 

1-18 

10 

1-18 

10 

3-  9 

21 

3-  9 

21 

4-13 

32 

10-27 

29 

10-28 

28 

12-11 

19 

12-11 

19 

12-12 

15 

328 

327 

277 

233 

197 

ROGERS 

97 

7—29 

6 

1-16 

1-23 

14 

4-13 

19 

4-13 

19 

4-13 

19 

4-14 

31 

- 

10-26 

24 

10-26 

24 

11-23 

20 

12-11 

8 

322 

224 

196 

196 

- 

RUSSELL V 1 LLE 

lOX 

7—29 

13 

1-17+ 

1-17 

13 

1-19 

25 

3-  8 

23 

3-  8 

23 

4-13 

30 

10-26 

30 

10-2  7 

28 

12-  1 

24 

12-11 

17 

12-12 

13 

329 

325 

268 

233 

196 

SAIffr  CHARLES 

97 

7-15 

13 

1-17 

1-18 

1-18 

16 

1-19 

23 

3—  8 

26 

4-13 

32 

10-28 

30 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-1 1 

20 

NONE 

327 

326 

278 

196 

SEARCY 

99 

12 

20 

3-  8 

4-1  3 

30 

10-27 

30 

10-28 

28 

12-11 

1  7 

12-11 

1 7 

12-12 

14 

329 

326 

276 

234 

197 

SHERIDAN  TOWER 

100 

7-15 

10 

1-15 

1-19 

14 

1-19 

14 

3-  8 

25 

4-13 

32 

10-27 

32 

12-11 

19 

NONE 

326 

_ 

197 

SI  LOAM  SPRINGS 

104 

8-14 

6 

1-16 

3-  8 

16 

4-13 

20 

4-13 

20 

4-14 

27 

4-14 

27 

10-25 

23 

10-26 

23 

10-26 

23 

10-28 

20 

12-11 

9 

278 

196 

195 

196 

195 

STUTTGART                  ^  , 

99 

7-15+ 

15 

1-17 

1./17 

15 

1-W 

1& 

1-18 

23 

.3-  8 

26 

4-13 

32 

10-26 

30 

12-11 

19 

12-11 

19 

12-11 

19 

NONE 

326 

327 

198 

^TIITT^ADT         C^K  ' 
9  1  U  1  1  l^^n  1     7    C  -t 

-96 

^7-15 

12 

1-17 

-•t-18- 

l«: 

1-18 

16 

1-^9 

22 

4-  9 

28 

4-  9 

28 

10-28 

30 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-11 

20 

NONE 

327 

326 

246 

202 

SUBIACO 

104 

7-18 

11 

1-17 

1-17 

11 

1-17 

11 

3-  8 

22 

4-13 

28 

4-15 

29 

10-25 

29 

10-27 

27 

12-11 

15 

12-11 

15 

12-11 

15 

328 

t 

328 

c  ■ 

278 

197 

194 

TPVADI^AUA    b)Q  AD 
1  CA**KK/*rlM    WD  Mr" 

-99 

7-29 

15 

1-17  , 

1-17 

i5 

1-17 

/■ 
15 

3-  8 

23 

3-  6 

23 

3-  8 

23 

10-27 

30 

12-  9 

28 

12-11 

20 

12-11 

20 

NONE 

328 

278 

276 

233 

1  UK  Mr*  1 

92 

7-18+ 

5 

3-;  8 

16 

3-  8 

15 

4-13 

23 

4-13 

23 

4-14 

32 

WALDRON 

104 

7-29, 

9 

1-17 

1-17 

9 

1-19 

20 

3-  8 

21 

3-2  7 

26 

4-14 

30 

10-25 

31 

10-2  7 

24 

10-27 

24 

12-11 

15 

12-11 

15 

328 

326 

233 

214 

195 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

101 

7-15 

11 

■  1-15+ 

1-17. 

11 

1-18 

20 

3-  8 

24 

4-13 

27 

4-13 

27 

10-27 

30 

10-28 

28 

12-11 

15 

12-11 

15 

12-11 

15 

328 

327 

276 

198 

197 

WARREN 

99 

7-10+ 

X\ 

1-17 

1-1/ 

14 

1-17 

14 

3-  8 

24 

3-  8 

24 

3-27 

31 

10-27 

90 

10-28 

27 

12-11 

21 

12-12 

16 

12-12 

16 

329 

329 

278 

234 

214 

WHITE  ROCK 

95 

7-29 

3 

1-16 

3-  8 

16 

3-  8 

15 

4-13 

21 

4-13 

21 

4-14 

32 

10-25 

23 

10-26 

23 

10-26 

23 

11-30 

19 

12-11 

6 

278 

267 

196 

196 

195 

WILSON 

97 

7-  9+ 

10 

1-17 

4-13 

31 

10-28 

28 

10-28 

28 

11-30 

21 

198 

WYNNE 

96 

7-15+ 

8 

1-17 

1-17 

8 

1-18 

17 

2-21 

24 

3-27 

28 

4-14 

32 

10-27 

30 

10-26 

26 

12-11 

16 

12-11 

16 

12-11 

15 

328 

327 

293 

215 

196 

B**  r«f*r«nc«  Bot*B  follovlng  StAtloo  Iiid*x. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  *«^*nsa5 

1957 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

BLACELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

1.29B 

1.55 

2.  508 

2.818 

5 .  33B 

5.  20 

6 

5.  6 68 

3.  748 

2 .  98B 

1 . 648 

1 . 36B 

40  .  85 

DEP 

WIND 

1162 

787 

1179 

972 

826 

683 

537 

571 

581 

841 

898 

928 

10065 

HOPE  3  NE 

EVAP 

2.02B 

2.36B 

3.  55B 

4.  03B 

6.05B 

5 . 99B 

7 

4.  138 

2 . 29B 

CEP 

-0 . 32 

-0.30 

-0 . 83 

-1.51 

-0 '  72 

0*69^ 

-0.55 

+0 . 32 

WIND 

17** 

IS'tS 

1496 

1101 

81SB 

581 

- 

- 

1186 

11368 

- 

1187 

_ 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

_ 

_ 

4.048 

6.028 

6.40 

7.  54B 

6 . 64 

4.33 

DEP 

_ 

'_ 

WIND 

- 

- 

- 

1377 

1238 

908 

587 

532 

545 

920 

- 

- 

- 

NARROWS  DAM 

EVAP 

_ 

1.77B 

3.20B 

3.61B 

5.  898 

6.40B 

7.36 

7.198 

4 .  828 

3 .  928 

1 . 858 

2 . 01 B 

DEP 

- 

- 

WIND 

- 

906 

1321 

1489 

1027 

957 

688 

757 

701 

900 

939 

1328 

- 

NIMKOO  DAM 

EVAP 

1.48B 

1.66B 

2.81B 

3.  578 

5.  89B 

6.  808 

7.  66B 

6 . 02B 

4 . 028 

2  95 

1^728 

45^80 

DEP 

-0.07 

-0 .  36 

-0.  19 

—1.16 

-1 . 29 

-0 '  30 

WIND 

7*5 

♦07 

1186 

1085 

707 

518 

467 

429 

314 

511 

990 

1015 

8474 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

6.5&B 

8.10B 

6.878 

4.17 

2.80 

1.57B 

1.55 

DEP 

-0.23 

+  0.27 

-0.  55 

-1  .  38 

-1.26 

-0.38 

VO.28 

WIND 

283B 

239 

327 

282 

448 

510B 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

1.10 

1.51B 

2.37 

3.648 

4.96 

5.59B 

5.668 

5.318 

3.298 

2.508 

1 .638 

1.33B 

38.99 

DEP 

-0.17 

-0.25 

-2.38 

-1.11 

-0.95 

-1.  51 

-1.75 

-1.75 

-1.89 

-1  .06 

-0.45 

+0.11 

-11.85 

WIND 

1702 

980 

1174 

1369 

971B 

543 

322 

341 

589 

1074 

1803 

24  51 

13319 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Augusta 

Rain  gage 

moved  0.2  mile  SW 

January  1 

Beebe 

Recording 

gage  moved  0.2  mile  SSW 

August  1 

Camp  Chaffee 

Equipment 

moved  500  feet  E 

June  4 

Crystal  Valley 

Rain  gage 

moved   1000  feet  NE 

April  1 

Daisy 

Rain  gage 

moved  0.5  mile  E 

September  1 

Danville  SCS 

Recording 

gage  moved  0.4  mile  SSW 

January  8 

Dermott 

Rain  gage 

moved   150  feet  SW 

August  13 

Devils  Knob 

Equipment 

moved  300  feet  N 

October  18 

Glen wood 

Rain  gage 

moved  1/4  mile  ESE 

December  6 

Grannis 

Thermometers  removed  &  gage  moved  1/2  mile  N 

November  20 

Lamar  2  SW 

Recording 

gage  moved  200  feet  N 

October  11 

Malvern 

Equipment 

moved  0.5  mile  WNW 

September  12 

Mammoth  Spring 

Equipment 

moved  75  feet  NE 

March  1 

Marked  Tree- 

Equipment 

moved  0.5  mile  ENE 

June  1 

Marvell 

Rain  gage 

moved  55  feet  NE 

April  18 

Mena 

Equipment 

moved  0.2  mile  SW 

September  10 

Newport 

Equipment 

moved  0.4  mile  S 

July  20 

Hlmrod  Dam 

Equipment 

moved   1000  feet  NE 

December  21 

Osceola 

Rain  gage 

moved  1.5  miles  WSW 

March  6 

Paris 

Equipment 

moved  0.7  mile  ESE 

January  9 

Perryville 

Equipment 

moved  1  block  N 

January  1 

Pocahontas  No.  1 

Equipment 

moved  200  feet  NE 

May  1 

Stamps 

Rain  gage 

moved  1/4  mile  W 

August  1 

Wynne 

Equipment 

moved  1/4  mile  NW 

March  5 

S*«  r«f«r«De«  aot»m  follovlnc  Statloo  latez. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


1957 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


1957 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

*9 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

Station 

Index  No. 

County 

9 

n 

i* 
Q 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opei 
or  clo 
lurinc 

led 
ised 
J  yi. 

neier 

to 
tables 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap, 

1  Month 
opened 

Month 
closed 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

ASeOTT 

0006 

SCOTT 

1 

35  0* 

94  12 

624 

16 

2 

LANGLEY 

itObO 

PIKE 

34  19 

93  61 

796 

2 

35  &* 

91  05 

256 

31 

36  24 

92  64 

710 

5 1 

51 

ALUM  FORK 

n3o 

3*  *a 

92  52 

755 

20 

20 

12  3  C 

ki  16 

CRAWFORD 

35  42 

9*  19 

1000 

11 

0136 

2  C 

111  34 

261 

14 

AMITY   3  NE 

OlSO 

3*  1  7 

2 

1^248 

77 

AhToiNE 

0178 

PIKE 

3 

2  C 

LITTLE  ROCK  FILT  PL 

4250 

PULASKI 

2 

oiaa 

34  se 

93  00 

400 

13 

2 

15  34 

92  90 

1550 

9 

0196 

35  25 

92  53 

522 

C 

4332 

33  22 

92  46 

130 

13 

0220 

3*  07 

61 

12   3  C 

35  46 

93  05 

2007 

023<t 

2 

4528 

ST  F R A NC I S 

3  5  00 

90  43 

215 

26 

A^HDOWN 

LITTLE  RIVER 

13 

'9 

1  2  3 

MAGNOLIA    3  N 

COLUMBIA 

40 

40 

12  3 

D300 

HOWARD 

3*  19 

93  58 

960 

.560 

COLUMB I A 

13  20 

93  13 

360 

WOODRUFF 

35  17 

91  22 

216 

22 

2  C 

4562 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

9 

9 

1    2  3 

52 

IN DEPENDENCE 

12    3  C 

45 

*5 

eATEStflLLE  L  AND  0  1 

INDEPENDENCE 

7 

** 

12   3  C 

MARKED  TREE 

POINSETT 

62 

1  2  3 

3496 

34  *3 

90  42 

220 

c 

4666 

36  64 

92  38 

1050 

38 

38 

O&U 

ST    FRANC  1 S 

35  05 

90  4  3 

400 

16 

2 

4676 

PH I LL I  PS 

34  33 

90  65 

195 

BEAVER  1  5E 

osie 

CARROLL 

7 

36  26 

93  46 

ttn 

12 

2 

4696 

36  03 

92  39 

7*9 

7 

C 

MELBOURNE 

BEECH  GffOVE 

GREENE 

POLK 

66 

1   2  3  C 

3536 

35  26 

91  06 

221 

17 

2 

MONT  I  CELLO   3  S 

•  900 

33  35 

91  46 

266 

16 

16 

0562 

34  33 

92  37 

285 

28 

28 

1  2  3 

4906 

33  19 

91  29 

126 

jenton 

12  3 

M0R06AY  LOCK  AND  DAM 

CALHOUN 

BERfiYVILLE  k  NW 

0616 

CARROLL 

2  C 

MORR I LTON 

BIG  FORK 

POLK 

2 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

12  3  C 

0676 

M  1  5S I SS I PP  1 

35  51 

90  08 

226 

12 

2 

5010 

35  10 

93  *1 

2800 

9 

BLACK  ROCK 

LAWRENCE 

7 

36  07 

91  06 

259 

55 

2 

MOUNTAIN  HOME 

5036 

BAXTER 

36  20 

92  2  3 

800 

44 

4* 

12  3 

0  76*1 

GARLAND 

1 

1    2   3  4C 

5038 

36  20 

800 

6 

5 

5 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

C 

BLUFF  CITY  3  SW 

NEVADA 

3 

MULBERRY  6  NNE 

FRANKL IN 

17 

2 

0606 

MISSISSIPPI 

35  56 

89  65 

252 

31 

31 

12  3 

NARROWS  DAM 

H  10 

34  09 

93  43 

425 

1  2  3  AC 

BOONEV 1 LLE 

35  09 

93  55 

511 

- 

16 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

34  00 

93  56 

590 

18 

18 

BOTK 1 NBURG 

061)2 

c 

5114 

HOWARD 

33  57 

BOUGHT ON 

2 

HOWARD 

BRADFORD 

WHITE 

7 

2 

NEWHOPE   3  E 

PIKE 

2 

0936 

34  54 

91  10 

205 

66 

66 

5166 

35  36 

91  17 

225 

73 

73 

BUFFALO  TOUER 

1010 

HEWTON 

35  52 

93  30 

- 

9 

2 

NIHROO  DAM 

5200 

3*  57 

93  10 

470 

15 

15 

- 

BULL  SHOALS  DAM 

C 

522  6 

BURDETTE 

M  J  SS 1 SS 1 PP I 

WASH INGTON 

CABOT  *  ?W 

PULASK  1 

'I 

2 

OOEN  2  W 

MONTGOMERY 

2 

CALICO  ROCK 

U  32 

36  08 

92  08 

400 

52 

5376 

33  46 

93  53 

300 

28 

28 

1152 

OUACH I T A 

33  36 

92  49 

116 

67 

67 

12  3 

5480 

MISSISSIPPI 

35  43 

89  59 

24  5 

56 

CAMDEN  2 

OUACHITA 

C 

OWENSV I LL  E 

5498 

.CAMP  CHAFFEE 

1  172 

SEBAST  I  AN 

5608 

61 

CARLISLE  1  Sti 

LONOKE 

1 

2 

OZONE 

JOHNSON 

2 

CARPENTER  OAH 

1238 

Garland 

3*   2  7 

93  01 

_ 

C 

5562 

36  0* 

90  29 

275 

33 

33 

CLARENDON 

l*A2 

MONROE 

3*  *1 

91  18 

172 

53 

2 

5576 

35  18 

93  43 

410 

9 

9 

CLARKSV I LLE 

JOHNSON 

12  3 

2 

5591 

COLD  SPRINGS  GUARD  STAT 

SCOTT 

3 

PARTHENON 

NEWTON 

C 

COMBS  3  SE 

IST* 

MADISON 

35  46 

93  46 

1400 

C 

569* 

35  00 

92  49 

325 

17 

■17 

COMPTON  2  NE 

1562 

NEWTON 

7 

3b  06 

93  16 

2166 

C 

5754 

JEFFERSON 

3*  12 

92  00 

215 

69 

69 

Faulkner 

12  3 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

JEFFERSON 

CORN ING 

12   3  C 

P  INE  R I pGE 

MONTGOMERY 

COTTER 

BAITER 

7 

POCAHONTAS  I 

RANDOLPH 

63 

1  2  3 

COvE 

1666 

34  26 

9*  25 

1050 

2 

PORTLAND 

5866 

33  14 

91  30 

122 

50 

50 

CR0S5ETT  7  S 

1730 

ASHLEY 

3 

33  02 

91  56 

175 

34 

4* 

1  2  3 

PRESCOTT 

5908 

NEVADA 

33  48 

93  23 

316 

67 

67 

1   2  3 

CRYSTAL  VALLEY 

PRESCOTT  SCS 

NEVADA 

c 

CUMMINS  FARM 

L  INCOLN 

MAR  1  ON 

c 

DAISY 

PIKE 

3 

2  C 

RATCL  IFF 

LOGAN 

2 

DAMASCUS 

1829 

Faulkner 

35  22 

92  25 

705 

2 

6016 

33  04 

9*  02 

250 

c 

DANVI LLE 

YELL 

I 

35  03 

93  24 

3  70 

41 

2 

rehmel  dam 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  64 

- 

C 

DANVILLE  SCS 

c 

61  74 

OARDANELLE 

6248 

BENTON 

DE  QUE EN 

SEVIER 

23 

1  2  3 

RUSSELLVILLE 

POPE 

12  3  4 

OERMOTT 

I960 

CHICOT 

2 

33  31 

91  2C 

140 

17 

2 

6376 

34  23 

91  06 

200 

23 

23 

DES  ARC 

1968 

PRA  IP  IE 

34  58 

91  30 

204 

21 

21 

12  3 

6360 

36  27 

90  0  6 

29 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON 

6403 

36  23 

91  50 

DUHAS  t 

21*8 

33  53 

91  30 

162 

50 

50 

6606 

35  15 

91  44 

245 

46 

46 

12  3 

DUMAS  2 

DESHA 

2 

C 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

16 

1  2  3 

EAGLE  GAP 

220*. 

34  43 

94  19 

1150 

30 

6586 

35  38 

92  17 

910 

17 

ffEL  DORADO  CAA  AP 

2300 

33  13 

92  48 

252 

56 

56 

6624 

36  11 

94  93 

1150 

16 

16 

EUREKA  SPRINGS 

CARROLL 

6696 

c 

EVENING  SHADE 

SHARP 

7 

67&6 

FAYETTEVILLE 

WASHINGTON 

1 

1  2  3 

STAMPS 

6604 

LAFAYETTE 

2 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

24A3 

WASH  1 NGTON 

36  00 

94  10 

1253 

9 

6620 

3  3  54 

91  51 

392 

14 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

24'><i 

WASH  I NGTON 

36  06 

94  10 

1270 

69 

69 

6656 

3*  53 

93  19 

682 

13 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAR  ION 

12  3 

<TI]TTraRT 

691  8 

ARKANSAS 

1  2  3 

FORDYCE  6  W 

DALLAS 

12  3 

6920 

ARKANSAS 

34  28 

1  2  3  4C 

FOREMAN 

LITTLE  RIVER 

C 

sua  I  AC  0 

6928 

LOGAN 

35  16 

93  39 

600 

66 

58 

1   2  3 

FORREST  CITY 

Z564 

35  01 

90  4  7 

261 

c 

7038 

COLUMB 1  A 

33  06 

93  27 

247 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

257* 

SEBAST IAN 

35  20 

94  22 

456 

75 

75 

7048 

33  27 

9*  00 

72 

72 

1  2  3  C 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

CRAWFORD 

1 

3 

12  3 

7262 

35  40 

93  06 

32 

32 

1  2  3 

FOUNTAIN  HILL 

ASHLEY 

3 

14 

7488 

34  6* 

94  0  6 

675 

37 

37 

1  2  3  C 

HEMPSTEAD 

93  48 

260 

71 

WALNUT  GROVE 

752* 

INDEPENDENCE 

36  51 

91  21 

250 

16 

2 

GEORGETOWN 

2  760 

WHITE 

7 

35  07 

91  26 

200 

44 

\ 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

7530 

L  AWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

9 

1  2  3 

GILBERT 

2  794 

SEARCY 

7 

35  S9 

92  43 

595 

22 

31 

12  3  C 

WARREN 

7582 

33  36 

206 

62 

62 

1  2  3 

GLENNOOO 

7592 

3*  38 

6 

GRANN I S 

94  20 

920 

37 

31 

WEST  FORK 

7694 

35  56 

9*    1  1 

1340 

C' 

GRAVELLY  2  ESE 

YELL 

1 

93  39 

17 

WHEEL  I NG 

7  744 

FULTON 

36  19 

C 

GRAVETTE 

2930 

BENTOh 

36  2* 

94  28 

1250 

59 

59 

2 

WHITE  ROCK 

7772 

36  *1 

93  57 

2285 

20 

20 

GREEN  FOREST 

CARROLL 

36  20 

93  26 

1390 

17 

7812 

33  46 

94  0* 

290 

GREENBR lER 

360 

1* 

7912 

35  34 

90  02 

237 

30 

31 

GREENWOOD 

SEBAST 1  An 

51B 

17 

WING 

7950 

34  57 

93  26 

350 

c 

GURDON  3  E 

CLARK 

3 

33  54 

93  06 

290 

WYNNE 

6052 

CROSS 

35  14 

90  4  7 

260 

48 

48 

12  3 

HAMBURG 

3068 

91  48 

177 

1 

JAN 

YELL V  I LLE 

7   36  13 

92   4  1 

760 

12 

HAMPTON 

3098 

33  32 

92  26 

302 

9 

HARD.Y 

3132 

36  19 

91  29 

362 

HARRISON 

HCBER  SPRINGS  3  NE 

CLEBURNE 

7 

35  32 

92  01 

525 

12 

HCBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

CLEBURNE 

35  28 

92  03 

HECTOR 

3235 

35  28 

92  58 

9 

HELENA 

32A2 

PhI LL 1  PS 

34  32 

90  3S 

200 

64 

84 

HENDERSON  2  W 

3  256 

36  22 

92  16 

560 

16 

HOPE   3  NE 

3426 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

375 

86 

1    2   3  4C 

HOPPER 

3*38 

MONTGOMERY 

3*  22 

93  41 

700 

HORAT 10 

33  56 

94  22 

337 

11 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3*66 

3*  31 

93  03 

710 

6* 

64 

HUNTSVILLE 

3540 

MAD  1  SON 

36  05 

93  44 

1453 

HUTT IG  DAM 

5556 

UNION 

3 

33  02 

92  05 

60 

2  C 

INDEX 

3564 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

32 

JASPER 

3600 

NEWTON 

7 

36  01 

93  n 

657 

9 

JESSIEVILLE 

3  704 

GARLAND 

34  42 

93  04 

730 

JOMESBORO 

3734 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  42 

61 

1   2  3 

KEO 

3862 

LONOKE 

34  36 

92  00 

230 

9 

9 

1  2  3 

KINGSLAHO  )  SSE 

3  904 

CLEVELAND 

3 

33  90 

92  16 

214 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

17 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

3*  5i 

92  29 

1 

LAMAR  2  SW 

4019 

JOHNSOM 

1 

35  26 

93  25 

950 

C 

ARKANSAS     2.   MISSISSIPPI     S.  OUACHITA     4.  RED     5.   SAINT  FRAMCIS     6.   SALINE     7.  UNITE  . 

-  i«  -  I 


REFERENCE  NOTES 

Additional   information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  C 1 ima tologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Box  1819, 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Long-term  means  for  full-time  stations   (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  period 
1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,   outlined  on   the  maps   in  this  bulletin,   became  effective  with  data   for  January  1957. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance   in  miles  and  direction   from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record 

+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

*  Amount   included  in   following  measurement. 

V       Includes  total   for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter  located  a   few  feet  above  sod  covered  ground;   however  the  reference  indicates  that   the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B       Adjusted  to  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in 

"Hourly  Precipitation  Data".     Length  of    record      for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E       Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M      One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for 
detailed  daily  record. 

R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later   in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C,   for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 


USCOMM-WB-Asheville  --   2-21-58  --  1100 


-  181  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chiel 


CUMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


JANUARY  1958 
Volume  LXIII      No.  1 


ASHEVILLE:  19S8 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ARKANSAS 
JANUARY  l«sa 


Wind  diiectioD 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averaqes  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

IS 

11 

« 

g  1 
Sol 

s  1 

o 

ol 

o  « 

M 

Z  1/) 

o  u 

z 

< 

o 
o 

^0 

NOON  CST 

Z 

o 
o 

s 
« 

01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

ponible 

•unaliine 

id 

FORT    SMI TH  WB  AIRPORT 

ENE 

21 

7.5 

30 

w 

31 

79 

82 

63 

65 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

9 

55 

i.O 

LITTLE   ROCK   we  AIRPORT 

NNW 

9 

9.6 

W 

w 

31 

71 

78 

57 

57 

0 

4 

1 

0 

1 

10 

58 

5.3 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

WNW 

11 

6.5 

80 

1 

3 

1 

3 

1 

Q 

9 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


station 

Terr 

pera 

ure 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highesl 

Dale 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No  o 

Days 

Defxirlure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No 

o!  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Deptti 
on  Ground 

Dote 

10  or  More  | 

50  or  More 

1  00 

or  More 

o  > 
o  ^ 

cn  < 

o  * 

1 

1 

NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

46.5 

24.8 

35.7 

61 

11  + 

10 

22  + 

904 

0 

0 

25 

0 

1.16 

•  61 

1.5 

2 

2  1 

^ 

Q 

EUREKA  SPRINGS 

48.5 

25.9 

37.2 

-  1.8 

63 

9 

8 

8 

853 

0 

0 

25 

0 

1.0  7 

-  1.87 

.57 

2.0 

2 

1 

0 

FAYETTEVILLE 

26.4 

3  7.1 

60 

10 

1 1 

8 

858 

0 

0 

25 

0 

1.14 

.46 

20 

3.3 

3 

21 

3 

0 

0 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

47.7 

23.5 

35.6 

61 

11 

7 

22 

906 

0 

1 

24 

0 

1  ,  14 

.33 

2  0 

2.2 

1 

31  + 

* 

0 

0 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

4  7.5 

24.0 

3  5.8 

-  2.7 

59 

1  1 

7 

6 

899 

0 

0 

28 

0 

1.10 

-   1  .66 

.52 

2  0 

2 

21 

4 

1 

0 

GRAVETTE 

47.7 

23.9 

35.8 

-  1.4 

62 

11 

4 

22 

896 

0 

0 

28 

0 

1.11 

-  1.37 

.49 

20 

2.3 

4 

0 

0 

HARRISON 

46.6 

24.6 

36.7 

-  1.7 

61 

10 

10 

8 

867 

0 

0 

26 

0 

.81 

.48 

20 

1.0 

1 

21 

3 

0 

0 

LEAD  HILL 

48.5 

23.0 

35.8 

-  1.6 

62 

10 

9 

8 

901 

0 

0 

27 

0 

1.21 

-   1  .  70 

.55 

.  0 

Q 

ROGERS 

48.2 

26.0 

37.1 

-  1.3 

62 

11 

8 

8 

857 

0 

0 

26 

0 

.98 

-  1.71 

.57 

2  0 

2 

21 

2 

Q 

SILOAM  SPRINGS 

48.3 

24.9 

36.6 

61 

11 

5 

22 

872 

0 

0 

27 

0 

1  .06 

.43 

21 

2.0 

2 

2  2 

2 

- 

D  I V I  S I  ON 

36.3 

-  1.8 

1.08 

-  1.72 

1.8 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 

49.0 

23.4 

36.2 

69 

9 

9 

8 

883 

0 

1 

28 

0 

1.26 

.  63 

20 

.  7 

0 

^ 

1 

Q 

G I  L  B  E  R  T 

52.2 

37.2 

67 

9 

8 

8 

856 

0 

0 

27 

0 

1.32 

.57 

2  1 

.  0 

0 

3 

1 

Q 

MAMMOTH  SPRING 

48.0 

22.9 

35.5 

-  2.7 

67 

10 

8 

8 

909 

0 

0 

29 

0 

1  .  96 

1.02 

2  1 

Q 

2 

MARSHALL 

49.  5 

23.3 

36.4 

63 

9 

7 

a 

677 

0 

0 

26 

0 

1.18 

.  66 

2  1 

^ 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

49.5 

25.2 

37.4 

-  1.3 

67 

9 

10 

8 

850 

0 

0 

22 

0 

1.14 

-  1,94 

.56 

20 

0 

1 

MOUNTAIN  HOME  C   OF  ENG  AM 

46.9 

22.8 

34.9 

66 

10 

9 

8 

92  6 

0 

1 

30 

0 

1.28 

.  69 

^  ^ 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

36.3 

-  2.4 

1.36 

-2.10 

.  1 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

48.9 

26.7 

37.8 

64 

31 

13 

8 

837 

0 

0 

26 

0 

3.07 

2.43 

20 

.0 

0 

2 

2 

^ 

BATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

47.8 

22.9 

35.4 

63 

11 

7 

8 

913 

0 

0 

29 

0 

1.69 

1.36 

20 

I 

0 

2 

I 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

49.  3 

24.5 

36.9 

62 

10 

10 

8 

665 

0 

0 

26 

0 

-  1.81 

1.36 

Q 

BLYTHEVILLE 

44.  7 

28.1 

36.4 

-  4.1 

60 

31  + 

1  7 

8 

880 

0 

1 

23 

0 

4.00 

-   1  ,47 

2.51 

^  J 

r 

CORNING 

45.9 

26.3 

36.1 

-  3.1 

63 

31 

10 

8 

892 

0 

1 

26 

0 

2.80 

-   1  ,66 

1.55 

2  1 

.  0 

0 

3 

r 

JONESBORO 

46.5 

28.9 

37.7 

-  3.1 

60 

31 

1  1 

8 

840 

0 

1 

21 

0 

4.04 

-  1,07 

2  .42 

21 

Q 

MARKED  TREE 

46.5 

26.0 

37.3 

-  2.3 

65 

31 

1  3 

6 

854 

0 

1 

27 

0 

4.43 

-  1,24 

2.62 

21 

- 

2 

NE  WPOR  T 

49.0 

2  9.0 

39.0 

-  2.7 

62 

31  + 

13 

797 

0 

0 

22 

0 

3.15 

-  1,88 

1.62 

21 

,  Q 

Q 

7 

PARAGOULO 

45.4 

25.5 

35.5 

59 

31  + 

10 

8 

908 

0 

0 

27 

0 

4.  14 

2.34 

20 

.  0 

Dr^r  A i-ir»ki T  A  c  1 
r(J(, /VnurJ  1  Ab  1 

46.6 

36.1 

-  3.7 

60 

10 

10 

8 

888 

0 

0 

27 

0 

2.64 

-  1,68 

1.54 

21 

SEARCY 

50.3 

28.4 

39.4 

-  2.6 

64 

3  1  + 

14 

8 

788 

0 

0 

22 

0 

3.35 

-  1,86 

1,40 

J 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

45.6 

2  7.7 

36.7 

60 

10 

I  3 

8 

873 

0 

1 

25 

0 

3.14 

2,21 

20 

2 

WILSON 

46.0 

28.1 

37.1 

62 

31 

12 

8 

860 

0 

1 

23 

0 

3.47 

2.55 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

37.0 

-  3.5 

* 

-  1.69 

,  1 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

52.  1 

27.6 

39.9 

-  2.3 

65 

9 

14 

8 

772 

0 

0 

22 

0 

1.81 

-  1.84 

.57 

.5 

21 

4 

2 

0 

CAMP   CHAFFEE  AM 

49.0 

26.7 

37.4 

62 

12 

1  5 

9 

846 

0 

0 

22 

0 

1.36 

.60 

J  ^ 

.7 

21 

3 

1 

0 

CLARKSV ILLE 

51.5 

26. 5M 

39. OM 

67 

13 

15 

6 

804 

0 

0 

23 

0 

2.02 

.83 

20 

T 

4 

2 

0 

DARDANELLE 

50.9 

29.3 

40.  1 

-  2.5 

62 

10 

16 

8 

765 

0 

0 

21 

0 

2.36 

-  2.00 

.92 

20 

•  0 

6 

2 

0 

DEVILS  KNOB 

45.2 

26.7 

36.0 

57 

11 

7 

8 

893 

0 

1 

26 

0 

1  .  16 

.41 

21 

.0 

3 

0 

0 

mDTCMITuiUIQAD                                        O  1  / 

rUMi     bWllMWoAr  K// 

49.2 

38.6 

-  1.4 

63 

9 

16 

8 

809 

0 

0 

24 

0 

-  1.66 

.  38 

20 

1.0 

21 

4 

0 

0 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

51.4 

24.6 

38.0 

61 

10 

11 

6 

830 

0 

0 

24 

0 

.92 

.46 

20 

T 

3 

0 

0 

MENA 

52.6 

29.6 

41.1 

-  1.5 

63 

11  + 

15 

8 

732 

0 

0 

20 

0 

2.48 

-  2.32 

.85 

20 

1.0 

21 

4 

3 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

43.6 

25.9 

34.8 

59 

9 

7 

8 

931 

0 

0 

27 

0 

3.15 

1.10 

12 

2.0 

21 

6 

4 

1 

OZARK 

51.2 

28.3 

39.8 

-  0.9 

62 

10 

15 

8 

775 

0 

0 

23 

0 

1.98 

-  1.74 

.60 

13 

21 

4 

3 

0 

PARIS 

51.4 

27.4 

39.4 

61 

11  + 

15 

8 

785 

0 

0 

23 

0 

2.50 

.92 

12 

T 

5 

2 

0 

RUSSELLVILLE 

51.4 

27.5 

39.5 

63 

10  + 

15 

8 

785 

0 

0 

24 

0 

1.76 

1.03 

20 

.0 

4 

1 

1 

SUBIACO 

50.5 

27. 3M 

38. 9M 

-  3.0 

61 

11 

14 

8 

805 

0 

0 

21 

0 

2.54 

-  1.34 

.81 

12 

21 

5 

2 

0 

TURNPIKE 

WALORON 

53.1 

26.6 

39.9 

64 

11 

14 

8 

770 

0 

0 

23 

0 

2.54 

.  79 

12 

1.0 

21 

S 

3 

0 

WHITE  ROCK 

45.1 

27.5 

36.3 

56 

10 

9 

8 

884 

0 

1 

26 

0 

1.31 

.55 

20 

6.0 

3 

22 

3 

2 

0 

DIVISION 

38.6 

-  2.4 

1.94 

-  2.11 

.9 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

52.2 

29.5 

40.9 

67 

10 

15 

8 

744 

0 

0 

21 

0 

3.70 

2.50 

20 

.0 

0 

3 

2 

1 

BENTON 

53.1 

25.7 

39.4 

66 

31 

10 

a 

785 

0 

0 

25 

0 

4.11 

2.00 

20 

T 

0 

4 

3 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  AM 

51.6 

27.7 

39.7 

64 

12  + 

18 

2 

776 

0 

0 

25 

0 

3.38 

1.85 

20 

.0 

0 

3 

2 

2 

CONWAY 

51.0 

27.9 

39.5 

-  3.6 

65 

31 

13 

8 

784 

0 

0 

24 

0 

2.83 

-  2.04 

1.97 

20 

.0 

0 

3 

1 

1 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

52.9 

32.2 

42.6 

-  2.1 

65 

1  1 

16 

8 

689 

0 

0 

17 

0 

3.49 

-  1.97 

2.59 

20 

T 

0 

3 

1 

1 

LITTLE  ROCK  WB  AP  R// 

49.9 

31.0 

40.5 

-  1.3 

67 

31 

16 

6 

753 

0 

0 

20 

0 

4.41 

-  .71 

3.09 

20 

T 

0 

6 

2 

1 

MALVERN 

53.3 

27.9 

40.6 

66 

11 

12 

6 

750 

0 

0 

23 

0 

4.  13 

2.90 

20 

.0 

0 

3 

3 

1 

MORRILTON 

50.7 

28.9 

39.8 

-  1.8 

63 

10 

15 

8 

774 

0 

0 

23 

0 

2.83 

-  1.53 

1.32 

20 

T 

0 

4 

2 

2 

NIMROD  DAM  AM 

5C.7 

24. 8M 

37. 8M 

64 

11 

13 

8 

642 

0 

0 

27 

0 

2.75 

1.35 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

PERRYVILLE 

53.2 

26.9 

40.  1 

-  1.9 

66 

30 

13 

8 

768 

0 

0 

23 

0 

3.05 

-  1.31 

1.87 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

SHERIDAN  TOWER 

4  9.5 

31.4 

40.5 

61 

31  + 

14 

a 

754 

0 

0 

20 

0 

5.50 

2.61 

20 

.0 

0 

3 

3 

3 

0 1  V  I S  I  ON 

40.1 

-  2.8 

3.65 

-  1.38 

T 

See  reference  notes  foltovlng  St»tlOD  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  1958 


Temperature 

Precipitation 

No  ol  Doys 

Snow 

,  Slc«l 

No 

ol  Days 

Station 

Oi  ^ 

Ma 

Min 

■£ 

* 

1 

?  D 
c  5 

a> 

3  2 

3 

2 

2 

o 

0  1 
>  a 

> 

E  E 

? 

i 

o 

a) 

& 

o  S 

o  » 

si 

5  > 

°l 

0 

a 

G  e 

a» 
5 

s 

6 

* 

& 

o 

o 

o 

o2 

<  2 

<  2 

< 

O  h- 

a: 

d 

a 

S< 

O 

Q 

2 

—  o 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

DES  ARC  AM 

'tS.S 

27.9 

38.2 

60 

12  + 

13 

8 

825 

0 

0 

23 

0 

3.53 

1.68 

21 

T 

0 

4 

3 

1 

HELENA 

49.0 

31.1 

40.1 

3.9 

14 

8 

764 

0 

0 

2  1 

0 

3.11 

3.29 

1.91 

2  1 

1 

24 

2 

1 

KEO 

5U.3 

29.2 

39.8 

68 

31 

15 

8 

774 

0 

0 

21 

0 

4.07 

2.21 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

MAR  1  ANNA  2  S 

28.7 

39.1 

-  3.9 

70 

31 

1  3 

8 

793 

0 

0 

23 

0 

3.25 

- 

2.46 

1.77 

20 

2.5 

4 

3 

1 

SAINT  CHARLES  AM 

49.3 

30.0 

39.7 

63 

12 

16 

9+ 

776 

0 

0 

23 

0 

3.96 

1.80 

21 

2.1 

2 

24 

6 

2 

2 

STUTTGART 

30.6 

31.3 

41.0 

-  3.2 

70 

31 

1  5 

8 

736 

0 

0 

19 

0 

4.38 

- 

1.72 

2.00 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

STUTTGART   9  ESE  AM 

47.6 

29.5 

38.6 

61 

12 

1  6 

8 

813 

0 

0 

22 

0 

3.92 

1.70 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

1  WYNNE 

47.1 

28.5 

37.8 

64 

31 

12 

8 

835 

0 

1 

23 

0 

2.43 

1.13 

20 

.5 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

39.3 

-  3.9 

3.68 

- 

2.24 

.  7 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

5>4.  3 

31.0 

42.7 

64 

30 

1  6 

8 

68  3 

0 

0 

2  1 

0 

4.61 

2.69 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

OE  QUEEN 

54.  8 

29.9 

42.4 

66 

17 

8 

694 

0 

0 

2  1 

0 

0 

HOPE   3  NE  AM 

52.4 

28.9 

40.7 

-  3.6 

65 

31 

17 

8 

748 

0 

0 

25 

0 

4.25 

- 

1  .  19 

2.00 

20 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOUNT  IDA 

63.4 

26.8 

40.  1 

-  1.6 

66 

10 

15 

8+ 

765 

0 

0 

24 

0 

2.96 

- 

1.76 

1.38 

20 

.0 

0 

4 

3 

I 

NARROWS  DAM  AM 

53.8 

2b. 2M 

4  1.0M 

65 

31 

19 

9 

72  2 

0 

0 

0 

3.  68 

2.25 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA  AM 

52.0 

2  6.9 

40.5 

63 

31 

18 

9+ 

755 

0 

0 

21 

0 

4.05 

2.51 

20 

T 

0 

5 

3 

1 

OKAY 

56.0 

31.5 

43.8 

-  2.6 

65 

30 

1  8 

8 

65  1 

0 

0 

20 

0 

4.06 

- 

.66 

2.41 

20 

.0 

0 

4 

3 

TEXARKANA  W8  AP  R// 

53.5 

33.4 

43.  5 

-  2.4 

65 

30 

19 

8 

660 

15 

0 

4.49 

- 

.63 

1.79 

20 

.0 

6 

DIVISION 

41.8 

3.87 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

63.  5 

30.4 

42.0 

18 

8 

706 

0 

0 

2  1 

0 

0 

2 

2 

CAMDEN   I  AM 

54.5 

29.1 

41.8 

-  3.4 

67 

31 

17 

9 

712 

0 

0 

22 

0 

4.01 

_ 

1.18 

1.49 

21 

.0 

0 

4 

3 

2 

EL   DORADO  CAA  AP 

63.7 

31.4 

42.6 

-  4,5 

68 

31  + 

18 

8 

690 

0 

0 

1  7 

0 

5.36 

- 

.33 

1.95 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

FORDYCE   6  W 

53. 4M 

31.4M 

42. 4M 

17 

8 

693 

0 

0 

0 

3.01 

1.37 

20 

.0 

0 

4 

2 

2 

MAGNOLIA   3  N 

52.9 

31.8 

42.4 

-  5.6 

69 

31 

1  5 

8 

693 

0 

0 

18 

0 

4.07 

- 

.81 

1.29 

2  1 

.0 

0 

4 

3 

3 

PRESCOTT  AM 

51.6 

2  6.2 

39.9 

-  5.5 

65 

11 

18 

9+ 

773 

0 

0 

28 

0 

4.02 

- 

1.65 

1.83 

20 

.0 

0 

4 

3 

2 

WARREN 

53.9 

32  .2 

43.1 

-  3.4 

71 

31 

17 

8 

675 

17 

0 

4.  16 

1.58 

20 

T 

4 

DIVISION 

42.0 

~  3.5 

4.00 

1.33 

T 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

55.3 

31.0 

43.2 

-  3.5 

74 

31 

17 

8 

670 

0 

0 

22 

0 

3.95 

2.54 

1.39 

13 

2.0 

0 

6 

2 

2 

CUMMINS  FARM 

51.7 

31.7 

71 

31 

716 

0 

0 

18 

0 

3.  17 

1.62 

20 

T 

0 

3 

2 

2 

DUMAS  1 

52.5 

31.6 

42.1 

-  3.7 

72 

31 

16 

8 

706 

0 

0 

20 

0 

3.69 

1  .99 

1  .42 

1  3 

2.8 

4 

2 

2 

MONTICELLO  3  S 

53.8 

32.4 

43.  1 

72 

31 

21 

8 

671 

0 

0 

15 

0 

4.04 

1.58 

13 

T 

0 

4 

9 

2 

PINE  BLUFF 

52.7 

32.4 

42.6 

-  2.9 

71 

31 

17 

8 

690 

0 

0 

17 

0 

3.67 

2.13 

1.69 

21 

T 

0 

i 

3 

2 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

51.0 

30.8 

40.9 

71 

31 

17 

8 

74  1 

0 

0 

19 

0 

4.18 

2.16 

20 

T 

0 

5 

2 

2 

PORTLAND  AM 

50.9 

30.7 

40.8 

-  6.0 

64 

12  + 

18 

9+ 

744 

0 

0 

22 

0 

3.9* 

2.03 

1.66 

21 

6 

i 

2 

D I V  I  5  I  ON 

42.1 

-  3.9 

3.81 

2.08 

.8 

Highest  Temperature        74         on  the        31         at   Crossett  7  S  . 

Lowest  Temperature  4         on  the         22         at   Gravette  . 

Greatest  Total  Precipitation         5 . 50         Inches  at   Sheridan  Tower 

Least  Total  Precipitation      0.74     inches  at     Lee  Creek  Guard  Station  ■ 

Greatest  one-day  precipitation         3.17     inches  on  the         20        at     Little  Rock  Filter  Plant 

Greatest  Total  Snowfall         5.0         inches  at  white  Rock  . 

Deepest  Snow  on  Ground        3        inches  on  the        24+        at   4  Stations  . 


Una  ffercoce  ootee  followlag  StfttloD  lDd«s. 
-   3  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


28     29  30 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY   3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ABKADELPMIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHDOHN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOe 

BATESVILLE  L  rvESTOCK 
BATESVILLE  L   AND  D  NO  I 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVlLLE 
BENTON 

6ENT0NVILLE 
BERRYVlLLE  *>  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUFF  CITY   3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVI LLE 
60UGHT0N 

BRADFORD 
BRlNKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT   4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DA  ISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OAROANELLE 
DE  QUEEN 
OERMOTT 

OeS  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE   EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 

FOROYCE  6  W 

FORT   SMITH  WB  AP  R> 
FT  SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 
FULTON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRANN  IS 

GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

HAMBURG 
HAMPTON 
HARR ISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE   3  NE 
HOPPER 
HORAT 10 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

J0NES60R0 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LANGUEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

L  ITTLE  ROCK  W6  AP  R, 
LITTLE   ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA    I  % 
MARKED  TREE 
MARSHALL 


3.A2 
.9A 

3.30 


3.98 
3.44 


1.07 

1.38 
1.14 
1.14 
1.10 
1.26 


3.92 
1.32 
3.27 

1.78 

1.11 


4.73 
3.66 
3.53 


4.13 
1.96 
3.25 
4.43 


1.28 
.50 
.57 


1.10      .05  .85 


.72  .05 

.28  T 
1.42 

.32  ,73  1.27 


1.19 
.13 
.59 

1.14 


2.50  .31 


1.70  1.32 
2.03 
1.60  1.30 
.38  1.72 
2.59 


2.00  1.34 


.36  .45 
1.40 

.32  2.92 

.75  1.42 

1.85  1.02 

1.15 

*Z1  2,51 

.45  .55 

2.00  1.21 

1.40  1.46 

.52 
2.25 

1.60  .39 


.42  1.0 
1.26  .45 

1.87  1.36 
1.62  .38 
1.87 

1.65  1.10 


U70  1.08 
1,55  1,55 


1.91  1.34 


.54  .57 

2.00  1.15 

1.56  .78 
U86 


.16  .30 

.53  1.82 

-46  1,29 

2.90 

.74  1 

1.77  ,58 

.46  2,82 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JANUARY  1958 


Da?  of  month 


Dxaiion 

To 

1   1   2  1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  j  26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

MAPVELL 

3 

la 

2.25 

MEL  BOURNE 

2 

3S 

.95 

2 

46 

56 

*49 

*o  1 

J, 

*  85 

•  57 

T 

f 

MONTICELLO  3  S 

* 

04 

1.58 

.02 

.01 

1.30 

.27 

.06 

MOROBAy  L  AND  D  NO  6 

* 

89 

1.32 

•  03 

1.24 

.33 

1.97 

HORR 1 L  TON 

38 

1.  32 

1*01 

T 

.02 

MOUNT  IDA 

2 

96 

22 

*57 

1 .  38 

.08 

MOUNT  MAGAZINE 

3 

15 

1  •  10 

'55 

•  So 

.20 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

.15 

.56 

•  43 

T 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

1 

28 

T 

.08 

•  06 

.42 

•  69 

*03 

T 

MOUNTAIN  VIEM   1  E 

* 

* 

T 

MULBERRY  6  NNE 

1 

64 

•  60 

*52 

•  1  7 

NARROWS  DAM 

3 

68 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

05 

.11 

.58 

.  30 

2*51 

.51 

T 

•  04 

NATHAN  1*  HNW 

3 

25 

.15 

.44 

•  16 

1.80 

•  70 

T 

NEHHOPE  3  E 

2 

60 

1.10 

1  00 

NEWPORT 

3 

15 

•  02 

T 

NIMROD  DAM 

2 

75 

01 

*  50 

*04 

1)35 

•  60 

,17 

ODELL 

96 

.01 

.13 

•  30 

•  40 

•  06 

.06 

ODEN  2  W 

2 

52 

.17 

•  56 

.03 

1.22 

•  54 

T 

T 

06 

•  06 

OSCEOLA 

3 

35 

*nf 
.0 

*  17 

2!31 

.  12 

OWENSV I ll  e 

3 

50 

45  .02 

*48 

*02 

T 

1  •  50 

.95 

.00 

OZARK 

1 

98 

T 

.60 

T 

•  54 

•  59 

.04 

.21 

OZONE 

1 

80 

•  08 

.52 

.72 

.48 

.05 

.03 

PARAGOULD 

* 

14 

65 

* 

* 

2  •  34 

•  79 

•  05 

PAR  IS 

2 

50 

.02 

•  70 

•  24 

•  25 

PARKIN  2  H 

3 

♦5 

PARKS 

2 

61 

1.05 

.57 

.08 

.47 

.40 

.04 

PERRYVILLE 

3 

OS 

.61 

1.07 

•  39 

.18 

PINE  BLUFF 

.03 

1 

* 

• 

56 

1  69 
* 

.01 

.12 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

4 

18 

_ 

•  17 

2*16 

•  03 

.15 

PINE  RIDGE 

2 

78 

* 

0  T 

1  .02 

•  66 

,0  7 

•  04 

POCAHONTAS  1 

2 

64 

.21 

.11 

.73 

1.54 

•  05 

PORTLAND 

3 

.06 

T 

1.15 

.70 

.28 

1.65 

.10 

T 

T 

PRESCOTT 

•  03 

•  02 

50 

03 

36 

1  .83 

1.25 

T 

RATCL IFF 

2 

22 

.07 

.22 

RISON 

3 

67 

1*43 

05 

05 

.50 

1.56 

.08 

ROGERS 

98 

.01 

.02 

.03 

.57 

•  33 

T 

.02 

RUSSELLVILLE 

1 

76 

.22 

.30 

1.03 

.21 

SAINT  CHARLES 

•  06 

1  28 

.40 

1  •  80 

•  22 

.19 

SAINT  FRANCIS 

3 

70 

'  30 

* 

_ 

2.28 

SALEM 

1 

99 

.92 

.85 

SEARCY 

35 

.50 

.09 

1.32 

1.40 

T 

.04 

SHERIDAN  TOWER 

1.40 

1.49 

2.61 

SHIRLEY   3  SE 

•  34 

09 

1  .34 

,91 

.06 

SI  LOAM  SPRINGS 

1 

06 

' 

.04 

SPARKHAN  4  E 

•  20 

_ 

1.05 

.3! 

STAMPS 

•  30 

.17 

1.30 

.02 

1.00 

.88 

.03 

STAB  CITY  2  S 

3 

89 

.20 

1.50 

.03 

.00 

.41 

1.59 

STEVE 

2 

•  73 

STUTTGART 

h 

38 

1  '40 

.76 

•  20 

STUTTGART  9  ESE 

3 

92 

•  75 

1  ,7(1 

,14 

SUBIACO 

2 

54 

.81 

.48 

.71 

.30 

.24 

TAYLOR 

3 

70 

.06 

.13 

.90 

.01 

.61 

.66 

1.33 

T 

TEXARKANA  WB  AP  R// 

49 

.01 

.64 

.35 

.04 

.05 

.76 

1.79 

T 

.05 

TURNPIKE 

WALORON 

2 

54 

•  57 

.79 

.28 

T 

T 

.73 

•  17 

T 

T 

WALNUT  GROVE 

2 

83 

.35 

T 

2.00 

.43 

.05 

WALNUT  RIOGE  CAA  AP 

3 

14 

.51 

.07 

2.21 

.20 

.15 

WARREN 

16 

•  06 

1.34 

.89 

1.58 

.29 

T 

T 

WASHITA 

1 

70 

•  50 

.20 

T 

.80 

.20 

T 

T 

WHITE  ROCK 

1 

31 

•  03 

.17 

.55 

.52 

.04 

WHITECLIFFS 

4 

20 

.70 

.65 

2.30 

.55 

WILSON 

3 

47 

.05 

2.55 

.23 

WYNNE 

2 

43 

1.04 

.24 

1.13 

•  02 

T 

T 

YELLVILLE 

1 

20 

.10 

.07 

•  30 

•  63 

.00 

.02 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OldQOD 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3m* 

S  0^ 

1-  < 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.46 

.07 

.01 

.04 

.03 

.09 

.07 

.02 

.08 

.00 

.16 

.  19 

.06 

1.28 

WIND 

117 

30 

16 

12 

25 

10 

76 

97 

19 

19 

8 

33 

54 

36 

21 

75 

20 

49 

18 

43 

37 

70 

29 

22 

22 

15 

53 

22 

9 

18 

25 

1100 

HOPE  3  NE 

EVAP 

• 

.30 

# 

.22 

.06 

.07 

.07 

.05 

.07 

.06 

.05 

.04 

.03 

.05 

.11 

.06 

.04 

.05 

.08 

1  .688 

WIND 

59 

28 

9 

24 

60 

49 

30 

74 

15 

26 

18 

27 

104 

49 

26 

49 

24 

44 

26 

47 

86 

67 

21 

38 

20 

40 

46 

29 

14 

24 

46 

1219 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.63 

.03 

.00 

.06 

.01 

.24 

.00 

« 

.09 

« 

« 

« 

.23 

.  18 

1.52B 

WIND 

75 

26 

26 

18 

34 

24 

64 

82 

19 

26 

34 

37 

58 

43 

33 

48 

14 

35 

20 

43 

49 

82 

24 

15 

19 

16 

47 

17 

15 

27 

21 

1093 

NIMROD  DAM 

EVAP 

« 

• 

.32 

.06 

.03 

.01 

.03 

.07 

.05 

.01 

.04 

.07 

• 

.14 

.04 

.906 

WIND 

24 

11 

9 

11 

19 

5 

17 

23 

7 

14 

2 

39 

9 

18 

5 

18 

16 

4 

10 

47 

53 

47 

17 

5 

11 

16 

27 

13 

7 

13 

27 

54* 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

• 

• 

* 

.36 

.09 

.06 

.00 

.04 

• 

* 

.17 

.03 

• 

.07 

* 

.03 

• 

• 

.14 

.04 

1.03 

WIND 

63 

14 

33 

12 

54 

10 

30 

72 

46 

76 

36 

46 

98 

40 

15 

68 

19 

32 

22 

66 

122 

220 

25 

60 

50 

54 

91 

48 

13 

59 

77 

1671 

-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1958 


Day 

01  Month 

o 

Station 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 

Al 

51 

50 

49 

51 

51 

49 

42 

60 

67 

61 

66 

51 

56 

53 

51 

54 

52 

49 

49 

45 

49 

47 

48 

57 

53 

46 

51 

65 

59 

62 

92.2 

MIN 

23 

20 

23 

27 

26 

25 

20 

15 

26 

36 

34 

41 

42 

33 

41 

33 

32 

31 

33 

37 

29 

26 

27 

28 

27 

32 

28 

27. 

29 

31 

36 

29.9 

ARKADELPKIA 

MAX 

50 

46 

5  1 

50 

51 

53 

46 

42 

60 

61 

65 

61 

56 

64 

63 

53 

61 

52 

50 

55 

48 

49 

44 

52 

63 

56 

63 

49 

55 

63 

66 

53.5 

MIN 

24 

21 

23 

23 

27 

28 

28 

18 

23 

30 

37 

40 

40 

32 

38 

28 

29 

32 

34 

40 

34 

26 

31 

28 

30 

35 

27 

33 

26 

32 

45 

30.4 

ASHDOKN 

MAX 

58 

49 

53 

52 

49 

50 

47 

43 

69 

63 

61 

68 

59 

55 

56 

65 

61 

54 

50 

50 

46 

5  1 

49 

52 

55 

59 

55 

53 

65 

64 

63 

54.3 

MIN 

26 

20 

24 

27 

29 

28 

27 

15 

18 

26 

36 

47 

45 

34 

41 

29 

32 

27 

36 

41 

30 

28 

30 

27 

28 

38 

28 

35 

26 

31 

49 

31.0 

BALD  KNOB 

MAX 

AO 

45 

49 

46 

50 

47 

4  I 

36 

54 

60 

58 

52 

46 

66 

64 

60 

45 

47 

43 

45 

44 

41 

48 

52 

46 

47 

47 

49 

54 

66 

64 

48.9 

MIN 

18 

17 

19 

26 

24 

2  1 

22 

13 

19 

30 

26 

38 

42 

31 

37 

25 

32 

26 

32 

34 

26 

24 

31 

24 

30 

24 

23 

24 

24 

34 

32 

26.7 

BATESVILLE   L IVESTOCK 

MAX 

A9 

37 

45 

51 

45 

48 

52 

36 

39 

69 

63 

57 

48 

50 

56 

51 

61 

43 

46 

46 

41 

34 

43 

41 

45 

58 

45 

46 

47 

53 

57 

47.8 

MIN 

1  5 

1  3 

18 

17 

13 

2  1 

19 

7 

12 

24 

25 

26 

39 

30 

34 

24 

25 

31 

24 

29 

31 

20 

17 

20 

22 

29 

25 

22 

21 

27 

31 

22.9 

BATESVILLE   L   AND   0   NO  1 

MAX 

38 

43 

50 

44 

48 

56 

52 

39 

59 

62 

57 

52 

47 

55 

62 

51 

44 

46 

45 

43 

43 

43 

42 

45 

55 

52 

45 

47 

54 

58 

61 

49.3 

MIN 

20 

14 

18 

18 

13 

18 

22 

10 

16 

34 

21 

29 

40 

29 

32 

24 

22 

34 

25 

37 

3  1 

24 

19 

29 

22 

28 

20 

22 

21 

36 

30 

24.9 

BENTON 

MAX 

43 

49 

52 

51 

52 

53 

52 

45 

61 

63 

64 

58 

51 

52 

57 

58 

57 

48 

48 

46 

47 

49 

42 

52 

55 

52 

53 

52 

57 

62 

66 

53.1 

MIN 

2  1 

1  5 

16 

19 

20 

20 

1  9 

10 

19 

32 

30 

40 

4  1 

40 

38 

21 

21 

32 

27 

37 

30 

20 

25 

30 

23 

24 

20 

24 

22 

27 

35 

29.7 

BENTONVILLE 

MAX 

33 

47 

52 

50 

48 

47 

35 

38 

61 

58 

61 

50 

56 

51 

43 

61 

41 

49 

46 

41 

35 

35 

41 

43 

56 

45 

36 

43 

50 

51 

50 

46.9 

MIN 

12 

17 

21 

23 

20 

27 

15 

10 

26 

28 

25 

39 

36 

30 

34 

32 

28 

25 

29 

35 

23 

10 

15 

13 

28 

33 

25 

21 

28 

33 

25 

24.8 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

50 

44 

48 

53 

49 

5  3 

52 

39 

46 

60 

64 

64 

54 

56 

56 

50 

55 

66 

50 

47 

47 

36 

48 

44 

52 

57 

92 

52 

48 

57 

61 

51.6 

MIN 

26 

18 

20 

20 

26 

23 

24 

19 

19 

19 

31 

35 

45 

34 

37 

33 

28 

29 

32 

36 

32 

28 

28 

27 

26 

30 

29 

26 

26 

26 

32 

2T.7 

BLYTHEVILLE 

MAX 

38 

41 

45 

40 

46 

45 

40 

29 

61 

57 

64 

60 

49 

51 

46 

37 

38 

38 

44 

43 

47 

41 

36 

39 

47 

44 

42 

40 

42 

51 

60 

44.7 

MIN 

20 

19 

23 

22 

20 

26 

23 

17 

20 

34 

26 

29 

40 

40 

36 

29 

25 

30 

27 

37 

32 

29 

26 

31 

27 

36 

29 

26 

24 

34 

33 

28.1 

BOONEVI LLE 

MAX 

42 

55 

56 

50 

52 

53 

44 

43 

65 

64 

62 

55 

59 

54 

49 

54 

56 

50 

46 

43 

43 

46 

46 

50 

61 

54 

47 

49 

97 

98 

92 

92.1 

MIN 

18 

18 

25 

29 

27 

19 

22 

14 

17 

31 

29 

40 

43 

34 

37 

37 

28 

22 

35 

39 

26 

19 

25 

22 

27 

37 

24 

27 

23 

23 

38 

27. 8 

BRINKLEY 

MAX 

MIN 

CAMDEN  I 

MAX 

65 

46 

50 

54 

53 

50 

55 

43 

43 

60 

66 

66 

61 

51 

60 

55 

65 

62 

50 

50 

64 

42 

54 

45 

56 

56 

61 

55 

47 

98 

67 

94.9 

MIN 

25 

22 

23 

23 

24 

25 

29 

IS 

17 

23 

30 

35 

45 

33 

34 

29 

29 

30 

34 

38 

35 

27 

27 

30 

30 

33 

31 

30 

30 

30 

33 

29.1 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

4A 

40 

50 

52 

48 

47 

54 

35 

41 

61 

59 

62 

46 

58 

51 

42 

63 

53 

52 

45 

44 

33 

41 

46 

48 

5t 

46 

47 

48 

56 

57 

49.0 

HIN 

25 

17 

21 

23 

24 

18 

19 

16 

16 

16 

26 

42 

42 

33 

37 

37 

28 

20 

34 

35 

27 

16 

16 

21 

23 

38 

23 

24 

21 

21 

34 

29.7 

CLARKSVILLE 

MAX 

42 

48 

52 

48 

49 

63 

48 

39 

58 

62 

65 

60 

67 

54 

50 

52 

65 

47 

44 

45 

44 

43 

45 

49 

98 

51 

52 

50 

56 

51 

60 

91.9 

MIN 

1  7 

18 

23 

24 

20 

24 

23 

15 

17 

28 

36 

40 

45 

32 

41 

24 

26 

25 

30 

37 

27 

19 

25 

19 

27 

33 

22 

20 

21 

35 

26.9 

CONWAY 

MAX 

43 

47 

50 

47 

50 

61 

48 

39 

61 

62 

62 

57 

51 

58 

53 

49 

55 

47 

45 

44 

43 

45 

42 

48 

66 

54 

48 

48 

97 

57 

65 

91.0 

MIN 

2  1 

18 

21 

22 

18 

22 

24 

13 

19 

31 

29 

40 

43 

30 

41 

26 

25 

31 

31 

38 

30 

24 

26 

29 

27 

34 

26 

25 

24 

38 

38 

27.9 

CORNING 

MAX 

34 

42 

45 

38 

46 

5  3 

48 

29 

53 

58 

59 

54 

46 

53 

51 

42 

39 

42 

42 

42 

46 

42 

37 

45 

52 

45 

42 

42 

43 

50 

63 

49.9 

MIN 

18 

18 

22 

22 

20 

24 

18 

10 

19 

28 

26 

28 

38 

35 

35 

28 

26 

32 

26 

26 

30 

26 

25 

27 

24 

32 

28 

30 

22 

36 

35 

24.3 

CROSSETT    7  S 

MAX 

50 

49 

54 

53 

50 

48 

44 

40 

56 

62 

67 

60 

55 

61 

57 

53 

62 

57 

49 

66 

66 

53 

49 

49 

55 

61 

59 

94 

55 

66 

74 

95.3 

MIN 

28 

18 

22 

25 

28 

35 

28 

17 

21 

33 

35 

46 

45 

32 

43 

28 

29 

29 

32 

41 

36 

27 

29 

32 

27 

31 

28 

31 

30 

32 

43 

31.0 

CUMMINS  FARM 

MAX 

46 

43 

49 

4  8 

49 

52 

48 

36 

58 

6  1 

63 

58 

56 

5  7 

53 

49 

63 

48 

46 

5  1 

52 

52 

42 

46 

52 

50 

51 

45 

56 

63 

71 

91.7 

MIN 

26 

29 

26 

30 

25 

26 

28 

17 

24 

33 

36 

44 

44 

34 

42 

30 

31 

33 

33 

40 

32 

28 

27 

33 

30 

36 

29 

31 

29 

38 

38 

31.7 

DARDANELLE 

MAX 

4  1 

50 

51 

47 

50 

52 

48 

40 

59 

62 

60 

55 

56 

56 

52 

52 

57 

47 

46 

44 

44 

45 

41 

50 

67 

49 

48 

49 

98 

54 

58 

90.9 

MIN 

22 

19 

22 

24 

22 

22 

23 

16 

19 

34 

30 

40 

44 

32 

42 

40 

28 

28 

33 

38 

32 

23 

26 

26 

32 

36 

26 

29 

26 

34 

41 

29.3 

DE  QUEEN 

MAX 

50 

52 

53 

52 

53 

5  1 

44 

46 

61 

64 

63 

55 

61 

58 

52 

59 

60 

6  1 

48 

49 

43 

53 

48 

56 

59 

60 

60 

52 

57 

66 

62 

94.8 

HIN 

22 

20 

24 

25 

30 

26 

27 

17 

19 

27 

40 

47 

46 

33 

38 

27 

28 

26 

37 

40 

30 

23 

31 

24 

29 

37 

25 

36 

27 

27 

40 

29.9 

DES  ARC 

MAX 

52 

40 

45 

50 

45 

49 

52 

37 

36 

55 

60 

60 

52 

46 

52 

56 

47 

60 

46 

47 

46 

36 

44 

41 

46 

62 

49 

50 

4« 

55 

59 

48.9 

MIN 

21 

21 

24 

26 

24 

23 

24 

13 

14 

26 

30 

38 

40 

33 

36 

26 

27 

27 

30 

33 

3* 

25 

27 

29 

30 

34 

27 

29 

28 

29 

38 

27.9 

DEVILS  KNOB 

MAX 

32 

43 

45 

41 

45 

49 

40 

36 

66 

56 

57 

48 

47 

49 

45 

49 

46 

41 

38 

40 

37 

42 

41 

45 

54 

47 

43 

42 

47 

50 

50 

45.2 

MIN 

12 

24 

29 

26 

24 

31 

13 

7 

25 

37 

41 

37 

37 

36 

30 

26 

31 

22 

27 

32 

20 

14 

26 

21 

32 

29 

26 

19 

29 

31 

32 

24.7 

DUMAS  1 

MAX 

44 

47 

51 

50 

50 

52 

46 

36 

59 

60 

65 

66 

55 

66 

54 

51 

55 

47 

46 

50 

54 

45 

42 

45 

53 

62 

65 

46 

58 

64 

72 

52.  9 

MIN 

25 

21 

23 

27 

24 

28 

27 

16 

24 

32 

35 

45 

45 

34 

46 

29 

29 

31 

32 

4  1 

35 

28 

29 

32 

29 

36 

35 

30 

30 

37 

45 

31.4 

EL   DORADO  CAA  AP 

MAX 

45 

50 

53 

52 

50 

52 

41 

40 

58 

63 

66 

60 

61 

59 

54 

53 

60 

49 

60 

56 

43 

53 

43 

52 

55 

61 

56 

♦  7 

96 

66 

68 

53.7 

MIN 

25 

19 

22 

26 

29 

35 

26 

18 

22 

35 

39 

46 

39 

33 

37 

31 

32 

31 

36 

42 

33 

25 

32 

30 

26 

37 

27 

34 

27 

38 

40 

31.4 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

35 

50 

53 

48 

52 

50 

40 

41 

63 

58 

67 

55 

54 

53 

46 

51 

47 

49 

45 

43 

37 

40 

45 

47 

68 

52 

38 

49 

49 

60 

91 

48.5 

MIN 

12 

19 

26 

21 

20 

31 

15 

e 

29 

36 

30 

37 

39 

31 

34 

32 

29 

27 

29 

36 

22 

11 

17 

14 

26 

31 

23 

24 

27 

34 

32 

29.9 

FAYETTEVILLE 

MAX 

35 

48 

52 

51 

50 

49 

35 

40 

59 

60 

59 

5  1 

56 

49 

44 

52 

44 

51 

47 

43 

38 

38 

42 

46 

57 

47 

42 

44 

50 

51 

91 

47.7 

MIN 

14 

17 

20 

26 

22 

30 

16 

11 

29 

35 

26 

44 

39 

32 

33 

32 

31 

25 

34 

37 

22 

12 

20 

18 

29 

32 

25 

24 

26 

32 

29 

24.4 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

MAX 

35 

48 

53 

51 

50 

49 

28 

41 

60 

60 

61 

56 

64 

49 

41 

52 

44 

51 

47 

44 

34 

36 

41 

47 

57 

45 

43 

49 

50 

53 

91 

47.7 

MIN 

12 

14 

17 

19 

IB 

22 

16 

9 

29 

27 

23 

43 

33 

29 

34 

29 

26 

21 

33 

33 

21 

7 

17 

15 

25 

33 

21 

25 

22 

33 

23 

23.5 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

34 

46 

52 

50 

48 

48 

40 

38 

58 

68 

59 

54 

63 

50 

45 

51 

50 

51 

45 

42 

39 

36 

41 

45 

55 

51 

41 

43 

49 

50 

91 

47.5 

MIN 

10 

13 

17 

20 

17 

22 

12 

7 

24 

27 

23 

38 

35 

27 

29 

32 

30 

25 

30 

37 

22 

1 1 

19 

17 

30 

32 

25 

25 

26 

32 

30 

24.0 

FLIPPIN  CAA  AP 

MAX 

35 

50 

51 

46 

52 

52 

31 

43 

69 

61 

56 

54 

49 

57 

50 

63 

42 

50 

49 

43 

41 

43 

43 

46 

63 

44 

42 

44 

54 

60 

97 

49.0 

MIN 

14 

11 

12 

23 

15 

18 

14 

9 

16 

27 

20 

34 

41 

30 

30 

27 

27 

32 

30 

36 

26 

16 

16 

22 

23 

31 

23 

23 

22 

31 

27 

23.4 

FOROYCE   6  W 

MAX 

45 

46 

52 

51 

50 

53 

49 

38 

57 

62 

65 

51 

57 

65 

67 

69 

64 

52 

51 

50 

47 

50 

53 

56 

53 

60 

55 

63 

61 

53.4 

MIN 

22 

22 

26 

26 

25 

31 

27 

17 

26 

36 

40 

43 

34 

41 

28 

34 

29 

40 

33 

26 

28 

32 

34 

35 

30 

33 

29 

36 

49 

31.4 

FORT   SMITH  WB  AP 

MAX 

40 

49 

51 

48 

47 

54 

35 

41 

63 

59 

61 

5  1 

58 

50 

45 

53 

53 

50 

46 

44 

33 

39 

46 

4 1 

58 

47 

4( 

48 

54 

55 

53 

49.2 

MIN 

19 

22 

26 

26 

25 

22 

22 

16 

20 

28 

32 

41 

42 

36 

39 

35 

30 

23 

33 

33 

27 

18 

26 

23 

31 

32 

27 

29 

25 

32 

29 

28.0 

FT    SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

40 

48 

53 

48 

50 

55 

46 

39 

58 

61 

60 

57 

56 

56 

50 

57 

55 

46 

45 

45 

44 

45 

48 

51 

59 

58 

60 

49 

52 

55 

54 

31.4 

MIN 

14 

15 

19 

20 

20 

20 

19 

11 

16 

25 

25 

43 

41 

30 

36 

34 

26 

20 

33 

36 

25 

16 

20 

16 

24 

30 

22 

23 

22 

28 

34 

24.6 

GILBERT 

MAX 

39 

52 

55 

49 

55 

57 

47 

47 

67 

63 

61 

55 

54 

67 

53 

56 

52 

46 

46 

45 

42 

46 

45 

49 

64 

57 

45 

49 

57 

68 

52 

52.2 

MIN 

12 

10 

14 

14 

13 

14 

19 

8 

13 

25 

18 

33 

41 

30 

38 

20 

20 

32 

29 

38 

28 

16 

17 

17 

20 

26 

IB 

21 

19 

32 

28 

22.1 

GRAVETTE 

MAX 

33 

50 

54 

52 

50 

49 

35 

40 

61 

61 

62 

53 

53 

62 

43 

53 

43 

53 

47 

46 

35 

37 

41 

47 

56 

46 

38 

41 

49 

53 

46 

47.  ' 

MIN 

10 

15 

24 

24 

21 

24 

14 

7 

26 

28 

33 

40 

40 

29 

31 

31 

26 

23 

30 

32 

21 

13 

15 

26 

30 

20 

22 

26 

31 

26 

23.9 

HARR I  SON 

MAX 

35 

49 

53 

46 

52 

62 

38 

45 

68 

61 

58 

55 

62 

52 

48 

63 

44 

47 

46 

43 

36 

43 

45 

45 

60 

50 

40 

44 

56 

52 

55 

48.  8 

HIN 

14 

12 

18 

22 

17 

19 

17 

10 

22 

29 

31 

36 

29     29  36 

30 

26 

29 

30 

30 

23 

17 

22 

20 

22 

34 

24 

23 

22 

38 

34 

24.4 

HELENA 

MAX 

47 

42 

46 

45 

48 

49 

47 

33 

52 

67 

60 

60 

57     48  62 

50 

48 

43 

46 

46 

45 

44 

43 

41 

49 

49 

47 

4 

> 

52 

58 

70 

49.0 

MIN 

24 

21 

23 

29 

27 

27 

28 

14 

24 

34 

31 

37 

44     40  39 

30 

28 

30 

30 

38 

36 

30 

31 

32 

28 

34 

31 

32 

32 

40 

40 

31.1 

HOPE  3  NE 

MAX 

52 

46 

50 

53 

52 

51 

50 

42 

44 

58 

64 

61 

56     56  59 

53 

54 

60 

50 

50 

51 

40 

53 

42 

54 

55 

60 

55 

42 

55 

66 

92.4 

MIN 

23 

20 

22 

25 

27 

31 

27 

17 

19 

25 

32 

40 

44     32  33 

28 

31 

28 

30 

36 

31 

25 

26 

27 

28 

34 

29 

31 

28 

29 

39 

28.9 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

MAX 

45 

48 

51 

50 

53 

50 

48 

43 

59 

63 

65 

58 

54  5* 

52 

64 

66 

51 

51 

51 

46 

60 

44 

52 

56 

55 

53 

49 

56 

62 

61 

92.9 

MIN 

25 

23 

26 

28 

26 

30 

25 

16 

23 

41 

40 

42 

48     39  41 

33 

38 

33 

36 

33 

29 

27 

30 

27 

26 

39 

31 

31 

30 

39 

42 

32.2 

See  reference  Dotes  following  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1«>( 


Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  ■ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

36 

43 

47 

40 

49 

48 

43 

32 

53 

59 

54 

51 

49 

46 

50 

46 

40 

46 

47 

41 

48 

46 

38 

46 

52 

45 

44 

45 

46 

54 

60 

20 

20 

24 

24 

23 

30 

22 

11 

21 

37 

29 

33 

41 

40 

38 

28 

26 

34 

29 

36 

32 

26 

26 

32 

26 

37 

29 

27 

25 

36 

35 

»2 

44 

49 

47 

49 

52 

43 

38 

59 

61 

62 

53 

49 

55 

53 

47 

54 

46 

47 

47 

47 

43 

40 

47 

54 

49 

49 

46 

56 

62 

68 

21 

2  1 

24 

26 

22 

25 

24 

15 

23 

33 

30 

40 

43 

30 

40 

28 

27 

33 

33 

30 

33 

25 

28 

31 

28 

36 

27 

27 

27 

34 

42 

35 

49 

52 

46 

52 

52 

37 

44 

60 

62 

59 

58 

50 

52 

50 

52 

40 

49 

50 

43 

40 

41 

43 

43 

60 

43 

41 

43 

51 

48 

99 

14 

1.1 

15 

15 

14 

1  7 

19 

9 

25 

25 

19 

34 

40 

28 

33 

25 

23 

31 

28 

38 

26 

15 

15 

15 

21 

30 

21 

26 

19 

32 

29 

40 

46 

48 

46 

49 

53 

39 

41 

60 

61 

61 

52 

50 

54 

52 

47 

53 

44 

45 

46 

45 

43 

41 

48 

55 

49 

49 

45 

56 

61 

67 

25 

22 

25 

28 

26 

27 

22 

16 

26 

38 

34 

40 

44 

34 

37 

32 

32 

34 

32 

39 

32 

27 

30 

32 

29 

38 

30 

30 

30 

37 

39 

47 

49 

46 

48 

48 

45 

45 

38 

52 

65 

61 

62 

55 

53 

51 

47 

55 

55 

48 

54 

54 

51 

46 

61 

53 

65 

65 

55 

59 

67 

69 

21 

2  1 

25 

29 

28 

34 

27 

15 

23 

34 

40 

45 

45 

31 

44 

29 

31 

30 

35 

42 

33 

26 

29 

29 

30 

36 

27 

34 

29 

37 

48 

46 

48 

51 

50 

52 

52 

45 

43 

61 

62 

66 

60 

53 

58 

56 

54 

60 

53 

47 

47 

46 

50 

48 

64 

55 

50 

54 

47 

56 

64 

63 

23 

18 

19 

23 

24 

23 

26 

12 

21 

33 

31 

41 

44 

30 

41 

24 

25 

33 

29 

39 

33 

23 

28 

28 

25 

27 

22 

25 

25 

32 

37 

35 

46 

48 

43 

49 

54 

46 

38 

61 

67 

56 

55 

49 

56 

51 

42 

40 

47 

46 

42 

41 

40 

40 

44 

60 

51 

43 

44 

60 

64 

49 

15 

10 

15 

19 

13 

1  7 

17 

8 

14 

25 

20 

32 

39 

28 

30 

27 

20 

31 

25 

34 

27 

23 

17 

26 

20 

30 

25 

30 

17 

29 

28 

43 

43 

49 

45 

50 

50 

45 

33 

53 

58 

60 

61 

58 

48 

52 

50 

48 

43 

44 

48 

53 

44 

43 

40 

46 

48 

47 

48 

62 

68 

70 

22 

1  8 

22 

26 

23 

25 

25 

13 

23 

31 

29 

39 

42 

37 

39 

27 

25 

26 

29 

37 

33 

29 

28 

31 

28 

31 

26 

26 

25 

37 

39 

41 

41 

45 

41 

46 

49 

40 

31 

53 

57 

57 

56 

52 

49 

48 

44 

42 

42 

44 

44 

50 

41 

40 

38 

47 

45 

45 

45 

50 

65 

65 

22 

19 

23 

24 

22 

25 

23 

13 

21 

31 

24 

30 

40 

40 

38 

29 

26 

32 

28 

32 

31 

29 

27 

31 

29 

32 

29 

26 

25 

36 

31 

36 

47 

52 

47 

52 

52 

43 

45 

63 

60 

58 

55 

48 

55 

49 

52 

46 

47 

43 

43 

38 

45 

42 

46 

62 

65 

42 

46 

53 

57 

97 

10 

1  1 

19 

16 

15 

14 

15 

7 

16 

32 

23 

35 

37 

28 

34 

23 

24 

28 

29 

30 

26 

16 

23 

21 

22 

33 

28 

21 

20 

37 

30 

43 

51 

56 

52 

54 

51 

45 

47 

62 

63 

63 

52 

54 

56 

50 

57 

53 

55 

49 

45 

41 

42 

46 

54 

61 

63 

52 

50 

56 

62 

96 

22 

20 

24 

28 

27 

28 

22 

15 

17 

36 

36 

44 

»3 

35 

37 

30 

37 

25 

33 

38 

26 

22 

28 

23 

31 

37 

29 

36 

27 

32 

18 

46 

47 

50 

50 

51 

50 

47 

37 

57 

63 

65 

60 

58 

58 

55 

52 

58 

56 

46 

54 

64 

50 

46 

50 

53 

57 

66 

51 

64 

64 

72 

26 

27 

29 

24 

28 

33 

24 

21 

28 

35 

37 

43 

43 

41 

38 

35 

28 

28 

33 

38 

36 

32 

27 

35 

29 

35 

33 

31 

27 

M 

42 

41 

49 

50 

47 

49 

53 

46 

41 

62 

63 

61 

53 

53 

57 

51 

51 

56 

47 

46 

44 

42 

45 

42 

50 

57 

49 

47 

47 

57 

54 

62 

24 

19 

22 

24 

22 

23 

24 

15 

18 

36 

29 

40 

44 

32 

42 

30 

29 

30 

32 

38 

30 

25 

26 

28 

28 

37 

26 

29 

2T 

36 

t6 

45 

49 

54 

50 

52 

55 

45 

48 

63 

66 

62 

52 

55 

55 

48 

56 

55 

51 

48 

47 

40 

53 

45 

53 

60 

62 

53 

92 

59 

64 

62 

25 

15 

16 

17 

18 

19 

23 

15 

17 

30 

30 

40 

42 

30 

33 

36 

26 

25 

31 

38 

29 

26 

25 

22 

30 

33 

22 

26 

22 

31 

39 

34 

42 

45 

40 

42 

43 

37 

33 

59 

55 

52 

48 

48 

45 

41 

46 

45 

43 

38 

42 

35 

38 

38 

38 

51 

42 

38 

3» 

40 

58 

98 

12 

22 

29 

26 

29 

26 

12 

7 

29 

32 

36 

35 

34 

31 

29 

26 

34 

21 

28 

30 

20 

12 

28 

21 

30 

29 

28 

24 

28 

28 

27 

38 

49 

52 

42 

52 

54 

41 

43 

67 

62 

55 

52 

53 

55 

56 

52 

46 

46 

46 

46 

41 

42 

42 

42 

60 

56 

41 

43 

94 

49 

98 

16 

16 

14 

21 

18 

17 

17 

10 

15 

26 

21 

34 

38 

33 

34 

28 

32 

35 

28 

35 

26 

18 

21 

21 

26 

34 

2* 

27 

2a 

36 

39 

43 

34 

48 

49 

43 

49 

52 

30 

40 

66 

62 

55 

52 

48 

55 

50 

50 

40 

46 

46 

42 

42 

40 

41 

42 

60 

42 

41 

43 

59 

90 

16 

12 

13 

20 

17 

17 

18 

9 

11 

19 

23 

24 

37 

30 

30 

27 

26 

26 

29 

29 

31 

19 

19 

20 

22 

28 

28 

28 

19 

27 

32 

61 

48 

50 

54 

53 

53 

53 

43 

40 

60 

64 

62 

60 

56 

57 

50 

58 

60 

52 

51 

49 

37 

56 

45 

57 

59 

58 

98 

49 

66 

69 

26 

26 

26 

22 

27 

27 

27 

24 

19 

22 

36 

47 

52 

40 

44 

24 

30 

25 

24 

22 

23 

26 

22 

23 

26 

26 

26 

48 

47 

47 

52 

50 

52 

48 

40 

44 

59 

62 

62 

55 

59 

57 

50 

55 

60 

50 

48 

49 

37 

53 

44 

63 

57 

57 

96 

41 

99 

63 

22 

22 

23 

29 

29 

27 

24 

18 

18 

23 

38 

42 

44 

33 

39 

27 

31 

25 

35 

35 

30 

23 

24 

26 

29 

.  35 

27 

33 

26 

26 

33 

41 

44 

49 

44 

47 

54 

47 

38 

56 

62 

56 

53 

47 

55 

54 

51 

45 

45 

47 

43 

42 

44 

40 

46 

53 

47 

48 

48 

94 

57 

62 

21 

19 

22 

27 

24 

24 

22 

13 

24 

37 

27 

32 

38 

36 

38 

28 

28 

34 

28 

37 

32 

28 

26 

32 

27 

38 

28 

27 

26 

38 

37 

46 

42 

51 

54 

50 

51 

51 

38 

43 

63 

64 

62 

52 

55 

55 

50 

54 

56 

50 

46 

44 

34 

48 

42 

50 

58 

50 

49 

48 

68 

99 

19 

14 

15 

17 

19 

19 

22 

13 

19 

21 

28 

29 

37 

33 

35 

27 

29 

30 

30 

33 

30 

23 

23 

26 

25 

29 

51 

50 

53 

52 

51 

49 

48 

46 

60 

64 

64 

59 

60 

58 

56 

56 

64 

60 

52 

51 

51 

64 

63 

55 

56 

62 

60 

57 

56 

65 

64 

26 

22 

25 

27 

29 

29 

27 

16 

21 

28 

99 

47 

47 

34 

44 

30 

33 

28 

37 

42 

32 

27 

31 

28 

30 

37 

29 

37 

27 

31 

33 

43 

49 

54 

49 

50 

57 

44 

41 

58 

62 

60 

52 

59 

55 

50 

54 

55 

48 

44 

44 

44 

43 

47 

50 

68 

50 

62 

50 

66 

53 

66 

18 

20 

24 

32 

27 

22 

23 

15 

19 

31 

31 

40 

45 

31 

38 

28 

29 

27 

34 

38 

29 

20 

27 

23 

29 

36 

20 

28 

25 

33 

36 

37 

41 

45 

39 

46 

49 

42 

34 

50 

59 

54 

50 

47 

51 

49 

46 

37 

42 

44 

40 

47 

42 

40 

44 

49 

46 

42 

43 

42 

51 

99 

18 

16 

16 

22 

19 

24 

20 

10 

20 

31 

24 

25 

40 

35 

34 

26 

23 

31 

23 

35 

30 

26 

22 

30 

23 

32 

28 

26 

21 

31 

30 

40 

49 

53 

48 

48 

52 

47 

41 

56 

61 

61 

55 

58 

57 

50 

53 

56 

50 

45 

45 

44 

42 

45 

50 

60 

56 

50 

50 

68 

56 

57 

20 

17 

20 

23 

22 

20 

22 

15 

17 

30 

28 

40 

44 

33 

37 

34 

30 

26 

30 

38 

27 

18 

24 

23 

27 

35 

30 

29 

24 

32 

99 

47 

51 

52 

49 

51 

53 

52 

43 

63 

60 

59 

61 

53 

59 

54 

53 

57 

50 

47 

45 

45 

49 

42 

62 

59 

61 

54 

51 

59 

66 

62 

22 

15 

18 

19 

19 

21 

25 

13 

21 

29 

34 

38 

41 

33 

41 

26 

25 

29 

33 

38 

31 

23 

24 

24 

25 

28 

26 

24 

24 

34 

30 

42 

49 

51 

49 

50 

56 

47 

41 

60 

63 

64 

58 

52 

58 

55 

52 

55 

46 

47 

49 

50 

47 

42 

60 

54 

55 

54 

44 

58 

64 

71 

25 

23 

25 

29 

25 

29 

27 

17 

29 

37 

37 

44 

44 

35 

43 

30 

32 

36 

34 

40 

34 

27 

30 

33 

32 

38 

30 

31 

30 

36 

43 

40 

46 

50 

47 

49 

54 

39 

38 

58 

63 

63 

57 

47 

56 

54 

51 

55 

45 

45 

48 

46 

46 

41 

4< 

55 

54 

53 

41 

57 

64 

71 

24 

22 

23 

29 

25 

28 

23 

17 

24 

33 

36 

44 

42 

34 

37 

29 

30 

33 

32 

40 

33 

26 

30 

32 

30 

35 

29 

30 

29 

38 

37 

35 

42 

45 

40 

45 

55 

48 

34 

51 

60 

54 

49 

48 

55 

50 

48 

41 

49 

44 

43 

44 

42 

39 

46 

52 

42 

44 

46 

44 

53 

58 

12 

14 

19 

20 

20 

21 

19 

10 

18 

27 

26 

30 

40 

37 

38 

27 

23 

32 

24 

36 

31 

26 

21 

30 

22 

30 

27 

31 

22 

30 

32 

54 

40 

47 

40 

50 

49 

40 

40 

40 

54 

64 

64 

60 

50 

59 

54 

54 

67 

46 

46 

55 

40 

60 

43 

61 

52 

59 

57 

47 

65 

62 

28 

22 

22 

24 

26 

30 

28 

18 

18 

31 

35 

41 

45 

35 

35 

31 

30 

31 

34 

38 

38 

28 

28 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

39 

52 

46 

48 

51 

50 

51 

50 

40 

40 

55 

65 

63 

57  53 

55 

54 

53 

60 

48 

48 

61 

38 

52 

41 

63 

53 

66 

43 

96 

54 

63 

21 

22 

22 

23 

26 

26 

27 

18 

IS 

23 

31 

37 

45 

32 

32 

28 

28 

30 

30 

35 

31 

25 

26 

28 

26 

31 

32 

28 

21 

31 

11 

34 

50 

55 

53 

50 

48 

40 

40 

61 

60 

62 

54 

54     50  45 

51 

50 

51 

47 

42 

36 

36 

42 

47 

55 

52 

38 

43 

49 

90 

50 

12 

16 

23 

24 

24 

30 

14  8 

28 

3  3  30 

41 

40  32 

32 

32 

30 

24 

30 

36 

21 

10 

20 

16 

21 

31 

24 

24 

28 

32 

92 

41 

49 

50 

47 

49 

52 

49 

41 

63 

63  61 

55 

56     55  54 

53 

57 

48 

45 

45 

45 

46 

43 

62 

58 

48 

48 

49 

57 

99 

60 

20 

18  21 

23 

21 

21 

23 

18 

26  31 

40 

39     32  40 

28 

27 

27 

31 

38 

29 

23 

25 

24 

28 

34 

25 

26 

25 

35 

38 

52 

38  46 

50 

48 

59 

50 

37  33 

54 

60 

63 

60  4! 

55 

54 

48 

51 

48 

47 

54 

38 

45 

43 

44 

50 

47 

49 

46 

54 

61 

25 

25 

26 

29 

27 

29 

21 

16  16 

28  35 

38 

43     35  35 

31 

29 

29 

29 

34 

37 

29 

30 

31 

29 

32 

28 

30 

28 

30 

39 

40     46  50 

45 

50 

49 

45 

38  58 

64  62 

56 

52     55  55 

48 

49 

46 

47 

46 

45 

46 

42 

49 

54 

49 

49 

49 

55 

57 

64 

20     18  21 

24 

22 

23 

24 

14  20 

31     »0  39 

44     33  39 

27 

28 

33 

28 

36 

33 

26 

26 

32 

27 

32 

25 

26 

28 

34 

37 

40     46  46 

46 

49 

53 

41 

42 

51 

61  61 

52 

50  51 

52 

47 

53 

46 

45 

46 

45 

43 

41 

48 

57 

49 

49 

46 

68 

59 

61 

25     22  25 

28      26  27 

23 

14  23 

3  8     34  40 

44  42 

43 

32 

31 

34 

32 

38 

32 

27 

30 

32 

31 

38 

30 

30 

32 

33 

17 

KEO 

LEAD  HILL 
LITTLE  ROCK  KB  4P 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 
HENA 

MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 


MOUNT  IDA 


MOUNT  MAGAZINE 


MOUNTAIN  HOME    1  NNW 


MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 


NARROWS  DAM 


NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 


NIMROD  DAM 


PARAGOULO 
PARIS 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

POCAHONTAS  1 


ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 


36  60  53 
12     19  20 


45     45  50 


51     38  43 


52  51 

23  21 

47  50 

29  25  29 

49  46  49 

29  26  28 


39  40  60 
16     10  27 


47  35  56 
26     15  24 


26     15  16 


58  61  53 
27     32  43 


60      62  65 


53  59  61 
20      34  38 


53  52  43 
42     30  32 


54  64  62 
43     36  41 


56  46  53 
43     34  36 


55  49  50 

32  29  22 

51  53  47 
29  29  34 

52  46  50 
31  29  30 


45     42  36 

31     36  22 


32     40  34 


38     41  47 


45     41  45 

28     29  32 


37     42  41 

29     29  31 


57     50  42 

27     33  20 


51     50  50 

29     35  27 


45     50  47 


43  51  52  50 
23     25     32  27 


47  57  60 
29     29  36 


29     28  30 


8tt«  r«f0r«ace  Bot«B  folJovtng  StkttoD  Indei. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JANUARY  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

D 

1 

15 

1 6 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SUBIACO 

MAX 
M  I N 

41 
18 

48 

17 

57 
22 

49 

25 

48 

22 

51 

22 

44 
16 

40 
14 

56 
19 

60 
32 

61 

33 

55 
38 

56 
42 

54 
34 

49 
37 

52 
34 

55 
26 

26 

31 

36 

43 

25 

43 

20 

25 

50 
23 

58 
28 

51 
35 

47 

29 

49 
29 

56 
28 

53 
34 

57 

50.5 
27.3 

TEXAftKANA   WB  AP 

MAX 

48 

27 

49 

28 

54 

27 

52 
26 

49 

30 

50 
34 

42 
26 

43 
19 

59 
28 

64 

32 

62 
44 

58 
47 

60 
43 

59 
35 

51 
36 

54 

32 

62 
39 

5  1 
31 

5  1 
39 

52 
36 

43 

32 

5  1 
28 

42 

33 

53 
29 

57 
37 

59 
40 

56 

33 

34 

30 

38 

39 

33.4 

TURNPIKE 

MAX 

WALDRON 

MAX 

17 

53 
16 

55 
16 

51 
19 

52 
20 

55 
19 

47 

23 

45 
14 

59 
16 

63 

30 

64 

29 

59 
41 

56 
43 

57 
35 

53 
38 

55 
36 

53 
27 

52 
21 

55 
35 

45 
40 

42 
27 

47 

21 

45 
26 

5 1 
21 

27 

32 

23 

26 

2J 

27 

38 

26.6 

WALNUT    RIDGE   CAA  AP 

MAX 
MIN 

34 
20 

42 
18 

47 
25 

41 

25 

45 
21 

55 
28 

32 
15 

33 
13 

52 
22 

60 
3  1 

54 
28 

51 
29 

45 
40 

51 
39 

50 
34 

45 
29 

41 

26 

31 

28 

43 
36 

44 

30 

27 

37 
26 

29 

25 

33 

28 

32 

24 

37 

30 

2l'.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

42 
26 

47 

20 

52 
20 

51 

25 

52 
24 

50 
32 

42 

27 

33 
1  7 

57 
25 

63 
36 

67 
35 

62 
46 

53 
44 

58 
46 

55 
43 

52 
30 

60 
3  1 

59 
33 

58 
34 

40 

35 

33 

29 

33 

31 

29 

30 

31 

28 

37 

48 

53.9 
32.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

35 
15 

42 
24 

49 
30 

43 

27 

45 

25 

50 
32 

40 
14 

31 

9 

53 
25 

56 

37 

52 
42 

49 
38 

50 

38 

48 
39 

45 
3  1 

51 
27 

47 
32 

42 
20 

40 
28 

40 

32 

37 
19 

37 
14 

41 

28 

46 

23 

53 
32 

48 

28 

44 

26 

43 
27 

46 

30 

45 
31 

51 
29 

45.1 
27.S 

WILSON 

MAX 
MIN 

38 
20 

41 

19 

45 

23 

47 
24 

47 
19 

49 

25 

42 
21 

31 
12 

52 
22 

59 
35 

59 
26 

61 
29 

59 
41 

50 
40 

47 
39 

45 
28 

38 
26 

39 
31 

43 

27 

44 

36 

50 
32 

40 

29 

40 
26 

38 
31 

40 
29 

40 
34 

42 
29 

40 

25 

47 
24 

52 
36 

62 
34 

46.0 
28.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

40 
18 

43 
19 

47 
24 

43 

24 

49 

22 

48 

25 

45 

24 

32 
12 

51 
25 

57 
34 

57 
28 

56 
36 

51 
38 

50 
40 

50 
37 

46 

25 

45 
24 

43 
27 

44 

30 

51 
30 

40 

32 

42 

30 

40 
29 

41 

32 

48 

30 

46 
34 

44 

25 

41 

23 

51 

25 

56 
39 

64 
41 

47.1 
28.5 

"Evaporation  and  Wind"  Table  for  this  issue  may  be  found  on  Page  5. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


oianon 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  (.  0  NO  1 
BLYTHEVILLE 
CROSSETT  7  S 
DUHAS  I 

EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORT  SMITH  WB  AP 
GRAVE TTE 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

JONESBORO 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

MAIWOTH  SPRING 

MAR  I ANNA   2  S 

MARKED  TREE 

HENA 

MONTICELLO  3  S 
OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

ROGERS 

SEARCY 

WALDRON 

WALNUT  RIDGE   CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAILL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 

1.2 

1 

T 

1.0 
1 

2.0 

T 

T 

1.0 
1 

1 

2 
1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
I 
T 

T 

1 
T 

1 

T 

2.0 
2.8 

T 

T 

2.5 
T 

T 

I 

T 
T 

T 

1.0 

1 

.7 
.3 

T 

T 
1.5 

Sm  r«r«r*ac*  aot«s  followlag  Statloa  Indaz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JANUAHT  1958 
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STATION  INDEX 


ARKANSAS 
JANUARY  19Sa 


STATION 

INDEX  NO. 

t 

COUNTY  " 

I 

ITUDE 

Z 

i 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

d 
z 

M 
U 

i 

nOlINTY 

^^V^Ull  1  I 

u 

2 

M 

LTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

3 

LONG 

ELEVJ 

1 

1  PRECIP. 

i 

SPECIAL 

DRAINi 

LONG! 

ELEV/ 

TCMP. 

PRECIP. 

i 

SPECIAL 

AB80TT 
ALICIA 
ALU"  FORK 
AL» 

AMITY   i  NE 

0006 

0130 
0136 
0150 

LAWRENCE 
SAL INE 
YELL 
CLARK 

r  35  54 
1    3*  48 
3  3*  47 

3  34    1  7 

94  12 

91  05 

92  92 

93  29 
93  25 

624 
256 
755 
B»4 

5P 

7A 
7A 

ap 

7A 
7A 

C 

c 

C 

RUBY  B.  OWENS 
L  R  WATERWORKS 
MRS.    REBA    Y.  SWAIM 
MRS.   ALTA  r.  GARNER 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA   2  S 
MARKED  TREE 

4950 
4562 
4572 
4638 
4654 

COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 
LEE 

POINSETT 

33  20 
3*  23 
36  29 

35  32 

93  13 
92  49 
91  32 
90  *6 

90  25 

360 
311 

23* 
229 

5P 

SS 
6P 

9P 

6P 

c 

ARK  PWR  AND  LGT  CO 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIV  OF  ARKANSAS 
JOHN  F.  SHEARON 

ANTOINE 
APLIN    I  H 
APPLE  TON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CUT 

017B 

oiea 

0196 
022U 

PERRY 
POPE 

OESHA 

1  35  25 
3   3*  07 

2  33  37 

93  25 
93  00 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 

145 

6P 

8A 

7A 
6A 

C 
C 

c 

HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN    E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAHHELL 

MARSHALL 

MARVELL 

MAUMEE 

MELBOURNE 

MENA 

4678 

4746 
4756 

SEARCY 
PHILL IPS 
SEARCY 
1  IA«D 
POLK 

35  94 
3*  33 

36  03 

3*  35 

92  38 
92  39 
94  15 

1050 
195 
7*9 

1207 

SS 
6P 

6A 
7A 

c 

MRS.   MINNIE  HORTON 
STERLIN  WALLACE 
HELEN  £.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.   ST.  JOHN 

ASMDOWN 
ATHEN"; 
ALT&UST* 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L IVESTOCK 

02St> 
0300 

0350 
CSB 

LITTLE  R I VER 

WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

■*  3*  19 
7  35  17 
7  35  16 
7  35  *9 

94  08 
93  56 
91  22 
91  3* 
91  47 

129 
960 
218 
230 
571 

6P 

7P 
7A 
7A 
6P 
9A 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER   W.  CHANEY 
UNlV  OF  ARKANSAS 
UNIV   OF  ARKANSAS 

MONflCELLO  3  S 
MONTROSE 

M0R06AY  LOCK    AND  0AM 
MORP ILTON 

4900 
4906 
4934 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

MONTGOMERY 

33  35 
33  19 
33  19 
35  07 
3*  33 

91  48 

92  27 

93  38 

285 
129 
65 

5P 

5P 

5P 

C  H 
C 

CH 

RADIO  STAT  ION  KHBM 
ARK    PWR   AND   LGT  CO 
U  S  ENGINEERS 
EMMA  St  LEAVELL 

BATflVILLE  L  AND  0  I 
BfAH  CREEK  LAKE 
BEATV  LAKE 
BEAVER   1  SE 
BEEBE 

0*60 

0512 
0518 
05)0 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 

7  3*  *3 
5  35  05 
7  36  26 
7   35  0* 

91  36 
90  42 

90  4  3 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

9P 
7A 

C  H 

C 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
L*  Gt  ADAMSON 
HARVEY   E.  SKELION 
MARVIN  MORRISON 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME    C   OF  ENG 
MOUNTAIN   VIEW    1  E 
MULBERRY  6  NNE 

50  36 
5038 

5072 

BAXTER 
BAXTER 
STONE 

36  20 

35  52 
35  34 

92  23 
92  23 
92  06 

2900 
800 
800 
768 
500 

6P 
6P 
8A 

6P 
6P 
8A 

8A 

ARK    FORESTRY  COMM 
RADIO   STATION  KtLO 
U  S  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEy 
HENRY  G,  ARVIN 

beech  grove 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVlLLE 
BEBPTVILLE  *  NW 

053* 
0S36 

058^ 
0Sfl6 

SAL [NE 
BENTON 
CARROLL 

r  35  26 

1    36  22 
7  36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

296 
221 

1295 
1150 

5P 
6P 

8A 
8A 

7A 

c 

MRS.'eTTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
OAVID  L .   ST  IDHAM 

NASHVILLE    PEACH  SU6STA 
NASHVILLE  SCS 

NEWhOPE    3  E 

5112 
511* 
5158 
5174 

HOWARD 
HOWARD 

3*  00 
33  57 
3*  07 

93  43 
93  56 
93  91 
93  52 
93  50 

425 

550 
373 
950 
890 

8A 

7A 

7A 

c 

U  S  ENGINEERS 
UNlV   OF  ARKANSAS 
SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J,  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 

BIC  FORK 

big  lake  outlet 
black  rock 

bla«Ely  mountain  OAM 
blue  mountain  dam 

071,6 
076* 
0798 

MISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

>  35  51 
7  36  07 
3   3*  36 
1   35  06 

93  58 

90  08 

91  06 
93    1  1 
93  39 

1100 

259 
426 
455 

SA 

7A 
7A 

8A 

c 
c 

N.  W.  DOUGLAS 
LEE  H.  MCKENNEY 
U  S  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWPORT 

NORFORK  DAM 
ODELL 
ODEN  2  W 

5200 
9226 
5354 
5358 

JACKSON 

PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

34  57 
36  15 
39  *6 
3*  38 

91  17 

93  10 

92  15 

94  24 

93  48 

225 

425 

1900 

SS 

7A 

8A 

c 

c 

LUTHER  SUMMERS  JR. 
U  S  ENGINEERS 
U  S  ENGINEERS 
MRS,  RENZO  HURST 
LORETIA  W.  JACOBSON 

BLUFF  tlTV  J  SW 
BLYThEVILLE 
BOONEVILLE 
eOTK INBUR6 

OSOb 
0930 

oe*2 

06*8 

MISSISSIPPI 
LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 

5  35  56 
1    35  09 

3  33  52 

93  09 
69  55 

92  30 

93  20 

360 
252 
511 
1200 
235 

6P 
7P 

7A 
7A 

c 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
MRS.    IRIS  E.  WICKER 

OSCEOLA 
OWENSVI LLE 
OiARK 
OZONE 

5480 
5499 
9508 
551* 

HOWARD 
MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKL IN 
JOHNSON 

3*  37 
35  29 
39  38 

93  53 
89  59 

92  *9 

93  50 
93  27 

300 
2*9 

396 

5P 

6P 

5P 
8A 

THOMAS    F.  MCKINNON 
GUT  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
MAURICE    R.  8RAN0I 

BRADFORD 
BR INKLE Y 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BURDETTE 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

MONROE 
NEWTON 
BAITER 
MISSISSIPPI 

7  3*  5* 
7  35  52 
7  36  22 
2   35  *9 

91  28 

91  10 
93  30 

92  3* 
89  57 

240 
205 

340 

5P 
6P 

C  H 

^ 

ROBERT  D.  SCHAEFER 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  ENGINEERS 
G.   A.  HALE 

PARAGOULD 
PAR  IS 

PARKIN  2  W 

PARKS 

PARTHENON 

5586 
5591 
5602 

CROSS 
SCOTT 
NEWTON 

39  18 
35  16 

34  46 

35  97 

90  29 
93  43 
90  35 

93  15 

275 

666 
929 

6P 

c 

FRANK  TAYLOR 
COftlNE  D.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  6.  CARLTON 

CABOT  *  SW 
CAL ICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

1102 
1132 
1152 
115* 
11T2 

UARO 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBASTIAN 

7   36  08 

3   33  35 
1   35  18 

92  04 
92  OS 

92  51 
94  16 

289 
400 
116 
155 
419 

7A 

eA 

5P 
7A 

c 

AUST IN  0.    MARR IS 
LEONARD  blLLWORTH 
EDITH  2.  LEHMAN 
CEC  IL   E.  STAMPS 

PERRTVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  1 

575* 
5756 
5  760 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
MONTGOMERY 
RANDOLPH 

3*  12 

3*  35 

36  16 

92  *9 

92  00 

93  5* 
90  59 

329 
219 

640 

330 

5P 
5P 

7A 

MRS.    EMMA  GRESHAM 
U   5  CIVIL    AERO  ADM 
J.  R.  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 

CARLISLE    1  SW 
CARPENTER  0AM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

122* 
1238 
1**2 
1*55 
1*92 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 

VAN  BUREN 

3   3*  27 
7  3*  41 
1    35  26 
7  35  35 

91  45 
93  01 

93  28 

92  28 

235 
510 

6P 

8A 

6P 
7A 

c 

ARK  PWR  LGT  CO 
a.   F.  NORTHERN 
DR.    IRVING  T.  6EACM 
EARL  B.  RIDDICK 

PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RATCLIFF 

9908 
5910 
5970 
6008 

NEVADA 
NEVADA 

LOGAN 

33  *9 
33  *6 
36  16 
39  18 

91  30 
93  23 

92  51 

93  53 

122 

800 
463 

7A 

7A 

7A 
7A 

" 

SOIL  CONS  SERVICE 
ONA   V.  MCLEAN 
LULA  M.  WEEKS 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

COMBS   3  SE 

COMPTON  Z  NE 

CONWAT 

CORNING 

1520 
157* 
1582 
1596 
1632 

MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 

7  35  *8 
7  36  06 
1   35  05 
7  36  2* 

93  5* 
93  48 
93  18 
92  26 
90  35 

1250 
2166 
293 

5P 
6P 

7A 

5P 
7A 

C  H 

MAUDE   C.  BRASHEARS 
WILLIAM   L.  BINAM 
CLARENCE  WILL lAMS 

REMMEL  DAM 
RISON 
ROGERS 
RUSSELLVILLE 

6102 
617* 
62*8 
6352 

HOI  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 

33  97 
36  20 
35  16 

94  02 

92  5* 

9*  0  7 

93  08 

250 

1367 
360 

SS 
5P 

SS 
5P 

c 

ARK    PWR    AND   LGT  CO 
J.  H.  YANEY 
HOWARD  FOWLER 
WM.    W.  SPAULOING 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

1730 
1750 
1768 
181* 

POLK 

ASHLEY 

PULASKI 

PIKE 

3  33  02 
1   3*  *2 
1   3*  08 
3  3*  14 

94  25 

91  56 

92  26 
91  35 

93  44 

1050 
175 
350 
176 
629 

5P 

5P 
7A 
6P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  81LLIE  YOUNG 
CUMMINS   PRISON  FARM 
MRS.   FERNA  J  TEDDER 

SAINT  FRANCIS 
SAL  EN 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

6390 
6403 
6506 

CLAT 

FULTON 

WHITE 

36  27 
36  23 
39  19 
3*  27 

91  08 
90  08 

92  21 

3O0 

245 
290 

8A 
6P 

8A 
7A 

6P 

WILLIAM    S.  BUCKLEY 
JAS.   a.  CALDWELL 
ADAM  C.  MELTON 
ARK    FORESTftT  COMM 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  OUCEN 

1829 
1834 
1835 
1838 
19*6 

FAULKNER 

YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

I   35  03 
1   35  04 
1    35  13 
*  34  02 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 

705 
370 
370 
330 
420 

6P 
5P 

7A 
7A 

7A 
7A 

c 

soil  cons  service 
GRETCHEN  goodier 
0.  TUCKER  VASSER 

SIlOAM  SPRINGS 
SPAftKMAN  *  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

676e 
680* 
6820 

BENTON 
DALLAS 

L  INCOLN 

33  95 
33  22 
33  5* 

92  17 
9*  33 

93  30 
91  51 

9ie 

2  7C 
392 

7< 

JOHN  BROWN  UNIV 
MARGARET    F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 
ARK   FORESTRY  COMM 

DERHOTT 

DEVILS  KNOe 
DUMAS  1 
DUMAS  2 

1960 
1968 
1962 
21*8 
2150 

CHICOT 

PRAIRIE 

JOHNSON 

DESHA 

DESHA 

2   33  31 
7  3*  56 

1  35  *3 

2  33  53 
2   33  53 

91  26 
91  30 

91  30 
91  30 

204 
2350 
162 

165 

5P 

c 

C^  j'.  RISTER 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
BEN  JOHNSON 
ARK  PWfi  LGT  CO 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUB  lACO 
TAYLOR 

691( 
6920 
6928 
7038 

ARKANSAS 

LOGAN 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

93  19 
91  32 

93  39 
93  27 

692 
214 

500 
247 

6P 

SS 

7A 
If 

7A 

GEORGE  L.  CLARK 
UNIV  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 

EAGLE  GAP 
'EL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVlLLE 

220* 
2  300 
2356 
2  366 
2*42 

SCOTT 
UNION 
CARROLL 
SHARP 

WASHINGTON 

1    3*  43 
3  33  13 
7  36  i* 
7  36  05 

94  19 
92  48 

91  37 
94  10 

1150 
252 

490 
1370 

KID 
6P 

7P 

7A 
MID 

7» 

STAT  ION   INACT IvE 
U  S  CIVIL   AERO  ADH 
MABEL    F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 
CHARLES  F,  FORD 

TEYARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WAlORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

726; 

752* 

7530 

POPE^ 
SCOT  T 

INDEPENDENCE 
LAWRENCE 

35  40 

34  5* 

35  51 

36  06 

9*  00 
93  05 

91  21 
90  56 

361 
2097 

250 
272 

MID 
6P 

MID 

MID 
6P 

6P 
MID 

U  S  FOREST  SERVICE 
Wl LL  1AM  0.  BIVENS 
A.   H.  FAST 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

FAYETTEVlLLE  CAA  AP 
FAYETTEVlLLE  EJP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCe  b  X 
FOREMAN 

2**3 

2**4 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 
DALLAS 

LITTLE  RIVER 

1    3b  06 
7  36  18 

3  33  49 

4  33  43 

92  31 
94  2* 

1253 
1270 

28C 

MIC 
5F 

MID 
5P 

5P 

H 

c 

UNIV   OF  ARKANSAS 
U   S   CIVIL    AERO  ADK 
ARK  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 

WARREN 
WASHI TA 
WEST  FORK 
WHEEL ING 
WHITE  ROCK 

759; 

77*4 
7772 

BRADLEY 

montgomery 
washington 
Fulton 
frankl  in 

3*  38 

35  95 

36  19 
35  *1 

92  0* 

93  32 

91  52 
93  57 

20( 
6ec 

2285 

6P 

6P 

c 

CHARLEY  L.  SHARP 
NORA  LEE  MAYBERRY 
EFFIE  D.  LITTLE 
THOMAS  W,  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 

FORT   SMITH  MB  AIRPORT 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 
FULTON 

256* 
257* 
2578 
2598 
2670 

ST  FRANC  I S 

SEBASTIAN 

CRAWFORD 

ASHLEY 

HEMPSTEAD 

I    35  20 
1    35  39 
3  33  21 
*  33  37 

90  47 
9*  22 
9*  09 

91  50 
93  48 

45E 
175 

5P 

KID 

6P 
6A 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 
H.   J.  SCHOEPPE 
ST  AT  ION    I NACT 1 vE 
INA  J.  LOGAN 

WILSON 
WING 

YELLVILLE 

79i; 
7950 
805: 

MISSISSIPPI 

YELL 

CROS-i 

35  3* 
3*  57 

36  13 

94  0* 
90  02 

90  *7 

290 
237 

26( 

5P 

SS 

7> 
S! 

MRS.    L.    M.  SNEAU 
0.  0.  ANDERSON 
MILES  8.  TURNER 
ORLAN  ROGERS 
JESS  8.  JOHNSON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRANNtS 

GRAVELLY  2  esE 

2760 
2  794 
2842 
2908 
2922 

SEARCY 
PIKE 
POLK 
YELL 

7  35  59 
3  3*  20 
*   34  15 
I   34  52 

91  26 

92  43 

93  33 

93  39 

200 
595 
54  7 
420 
498 

6P 

71 
7a 

C  H 

C.    ELI  JORDAN 

MRS.  Ola  canirell 

STAT  ION    1  NACT IVE 
WILLIE  PENOERGRASS 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

GUROON   i  E 

2930 
29*6 
2962 
2976 
3074 

BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SEBAST IAN 
CLARK 

7   36  20 
1    35  1* 
1    35  13 
3  33  5* 

94  26 

93  26 

94  15 
93  06 

1250 
135c 

29( 

SS 

SS 
7A 

7A 

H 

OBEO  B.  WILSON 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  OEEN 
ROT  S*  R0B6S 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3068 
3098 
3132 
316* 
3226 

CALHOUN 
SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 

3  33  32 
7   36  19 
7  36  14 
7  35  32 

91  48 

92  28 

93  07 
92  01 

177 
202 

1150 
525 

6P 

6P 
8A 

6P 
7* 

SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 

HEWER  SPRINGS  3  SK 

HECTOR 

HELCNA 

HENDERSON  !  W 
HOPE  3  NE 

3230 
323* 

3*28 

CLEBURNE 

PhILL IPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

1  35  26 

2  3*  32 
7  36  22 
*  33  43 

92  03 
92  58 
90  35 

92  16 

93  33 

555 

580 
375 

6P 
8A 

7A 

7# 
7* 

7A 

c 
c 

MRS.   BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M,  FRIDOELL 

CECIL  M.  BITTLE 

HOPPER 
HORAT 10 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUNTSVlLLE 
HUTTIG  DAH 

34*2 

35*C 
355t 

MONTGOMERY 
SEVIER 
GARLAND 
MADISON 

4  33  56 
3  3*  31 
7  36  05 
3  33  02 

93  41 

94  22 
93  03 
93  4* 
92  05 

700 
337 
710 
1453 
60 

5P 

b» 

5F 

B* 

c 
c 

EL I2ABETH  W.  FRIDAY 
NATL  PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  MARKLEy 
CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEX 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

356* 
360C 
370* 
373* 
386< 

LITTLE  RIVER 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 

4  33  35 
7   36  01 
3  34  42 
7  35  50 
1   3*  36 

9*  03 
93  It 
93  04 
90  42 
92  00 

300 
857 
73C 
345 
23C 

61 

LOTT IE  8.  DAVIS 
LURA  B.  STKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.   A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

390* 
399 
401 
*01 

CLEVELAND 
CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 

PIKE 

5  35  49 
I   34  51 
1   35  26 

92  16 
90  26 

92  29 

93  25 
93  51 

214 
23C 

55C 
79 

at 

7 

c 

IRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WTRWKS 
UNIVERSITY  OF  ARK 
MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

ILITTLE  ROCK  HB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  F IlT  PL 

42* 
*25 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

7  36  24 

3  34  10 
1   34  44 

92  54 
94  19 
92  35 
92  14 
92  19 

71C 
100 
26 
25 
51 

7 
Ml 

7 

MI 
MI 

C  H 

F.  W>  KELLOGG 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOST  CORNER 
LDUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

*32 

436 
4  52 
45* 

POPE 

UN  ION 
i.  NEWTON 
i  ST  FRANCIS 
S  COLUMBIA 

7  35  3* 
3  33  22 
7  35  *6 
5  55  00 
*  33  19 

92  50 

92  46 

93  05 
90  43 
93  14 

15S 
13 

200 
21 
31 

6 

6 
8 

CATHERINE  RUSSELL 
FLORA  A.  HAMILTON 
LOLA   1.  DOLLAR 
LOREN  R.  JONES 
EARL  E.  GRAHAM 

t    DRAINAGE  COOEi      1.   ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI      3.  OUACHIT 


RED     5.    SAINT  FRANCIS     6.    SALINE  7. 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Llttl 
Rock,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and   letters  following  the  station  name .   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

HoDthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

fftatioDS  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in  mi 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob 
servations  taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtainln( 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpacl 
result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  month: 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.     For  those  stations  snow  on  gr 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   Indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Rererence  Notes 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record   in  the  "Dally  Precipitation"  Table,   "Evaporation  and  Wind"  Table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shelter   located  a  few  feet   above  sod -covered  ground ;   however ,    the  reference  ind icates  that  the 
tberaometers  are  exposed  in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  tine  of  observation  column   in  Station  Index  means  after  rain. 
AH      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ARKANSA: 
FEBRUARY  195 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatidn 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

< 
o 
o 

\D 

NOON  CST 

6:00P  CST 

Trace 

,01-09 

,10-49 

66-09 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

23 

8.5 

44 

w 

27 

70 

74 

58 

57 

3 

3 

2 

1 

0 

0 

9 

45 

6.9  1 

LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 

NNW 

U 

10. 1 

40 

w 

27 

63 

69 

50 

52 

4 

0 

2 

2 

0 

0 

8 

50 

6.2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

ENE 

14 

9.9 

72 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Average 
Maximum 

«,  e 
0  1 

<  S 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

X 

5 

Dale 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Tola! 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Greotesl  Day 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Max 

Min 

Tolal 

Max,  Deplh 
on  Ground 

Dale 

2 

0 
S 

,50  or  More  j 

0  ^ 
—  0 

°  0 

°  1 

°  I 
ha 

0°    or  1 
Below 

42.6 

32.8 

15 

896 

0 

2.33 

1.16 

1,8 

1 

28  + 

3 

2 

1 

43.  5M 

33.  IM 

-  9.2 

15 

887 

2  0 

0 

2.03 

-  1.14 

1  .02 

6 

4.5 

3 

1 

1 

43.9 

34.3 

15 

864 

0 

I 

2  0 

0 

2,57 

1,73 

^ 

3.7 

1 

10 

4 

1 

1 

42.8 

73*3 

33.1 

7 1 

2  5 

11 

889 

0 

1 0 

2 1 

0 

2,33 

1,25 

5 

.6 

1 

11  + 

4 

2 

I 

43.  9 

7/ 

34.2 

-  7.7 

69 

2  5 

5 

1  1 

864 

0 

7 

20 

0 

2.30 

-  .81 

1  ,60 

5 

3 

1 

1 

43.2 

22  0 
* 

32.5 

-  7.9 

7  3 

2  5 

1 

1  1 

902 

0 

7 

20 

0 

1.85 

-  1.18 

,91 

5 

2.5 

3 

2 

0 

44  .  5 

2  3.1 

3^*f 

7,^ 

2  4 

5 

1  t 

0 

5 

22 

^ 

1  .  70 

,  66 

2  7 

3.5 

6 

2 

0 

44  .  6 

7  3 

2  4 

5 

879 

0 

5 

23 

2.34 

-  .76 

1,05 

6 

3.0 

5 

2 

1 

43*9^ 

24. 3M 

-  7.3 

73 

25 

828 

0 

8 

20 

0 

2.01 

-  1.06 

1.38 

5 

4 

1 

i 
1 

• 

24.3 

34  '  1 

73 

24 

4 

860 

0 

7 

21 

^ 

2.45 

1,52 

6 

2.8 

2 

1  0 

3 

2 

33.5 

-  8.0 

2.20 

-  1.17 

2.8 

! 

3  3.0 

75 

24 

5 

1 5 

890 

0 

7 

20 

0 

1.66 

,73 

6 

1  .  7 

1 

14  + 

4 

2 

0 ' 

47*  \ 

3  7  ft 

3  5.1 

2  4 

5 

13  + 

832 

0 

4 

22 

0 

1.85 

,  88 

2  7 

2.6 

4 

2 

0| 

43.3 

21.2 

32.3 

-  8,6 

74 

24 

-  1 

1  7+ 

910 

0 

6 

22 

2 

1,57 

,85 

27 

2 

15 

3 

2 

0: 

45.2 

24.2 

34.7 

73 

24 

5 

1  5 

84  3 

0 

5 

1  8 

0 

2,45 

,89 

6 

3.2 

6 

2 

0 

44.0 

2  3.2 

3  3.5 

-  8,3 

71 

24 

3 

1  7+ 

871 

0 

9 

2  1 

0 

2,04 

-  1.29 

,  72 

9 

3 

3 

0! 

42.5 

20,0 

31.3 

73 

26 

4 

17+ 

940 

0 

9 

22 

0 

1,55 

,57 

6 

4.4 

2 

10 

4 

2 

0 

33.3 

-  8,1 

1,85 

-  1.41 

3.0 

46.0 

2  5.4 

35.7 

73 

24 

8 

1  7  + 

813 

0 

6 

21 

0 

2,  17 

1,02 

5 

2 

14 

6 

1 

11 

4A*i! 

21.1 

32.8 

74 

25 

2 

1  5 

898 

0 

6 

21 

0 

2l  *  t 

2  3.2 

34.8 

12 

24 

7 

1  7 

838 

0 

4 

22 

0 

2,12 

-  1.89 

1,12 

6 

3.6 

4 

16  + 

4 

2 

23.4 

3  2.5 

-10,9 

72 

25 

-  3 

1  7 

90  3 

0 

9 

20 

1 

3,13 

-  .95 

1,75 

27 

4 

2 

}| 

4?  Q 
1 

22.0 

32.5 

-  9,4 

72 

24 

-  1 

1  7 

90  3 

0 

6 

21 

1 

1,85 

-  2.15 

,94 

6 

5.3 

3 

2 

24.9 

34.0 

-  9,5 

72 

24 

2 

1  6 

852 

0 

5 

20 

0 

2,45 

-  1,74 

1,47 

5 

3.5 

3 

2 

24.1 

3  3.2 

-  8,7 

72 

24 

4 

1  7 

88  5 

0 

8 

2  1 

0 

2  ,  74 

-  1,59 

1,21 

27 

6 

3 

\ 

45  3 

25.3 

3  5.8 

-  8,5 

75 

24 

7 

1  5 

812 

0 

2  0 

0 

1,24 

-  2,81 

,  84 

6 

3 

1  5 

4 

1 

47  7 

2  1.5 

3  2.2 

70 

25  + 

-  2 

1  7 

911 

0 

5 

2  1 

2 

D 

2  ,  54 

1,37 

6 

4 

2 

O 

2  1  .  IM 

32  •  OM 

-10,5 

59 

24 

0 

1  7 

934 

0 

5 

1 

4,  79 

.90 

3 , 80 

1  6 

4 

2 

47  5 

3  7.5 

-  7,2 

7  3 

24 

10 

1  7  + 

754 

0 

1 9 

0 

1,44 

-  2,93 

,53 

6 

3.0 

4 

1 

0 

41.5 

22  '9 
* 

32.3 

2  4 

17+ 

909 

0 

2  1 

0 

1,92 

.73 

5 

4.5 

2 

I 

4 

2 

0 

43.  9 

33.9 

72 

2  5 

0 

17+ 

856 

0 

7 

2  1 

2 

3,50 

1  .  74 

2  7 

4 

3 

1 

33.8 

-  9,4 

2,49 

-  1,62 

4.0 

50.2 

2  8.9 

39.6 

-  5.8 

75 

25  + 

9 

13 

706 

0 

2 

1  7 

0 

1.64 

-  1,88 

.69 

27 

2.5 

2 

15 

4 

2 

0, 

47.5 

26.8 

36.7 

74 

25 

1  1 

13 

784 

0 

6 

19 

0 

1.31 

,65 

6 

4.2 

3 

15 

2 

I 

oi 

48.4 

2  3.  7M 

36.  IM 

73 

25  + 

8 

13 

819 

0 

2 

0 

2.24 

.82 

26 

2 

14 

4 

2 

49.5 

29.8 

39.7 

-  5.2 

74 

26 

16 

15+ 

703 

0 

2 

18 

0 

2.75 

-  1,37 

1,88 

27 

3 

1 

o| 

41.7 

22.7 

32.2 

65 

26  + 

2 

15 

912 

0 

10 

21 

0 

2.32 

1,58 

27 

2.2 

3 

2 

47.4 

28.5 

38.0 

-  6.6 

74 

26 

13 

13 

760 

0 

4 

19 

0 

1.38 

-    1  ,65 

,65 

5 

3.8 

3 

15  + 

3 

1 

48.  3 

25.3 

36.8 

72 

26+ 

10 

15+ 

784 

0 

1 

20 

0 

2.  13 

1,16 

27 

2 

14 

3 

2 

50.5 

29.8 

40.2 

-  5.3 

74 

24  + 

12 

13 

687 

0 

3 

19 

0 

1.88 

-  2.51 

,79 

27 

2 

15 

4 

2 

40.4 

22.2 

31.3 

65 

25 

3 

15 

935 

0 

1  1 

22 

0 

2.70 

1,10 

25 

4.5 

6 

14 

4 

3 

47.6 

29.4 

38.5 

-  5.5 

73 

25 

12 

13 

734 

0 

3 

17 

0 

1  .95 

-  1.99 

1.  18 

27 

3 

15 

4 

1 

49.5 

28.9 

39.3 

74 

25  + 

1  1 

16 

71  5 

0 

2 

18 

0 

1.52 

.69 

25 

3.3 

3 

14 

4 

I 

49.2 

29.1 

39.2 

73 

24 

14 

13 

720 

0 

2 

19 

0 

2.43 

1.24 

27 

2 

14 

4 

2 

49.  5 

27.9 

38.7 

-  5.7 

73 

25  + 

1  2 

15 

725 

0 

2 

19 

0 

1.52 

-  2.33 

.61 

26 

4.5 

3 

14 

4 

1 

41.  IM 

23.0 

32.  IM 

67 

24 

3 

15 

909 

0 

11 

21 

0 

2.24 

1.20 

25 

3 

2 

51.5 

29.1 

40.3 

75 

25 

10 

13 

586 

0 

2 

18 

0 

1.84 

.86 

6 

3.0 

5 

1 

40.9 

23.3 

32.1 

57 

25  + 

4 

15 

915 

0 

10 

21 

0 

2.97 

1.51 

27 

7.5 

3 

15 

4 

2 

36,9 

-  7.5 

2.06 

-  2.17 

3.9 

49.  6 

28.0 

38.8 

73 

26  + 

1  3 

16 

72  7 

0 

2 

20 

0 

1.05 

•  45 

14 

3 

0 

0 

50.4 

25.6 

38.5 

74 

26 

1  3 

16+ 

735 

0 

2 

21 

0 

1.11 

,60 

15 

2 

15 

3 

1 

0 

50.3 

27.6 

39,0 

73 

25 

14 

13 

72  3 

0 

2 

20 

0 

1.  12 

,42 

5 

3 

0 

0 

48.  8 

27.9 

38,4 

-  7.8 

73 

26+ 

13 

16 

739 

0 

2 

19 

0 

.92 

-  3,55 

.37 

6 

3.0 

2 

15+ 

3 

0 

0 

51.0 

31  .0 

41,0 

-  5.5 

73 

25+ 

15 

16+ 

552 

0 

2 

18 

0 

1.08 

-  3,28 

.43 

14 

3 

0 

0 

47.2 

30.5 

38,9 

-  6.7 

71 

24 

15 

17+ 

725 

0 

3 

18 

0 

1  .93 

-  2,13 

,53 

14 

4.2 

2 

14 

4 

2 

0 

52.4 

29.0 

40.7 

73 

25 

15 

13+ 

574 

0 

1 

18 

0 

1.02 

.46 

14 

3 

0 

0 

48.  3 

28.5 

38.5 

-  5.9 

73 

26 

14 

16 

734 

0 

3 

19 

0 

1.57 

-  2,37 

,52 

27 

3 

2 

0 

48.8 

26. OM 

37. 4M 

74 

26 

10 

13 

772 

0 

3 

21 

0 

1.30 

.80 

5 

,3 

T 

14 

3 

1 

0 

50.5 

28.9 

39.7 

-  4.9 

75 

26  + 

14 

17 

70  1 

0 

2 

18 

0 

.65 

-  2.88 

,41 

5 

2 

0 

0 

2.52 

1,50 

14 

3 

3 

1 

39.1 

-  5.5 

1.31 

-  3.01 

2.6 

Precipitation 


NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

DIVISION 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG  AM 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORNING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULO 

POCAHONTAS  1 

SEARCY 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 
WILSON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE  AM 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT   SMITH  WB  AP  R 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  AM 
CONWAY 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LITTLE   ROCK   WB   AP  R 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM  AM 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

DIVISION 


S«e  reference  notes  tolloelng  Stetlon  Indei. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1958 


Temperalure 


Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Hiqhesi 

3 

Date 

s 

No  of  Days 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow 

,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

it 
2 
o 

1     50  or  More  | 

1  00 

or  More 

• 

■J 

ki 

32*  or 

45. OM 

25. 2M 

35. IM 

-10.6 

70 

24 

9 

17+ 

630 

0 

5 

20 

0 

1.68 

- 

2.92 

.54 

25 

2.1 

5 

0 

'>5.6 

25.8 

35.7 

71 

2  5 

1 0 

17 

612 

0 

5 

21 

0 

1  .62 

.50 

15 

3.5 

0 

46.4 

28.9 

37.7 

-  8.8 

67 

2  5+ 

11 

17+ 

750 

0 

5 

20 

0 

3.03 

- 

1.73 

2.09 

27 

T 

T 

15  + 

3 

1 

7 1 

24 

15 

1  7 

735 

0 

3 

1 8 

0 

1.31 

.  50 

14 

4 

0 

45.6 

26.4 

36.0 

-  9.3 

69 

24 

9 

17 

805 

0 

5 

20 

0 

3.00 

- 

1.54 

1.57 

27 

6 

1 

47.3 

28.8 

36.  1 

71 

1 

15 

17+ 

749 

0 

3 

21 

0 

2.27 

1.33 

27 

.  5 

T 

15  + 

2 

2 

1 

~  7.0 

72 

25 

15 

1 5 

705 

0 

2 

1  8 

0 

2.85 

1.65 

1.66 

2  7 

3 

2 

1 

45.5 

28.5 

37.0 

68 

25+ 

15 

18+ 

774 

21 

1  .69 

.85 

15 

2 

2 

0 

44.0 

26.1 

35.  1 

70 

25  + 

6 

15 

831 

0 

7 

20 

0 

2.46 

.85 

26 

3.7 

3 

17+ 

6 

1 

0 

37.0 

-  8.8 

2.23 

- 

2.43 

2.0 

53.3 

31.9 

42.6 

71 

25  + 

12 

13 

620 

0 

0 

17 

0 

.95 

.42 

14 

3 

0 

0 

25  + 

13 

533 

0 

0 

0 

5 

51.3 

30.4 

40.9 

-  5.9 

71 

26  + 

15 

13 

668 

0 

1 

16 

0 

1.08 

3.33 

.51 

15 

4 

1 

0 

51.3 

28. 7M 

40. OM 

-  4.2 

75 

25 

10 

13 

705 

0 

2 

19 

0 

1.45 

- 

2.83 

.65 

6 

1.5 

1 

10 

3 

1 

0 

52.3 

2  7.4 

7  3 

25 

1  1 

696 

0 

2 

0 

2  7 

4 

0 

0 

51.  1 

26.8 

40.0 

72 

25 

11 

13 

694 

0 

I 

18 

Q 

1.32 

.39 

15 

5 

0 

0 

54.2 

33.1 

43.7 

-  5.5 

71 

25  + 

14 

13 

592 

0 

0 

14 

0 

1  .00 

3.01 

.51 

14 

1.5 

1 

10 

3 

1 

0 

52.2 

33.9 

43.  1 

-  6.4 

71 

5 

16 

13 

509 

0 

0 

15 

0 

1.25 

- 

2.65 

.72 

14 

1.6 

1 

10 

3 

1 

0 

41.6 

-  5.2 

1.23 

- 

2.88 

1.5 

25  + 

16 

529 

0 

1 

0 

52.0 

29.9 

41.4 

-  6.6 

72 

6 

16 

14  + 

655 

0 

1 

17 

0 

1.98 

- 

2.46 

.75 

15 

3 

2 

0 

51.8 

32.6 

42.2 

-  7.6 

71 

5 

14 

13 

632 

0 

1 

15 

0 

2.  76 

1  .82 

1.30 

14 

2.5 

3 

10 

4 

3 

1 

51.4 

31.3 

41.4 

69 

27  + 

15 

13 

555 

0 

1 

18 

0 

2.13 

.73 

14 

5 

2 

0 

52.2 

32.3 

42.3 

-  8.1 

57 

6+ 

12 

13 

530 

Q 

Q 

15 

0 

1.62 

2.85 

.57 

15 

4 

2 

0 

51.7 

29.1 

40.4 

-  7.8 

73 

26 

15 

14  + 

664 

0 

3 

19 

0 

1.  11 

3.44 

.52 

15 

3 

1 

0 

51.6 

31.0 

4  1.4 

-  8.0 

71 

22  + 

16 

13 

552 

0 

1 

18 

0 

2.44 

1.18 

14 

.3 

T 

15+ 

5 

2 

1 

41.6 

-  6.7 

2.01 

2.49 

1.4 

53.6 

30.  1 

41.9 

-  7.3 

70 

22  + 

1  3 

13 

643 

0 

0 

16 

0 

4.1  1 

.55 

1.43 

27 

3.0 

2 

11  + 

6 

3 

2 

48.9 

30.1 

39.5 

69 

5 

12 

16 

707 

0 

1 

18 

0 

1.66 

.  73 

26 

3 

2 

0 

49.2 

26.9 

39.1 

-  9.0 

59 

2  5+ 

13 

15 

719 

0 

2 

19 

0 

2.99 

1  .50 

1.53 

25 

4 

2 

1 

51.2 

29.9 

40.6 

70 

22  + 

14 

17 

579 

0 

1 

20 

0 

2.90 

1.28 

14 

5 

2 

1 

49.  6 

31.7 

40.7 

-  7.5 

71 

24 

18 

15+ 

575 

0 

1 

16 

0 

2.24 

2.58 

.95 

27 

2.0 

2 

15 

3 

2 

0 

47.9 

30.7 

39.3 

69 

25+ 

15 

13 

714 

0 

2 

18 

0 

2.10 

.97 

25 

1.0 

1 

14 

3 

2 

0 

50.8 

29.8 

40.3 

-  8.8 

71 

1 

19 

13 

565 

0 

2 

19 

0 

2.81 

1.98 

1  .40 

27 

2.0 

2 

10 

4 

2 

2 

40.2 

-  8.4 

2.69 

1.97 

2.0 

Precipitation 


EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 
DES  ARC 
HELENA 
KEO 

MAR  I  ANNA  2  S 
SAINT  CHARLES 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
WYNNE 

DIVISION 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

DE  QUEEN 
HOPE  3  NE 
MOUNT  IDA 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
OKAY 

TEXARKANA  WB  AP 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 
CAMDEN  1 

EL  DORADO  CAA  AP 
FORDYCE   6  W 
MAGNOLIA  3  N 
PRESCOTT 
WARREN 

DIVISION 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 
CUMMINS  FARM 
DUMAS  1 

MONTICELLO  3  S 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PORTLAND 

DIVISION 


Highest  Temperature        75  on  the         25+        at   7  Stations  . 

Lowest  Temperature      -  3      on  the        17        at   BlYthgvtlle  . 

Greatest  Total  precipitation        4.79        Inches  at   Pocahontas  1  . 

Least  Total  Precipitation         0.65         Inches  at   perryvllle  . 

Greatest  one-day  precipitation        3.80         Inches  on  the   15         at   Pocahontas 

Greatest  Total  Snowfall        7.5        Inches  at   ffhlte  Rock  . 

Deepest  Snow  on  Ground        5        inches  on  the        14        at   Mo"°t  MaR^zine  . 


S««  reference  ootee  following  StettoD  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
FEBRUARY  195( 


ABeOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY   3  NE 

ANTOINe 
API  IN   1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CtTY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE   4  NW 
BIG  FORK 
giG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
eOONEVILLE 
BOUGHTON 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BURDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE  1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CL INTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

CORNING 

COVE 

CROSSETT  7  5 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DARDANELLE 
OE  QUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS  1 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AP 
FOROYCE  6  W 

FORT   SMITH  WB  AP  R 
FT  SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRANN IS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

GURDON   3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARR ISDN 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE    3  NE 
HOPPER 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS    I  NNE 
HUTT IG  DAM 
INDEX 
JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESBORO 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AP  fl, 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 


D1.36 
2.46 
1.05 
1.45 


2. SI 
2.22 
2.79 


1.12 
1.31 
3.13 
1.64 


1.31 
D1.05 
1.77 


2.03 
2.05 
2.67 


4.35 
D2.06 
1.70 
1.29 


1.34 
2. 45 
1.31 


1.33 
D2,34  I 
1.96 

i.ie 


Day  of  month 


.01  1.73 
.22  1.26 
1.60 


.40 
1.05 
.93 


13     14  15 


1.02 
.60 


.02 
.43 

D.03 


1.65  .12 
.15  UIO 
.09 


.05 
D.20 
.04 


19     20  21 


25     26  27 


.68 
.30 
.27 
.751 
.54 

1.25 
.33 
.41 


.26 
.61 
1.12 


.47 
.48 

1.20 


1.20 
.73 


28     29     30  31 


DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 


FEBRUARY  1958 


Station 

•3 

Day  oi  month 

1   1  2  3 

4   1  5 

6 

7  8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1  20  1  21 

22  j  23 

24 

25  j  26 

27 

9fl  t  OQ  1  on 

£9  JU 

Urshall 

1  slbourne 
3nt [cello  3  s 

2.tS 

1.86 
1.88 
2.90 

.25 

.10 

.89 

.78 
.67 
.12 

.30 

.10 
.05 
T 

.20 
.16 
1.28 

.17 

.  10 
.18 
.23 

T 

.03 

.84 
2.25 
.58 
.7S 

'  OROBAY  L  AND  D  NO  6 
DRR ILTON 
OUNT  IDA 
OUNT  MAGAZINE 
OUNTAIN  HOME    1  NNN 

2.60 
1.57 
1.15 
2.70 
2.0* 

T 

.08 

.39 
.57 
.66 
.80 
.65 

.09 

.72 

.10 
.03 

T 

.07 

.04 
.04 

.50 

T 

1.41 
.25 
.31 

T 

1.10 

X 

•  66 
.62 

•  45 

.3C 

T 

□UNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
OUNTAIN  VIEW   1  E 
UL8ERRY  6  NNE 
; ARROWS  DAM 
A5HVILLE  PEACH  SUBSTA 

1.55 
2.t2 
2.25 
1.28 
1.32 

.10 

T 

.57 

1.50 
.60 
.35 
.31 

•  08 
.12 

.06 

T 

I 

.07 
.15 

.06 

.15 
.12 
.10 

.02 
.43 
.16 
.30 
.39 

T 

T 

T 

T 

.53 
.37 
1.34 

•  44 

•  37 

.13 

T 
T 

ATHAN  4  HNW 

1 EWHOPE  3  E 

■ EWPORT 

, IMROD  DAM 

DELL 

1.3« 
1.53 
1.2<i 
1.30 
2.65 

.16 

.40 

.84 
.80 
1.29 

.35 

.08 

T 

.07 

.03 

T 

.10 

.06 
.02 

.28 
.53 
.11 
.22 
.05 

T 

T 

•  53 
.65 

•  10 

•  22 

DEN  2  W 

SCFCLfl 

WFNSVILLE 

ZARK 

1.38 
1 .00 
3.67 
1.16 
1.96 

.24 

,59 
.03 
•  84 
.38 
.46 

.15 

T 
T 

.03 
.12 

T 

T 
T 

.01 

.06 
.51 

.08 
.11 

.08 
•  07 
.47 
.38 
.17 

T 

.20 

T 

.26 

.02 
•  04 

•  62 

U92 

•  10 
1*18 

.05 

ZONE 
<  ARACOULO 
1  ARIS 

■  ARK  I N  2  W 
ARRS 

3.50 
02.54 
1.62 
2.50 
2.00 

T 

0.10  T 
.43 

T 

1.62 
1.37 
.40 
.50 
.78 

.03 
.07 

.02 

T 

.03 
.04 
.33 

.14 

•  30 

.21 

.03 
.59 

l.ti 
.70 
.30 
1.29 
1.22 

.03 

ERRrV ILLE 

INE  BLUFF 

INE  BLUFF  CAA  AP 

INE  RIDGE 

OCAHONTAS  1 

.65 
2.2* 
2.10 
1.40 
4.79 

.20 

T  .11 

T 

.41 
.38 
.09 
.63 
.61 

T 

.07 

T 

.93 
.18 

.08 
.91 

I 

.10 
3.80 

•  16 

.97 

•  03 

.95 

•  39 

•  18 

T 

ORTLANO 
RESCOTT 
ATCLlFF 
I  SON 
OGERS 

2.81 
1.11 
1.33 
1.37 
2.01 

.05 

.30 
.03 
.38 
.07 
1.38 

.11 
.20 

.05 
.15 

.01 

T 

.07 
.17 

.03 

1.00 
.52 

.05 

•  25 

1.40 
,2» 

•  78 

U20 

•  12 

.03 

OSSELLVILLE 
AINT  CHARLES 
AINT  FRANCIS 
ALEM 
EARCV 

2.43 
2.27 
2.07 
1.62 
1.44 

.05 

.05  T 
.20 

.69 
.55 
.53 

.OS 
.67 
.05 

T 

.30 
.30 

.89 
.27 

•  38 

•  20 

1.24 
1.33 
1.15 
•  60 
.28 

.05 

HERIOAN  TOWER 
HIRLEY  3  SE 
■  ILOAM  SPRINGS 
.PARKMAN  4  E 
.TAMPS 

2.62 

2.45 
3.40 
1.42 

.01 
.02 

.06 

.50 
.93 
1.62 

T 

T 

- 

.08 
2.00 
.13 

I 

1.60 
.01 

T 

T 

1^00 
.67 

I  T 

.14 

.52 
.78 
.55 
•  40 
.56 

•  03 

iTAR  CITY  2  S 
iTEVE 
ITUTTGART 
;TUTTGART  9  ESE 
;UBIAC0 

2.97 
D1.34 
2.85 
1.69 
1.52 

.06 
.03 

.35 
.73 
.15 
.05 
.44 

.02 

1.00 

.29 

•  65 
D.05 
.98 
.86 

.51 

.97 
.56 

U66 
•  73 
.28 

•AYLOR 

EXARKANA  MB  AP  R// 

URMPIKE 
(ALDRON 
(ALNUT  GROVE 

1.73 
1.25 
2.24 
1.84 
3.26 

T 

.11 

T 

.02 

.86 
2.45 

.12 

.36 
.03 

.10 
.04 

T 

T 

.72 
.40 

.30 

.86 
.06 

T 

.38 
1.20 
.23 
.30 

.49 

.64 
.47 

(ALNUT  ridge  CAA  AP 

MRREN 

MSHITA 

*HITE  ROCK 

(HITECLIFFS 

2.44 
.85 

2.97 
1.11 

.03 

.51 

.73 
.16 
.35 
.92 

T 

.03 

.08 
.10 

■  10 

.39 
1.18 
.  10 
.05 
.43 

.21 
.20 
.  12 
.23 

T 

.29 
.69 

.12 
.05 

T 

.15 
.20 
1.61 
■  20 

.04 

(ILSON 

*YNNE 

fELLVILLE 

3.50 
2.46 
1.76 

.25 
.35 
.08 

.04 

T  T 

.92 
.48 
.73 

.04 

.18 
.07 

.55 
.37 
.05 

T 

•  85 

1.74 
.23 
•  75 

.04 

■Mr*  -  17  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANbAI 
FEBRUARY  19SI 


Day    Ol  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

.25 

26 

27 

28 

MAX 

50 

49 

43 

50 

65 

64 

43 

41 

36 

30 

40 

39 

41 

39 

34 

34 

26 

42 

46 

47 

63 

64 

69 

73 

73 

67 

69 

58 

MIN 

26 

3  1 

18 

22 

4  7 

38 

28 

2  I 

2  7 

24 

1 6 

20 

14 

28 

26 

1  3 

1 4 

23 

20 

2  3 

36 

39 

31 

32 

40 

46 

40 

36 

MAX- 

53 

53 

44 

57 

70 

67 

50 

45 

49 

42 

42 

39 

44 

41 

40 

36 

31 

46 

49 

50 

65 

69 

70 

72 

72 

69 

64 

62 

M I  N 

2  I 

32 

20 

2  7 

5  3 

43 

33 

3 1 

26 

2  1 

27 

16 

20 

22 

24 

24 

27 

40 

36 

36 

37 

36 

60 

50 

39 

MAX 

55 

54 

46 

59 

70 

68 

46 

47 

47 

47 

38 

38 

41 

42 

43 

36 

34 

49 

46 

47 

63 

69 

69 

71 

71 

68 

64 

63 

M  I  N 

26 

26 

44 

29 

19 

26 

29 

26 

24 

^' 

22 

25 

1  6 

25 

3  7 

38 

37 

40 

37 

42 

52 

50 

42 

MAX 

55 

44 

39 

41 

61 

60 

38 

36 

31 

28 

40 

35 

39 

36 

32 

31 

27 

30 

40 

45 

58 

56 

64 

73 

70 

66 

56 

54 

MIN 

24 

24 

1 5 

20 

39 

38 

26 

20 

18 

14 

28 

28 

8 

6 

20 

1  5 

1  6 

29 

38 

26 

3  1 

35 

50 

43 

37 

MAX 

63 

44 

34 

38 

47 

56 

46 

36 

33 

29 

26 

37 

34 

41 

33 

32 

24 

26 

31 

39 

45 

56 

66 

67 

74 

71 

59 

64 

M  1  N 

20 

20 

10 

12 

31 

34 

2  1 

1 4 

1  8 

1  7 

10 

12 

1 0 

1  7 

' 

3 

8 

10 

1  2 

27 

40 

26 

34 

39 

43 

35 

MAX 

61 

47 

40 

40 

60 

57 

38 

36 

31 

27 

37 

35 

41 

36 

35 

30 

28 

34 

39 

44 

58 

61 

65 

72 

70 

66 

56 

51 

M  I  N 

2  4 

2  9 

1 5 

20 

3  5 

32 

19 

19 

10 

29 

26 

8 

7 

8 

8 

10 

22 

4  1 

23 

29 

35 

51 

36 

38 

MAX 

54 

48 

43 

52 

70 

64 

42 

41 

36 

31 

40 

35 

31 

43 

36 

34 

36 

42 

45 

49 

65 

67 

68 

73 

74 

63 

65 

60 

MIN 

24 

22 

1 3 

20 

44 

32 

28 

19 

25 

16 

2 1 

20 

29 

1  3 

15 

22 

20 

1  7 

36 

34 

27 

30 

37 

47 

43 

39 

MAX 

42 

32 

40 

52 

60 

48 

33 

26 

27 

24 

30 

25 

36 

36 

33 

21 

25 

39 

39 

47 

63 

60 

68 

72 

73 

66 

47 

38 

MIN 

20 

" 

46 

14 

10 

28 

1 2 

23 

18 

22 

39 

42 

32 

39 

37 

46 

37 

26 

MAX 

64 

55 

44 

45 

56 

67 

51 

43 

46 

36 

33 

42 

37 

42 

37 

37 

30 

29 

47 

50 

46 

66 

69 

69 

73 

72 

57 

63 

1  9 

19 

1  9 

20 

22 

28 

35 

32 

33 

37 

39 

46 

38 

MAX 

39 

36 

33 

37 

56 

56 

37 

30 

26 

26 

32 

31 

36 

35 

33 

29 

19 

25 

30 

38 

40 

60 

60 

71 

72 

66 

66 

60 

2 

-  3 

2 

9 

12 

24 

40 

27 

39 

39 

49 

48 

39 

MAX 

50 

44 

47 

55 

68 

60 

41 

42 

39 

34 

39 

35 

44 

40 

35 

30 

29 

47 

60 

47 

68 

70 

71 

75 

76 

63 

56 

62 

14 

20 

26 

26 

33 

41 

36 

36 

36 

36 

48 

40 

34 

MAX 

44 

43 

37 

42 

65 

40 

35 

32 

26 

36 

34 

39 

35 

34 

29 

25 

32 

37 

44 

68 

59 

67 

70 

69 

66 

61 

54 

9 

9 

1  7 

15 

1  7 

28 

42 

27 

35 

42 

42 

46 

40 

MAX 

66 

55 

51 

47 

60 

72 

63 

47 

46 

43 

37 

43 

41 

45 

37 

41 

34 

30 

48 

50 

50 

67 

71 

70 

69 

70 

68 

67 

20 

24 

24 

16 

16 

" 

2  1 

20 

23 

22 

23 

32 

39 

38 

39 

4 1 

44 

61 

45 

MAX 

54 

50 

37 

55 

65 

45 

40 

40 

35 

31 

38 

30 

42 

36 

31 

26 

26 

44 

46 

48 

67 

70 

70 

73 

74 

6C 

53 

18 

" 

" 

14 

26 

1 6 

1 6 

2  1 

25 

27 

3  3 

36 

39 

34 

34 

37 

32 

MAX 

49 

47 

43 

47 

64 

62 

44 

39 

38 

33 

39 

36 

38 

37 

35 

30 

27 

44 

43 

46 

60 

69 

66 

73 

72 

68 

53 

51 

24 

16 

20 

26 

1  7 

2  5 

33 

33 

2  8 

MAX 

50 

48 

40 

48 

67 

66 

42 

41 

36 

30 

39 

37 

40 

38 

37 

33 

28 

37 

41 

47 

63 

66 

67 

73 

73 

66 

67 

56 

MAX 

40 

34 

37 

37 

60 

55 

34 

32 

30 

26 

28 

36 

38 

34 

33 

24 

24 

34 

36 

44 

60 

63 

64 

72 

70 

68 

58 

48 

1 

-  1 

4 

12 

1 2 

26 

40 

23 

35 

4C 

46 

45 

MAX 

65 

54 

51 

55 

69 

70 

50 

48 

44 

39 

42 

41 

43 

42 

40 

39 

34 

45 

48 

51 

63 

70 

68 

65 

66 

63 

69 

66 

20 

22 

1  5 

20 

26 

33 

37 

39 

42 

40 

44 

4  1 

47 

MAX 

57 

48 

40 

48 

69 

64 

42 

49 

36 

35 

38 

36 

41 

37 

36 

34 

26 

39 

38 

47 

59 

64 

66 

65 

64 

62 

64 

64 

M  1 N 

30 

2  7 

22 

26 

3  I 

2  5 

12 

1  3 

24 

24 

26 

33 

38 

36 

38 

4C 

45 

61 

47 

MAX 

51 

46 

41 

51 

65 

63 

47 

39 

37 

32 

40 

38 

41 

39 

37 

33 

26 

43 

42 

48 

65 

69 

69 

73 

7< 

68 

57 

62 

26 

1  5 

1 6 

25 

2  1 

26 

39 

39 

33 

37 

63 

43 

35 

MAX 

58 

50 

50 

58 

70 

60 

45 

49 

42 

39 

44 

38 

40 

39 

41 

37 

36 

49 

46 

47 

66 

72 

71 

74 

7< 

66 

6! 

61 

35 

52 

MAX 

67 

45 

40 

36 

54 

64 

48 

39 

36 

27 

28 

38 

34 

40 

33 

35 

26 

26 

32 

39 

47 

58 

59 

64 

71 

70 

62 

60 

20 

29 

I  7 

2  7 

MAX 

43 

38 

38 

36 

56 

55 

30 

31 

27 

26 

31 

27 

33 

30 

31 

25 

22 

39 

38 

41 

66 

59 

63 

66 

te 

61 

49 

48 

10 

16 

37 

MAX 

56 

49 

40 

49 

69 

65 

45 

40 

35 

40 

39 

32 

35 

36 

37 

33 

30 

40 

42 

49 

60 

66 

62 

6e 

6S 

62 

66 

66 

M  1 N 

29 

26 

19 

MAX 

55 

51 

47 

59 

71 

64 

46 

45 

42 

34 

42 

40 

44 

38 

40 

36 

31 

48 

46 

53 

67 

66 

67 

63 

6( 

68 

66 

63 

MIN 

29 

30 

22 

29 

55 

4  1 

2  7 

2  5 

29 

25 

2  3 

23 

2  5 

36 

38 

40 

46 

49 

MAX 

41 

36 

41 

52 

59 

54 

32 

28 

25 

24 

31 

27 

37 

36 

33 

22 

26 

36 

33 

49 

63 

58 

70 

71 

71 

67 

64 

M  1  N 

12 

1  9 

5 

28 

46 

2  7 

1 4 

1  3 

1 5 

3 

9 

25 

39 

37 

39 

4  7 

5 1 

35 

MAX 

45 

34 

45 

50 

60 

52 

34 

29 

29 

26 

30 

25 

36 

36 

33 

22 

26 

42 

39 

48 

63 

64 

68 

71 

72 

61 

48 

39 

MIN 

1 6 

2  1 

1 1 

32 

4  7 

10 

16 

35 

35 

27 

MAX 

45 

30 

45 

54 

61 

46 

32 

29 

28 

25 

29 

24 

36 

36 

29 

23 

27 

40 

39 

46 

62 

63 

69 

70 

71 

51 

47 

3! 

MIN 

13 

16 

9 

32 

47 

26 

1  8 

16 

20 

MAX 

44 

40 

42 

49 

59 

54 

33 

31 

28 

27 

28 

29 

36 

36 

36 

25 

27 

40 

38 

46 

60 

62 

66 

68 

6S 

67 

49 

42 

MIN 

14 

22 

1 1 

3  J 

46 

29 

1  7 

1 8 

1 9 

MAX 

40 

32 

41 

50 

60 

60 

34 

28 

26 

25 

33 

30 

41 

34 

33 

26 

27 

33 

36 

61 

67 

60 

71 

76 

6C 

66 

47 

40 

MIN 

20 

19 

1 1 

26 

35 

28 

19 

1  8 

1  6 

1  6 

10 

10 

2  7 

MAX 

52 

49 

44 

56 

69 

67 

46 

44 

40 

36 

42 

39 

43 

39 

37 

35 

26 

46 

49 

49 

64 

68 

66 

67 

6; 

62 

69 

62 

MIN 

27 

29 

18 

29 

49 

42 

3  1 

22 

29 

25 

2  1 

25 

1 5 

32 

MAX 

50 

38 

42 

54 

65 

54 

40 

40 

36 

30 

38 

30 

42 

38 

33 

26 

27 

44 

47 

46 

63 

69 

70 

73 

7* 

61 

53 

46 

MIN 

22 

23 

I  7 

26 

46 

32 

25 

2  1 

28 

23 

1  6 

18 

1  3 

3  1 

20 

4j 

MAX 

50 

49 

42 

47 

64 

62 

36 

37 

37 

36 

36 

33 

36 

36 

36 

29 

37 

43 

48 

49 

60 

69 

66 

72 

72 

70 

49 

49 

MIN 

20 

23 

13 

25 

45 

33 

20 

1  7 

25 

22 

12 

12 

10 

3  3 

23 

MAX 

49 

40 

44 

48 

63 

62 

37 

35 

29 

28 

37 

34 

43 

37 

34 

28 

30 

35 

38 

52 

66 

64 

73 

76 

72 

69 

65 

48 

MIN 

19 

19 

8 

20 

32 

33 

21 

13 

20 

20 

12 

29 

7 

MAX 

44 

33 

43 

53 

58 

46 

33 

27 

29 

24 

31 

26 

37 

36 

33 

22 

25 

40 

39 

47 

63 

60 

69 

72 

73 

64 

46 

37 

MIN 

8 

1 9 

s 

2  5 

' 

16 

20 

18 

38 

39 

41 

41 

44 

34 

24 

MAX 

40 

34 

40 

46 

60 

54 

34 

31 

28 

28 

33 

29 

39 

35 

33 

26 

28 

35 

36 

50 

67 

62 

72 

74 

71 

66 

60 

43 

MIN 

17 

23 

9 

26 

37 

29 

18 

16 

18 

17 

9 

8 

10 

28 

20 

5 

9 

21 

12 

17 

42 

41 

29 

32 

34 

50 

40 

30 

MAX 

58 

43 

35 

43 

61 

60 

40 

35 

32 

31 

36 

34 

38 

38 

37 

32 

25 

32 

38 

46 

56 

68 

66 

67 

67 

66 

66 

62 

MIN 

32 

28 

19 

24 

39 

40 

30 

24 

24 

24 

20 

22 

20 

28 

32 

11 

11 

15 

17 

19 

26 

41 

31 

41 

43 

48 

51 

47 

MAX 

57 

55 

49 

48 

59 

71 

59 

46 

45 

43 

33 

42 

39 

43 

36 

43 

34 

31 

48 

45 

49 

64 

70 

70 

71 

71 

59 

65 

MIN 

27 

29 

20 

25 

34 

50 

32 

23 

26 

25 

22 

23 

16 

19 

32 

20 

23 

20 

24 

26 

35 

36 

37 

39 

45 

61 

50 

42 

MAX 

53 

49 

45 

50 

66 

64 

45 

45 

40 

32 

43 

36 

41 

39 

37 

33 

26 

47 

50 

46 

65 

69 

69 

73 

73 

66 

62 

60 

MIN 

27 

32 

20 

27 

47 

39 

29 

22 

26 

25 

19 

22 

16 

30 

28 

16 

17 

24 

23 

27 

38 

48 

36 

46 

48 

60 

46 

38 

ALUM  FORK 

ARKADELPHIA 

ASHDOWN 

bald  knob 

batesville  livestock 
batesville  l  and  d  no  1 

BENTON 

BENTONVILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

BLYTHEVILLE 

BOONEVILLE 


CAMP  CHAFFEE 


CLARKSVILLE 


CROSSETT    7  S 


CUMMINS  FARM 


DAROANELLE 


DEVILS  KNOB 


EL   DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCE   6  W 
FORT   SMITH  WB  AP 
FT  SMITH  WATER  PLANT 


HELENA 

HOPE   3  NE 

HOT   SPRINGS   1  NNE 


I  r«t«reace  notaa  followlDg  StatlOD  lodsx. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stalion 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

lESBORO 

MAX 

42 

37 

36 

38 

57 

55 

42 

32 

28 

27 
2  1 

36 
1  7 

34 
1  5 

39 
16 

33 
23 

33 
26 

30 

23 

30 

33 

41 

49 

50 

63 
28 

72 

71 
44 

67 
4  8 

56 
48 

53 
38 

43.1 
24.9 

MAX 

49 

49 

38 

50 

70 

63 

41 

36 

34 

30 

37 
20 

34 
22 

40 
16 

37 
30 

36 
29 

32 

26 

39 

40 

46 

61 

63 

65 
3  5 

71 

39 

70 
4  1 

61 
45 

63 
48 

59 
35 

47.9 
29.2 

lO  HILL 

MAX 

42 

34 

41 

55 

55 

62 

38 

29 

34 

25 

33 

29 

40 

35 

33 
19 

25 

28 

32 

35 

51 

64 

60 

72 

73 

71 
3  1 

61 

49 
4  I 

43 

31 

44.6 
22.2 

TLE   ROCK   WB  AP 

MAX 

50 

41 

38 

53 

70 

62 

42 

37 

33 

30 

38 
20 

33 
2  1 

40 
1 9 

34 

2  9 

36 
23 

25 
1  5 

25 

1  5 

37 

38 

45 

65 

64 

65 

71 

70 

60 

63 

56 
38 

47.2 
30.5 

iNOLIA   3  N 

MAX 

52 

51 

45 

57 

67 

67 

44 

45 

45 

40 

43 

37 
30 

44 

12 

44 

3  3 

43 
32 

42 

2  2 

34 

47 

47 

49 

65 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

66 
43 

52.2 
32.3 

VERN 

MAX 

55 

54 

45 

55 

71 

67 

47 

44 

40 

33 

44 

40 

43 
1  5 

40 
2  9 

39 
29 

36 

1  7 

28 

20 

46 

48 

46 

64 

71 

70 

72 

73 

66 

65 

62 
41 

52.4 
29.0 

IMOTH  SPRING 

MAX 

39 
1  7 

34 

2  2 

39 

43 

60 

55 

36 

29 

25 

28 

35 

33 

39 

35 

33 

19 
-  I 

27 
-  1 

31 
I  7 

39 

40 

59 

58 

67 

74 

66 

64 

57 

47 
34 

43.3 
21.2 

IIANNA  2  S 

MAX 

58 

41 

36 

40 

63 

61 

40 

35 

32 

26 

36 

34 

19 

38 
1 6 

37 
2  6 

34 

2  7 

29 

24 

30 

37 

45 

55 

55 

63 

69 

68 
4  1 

66 

62 

61 
40 

45.6 
26.4 

IKED  TREE 

MAX 

45 

38 

33 

38 

59 

57 

37 

33 
20 

28 

25 
2  1 

31 
1  7 

30 
18 

37 
17 

34 
28 

32 
22 

22 

20 

29 

33 

38 

48 

49 

60 

72 

71 
40 

68 

58 

58 
38 

42.3 
24.  I 

ISHALL 

MAX 

43 

35 

42 

52 

63 

40 

35 

35 
16 

27 
1  5 

25 
1  6 

31 
8 

34 

9 

41 
8 

35 
1  5 

29 
22 

24 

29 

38 

36 

50 

64 

63 

70 
3  7 

73 
4  3 

70 
3  6 

68 
4  2 

61 

50 

53 
41 

45.2 
24.2 

,A 

MAX 

53 

46 

50 

52 

64 

60 

39 

48 

42 

37 

37 

32 

41 
1 2 

35 
30 

34 

2  5 

28 

32 

50 

54 

46 

66 

74 

72 

74 

73 

63 

58 

55 
32 

50.5 
29.8 

ITICELLO  3  S 

MAX 

63 

50 

48 

54 

70 

67 

44 

43 

39 

34 

40 

37 

43 
1  5 

42 

28 

39 
32 

34 

27 

43 

43 

49 

63 

70 

67 

66 

65 

62 

66 

65 
48 

51.2 
29.9 

IRILTON 

MAX 

50 

44 

41 

48 

66 

64 

43 

40 

35 

30 

39 

36 
1 9 

40 
16 

38 
29 

36 
2  7 

32 

27 

39 

41 

48 

65 

65 

66 

72 

73 

62 

57 
4  1 

55 
37 

48.  3 
28.6 

INT  IDA 

MAX 

55 

42 

52 

59 

68 

55 

46 

46 

39 

37 

40 

34 

2  3 

41 

10 

35 
30 

36 
27 

32 
1 8 

28 
20 

48 

52 

48 

65 

72 

70 

72 

75 

70 

62 

56 
36 

51.3 
28.7 

INT  MAGAZINE 

MAX 

38 

36 

35 

44 

55 

53 

32 

32 

27 

23 

28 

23 

31 

30 

26 
12 

18 

3 

20 

41 

44 

46 

56 

58 

61 

63 

65 

61 

46 

40 
23 

40.4 
22.2 

INTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 

39 

35 

39 

48 

60 

59 

34 

32 

26 

25 

32 

30 

37 
1 1 

36 

31 
2 1 

28 

32 

30 

37 

47 

66 

61 

69 

71 

67 

67 

53 

42 

32 

44.0 
23.2 

INTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 

57 

38 

29 

39 

49 

60 

35 

33 

29 

26 

25 

33 

30 
9 

38 
1 1 

33 
23 

29 

24 

26 

30 

37 

48 

66 

59 

70 

73 

70 

57 

47 
33 

42.5 
20.0 

tROVS  DAM 

MAX 

62 

59 

48 

49 

57 

69 

53 

46 
2  0 

50 

43 

33 
20 

45 
24 

39 
1 1 

42 
12 

43 
30 

41 

20 

32 
2  1 

31 

51 

52 

46 

65 

71 

70 

73 

72 

58 

63 
39 

52.3 
27.4 

iHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

62 

55 

46 

56 

57 

68 

51 

45 

47 

40 

33 

43 

37 
1 1 

40 
1 2 

38 
30 

40 

36 

32 

50 

44 

47 

63 

69 

70 

72 

70 

59 

62 
38 

51.1 
28.8 

(PORT 

MAX 

48 

36 

40 

40 

61 

58 

40 

35 

32 

28 

39 

36 
16 

39 
1  5 

36 
30 

34 
25 

28 

7 

27 

32 

37 

44 

55 

56 

66 

75 

72 

66 

56 

52 
39 

45.3 
26.3 

<R00  DAM 

MAX 

61 

51 

43 

45 

57 

68 

48 

42 

40 

33 

30 

40 

35 

43 

34 

2  8 

36 

27 

28 

44 

46 

49 

65 

69 

69 

74 

73 

57 

58 
36 

48.8 
26.0 

MAX 

56 

54 

49 

59 

71 

70 

48 

48 

46 

41 

45 

43 

42 

41 

40 

40 

35 

50 

48 

46 

65 

70 

70 

71 

71 

67 

65 

64 

42 

54.2 
33.1 

ARK 

MAX 

50 

48 

42 

45 

64 

59 

42 

40 

38 

32 

40 

35 

36 

36 

33 

28 

26 

44 

44 

45 

62 

69 

69 

72 

73 

65 

52 

48 
34 

47.6 
29.4 

AAGOULD 

MAX 

47 

38 

36 

36 

60 

55 

45 

33 

30 

28 

34 

33 

37 

33 

32 

28 

23 

28 

34 

40 

46 

49 

57 

70 

7C 

67 

58 

49 
37 

42.7 
21.6 

US 

MAX 

48 

47 

43 

55 

66 

63 

40 

40 

40 

35 

39 

35 

41 
14 

40 
30 

36 
25 

31 

28 

45 

46 

48 

61 

70 

71 

74 

7* 

67 

54 

52 
35 

49.6 
26.9 

JRYVILLE 

MAX 

49 

47 

51 

51 

69 

68 

43 

42 

39 

32 

42 

37 

41 

40 

36 

33 

30 

38 

41 

51 

67 

64 

68 

75 

7; 

69 

57 

59 
36 

50.5 
26.9 

IE  BLUFF 

MAX 

54 

48 

41 

53 

70 
50 

62 

43 

30 

39 

34 

34 

39 
22 

35 
24 

44 
18 

37 
32 

37 
32 

34 

30 

42 

43 
24 

48 
2  6 

65 

63 

64 

71 

6S 

61 
5  1 

6e 

62 
45 

49.6 
31.7 

IE  BLUFF  CAA  AP 

MAX 

51 

47 

38 

53 

69 

63 

42 

37 

33 

33 

37 

34 
24 

42 
16 

35 
3 1 

36 
26 

26 

27 

40 

41 

47 

62 

63 

63 

68 

6; 

61 

64 

61 
36 

47.9 
30.7 

CAHONTAS  1 

MAX 

41 

36 

39 

37 

58 

54 

38 

34 

31 

31 

36 

35 

37 

36 

32 

27 

26 

33 

36 

40 

46 

61 

69 

67 

66 

6C 

49 

39 

42.9 
21.1 

ATLAND 

MAX 

71 

58 

55 

42 

55 

67 

70 

43 

40 

38 

34 

40 

36 

43 

38 

38 

31 

2  1 

31 

41 

44 

47 

62 
35 

68 

38 

65 

6( 

65 

66 

67 
46 

50.8 
29.8 

ESCOTT 

MAX 

65 

55 

50 

46 

60 

70 

65 

45 

44 

41 

32 

41 

40 

42 

37 

40 
19 

32 
20 

31 

47 

48 

49 

63 

39 

•  68 

36 

70 
38 

7C 

73 
45 

58 
49 

65 
41 

51.7 
29.1 

GERS 

MAX 

52 

39 

42 

51 

60 

52 

32 

30 

24 

22 

32 

22 

36 

40 

24 
9 

38 

38 

47 

62 

62 

68 
35 

71 
43 

73 

68 
45 

45 
35 

37 
26 

44.9 
24.3 

SSELLVILLE 

MAX 

50 

47 

41 
1  7 

48 
25 

66 

65 

44 

41 

37 

31 

39 

38 

40 
1 4 

39 

37 
28 

35 
15 

27 
1  7 

42 

42 

47 

63 

68 

66 

73 

72 

68 
52 

56 

53 
35 

49.2 
29.1 

INT  CHARLES 

MAX 

71 

45 

42 

38 

55 

67 

56 

30 

39 

37 

30 

33 

37 

33 

40 

34 

35 

25 

27 

35 

40 

47 

29 

58 
36 

60 

32 

70 
33 

7C 

67 
46 

67 
51 

65 
45 

47.3 
26.8 

ARCY 

MAX 
MIN 

53 
26 

43 
23 

39 
1  7 

42 
23 

64 
42 

61 

37 

40 

29 

37 
2  1 

34 

23 

29 
24 

39 
1 9 

36 
19 

41 
21 

40 

27 

36 
29 

32 

26 

36 

41 

49 

57 

60 

64 

73 

72 

65 

60 

62 
37 

47.5 
27.5 

ERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

LOAM  SPRINGS 

MAX 
HIN 

47 
13 

37 
20 

44 

10 

51 
28 

59 
49 

52 
28 

33 
16 

28 
18 

28 
19 

26 
18 

29 
4 

24 

8 

35 
5 

36 
30 

34 
18 

23 
6 

27 
15 

42 
24 

38 

20 

47 

29 

62 
40 

63 
45 

68 
31 

73 
40 

72 
39 

63 
45 

47 
36 

40 

27 

43.9 
24.3 

UTTGART 

MAX 
HIN 

56 

29 

45 

26 

36 

20 

46 

25 

67 
39 

65 
41 

41 

30 

40 
24 

34 

25 

38 
21 

35 
22 

41 
18 

39 
29 

36 
31 

34 
15 

29 
16 

37 
23 

40 
21 

46 

25 

59 
33 

62 
42 

65 
33 

70 
39 

72 
44 

64 
48 

65 
49 

61 
42 

49.  1 
30.0 

UTTGART  9  ESE 

HAX 
HIN 

68 
29 

45 
28 

41 
21 

35 
22 

51 
31 

66 
47 

53 
30 

40 
24 

36 

25 

29 
25 

31 
20 

37 
22 

32 
17 

38 
22 

34 
32 

33 
15 

24 
15 

26 
15 

34 

22 

36 
24 

46 
26 

56 

37 

59 
32 

66 
35 

67 
42 

68 
47 

62 
49 

61 
43 

45.5 
28.5 

8m  r«f«r«sc«  oot«B  follovlnc  Stfttloa  lDd*K. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARK.ANS; 
FEBRUARY  19: 


Slation 

Day 

01  Month 

01 

^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

SUBIACO 

MAX 
M  I  N 

2  3 

46 

2  7 

41 
1 6 

|5 

67 

62 

41 

40 

38 

33 

39 

36 

15 

40 

35 

32 
12 

28 
18 

44 
24 

60 
21 

48 

27 

59 
34 

70 
41 

69 
34 

73 
39 

73 
40 

68 
53 

61 
41 

50 
31 

49. 
27. 

TEXARKANA  WB 

AP 

MAX 
M  1 N 

55 

29 

51 

30 

48 
23 

61 

71 

62 

46 

■47 

43 

33 

42 

39 

43 

39 

43 

37 
23 

36 
26 

49 
20 

46 

28 

48 

38 

64 

40 

68 
44 

69 
42 

70 
42 

68 
48 

60 
52 

65 
50 

59 
43 

52. 
33. 

TURNPIXE 

MAX 
M  I N 

1 9 

31 

37 

45 

57 

52 

35 

30 

26 

23 

32 

27 

30 

26 

20 
3 

22 
11 

35 
14 

1  7 

39 
24 

55 
25 

61 
37 

61 

37 

67 
46 

66 
48 

60 
43 

46 
34 

42 
28 

41.! 
23. 

WALORON 

MAX 
MIN 

52 
2  2 

50 

49 

59 

68 

62 

41 

44 

42 

35 

37 

35 

43 

42 

34 

32 
16 

31 
20 

48 

23 

50 
23 

48 
34 

68 

42 

70 
36 

71 
35 

74 

35 

75 
36 

68 
54 

58 
46 

56 
31 

51. 
29. 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 
MIN 

*! 

2  3 

34 
2  1 

37 
14 

38 
24 

57 

53 

3  1 

34 

31 

26 

27 

36 

33 

36 

33 

32 

21 
2 

22 
2 

31 
5 

34 
10 

43 

10 

48 

29 

52 
33 

61 
26 

72 
38 

68 
40 

64 
49 

64 
44 

47 
36 

41. 

22. 

WARREN 

MAX 
MIN 

56 
2  8 

51 
2  7 

43 

20 

54 
26 

71 

65 

46 

30 

45 

40 

36 

41 

39 

45 

39 

39 

34 

19 

28 
21 

46 

2  1 

49 

22 

53 
22 

65 

37 

71 
40 

70 
37 

66 

39 

65 
44 

63 
49 

66 
49 

64 
43 

51. 
31. 

WHITE  ROC< 

MAX 
MIN 

18 

39 
21 

36 
10 

40 

26 

56 

39 

54 
27 

30 
13 

31 
14 

29 
17 

27 
16 

33 
12 

24 
6 

31 

9 

30 
17 

30 
15 

20 
4 

20 
12 

38 
16 

39 

23 

39 
27 

55 
33 

60 
46 

61 
40 

67 
47 

67 
49 

61 
40 

42 
32 

40 
24 

40.  i 
23. 

WILSON 

MAX 
MIN 

52 
26 

43 

28 

36 
15 

39 
22 

58 
29 

58 
36 

38 

23 

36 
18 

29 
17 

25 
19 

33 
15 

32 
16 

36 
15 

35 

30 

33 
26 

28 
0 

19 
0 

26 
2 

30 
8 

38 
9 

69 
21 

58 

39 

61 

28 

71 
39 

72 
49 

66 

48 

65 
49 

54 

39 

43. 
23. 

WYNNE 

MAX 
MIN 

59 
25 

37 
25 

36 
18 

39 
23 

62 
39 

59 
38 

38 
26 

34 

20 

29 
21 

26 
21 

34 
17 

32 
18 

37 
17 

34 
21 

31 
29 

29 
6 

22 
7 

29 
10 

34 

13 

41 
26 

51 
26 

51 
42 

62 
26 

70 
38 

70 
43 

68 

51 

66 
46 

51 
40 

44. 
26. 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


citation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

0  0  ► 
H  < 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.37 

.02 

« 

• 

* 

.81 

.04 

.09 

.Of 

.  10 

.07 

.01 

.i: 

1.71 

WIND 

88 

49 

94 

16 

21 

20 

97 

50 

26 

38 

30 

61 

64 

29 

52 

77 

40 

20 

22 

15 

22 

15 

21 

e 

14 

22 

52 

67 

1130 

HOPE    3  NE 

EVAP 

.18 

.08 

.08 

.08 

.11 

.16 

» 

.56 

.78 

.07 

.11 

.10 

.0'. 

.08 

.  10 

— 

3.03B 

WIND 

97 

45 

87 

24 

88 

70 

115 

54 

34 

37 

55 

52 

63 

25 

74 

85 

41 

16 

16 

13 

12 

16 

23 

16 

20 

60 

10' 

Hi 

1460 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.41 

.05 

.04 

.21 

.60 

.18 

.12 

.08 

.11 

.10 

.07 

.  IC 

.2; 

2.32 

WIND 

115 

33 

66 

32 

71 

41 

86 

47 

28 

25 

21 

53 

61 

42 

53 

67 

40 

22 

26 

24 

23 

43 

25 

51 

24 

48 

95 

lo; 

1364 

NIMROO  DAM 

EVAP 

.13 

.  10 

.02 

.12 

.02 

* 

.54 

.05 

.05 

.06 

.08 

.06 

.03 

.i; 

1.38 

WIND 

59 

23 

33 

22 

22 

15 

23 

29 

15 

25 

5 

15 

19 

6 

24 

19 

17 

13 

13 

16 

17 

7 

15 

10 

9 

23 

4; 

4! 

582 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.29 

.03 

.  58 

.04 

.04 

.08 

.07 

.11 

1.31 

WIND 

250 

57 

98 

32 

85 

78 

61 

34 

49 

35 

40 

33 

48 

41 

28 

81 

65 

20 

25 

10 

19 

41 

27 

.  7 

27 

83 

16; 

24e 

1783 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BATESVILLE  L  &  0  NO  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

I 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

BLYTHEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.6 

T 

T 

4 

BRINKLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.1 

2.0 

T 

T 

T 

T 

CAMDEN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

CONWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 

2 

.5 

2 

1 

CORNING 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.3 

3.0 

CROSSETT  7  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

DE  QUEEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

DEVILS  KNOB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

.4 

T 

1.5 

2 

DUMAS  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

EL  DORADO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.0 

3 

T 

T 
T 

T 

EUREKA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

.5 

.8 

T 

.3 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.5 

.  1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

FLIPPIN  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

.  7 
1 

T 

S««  r«f«r«nc«  iK>t«a  follovlof  Sti 
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tat Ion 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
FEBRUARY  1958 


Day  of  month 


FORT   SMITH  W3  AP 

GILBERT 
GRAVE TTE 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
JONESBORO 
LITTLE  ROCK  WB  AP 
MAGNOLIA  3  N 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
iN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


3 
.2 

1  .0 


MAMMOTH  SPRING 
MAR  I ANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MENA 

MONTICELLO  3  S 
MOUNT  IDA 
NEWPORT 
OZARK 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PRESCOTT 

ROGERS 

RU5SELV ILLE 


SNOWFALi- 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SEARCY 

STUTTGART  9  ESE 
TEXARKANA  WB  AP 
WALDRON 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


raf«r«BC«  notes  follovlnc  StstiOB  lBd«x. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FEBRUARY  1958 


-  23  - 


STATION  INDEX 


t    DRAINAGE  CODE. 


MISSISSIPPI     J.  OUACHITA 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

O 

M! 

u 

U 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Oobc.nVLn 

1     INDEX  NO.  1 

vuuni  z 

AGE : 

M 

U 

ELEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

L/BoLnVCitf 

■  -.--INJ 

LATT 

LONG1 

,    TZMP.  j 

PBECIP. 

EVAP. 

IspecialI 

DRAIN 

LATT 

LONG 

TI>1P. 

PRECIP. 

SPECIAL 1 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUN  FORK 

AMITT  3  NE 

013C 
0136 
0140 

SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

35  0* 
35  54 
34  48 
3*  47 
3*  17 

9*  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 

256 
7SJ 

9P 

7A 
7A 
9P 

7A 
7A 

c 
c 

JAMES  V<  WILLIAMS 
RUBV  B.  OWENS 
L  R  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAtM 
ALTA  F.  GARNER 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 

4950 
4963 

4972 

4694 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

33  20 

34  23 
36  29 
3*  44 

35  32 

93  13 
92  *9 
91  32 
90  *6 
90  29 

360 
311 
690 
234 
229 

5P 
55 
6P 
6P 

9f 

7A 
6P 

C 

C  H 

ARK  PWR  AND  LGT  CO 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIV  OF  ARKANSAS 
JOHN  F.  SHEARON 

ANTOINE 
APLIN  I  K 
APPLCTON 
ARKADELPHlA 
ARKANSAS  CITr 

0178 

oias 

0196 
0220 
023A 

PERRY 
POPE 
CLARK 
DESHA 

3*  02 
3*  58 

35  25 
3*  07 

33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

289 

922 
200 
149 

6P 

BA 

7A 

7A 
8A 

c 

c 
c 

HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

marvell"" 

MAUMEE 

MELBOURNE 

MENA 

*6«6 
4678 
4496 
4746 
4796 

ph*llIps 

SEARCY 
IZARD 
POLK 

35  5* 

34  33 

36  0* 

92  38 

90  55 

94  15 

1090 
195 

610 
1207 

SS 
6P 

7A 
7A 

C 

STERLIN  WALLACE 
HELEN  £.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.   ST.  JOHN 

ASHDQWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KN08 

BATESVILUE  LIVESTOCK 

0286 
0300 
0326 
O3S0 

OAse 

HOWARD 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  *0 

34  19 
39  17 

35  18 
35  49 

94  08 
93  58 
91  22 
91  3* 
91  47 

329 

2tt 
230 
971 

7P 

6P 
9A 

7P 
7A 
7A 
bf 

c 

ARRA  D.  PARKER 
HOMER  W.  CHANEY 
UNIV  OF  ARKANSAS 
UNIV   OF  ARKANSAS 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM 

MORRILTON 

MOUNT  IDA 

4900 
4906 
493* 
4938 
4968 

ASHLEY 
CALHOUN 
CONWAY 

33  35 
33  19 

33  19 
35  07 

34  33 

91  *e 

91  29 

92  27 

92  45 

93  38 

289 
139 
85 
280 
663 

5P 

5P 
5P 

7A 

c 
c 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 
ARK  PWR  AND  LGT  CO 
U  S  ENGINEERS 
EMMA  S,  LEAvELL 
WILL  1AM   E.  BLACK 

8ATESV1LLE  L  AND  0  J 
BEAR  CREEK  LAKE 
8EATY  LAKE 
BEAVER   1  it 
BEEBE 

0*60 

0612 
0!10 
0S30 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 

35  45 

35  05 

36  28 
35  0* 

91  38 

90  *2 

90  *3 
93  46 

91  53 

277 
220 
*00 
930 
250 

9P 
7A 

C  H 

c 
c 

U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  ADAMSON 
HARVEY  E.  5KELT0N 
MARVIN  MORRISON 

MOUNT  MAGAZ 1 NE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 

9010 
5036 
9038 
50*6 
9072 

BAXTER 
BAXTER 
STONE 
FRANKLIN 

35  10 

36  20 
36  20 
35  52 
35  3* 

93  41 
92  23 
92  23 
92  06 

94  01 

2800 

600 
768 
900 

6P 
BA 

6P 
8A 

8A 

C 

RADIO  STATION  KTLO 
U  S  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEr 
HENRY  G.  ARVIN 

flEECM  GROVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  *  NW 

053* 
0536 
05B2 
05B6 
0616 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

36  09 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
265 
1299 
1190 

9P 
6P 

8A 
8A 

7A 
7A 

c 

B>  B*  HAMMOND 
P.  H.  BRECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAH 

NARROWS  DAK 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NASHVILLE  SCS 

NATHAN  <•  WNW 

NEWHOPE   3  E 

5U0 
9112 

5158 
5174 

HOWARD 
HOWARD 
HOWARD 
PIKE 

34  09 
34  00 

34  07 
34  14 

93  43 
93  56 

93  52 
93  50 

429 
990 

550 
850 

BA 
7A 

8A 

8A 

C 

U  S  ENGINEERS 
UNIV  OF  ARKANSAS 
SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

066* 
0676 

0  76* 
079B 

MISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

34  29 

35  51 

35  06 

93  98 

90  06 

91  06 
93  11 

1100 
228 
299 

*59 

8A 

7A 
7A 

8A 

8A 

c 

c 

N,  W.  DOUGLAS 
LEE  W.  MCKEMNEY 
U  S  ENGINEERS 
U  S  ENGINEERS 

NIHROO  DAM 
NOR FORK  DAM 
ODELL 
ODEN  2  W 

9186 
9200 

9394 

PERRY 
BAXTER 
WASHINGTON 
MONTGOMERY 

35  36 
34  57 

3*  38 

91  17 
93  10 

93  48 

329 
460 

1500 
800 

SS 
8A 

C 

U  S  ENGINEERS 
U  S  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 
LORETTA  w.  JACOBSON 

BLrTHEVILLE 
BOONEVILLE 
BOTKINBURG 
BOUGHT ON 

OBOO 
OS06 
0830 
08*2 
0B*8 

MISSISSIPPI 
LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 

33  41 
35  56 
35  09 
35  39 
33  62 

93  09 
89  99 

92  30 

93  30 

292 

1200 
235 

6P 

7A 
7A 

7A 

c 

IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  £.  TANOELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

5376 
5*60 

5508 
5514 

MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKLIN 
JOHNSON 

33  46 
35  43 

35  29 
39  38 

93  53 
89  59 

93  90 
93  27 

300 
245 

396 
1900 

5P 
6P 

6A 

THOMAS   F.  MCKINNON 

GUY  COOK 

BURNS  WAKEFIELD 

MAURICE  R.  BRANDT 

BRADFORD 
BRINKLf r 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  0AM 
BURDETTE 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 

35  25 
3*  5* 

35  52 

36  22 
35  49 

91  28 

91  10 

92  3* 
89  97 

240 
205 

460 
340 

9P 

7A 
5P 

6P 

c 

RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  3  W 

PARKS 

PARTHENON 

996: 
9991 

LOGAN 
CROSS 
SCOTT 
NEWTON 

36  04 
35  18 

3*  48 

35  57 

90  29 
93  *3 

93  15 

279 
410 

668 
925 

4P 
6P 

*P 

71 

c 

FRANK  TAYLOR 
CORINE  D.  GARDNER 
aOMAR   K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  I 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

1102 
1132 
1152 
1154 
11T2 

I2ARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBASTIAN 

34  57 
36  08 
33  36 
33  35 

35  18 

92  0* 
92  08 
92  49 
92  51 
94  18 

389 

400 
116 
199 
419 

7A 
6A 

8A 

c 

AUST IN  D.  HARRIS 
LEONARD  B.  DILLWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

PINE  BLUFF 
PINE  BLUFF  CAA  AP 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 

575* 

9760 
9820 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
MONTGOMERY 
RANDOLPH 

35  00 
3*  12 

3*  35 

36  16 

92  *9 

92  00 

93  5* 
90  59 

335 
21! 

33C 

5P 

MID 

c 

MRS.   EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
J.  R,  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 

CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

122* 
1238 
1**2 
1*55 

GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 

34  27 

35  28 
35  35 

91  45 

93  01 

93  28 

92  28 

239 

436 
510 

6P 

8A 

Ip 

7A 

c 

ARK  PWR  LGT  CO 
B.  F.  NORTHERN 
DR.    IRVING  T,  BEACH 
EARL  B.  RIDDICK 

PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT   1  NNW 
RATCLIFF 

9866 
5908 

597C 
6008 

NEVADA 
NEVADA 
MARION 
LOGAN 

33  1* 
33  48 

36  16 
39  IB 

91  30 
93  23 

92  51 

93  93 

122 
316 

60C 
463 

7A 
7A 

7A 

H,  P.  HAMBY 

SOIL  CONS  SERVICE 
ONA  V.  MCLEAN 
LULA  M.  WEEKS 

COLD  SPfl 1 NGS  Guard  stat 

COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 

CORNING 

1520 
157* 

1596 
1632 

MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 
CLAY 

34  58 

35  48 

35  05 

36  2* 

93  54 
93  48 

92  28 
90  39 

1290 
1400 

316 
293 

5P 
6P 

7A 

5P 
7A 

c 

MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM   L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

REMMEL  DAM 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

6016 
6102 

62*8 
6392 

MOT  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 
POPE 

33  0* 
3*  26 

36  20 
35  16 

9*  02 

9*  07 

93  08 

250 

138< 
360 

SS 
5P 

SS 
5P 

5P 

c 

ARK  PWR  AND  LGT  CO 
J.    H.  YANEY 
HOWARD  FOWLER 
WH.    W.  SPAULOING 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

1666 
1730 

176S 
181* 

ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 
PIKE 

3*  26 

33  02 

3*  08 

34  1* 

94  25 
91  56 

91  39 
93  ** 

1050 
175 

176 
629 

5P 
6P 

6P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
6ILLIE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDOER 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

S^'ERIDAN  TOWER 

6376 
6380 

6506 
6566 

CLAY 
FULTON 
WHITE 
GRANT 

34  23 
36  27 

35  15 
34  27 

91  OB 

90  08 

91  4* 

92  21 

200 
300 

245 

290 

8A 
9P 

8A 
7A 

7A 

6P 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 
JAS.  B.  CALDWELL 
ADAM  C.  MELTON 
ARK  FORESTRY  COMM 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 
DE  OUEEN 

1829 
183* 

1836 

FAULKNER 

YELL 

VELL 

YELL 

SEVIER 

35  22 
35  03 

35  13 
3*  02 

92  25 

93  24 

93  09 

94  21 

705 
370 

330 
420 

6P 
5P 

7A 
7A 

7A 
7A 

J.  A.  HOUDV 
SOIL  CONS  SERVICE 
GRETCHEN  GOOOIER 
0.    TUCKER  VASSER 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  *  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

6986 
6634 

680* 
6820 

BENTON 
DALLAS 
LAFAYETTE 
LINCOLN 

39  38 
36  11 

33  22 
33  5* 

92  17 

93  30 
91  51 

910 
1190 

27C 

7P 

7A 
7A 

7i 

JOHN  BROWN  UNlV 
MARGARET   F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 
ARK  FORESTRY  COMM 

DES  ARC 
OEVlLS  KNOB 
DUMAS  I 
DUMAS  2 

1968 
1982 
21*8 
2150 

PRAIRIE 
JOHNSON 
DESHA 
DESHA 

33  31 
3*  58 
35  43 
33  53 
3S  53 

91  26 
91  30 

91  30 
91  30 

140 
204 

2390 
162 
169 

7A 
7P 

6A 

7P 

c 

C^   J.  RISTER 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
BEN  JOHNSON 
ARK  PWR  LGT  CO 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

6911 

692f 

7036 

ARKANSAS 
ARKANSAS 
LOGAN 
COLUMBIA 

3*  53 
3*  29 

35  16 

33  06 

93  19 
91  32 

93  39 
93  27 

682 
31* 

50C 
247 

6P 

SS 

7A 
7A 

7A 
7A 

7A 

GEORGE  L.  CLARK 
UNIV  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 

EAGLE  CAP 
PEL  DORADO  CAA  AP 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVlLLE 

220* 

2356 
2  366 
2**2 

UNION 

CARROLL 

SHARP 

WASHINGTON 

3*  43 

36  24 
36  09 
36  05 

92  *8 

93  44 
91  37 

94  10 

1190 
292 

1469 
490 

1370 

HIO 
6P 

7P 

7A 
HIO 
7A 

C  H 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAT 
OPHA  WOLFE 
CHARLES  F.  FORD 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

7046 

7362 
7488 
7924 
7530 

POPE^ 
SCOTT 

INDEPENDENCE 
LAWRENCE 

33  27 
35  40 

34  5* 

35  Si 

36  08 

9*  00 

93  05 

94  06 
91  21 
90  56 

361 
2067 
675 
290 
272 

MID 

6F 

MID 

MID 
6P 

5P 
6P 
MID 

C  HJ 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  D.  BIVENS 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

FAYETTEVILLE  E)lP  STA 
FLIPPIN  CAA  AP 
FORDYCe  6  H 
FOREMAN 

2**3 

2540 
2544 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 
DALLAS 

LITTLE  RIVER 

36  00 
36  06 

33  49 

9*  10 
94  10 

92  31 
94  24 

1253 
12T0 

280 
400 

MID 
9P 

MID 
5P 

c 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIV  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARK  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 

WASHITA 
WEST  FORK 
WHEELING 
WHITE  ROCK 

7582 
7992 

7744 

7772 

MONTGOMERY 
WASHINGTON 
FULTON 
FRANKLIN 

33  36 

34  38 

36  19 

35  41 

92  04 

93  32 

94  11 
91  52 
93  97 

61C 
1340 

680 
2385 

6P 
5P 

6P 
7A 

c 

NORA  LEE  MAYBERRY 
EFFIE  0.  LITTLE 
THOMAS  W.  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 

FORREST  CITY 
FORT  SMITH  WB  AIRPORT 
FORT   SMITH  WATER  PLANT 
FOUNTAIN  HILL 

256* 
257* 
2578 
2598 

ST  FRANCIS 

SEBASTIAN 

CRAWFORD 

ASHLEY 

HEMPSTEAD 

39  01 
39  20 
35  39 
33  21 
33  37 

90  47 
94  22 

91  90 
93  48 

261 
*98 
793 
179 

MID 

9P 

HID 
7A 
6P 

c 

C  HJ 

THOMAS  Aa  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R.  J.  SCHOEPPE 
STATION  INACTIVE 
INA  J.  LOGAN 

WILSON 
WING 

YELLVILLE 

7812 
7912 
7950 
6092 
6084 

MISSISSIPPI 

YELL 

CROSS 

33  48 
35  3* 
3*  57 

35  1* 

36  13 

94  0* 
90  02 
93  28 
90  47 
92  41 

290 
237 
390 
260 
760 

5P 

SS 

Ti 

SS 
7A 

c 

D.  0.  ANDERSON 
MILES  B.  TURNER 
ORLAN  ROGERS 
JESS  B.  JOHNSON 

GILBERT 

glenhood 

GRANNIS 
GRAVELLY  2  ESE 

2  760 
2794 
28*2 

2908 
2922 

SEARCY 
PIKE 
POLK 
YELL 

35  07 
35  59 
34  20 
34  IS 
34  52 

91  26 

92  *3 

93  33 

94  20 
93  39 

200 
599 
54  7 

496 

6P 

7A 

7A 

7A 
7A 

C  H 

C.  ELI  JORDAN 
MRS.  OLA  CANTRELL 
STATION  INACTIVE 
WILLIE  PENDERGRASS 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

2930 

2976 
307* 

CARROLL 
FAULKNER 
SEBAST IAN 
CLARK 

36  2* 

36  20 

35  13 
33  5* 

94  28 

93  26 

94  19 

93  06 

1390 
1390 

918 

290 

ss 

7A 
8A 

7A 
7A 

H 

ELSOM  Ba  SCHMIDT 
08ED  B.  WILSON 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 

HAMPTON 

HARDY 

HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3098 

3164 
3228 

CALHOUN 
SHARP 
BDOHE 
CLEBURNE 

33  1* 

33  32 

36  14 

35  32 

91  *8 

92  38 

93  07 
92  01 

302 

1190 
929 

6P 

6P 
•A 

6P 
7A 

A.  JAMES  LINDER 
SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  M 
HOPE   3  NE 

3230 
3235 

3258 
>42e 

POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

35  28 
39  28 

36  22 
33  *3 

92  03 
92  58 

92  16 

93  33 

559 

960 

379 

eA 

7A 

7A 
7A 

c 
c 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  H.  FRIDDELL 
LUCY  A.  8ENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

HUNTSVILLE 

HUTT IG  DAM 

3438 
3*42 
3466 
3»*0 
3996 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 

UNion 

3*  22 

33  54 

34  31 
36  09 
33  02 

93  41 
9*  23 
93  03 
9i  44 
93  09 

337 
710 
1*93 
60 

9P 

7A 
6A 
9P 

8A 

C 

ELIZABETH  W.  fRIDAV 
NATL  PARK  SERVICE 
NAY  PEARL  MARKLET 
CORPS  OF  EMGIHEER6 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JOHESBORO 
KEO 

3»B* 

370* 
3B62 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEJID 
LONOKE 

33  39 
36  Ot 

34  42 

34  36 

9*  03 
93  n 
93  04 

92  00 

300 
857 
730 

230 

8A 

7A 
7A 

IP 

LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  STKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.  A.  WALLER 

LAKE^CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SH 
LANGLEV 

390* 
3998 
*010 
*019 
*060 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

33  50 

34  51 
39  26 
34  19 

92  16 
90  36 

92  29 

93  25 
93  91 

214 

330 

550 
796 

7A 

eA 

TA 

c 
c 

ARK  FORESTRY  CO*M 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  NT8WKS 
UNIVERSITY  OF  ARK 
MABEL  k.  FOMIESTER 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

'LITTLE  ROCK  WB  AIRPOAT 
LITTLE  ROCK  FILT  PL 

4106 

*nt 

413* 
4  2*8 
4290 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

36  24 
39  *2 
3*  10 
3*  4* 
34  *6 

92  5* 
9*  19 
92  39 
92  14 
92  19 

710 
1000 
261 
297 
912 

MID 

7P 
7A 
7A 
NIO 
MID 

C  HJ 

F.  W.  KELL0G6 

IDA  &•  RAMEV 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WTRHK& 

LOST  CORNER 
LOUANH  2  SE 
LURTON 
MAOISOM 
HACMOLU  9  N 

4524 
4332 
4906 

*92a 

*MS 

POPE 

UNION 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

39  34 
33  23 
39  4« 
35  00 
33  19 

92  50 

92  *6 

93  09 
90  43 
93  14 

1990 
130 

2007 
319 
319 

6P 

7A 
*P 
•A 

7A 
7A 

CATHERINE  RUSSELL 
FLORA  A.  HAMILTON 
LOLA  I.  DOLLAR 
LOREN  R.  JONES 
EARL  E.  6RAHAN 

RED    9.  SAINT  FRANCIS    6.  SALINE     7.  ' 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climato legist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall   In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and   in   the  seasonal   snowfall   table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following; 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the 
(  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AH      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a   full  month, 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
I  T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription   includes  the  Annual   Summary.)   Checks  and  money  orders  should 
!>     be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents. 
Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 

f  Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25.  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


USCOMM-WB-Ashevllle  —  4-2-58  950 


-  25  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ARKANSAS 


MARCH  1958 
Volume  LXIII     No.  3 


ASUEVILLE:  19S8 


SUPPLEMENTAL  DATA  /"^a^^as 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   liumidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6. OCA  CST 

NOON  CST 

Q. 

O 
O 

vD 

Trace 

.01-09 

-10-.49 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

!.!.t  of  , 

1  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

19 

9.6 

24 

w 

8 

60 

85 

66 

64 

2 

3 

4 

4 

1 

0 

14 

37 

7.8 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

NW 

14 

10  .3 

29 

NW 

14 

76 

79 

63 

53 

6 

4 

7 

1 

1 

0 

19 

34 

7.6 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

8.6 

85 

2 

5 

3 

4 

0 

0 

14 
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station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

MinLmum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Highest 

n 

a 

Degree  Days 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

B 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

o 
& 

10  or  More 

50  or  More 

1  00 

or  More 

°  I 

h  < 

o  S 

°  1 

Si  m 

1      Below  1 

NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

7 

19 

3 

0 

0 

17 

1.32 

23 

10.5 

13 

9 

6 

1 

EUREKA  SPRINGS 

46.9 

30.9 

38.9 

-10.5 

62 

31 

19 

3 

802 

0 

0 

21 

0 

6.75 

2.79 

1.95 

23 

11.7 

8 

5 

2 

FAYETTEVILLE 

7 

2  1 

3 

0 

0 

17 

0 

1.31 

23 

7.2 

2 

17  + 

9 

3 

2 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

48.2 

32.  1 

40.2 

67 

7 

18 

3 

764 

0 

0 

16 

0 

4.  52 

1.24 

23 

4.2 

3 

13 

10 

2 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

-  8.3 

64 

31  + 

20 

3 

74  6 

0 

0 

1 5 

0 

4.45 

•  99 

1.06 

8 

6.0 

1 

17 

9 

2 

2 

GRAVETTE 

47.5 

29.9 

38.8 

-  8.9 

65 

7 

15 

3 

808 

0 

0 

19 

0 

5.  78 

2.24 

1.53 

23 

15.0 

4 

12 

11 

4 

1 

HARRISON 

48.5 

31.8 

40.2 

-  8.7 

63 

31 

20 

18  + 

751 

0 

0 

0 

7.70 

2.29 

22 

12.1 

9 

5 

2 

LEAD  HILL 

49.4 

31. 3M 

40. 4M 

-  7.7 

64 

31 

19 

18  + 

758 

0 

0 

17 

0 

7.  19 

3.89 

1  .87 

8 

10 

5 

2 

ROGERS 

47.  7 

31.9M 

3  9.8M 

-  9.0 

65 

2  1 

3  + 

780 

0 

4.85 

1.17 

1.42 

8 

11 

3 

2 

SI  LOAM  SPRINGS 

48.2 

31  .9M 

40.1M 

55 

7 

18 

3 

772 

0 

0 

15 

0 

5.23 

1  .07 

23 

5.5 

9 

5 

1 

DIVISION 

39.9 

-  8.6 

5.72 

1  .94 

9.2 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AP 

49.0 

32.5 

40.8 

68 

5 

21 

4  + 

74  3 

0 

0 

13 

0 

7.55 

2.15 

23 

8.0 

5 

18 

10 

4 

2 

GILBERT 

51.6 

31.7 

41.7 

67 

31 

19 

20  + 

716 

0 

0 

15 

0 

6.  14 

1  .40 

9 

4.0 

10 

5 

3 

MAMMOTH  SPRING 

51.5 

31.6 

41.6 

-  7.6 

65 

5 

18 

21 

719 

0 

0 

15 

0 

7.25 

1.50 

23 

9 

6 

2 

MARSHALL 

50.1 

31.8 

41.0 

57 

5 

1  9 

19 

737 

0 

0 

15 

0 

5.22 

1.26 

9 

5.0 

9 

6 

3 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

49.7 

33.5 

41.6 

-  7.5 

66 

5 

22 

18 

713 

0 

0 

14 

0 

7.46 

3.57 

2.29 

23 

5.5 

8 

5 

2 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

47,9 

31.0 

39.5 

65 

6 

20 

18 

784 

0 

0 

17 

0 

7.03 

1.71 

9 

T 

T 

13 

10 

5 

3 

DIVISION 

41.0 

-  7.7 

5.96 

2.89 

4.5 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

52.9 

35.5 

44.2 

53 

31 

24 

1 

639 

0 

0 

10 

0 

5.63 

.0 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

51.5 

31.9 

41.7 

67 

6 

22 

21  + 

716 

0 

1  4 

0 

7.20 

1.70 

23 

3 

10 

5 

3 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

52.9 

33.5 

43.2 

57 

5 

21 

21  + 

570 

0 

0 

14 

0 

7.15 

2.32 

1.52 

23 

3.0 

1 

18 

7 

7 

4 

BLYTHEVILLE 

51.6 

36.5 

44.1 

-  7.1 

64 

28 

18+ 

54  3 

0 

0 

3 

0 

6.90 

1.56 

2.04 

8 

5 

3 

CORNING 

51.9 

34.8 

43.4 

-  5.9 

55 

5 

24 

18 

564 

0 

0 

12 

0 

5.35 

1.53 

1.53 

23 

8.0 

7 

4 

3 

JONESBORO 

53.0 

35.3 

44.7 

-  6.7 

69 

26 

1 8 

625 

0 

0 

11 

0 

6.28 

.85 

1.41 

8 

7 

3 

MARKED  TREE 

52  .5 

35.1 

44.4 

-  5.6 

65 

5 

28 

18 

631 

0 

0 

9 

0 

5.79 

.09 

2.23 

24 

8 

4 

3 

NEWPORT 

53.9 

35.4 

45.2 

-  7.0 

65 

2  8 

2  I 

506 

0 

0 

11 

0 

6.82 

1.53 

1  .87 

2  3 

8 

5 

3 

PARAGOULD 

51  .4 

33.6 

42.5 

54 

5 

25 

18 

591 

0 

0 

13 

0 

6.33 

1.97 

23 

3.0 

8 

5 

2 

POCAHONTAS  1 

52.4 

34.4 

43.4 

-  7.0 

55 

5 

2  2 

664 

0 

0 

13 

0 

5.84 

1  .02 

1  .42 

7 

5.6 

8 

5 

2 

SEARCY 

54.0 

3.7.1 

45.5 

-  6.5 

67 

28 

28 

18+ 

595 

0 

0 

9 

0 

6.51 

1.11 

1.34 

7 

.0 

0 

10 

6 

2 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

31 

24 

18 

676 

0 

0 

12 

0 

6.58 

1.84 

23 

8.0 

3 

18 

9 

6 

2 

WILSON 

52.5 

35.8 

44.2 

54 

5 

28 

21  + 

541 

0 

0 

10 

0 

4.85 

.0 

0 

DIVISION 

4  3.8 

-  7.2 

6.39 

1.18 

3.5 

WEST   CENTRAL  DIVISION 

BOONEV I LLE 

55.  I 

36.7 

45.9 

-  6.8 

72 

7 

24 

20 

584 

0 

4.53 

.35 

1.20 

7 

T 

0 

9 

3 

1 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

53.  IM 

36. CM 

44. 5M 

68 

29  + 

62  5 

0 

0 

12 

0 

5.14 

1.03 

7 

.7 

T 

13 

9 

4 

1 

CLARKSVILLE 

54.0 

35.9 

45.0 

58 

7 

23 

20 

514 

0 

0 

9 

0 

6.45 

1.52 

23 

T 

0 

10 

5 

i 

OARDANELLE 

55.1 

37.3 

45.2 

-  7.3 

65 

31  + 

575 

0 

0 

9 

0 

7.00 

2.31 

2.10 

7 

,0 

0 

11 

6 

1 

DEVILS  KNOB 

45.2 

30.6 

38.4 

62 

8  + 

20 

1 

818 

0 

1 

22 

0 

5.53 

1.54 

9 

2.2 

2 

18 

11 

5 

2 

FORT   SMITH  WB  AP 

R// 

52.6 

37.1 

45.0 

-  7.3 

56 

31  + 

26 

1 

514 

0 

0 

10 

0 

5.  15 

2.07 

1.30 

8 

2.0 

1 

12 

9 

5 

1 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

53.5 

33.8 

43.7 

58 

8 

658 

0 

0 

14 

0 

5.81 

1.50 

23 

2.0 

7 

6 

2 

MENA 

55.0 

35.3 

45.2 

-  6.4 

75 

7 

25 

1 

577 

0 

0 

10 

0 

5.90 

1.18 

1.55 

7 

.0 

0 

10 

4 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

44.6 

29.5 

37,1 

57 

7 

20 

18+ 

857 

0 

0 

17 

0 

7.91 

1.60 

7 

.0 

T 

12 

11 

6 

3 

OZARK 

54.1 

36.8 

45.5 

-  5.1 

6.8 

7 

25 

20 

595 

0 

0 

9 

0 

5.84 

1  .94 

1  .02 

23 

T 

0 

10 

5 

1 

PARIS 

55.0 

35.9 

46.0 

59 

7 

27 

19+ 

580 

0 

0 

10 

0 

5.10 

1.09 

7 

T 

0 

10 

5 

2 

RUSSELLVILLE 

54.6 

37.3 

46.0 

56 

31 

25 

20 

583 

0 

0 

10 

0 

5.87 

1.72 

7 

.0 

0 

10 

5 

2 

SUBIACO 

54.  5M 

35.2 

45. 4M 

-  7.3 

58 

7 

25 

20 

600 

0 

0 

11 

0 

4.85 

,52 

I.IO 

23 

•  0 

0 

9 

5 

1 

TURNPIKE 

47.3 

32. IM 

3  9.7M 

60 

31  + 

22 

19+ 

765 

0 

0 

21 

0 

3 

17+ 

WALDRON 

55.8 

36.5 

45.2 

71 

7 

24 

20 

575 

0 

0 

9 

0 

6.64 

1.86 

7 

T 

0 

9 

5 

2 

WHITE  ROCK 

45.  5M 

31. 7M 

39.  IM 

20 

1 

795 

0 

1 

17 

0 

5,95 

1.13 

23 

8.5 

4 

13 

10 

6 

3 

DIVISION 

43.8 

-  7.8 

5.98 

1.57 

1.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

54,4 

35.0 

45.2 

53 

31 

21 

20 

604 

0 

0 

10 

0 

5.90 

1.38 

7 

.0 

0 

11 

4 

2 

BENTON 

56ae 

34.8 

45.8 

57 

29 

21 

20 

588 

0 

0 

10 

0 

5.17 

1  .07 

24 

.0 

0 

10 

5 

1 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

55.2 

35.5 

45.9 

67 

30 

25 

20 

584 

0 

0 

10 

0 

5.42 

1.28 

7 

,0 

0 

10 

4 

2 

CONWAY 

54.4 

36.9 

45.7 

-  7.9 

55 

31 

25 

4 

593 

0 

0 

8 

0 

6.64 

1.43 

1.42 

23 

.0 

0 

12 

5 

2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

57.5 

38.3 

48.0 

-  6.8 

58 

31  + 

29 

19+ 

520 

0 

0 

6 

0 

5.87 

.50 

1.85 

23 

.0 

0 

11 

♦ 

I 

LITTLE   ROCK  WB  AP 

R// 

53.5 

39.7 

46.6 

-  6.2 

64 

31 

31 

20+ 

552 

0 

0 

2 

0 

4.20 

-  .65 

1.04 

23 

T 

0 

9 

2 

1 

MALVERN 

59.3 

35.6 

48.0 

59 

29 

23 

20 

522 

0 

0 

10 

0 

5.60 

1.50 

23 

.0 

0 

10 

5 

2 

MORRILTON 

54,1 

37.5 

45.8 

-  5,8 

64 

31  + 

27 

4 

588 

0 

0 

9 

0 

7.00 

2.22 

1.55 

7 

.0 

0 

11 

6 

4 

NIMROD  DAM 

AM 

53.9 

35.4 

44.  7 

65 

30 

25 

4+ 

524 

0 

0 

12 

0 

5.79 

1.20 

7 

.0 

0 

11 

4 

1 

PERRYVILLE 

55. 2M 

37.  7M 

45.  5M 

-  5.4 

27 

20 

559 

0 

0 

5 

0 

7.68 

2.85 

1.76 

7 

,0 

0 

10 

8 

3 

SHERIDAN  TOWER 

5.00 

.0 

0 

D I V  1  S I  ON 

45.2 

-  5.4 

5.84 

.71 

T 

S«e  reference  notes  follovlag  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
HARCH  1958 


Temperature 


Station 

a;  E 
0  1 
>  o 
<  2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Meons 

Highesi 

Dale 

1 
Q 

No  ol 

Dav 

Total 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet 

No 

of  Days 

Degree  Days 

Mc 

Ml.. 

d 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Q 

10  or  More 

2 

o 

-  0 

o  > 

32*  or 
1  Below 

''5 
=  " 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR  I NICLEY 

36.8 

45.6 

7.6 

64 

3  1 

27 

15 

59  5 

0 

0 

g 

0 

5,2  3 

,06 

1.44 

23 

*  _ 

I  \ 

4 

1 

DES  ARC 

AM 

53.3 

36.6 

45.0 

63 

6 

29 

20  + 

51  7 

0 

0 

0 

7 

10 

6 

HELENA 

55.2 

39,4 

47.3 

6.6 

55 

3  I 

32 

20+ 

54  1 

0 

0 

0 

4*01 

7  1 

1*24 

24 

7 

3 

\ 

KEO 

5A  .  9 

37.6 

45.  3 

54 

3  1 

28 

20+ 

574 

0 

0 

g 

0 

4.63 

•  92 

23 

10 

4 

MAR  I  ANNA  2  S 

54.9 

37.6 

45.3 

- 

6.8 

64 

31  + 

2  8 

2  1 

571 

0 

0 

9 

0 

3.76 

- 

1  ,39 

1.30 

2  3 

.0 

0 

7 

3 

SAINT  CHARLES 

AM 

54.5 

38.8 

46.  7 

56 

23 

30 

20 

560 

0 

0 

4 

0 

4.  52 

1  .46 

24 

.0 

0 

8 

4 

STUTTGART 

56.5 

39.0 

47.8 

_ 

6.2 

56 

31 

28 

2 

530 

0 

0 

7 

0 

5,  14 

,55 

.83 

2  3  + 

.0 

0 

8 

5 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

53.0 

38.3 

45.7 

63 

23 

30 

20+ 

590 

0 

0 

5 

0 

5.01 

1  .40 

24 

.0 

0 

« 

4 

WYNNE 

53.0 

35. OM 

44.  5M 

63 

31 

28 

21  + 

533 

0 

0 

11 

0 

5.25 

1.57 

2  3 

.0 

0 

10 

4 

J 

D I V  I  S I  ON 

46,1 

7.1 

4.  82 

,59 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

51  .7 

39.8 

50,8 

74 

7 

27 

20 

431 

0 

0 

0 

5.40 

1.31 

23 

0 

5 

2 

DE  QUEEN 

61.1 

39.1 

50.1 

76 

7 

25 

1* 

456 

0 

0 

0 

1.05 

24 

*Q 

I  \ 

5 

1 

DIERICS 

HOPE   3  NE 

AM 

58.3 

38.4 

48.4 

5,6 

74 

8 

29 

20+ 

512 

0 

0 

6 

0 

4.51 

.81 

1.05 

24 

.0 

0 

9 

3 

I 

MOUNT  IDA 

57.  1 

35.4 

45.3 

- 

4.9 

71 

7 

22 

1 

574 

0 

0 

9 

0 

6.27 

1.10 

1.66 

7 

T 

0 

10 

5 

2 

NARROWS  DAM 

AM 

59.3 

35.8 

47,6 

75 

8 

2  3 

20  + 

532 

0 

0 

12 

0 

5.62 

1.23 

24 

.0 

0 

11 

5 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

57.7 

37.2 

47.5 

74 

9 

25 

20 

535 

0 

0 

8 

0 

5.97 

1.13 

5 

.0 

0 

10 

4 

4 

OKAY 

62.  1 

40.  7 

51.4 

4.8 

75 

8  + 

29 

1 

415 

0 

0 

4 

0 

5.  76 

,94 

1.75 

2  3 

.0 

0 

9 

3 

2 

TEXARKANA   WB  AP 

R/  / 

59.3 

41,2 

50.3 

5,7 

75 

29 

30 

20 

0 

0 

^ 

0 

3.41 

1.52 

.  69 

2  3 

.0 

^ 

7 

4 

0 

D I V  I S I  ON 

49 

4,7 

5 

• 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARICADELPHIA 

59.6 

39.2 

49.4 

71 

30+ 

27 

20 

476 

0 

0 

7 

0 

4.28 

2  .08 

.85 

22 

.0 

0 

10 

4 

0 

CAMDEN  1 

AM 

59.5 

37.9 

48.7 

5.6 

75 

8 

29 

20 

497 

0 

0 

6 

0 

4.01 

1.25 

.  82 

9 

.0 

0 

9 

4 

0 

EL   DORADO  CAA  AP 

59.6 

41.1 

50.4 

- 

5.0 

77 

7 

28 

20 

450 

0 

0 

3 

0 

3.59 

- 

1.93 

1.32 

2  3 

.0 

0 

7 

2 

1 

FORDYCE   6  W 

MAGNOLIA   3  N 

50.2 

39.9 

50.1 

7.1 

77 

7 

26 

20 

457 

0 

0 

5 

0 

3.99 

.44 

1,24 

24 

.0 

0 

7 

3 

1 

PRESCOTT 

AM 

56.4 

37.2 

47.8 

7.8 

70 

30+ 

30 

20+ 

528 

0 

0 

8 

0 

4.44 

,69 

1.30 

24 

,0 

0 

7 

4 

1 

WARREN 

50.  9M 

39. 9M 

50. 4M 

5.2 

73 

7 

2  8 

19 

452 

0 

0 

7 

0 

3.98 

1.23 

23 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

49,5 

5.9 

4.05 

1,12 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

52.  1 

39.8 

51.0 

5.1 

79 

7 

27 

20 

432 

0 

0 

B 

0 

3.88 

1,69 

.98 

23 

.0 

0 

S 

3 

0 

CUMMINS  FARM 

56.7 

39.5 

48.1 

65 

31  + 

29 

20 

515 

0 

0 

5 

0 

3.43 

1.42 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

DUMAS  1 

57.5 

39.5 

48.5 

6.9 

69 

22 

30 

20+ 

502 

0 

0 

5 

0 

3.49 

2,44 

1.15 

23 

.0 

0 

5 

3 

1 

MONTICELLO  3  S 

59.4 

39.2 

49.3 

71 

7 

28 

15 

478 

0 

0 

5 

0 

3.95 

1.20 

23 

.0 

0 

3 

1 

PINE  BLUFF 

57.0 

40.3 

48.7 

6.9 

66 

31  + 

30 

20 

500 

0 

0 

4 

0 

4.57 

.99 

.78 

23 

.0 

0 

9 

5 

0 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

55.1 

39.5 

47.3 

65 

22 

31 

20+ 

540 

0 

0 

5 

0 

4.53 

1.  13 

23 

.0 

0 

9 

3 

1 

PORTLAND 

AM 

58.2 

39.7 

49.0 

7.0 

74 

8 

32 

21  + 

488 

0 

0 

2 

0 

5.23 

,34 

2.00 

24 

.0 

0 

7 

6 

1 

DIVISION 

48.  8 

6,7 

4.16 

1  .50 

.0 

Precipitation 


79        on  the        7  at   

16         on  the        3  at   

Greatest  Total  Precipitation         8. 68         inches  at 


Highest  Temperature 
Lowest  Temperature  _ 


Crossett  7  S 


Least  Total  Precipitation 


3.18 


inches  at 


Heber  Springs  3  NE 
Taylor  . 


Greatest  one-day  precipitation         3.15         inches  on  the 
Greatest  Total  Snowfall         15.0         inches  at  _ 
Deepest  Snow  on  Ground         8         inches  on  the  _ 


23 


Qravette 


Burdette 


2  ptations 


See  reference  aotes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


MARCH  1956 


Stotion 

Total 

Day  of  month 

1   1  2   1  3 

4  1 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16 

 ^ 

17 



18 

19  20 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 



26 



27 

28 

 L 

29 

 L 

30 

31 

ABBOTT 

4.66 

.16 

1.04 

.18 

.40 

.81 

.03 

.43 

.98 

•  50 

•  11 

ALICIA 

6.26 

T 

T 

1.55 

T 

.66 

,50 

.07 

,65 

1,14 

1.29 

.03 

T 

.  39 

T 

ALUM  FORK 

5.90 

,33 

.20 

1  •  38 

.62 

•  45 

.30 

.55 

T 

1,25 

.41 

•  15 

.26 

T 

6.19 

.34 

•  37 

1.52 

.  15 

.47 

.64 

T 

,40 

.30 

1  .54 

•  13 

.13 

A    I    T  3  NE 

5.B2 

T 

1.13 

65 

T 

,27 

.  77 

1  .22 

•  02 

.49 

T 

ANTOINE 

3.  70 

,25 

1  .00 

•  32 

.50 

,35 

,93 

.35 

APLIN  1 

6,17 

,43 

1  .54 

1.05 

.90 

T 

.54 

■ 

1.36 

.15 

.20 

A. 28 

.20 

.60 

.60 

.35 

.10 

.  1  5 

,65 

.68 

.  10 

.40 

.05 

ARKANSAS  CITY 

A, 93 

T 

.45 

.03 

1.55 

T 

.42  T 

T 

.40 

.03 

1.50 

.02 

•  24 

.03 

.26 

ASHDOWN 

5.<tO 

. 

.56 

35 

T 

1.31 

T 

T 

.02 

44 

ATHfNS 

5.98 

,43 

.55 

U45 

.23 

.27 

.64 

.02 

.10 

1.10 

.60 

T 

.39 

AUGUSTA 

5.59 

T 

.11 

1.10 

T 

,63 

.63  T 

•  10 

.66 

.92 

•  79 

.  1 1 

.07 

•  47 

5.63 

.04 

T 

W34 

.92 

,21 

.38 

.71 

.01 

■ 

1.67 

T 

■  25 

.10 

7.20 

.13 

.01 

1.39 

.01 

1.22 

.76 

.  10 

•  46 

1.70 

•  90 

.04 

•  IB 

•  28 

oATtSVILLt   L   AHD  D  NO  1 

7.  15 

1^36 

•  04 

1.10 

,07 

.61 

1  .52 

1.00 

■  03 

.05 

T 

.50 

T 

8EATY  LAKE 

5.  77 

T 

T 

T 

1.27 

.57 

,06 

.  16 

T 

.97 

T 

1.30 

1.03 

■  06 

.03 

.26 

T 

.06 

BEAVER    1  SE 

7.25 

T 

.02 

.03 

.53 

.02 

1.S6 

,08 

.60  .02 

.99 

.06 

2.30 

.37 

.01 

T 

•  42 

•  23 

.01 

7,13 

.06 

1.30 

•  23 

■  42 

,44 

.  10 

.92 

1.20 

1.87 

.07 

.52 

6.36 

•  ft4 

.92 

1.08 

.60 

2.57 

.14 

•  23 

EN  ON 

5,17 

0^ 

■  98 

.25 

.59 

.33 

.76 

1.07 

■  01 

.13 

•  04 

.17 

BENTONVILLE 

5. 92 

T 

•  46 

.15 

.97 

.04 

.08 

.61  .02 

.73 

.03 

1.32 

■  78 

•  M 

.17 

•  02 

BERRYVILLE  *  NW 

7.20 

T 

.02 

•  02 

.83 

.01 

1.49 

,04 

.62  T 

.75 

.10 

2.05 

.63 

•  02 

.39 

•  23 

6.76 

.40 

.51 

1*65 

.42 

.73 

•  20 

.21 

2.00 

•  09 

.37 

BIG  LAKE  OUT  LE  T 

5.2A 

T 

T 

.  10 

1  .10 

,  38 

.50 

T 

.45  T 

.06 

.76 

T 

1.52 

.05 

.01 

•  29 

BLACK  ROCK 

6.  75 

1*47 

•  04 

.57 

1.10 

1  .56 

•04 

0LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

5.A2 

.26 

.27 

1  >28 

■  06 

.68 

.65 

.06 

.20 

.36 

1.02 

.30 

.24 

BLUFF  CITY   3  SW 

4.15 

.02 

.01 

.06 

.47 

.49 

T 

.30 

.03 

.41 

1.15 

,63 

•  20 

T 

.26 

.10 

8L  YTHEV I LLE 

6.90 

.07 

1*17 

•  24 

•  57 

T 

.39  T 

.07 

.75 

1.15 

2.04 

•  02 

.03 

T 

.40 

800NEV I LL  E 

4.53 

.27 

.04 

1.20 

•  02 

.47 

•  82 

•  14 

.34 

.52 

.46 

T 

.02 

T 

.21 

T 

BOUGHTON 

4*66 

.81 

.30 

.12 

.91 

1.09 

T 

.61 

BRADFORD 

6.18 

.09 

T 

U46 

■  90 

•  47  T 

.08 

,  74 

1.35 

.60 

T 

T 

.29 

BRINKLEY 

5,23 

T 

.30 

.94 

.72 

•  25 

.15 

.65 

.02 

.03 

1  .44 

.15 

•  17 

.10 

.29 

.02 

6.  98 

.17 

.03 

.  72 

.44  .27 

.61 

.35 

T 

1.24 

.51 

.04 

.09 

T 

.57 

.10 

eUROETTE^^''^'' 

6.72 

.08 

1.45 

.04 

•  41 

^24 

.94 

3,15 

.32 

•  13 

.Q» 

.12 

CABOT   *i  SW 

4.93 

20 

.90 

1.10 

T 

.36 

.51 

•  29 

.23 

T 

CALICO  ROCK 

5.95 

.  16 

T 

•  90 

.02 

1.21 

.48  T 

.  14 

,54 

1.04 

1.05 

.03 

■  01 

.02 

.33 

•  02 

CAMDEN  1 

4.01 

T 

.05 

.46 

.82 

,45 

.07 

.56 

.60 

,50 

.  10 

.22 

.16 

CAMP  CHAFFEE 

.35 

.02 

,82 

.38 

.05 

.60 

.  IS 

T 

,46 

CARLISLE    I  SW 

4.53 

.09 

.60 

,55 

I  73 

,22 

.50 

.20 

.75 

.16 

.73 

C  L ARENOON 

4.14 

.05 

•  06 

T 

.87 

•  03 

,  34 

.62 

.16 

1.  10 

.56 

.01 

.30 

CLARK SVILLE 

6,45 

,23 

.09 

1.13 

)  ,08 

.03 

.53 

.26 

.13 

.  77 

.13 

1  ,52 

.05 

T 

.03 

.47 

CL INTON 

7.  16 

.24 

•  05 

i.ao 

1,03 

.27 

•  43 

T 

2.16 

.74 

.29 

.15 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

,40 

2.00 

,85 

.  15 

.20 

.95 

■  65 

T 

.30 

6.64 

,27 

•  12 

1.41 

.60 

.21 

.45 

.66 

.66 

T 

1.42 

.20 

.02 

.19 

.22 

.01 

CORN  I  NO 

6.35 

,0  7 

1.46 

.03 

.48 

.47 

.  77 

1.53 

1.25 

,06 

.23 

COVE 

5.94 

,37 

,45 

1.38 

,36 

.09 

.70 

•  90 

1.12 

.10 

.47 

CROSSETT   7  S 

3.88 

.09 

.05 

•  26 

,66 

T 

.41 

,  16 

,37 

T 

.96 

•  03 

.03 

.17 

T 

,64 

.01 

CRYSTAL  VALLEY 

.06 

.15 

,87 

T 

.97 

1.05 

.25 

.22 

T 

CUMMINS  FARM 

3.43 

T 

T 

.57 

,55 

.10 

,  16 

T 

1.42 

.07 

T 

•  38 

.18 

5.83 

.  5  1 

.57 

1  .20 

.57 

,47 

T 

.23 

1.62 

T 

.37 

DAMASCUS 

7.66 

.  1  5 

•  10 

1.40 

T 

1.06 

T 

.93  T 

.22 

.56 

T 

T 

1.30 

1.17 

T 

•  17 

T 

T 

.28 

.32 

T 

DANVILLE 

6.33 

,38 

,19 

1.77 

.70 

.85 

,18 

.53 

.62 

.71 

.  12 

.27 

.01 

dardanelle 

,26 

.14 

,94 

.23 

.65 

.62 

.74 

T 

.14 

.31 

.02 

DE  QUEEN 

6.36 

,51 

.72 

.85 

.96 

.49 

.48  .15 

.40 

.25 

1.05 

.0^ 

.45 

DERMOTT 

4.98 

.81 

1.49 

.  62 

I  •  72 

DES  ARC 

9.60 

T 

.05 

.12 

1  .09 

.04 

.88 

T 

T 

.60  T 

T 

.73 

T 

.61 

.94 

T 

.33 

T 

,14 

,2T 

T 

DEVILS  KNOB 

6.53 

.20 

T 

.98 

.14 

1.54 

.46 

,52 

.32 

1,29 

.29 

.03 

.08 

.52 

.13 

.03 

DUMAS^l 

3.49 

.03 

.70 

,57 

,03 

,05 

.04 

,42 

1.15 

.06 

.04 

.06 

.32 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AP 

3.59 

T 

.07 

.55 

.40 

,12 

,40 

T 

.35 

1  ,32 

•  01 

.03 

.04 

.30 

EUREKA  SPRINGS 

6.75 

T 

•  02 

.64 

T 

1,58 

T 

,05 

.60 

.80 

1.95 

,41 

T 

.39 

.31 

Even i ng  shade 

.12 

T 

,73  T 

,16 

.53 

1.07 

•  92 

T 

T 

•  63 

FAYETTEVlLLE 

4.75 

.04 

•  05 

•  31 

1.00 

,01 

.06 

T 

,42 

,18 

.20 

.54 

T 

.01 

1.31 

.21 

.01 

T 

.40 

T 

FAYETTEVILLE  C»A  AP 

4.62 

T 

,03 

,21 

.15 

.99 

T 

•  1 1 

T 

,39 

,03 

.28 

.46 

T 

.31 

1  .24 

,04 

,01 

.01 

T 

.  36 

T 

FAYFTTEVILLE   EXP  STA 

4.45 

,04 

.36 

1,06 

.07 

,08 

T 

,17 

,19 

.15 

.45 

T 

.04 

1.05 

.36 

.01 

.32 

.06 

FLIPPIN  CAA  AP 

7.65 

.24 

.23 

.62 

1.95 

T 

.43 

,06 

.07 

.65 

.37 

2.16 

.39 

.02 

T 

.44 

.02 

FORDYCE   6  W 

FORT    SMITH  W6  AP  R// 

5.16 

.11 

.27 

,77 

•  13 

1.30 

.60 

•  05 

.45 

.01 

.89 

,01 

T 

T 

.57 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

5.81 

.77 

l.U 

T 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

4.12 

T 

,09 

.93 

.39 

.09 

.40 

.12 

.35 

.28 

.94 

T 

.05 

T 

.46 

T 

GEORGETOWN 

.10 

.10 

1  .04 

1.28 

T 

.68 

.65 

.69 

T 

.20 

T 

.33 

6.  14 

.16 

T 

1.00 

.02 

1.40 

.57  .05 

.27 

•  36 

T 

1.16 

•  71 

,01 

•  06 

.21 

.12 

GLENWOOD 

6.25 

1.56 

•  46 

GRANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 

6,44 

.28 

.27 

1.64 

,87 

,75 

.03 

•  49 

.75 

1.12 

.03 

.21 

T 

GRAVET  T  E 

.03 

T 

.16 

,42 

,27 

.28 

.53 

•  10 

1,53 

•  39 

.82 

GREEN  FOREST 

GREENBR I ER 

4,16 

.10 

,15 

,45 

,15 

.35 

.60 

,  55 

.70 

•  85 

,  10 

.18 

GREENWOOD 

4.84 

,35 

1.20 

,59 

.75 

.33 

•  86 

.28 

.48 

GURDON  >  E 

4.36 

.04 

T 

,03 

.58 

.03 

.41 

T 

.35 

.04 

.24 

.96 

1.19 

T 

•  04 

.19 

.26 

HAMBURG 

.08 

,03 

,02 

1.21 

■  36 

2,72 

•  51 

.01 

T 

.55 

HAMPTON 

4.22 

T 

1 46 

•  62 

.36 

*  15 

.36 

U7B 

T 

.18 

.27 

HARR ISON 

7,70 

.  1  5 

•  72 

2,10 

•  05 

,25 

.44 

2  29 

'39 

^2 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

B.66 

.14 

.09 

1.50 

T 

K51 

.91 

.21 

.53 

2,23 

•  97 

•  04 

.14 

,41 

HECTOR 

- 

.27 

.05 

1.55 

T 

.66 

.39 

- 

- 

- 

.30 

.02 

.25  T 

T 

.42 

•  05 

1.24 

.03 

•  75 

.02 

.18 

HENDERSON  2  W 

7.32 

.15 

.97 

.07 

ll63 

.40 

.24 

•  78 

1.65 

1.02 

.03 

■  14 

,2* 

HOPE  3  NE 

4.51 

T 

T 

.86 

,53 

,15 

05 

HOPPER 

6.63 

.50 

,18 

2.10 

,16 

.47 

.65 

.07 

•  12 

.69 

1.10 

.12 

T 

.47 

HORATIO 

6.17 

•  20 

1.98 

1.17 

.01 

•  47 

.46 

,46 

•  17 

.35 

.36 

.02 

HOT  SPR 1 NGS    1  NNE 

.29 

,22 

,55 

T 

•  46 

.32 

.26 

T 

.01 

1.85 

.52 

■  05 

•  22 

.25 

HUTT  IG  DAM 

4.68 

.09 

^60 

.55 

.57 

.05 

•  22 

.27 

1.4! 

.09 

T 

.79 

1  NOEX 

4.16 

.60 

.35 

•  25 

JASPER 

7,00 

.15 

.01 

.82 

.25 

1.65 

•  01 

.74  .06 

.57 

,24 

T 

1.31 

.44 

.01 

.03 

T 

.42 

.25 

•  04 

JESSIEVILLE 

7,11 

T 

,35 

.30 

1.42 

,10 

.60 

.73 

.05 

.64 

T 

.44 

1.35 

.05 

•  50 

T 

,38 

JONESBORO 

T 

.04 

.76 

.05 

.67 

1.02 

1*15 

T 

T 

.93 

4.63 

.02 

.02 

.25 

.86 

,56 

.02 

.27 

.20 

■  36 

.92 

.22 

.03 

.51 

,38 

LAKE  CITY 

6.07 

T 

1.33 

.05 

.42 

90 

36 

LAKE  MAUMELLE 

6.04 

,10 

.34 

.47 

1.02 

,63 

.81 

.04 

.50 

•  20 

1.51 

.20 

,22 

LANGLEY 

6.49 

•  43 

1  .02 

1,26 

,05 

.48 

T 

.98 

T 

.15 

T 

.33 

U67 

T 

T 

T 

.10 

LEAD  HILL 

7.19 

•  10 

,83 

1,87 

.  10 

.40 

,78 

T 

.62 

T 

1.69 

.36 

.42 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

4,37 

.13 

,40  .22 

.17 

.52 

.07  T 

.01 

1.26 

.03 

.  18 

.51 

.09 

LEOLA 

4.61 

T 

.03 

,66 

.48 

,40 

T 

.31 

UOO 

•  80 

.39 

.42 

L  ITTLE  ROCK  W8  AP  R// 

4,20 

T 

.02 

.13 

•  33 

,49 

T 

T 

•  48 

T 

T 

•  46 

T 

•  04 

1.04 

.06 

.09 

.13 

.25 

LITTLE  ROCK  FILTER  PL 

4.36 

.03 

.21 

.43 

,53 

,55 

.57 

.02 

T 

•  51 

•  06 

1*13 

.07 

.15 

.10 

T 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

3.62 

T 

T 

•  09 

1.10 

.06 

.42 

1.05 

.90 

LURTON 

7.09 

•  14 

.05 

1  ,07 

,01 

1,40 

.02 

.48  .04 

.36 

.30 

1.70 

•  55 

,05 

.10 

.02 

,60 

.14 

•  04 

MADISON 

4.33 

T 

,77 

T 

,60 

T 

.16 

.09 

.56 

.52 

1.29 

.06 

.22 

•  06 

MAGNOLIA  3  N 

3,99 

,38 

,51 

.36 

,27 

.07 

•  65 

1.24 

.04 

.47 

MALVERN 

5,60 

T 

,08 

.55 

1.07 

,57 

.41 

.13 

.26 

T 

1.50 

•  51 

.27 

.27 

MAMMOTH  SPRING 

7.25 

,10 

.90 

.02 

,85 

.94 

.35 

.85 

1.60 

1.35 

.03 

T 

.26 

MARIANNA  2  S 

3,76 

T 

T 

T 

.76 

T 

T 

.13 

T 

.67 

T 

T 

1.30 

.27 

.09 

.26 

.24 

.04 

tea  ret*r«oc«  note.^(ollo.iof  Stktloo  lDd*i. 


DAILY  PRECIPITATION 


4AIKED  TfiEC 
lARSHALL 
•MVELL 
4ELB0URME 


OUTICCLLO  3  S 
40P0BAY  L  AND  D  NO  6 

40UNT  IDA 
40UNT  MAGAZINE 

•lOUNTAlN  HOME   1  HH¥ 

WCXJNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  ViElf  1  E 
MULBERRY  6  NNE 

NAtmoirs  OAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

NATHAN   A  UMH 

NEWHOPE  3  E 

NEHPOnr 

NIMROD  DAM 

OOELL 
ODEN  2  ■ 
OKAr 
OSCfOLA 
OWfNSVlLLE 

OZARK 
OZONE 
PAfiAGOULD 
PARIS 

PARK  IN  2  H 
PAttKS 

PfHRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AP 

PINE  RIO«E 

POCAHONTAS  1 
PORT LAND 

PRESCOTT 
RATCLIFF 
PI  SON 

ROGERS 

RUSSELLVIU-t 
SAINT  CHAKLES 
SAINT  FRAACtS 
SAL  EN 

SEAPCY 

SHemOAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKNAH  A  E 

STAMPS 

STA*  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

sue  I A CO 
TAYLON 

TEXAttKANA  HB  AP  R 

TURNPfRE 

WALORON 

NALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITCCLIFFS 

WILSON 

WYNNE 

YELLVILLE 


ARKANSAS 
MARCH  1958 


Day  of  month 


5.79 
6.22 
4.52 
7.11 
9.90 

3.96 
4.13 
7.00 
6.27 
7.91 

7.*6 

7.03 
7.03 
6.63 
5-62 

5.97 
4*60 
6.34 
«.«2 
9.79 

9*26 
«.IT 
5.76 
9.«4 
6.27 

9.«4 

e.49 

«.33 
9.10 
5.79 

6.14 
7.66 
4.97 
4.53 
6.29 

5. 44 
9.23 
4*44 
4.39 
3.42 

4.69 

6.67 
4.92 

6.«e 

7.36 

6.61 
9.00 
9.98 


6*64 

4.92 
6.68 
3.98 
6.35 
9.99 

4.26 


1.55  T 
1  .66 
1.60 


.9*      .01  U71 


1.31 
1.26 


.42 


.21 


1.00  .44 
1.07 

1.10  .57  .60 

1.40  .05  .65 

1.20  T 

.60  1.08  .20 

.67  .12 

1.07  ,55 

1.05  .07 


1.42  .25 

1.65  .17 

1.09  ,71 

1.37  ,03 


.61 

.17  1,11 
1.72  .73 

3  .58 
1.16  ,05  ,65 
.24  1,09 


1.34 


.05 


.99 


6  .50 
1.14  2.99 
1.86  .64 


13  14 


.37 
1  ,04 
.82 


15 


16     17  18 


*54 

*11  .26 

.18  .59 

.23  .10 


.39 

.78 
.15 


19     20     21     22     23  24 


1.00  2.23 

1.04  1.00 
1.32 

1.41  1 

.50  1.44 

1.20  .06 

.35  1.12 

T          ,72  I. 10 

,55  1.13 

.10  1.39 


2.29 


.71 


1.35  1 

1.42  1.27 
1.25 

.75  1,23 


2.00 
1.87  1.13 
.43  .90 


.60  1.10 

1.75  .37 

.38  2.36 

,95  1,58 

1.02 
2.08 
1.97 
,03  1.05 

.55  1.63 


,98  1.26 
.22  2,00 
.63  1.30 

1.98 

1.02 


.25 


.01 


1.68 

,13  1.46 

1.16  2.27 

1.66  1,45 

1.15 

•  k,4e 

1.67 

1,07  .65 

•  U50 


,48   1.84  .07 
1.23 

,80  1.20 
1.13 


25     26  27 


28     29  30 


,0  7 
.03 
.08 


.03  ,oe 

T  .51 
,22  ,26 
.04 


.50      .11  .15 

,22 

,75 
.88  .01 

.02 

.01 

.03  .01 
.06 

.01 


EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  >.  o. 

o  o  ► 

(-  < 

BLAICELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.20 

.11 

.17 

.06 

.00 

.17 

.  12 

.10 

.06 

.08 

.  10 

.11 

.11 

.15 

* 

.24 

.10 

.03 

.05 

.06 

.02 

.06 

.  12 

.05 

.07 

2.34 

WIND 

62 

58 

44 

42 

28 

23 

38 

47 

53 

34 

39 

49 

42 

23 

55 

35 

33 

77 

44 

34 

42 

38 

42 

36 

67 

40 

21 

19 

44 

47 

34 

1280 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.23 

.07 

.14 

.10 

.03 

.03 

.11 

.09 

.11 

.08 

.08 

.00 

.09 

.10 

.08 

.59 

.02 

.09 

.02 

.03 

.08 

.  13 

.11 

.11 

2.60a 

WIND 

51 

21 

30 

40 

54 

32 

27 

25 

87 

26 

40 

45 

47 

42 

21 

29 

33 

49 

36 

38 

53 

38 

44 

36 

46 

21 

17 

21 

55 

46 

41 

1191 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.06 

.06 

.  10 

.09 

.09 

.07 

.02 

.06 

.04 

.03 

.04 

.06 

.03 

.07 

.08 

.03 

.02 

.08 

.10 

.15 

.  10 

.02 

.02 

.  10 

.02 

.01 

.07 

.12 

.08 

1.97B 

WIND 

76 

13 

16 

18 

40 

17 

6 

109 

60 

26 

22 

16 

54 

12 

15 

37 

38 

30 

22 

14 

44 

45 

29 

19 

55 

19 

5 

10 

47 

29 

9748 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.17 

.09 

.08 

.09 

.04 

.03 

.02 

.04 

.06 

.06 

.06 

.  10 

« 

« 

.25 

.10 

.03 

.02 

.02 

.06 

.06 

.09 

.09 

.06 

1.63 

WIND 

105 

49 

36 

28 

38 

33 

59 

61 

121 

71 

40 

87 

96 

51 

52 

5 

16 

54 

35 

25 

71 

46 

76 

72 

73 

63 

36 

28 

61 

75 

49 

1704 

DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol  Month 

2  j 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
 '- 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

57 

57 

58 

58 

61 

54 

58 

58 

54 

48 

47 

46 

42 

53 

54 

53 

53 

49 

50 

56 

56 

54 

56 

52 

48 

46 

60 

62 

61 

61 

63 

54.4 

MIN 

28 

36 

32 

28 

38 

46 

49 

42 

39 

32 

40 

34 

33 

30 

32 

32 

34 

28 

23 

21 

35 

36 

40 

41 

41 

39 

38 

34 

44 

45 

42 

36*0 

ARKAOELPHIA 

MAX 

51 

62 

69 

64 

59 

54 

70 

65 

58 

60 

53 

50 

44 

57 

57 

59 

58 

54 

57 

62 

64 

63 

63 

62 

50 

50 

60 

67 

71 

71 

65 

59.6 

MIN 

29 

39 

32 

35 

47 

48 

52 

47 

43 

36 

43 

36 

37 

31 

30 

39 

40 

31 

30 

27 

39 

39 

46 

47 

44 

42 

36 

38 

47 

45 

39 

39,2 

ASHDOWN 

MAX 

55 

60 

63 

63 

58 

58 

74 

72 

58 

64 

61 

51 

46 

56 

58 

62 

58 

52 

56 

61 

70 

69 

70 

68 

51 

54 

63 

66 

73 

68 

71 

61.7 

M  1  N 

28 

34 

32 

34 

47 

48 

47 

51 

43 

39 

45 

38 

35 

28 

33 

32 

43 

33 

30 

27 

37 

46 

57 

45 

44 

44 

36 

42 

50 

46 

40 

39.8 

BALD  KNOB 

MAX 

54 

56 

58 

58 

62 

57 

57 

49 

48 

48 

48 

43 

45 

53 

54 

53 

51 

48 

50 

55 

55 

50 

50 

49 

46 

5  1 

54 

60 

58 

57 

63 

52.9 

M  1  N 

24 

37 

2  7 

26 

42 

48 

48 

4  1 

40 

36 

36 

34 

34 

29 

2  7 

30 

35 

28 

30 

26 

27 

38 

38 

41 

42 

40 

34 

33 

43 

45 

40 

35.5 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

46 

5  1 

57 

55 

61 

67 

57 

48 

46 

50 

48 

43 

44 

44 

53 

54 

55 

45 

46 

49 

51 

54 

45 

43 

45 

43 

56 

57 

62 

60 

61 

51. S 

M  1  N 

22 

24 

26 

23 

35 

45 

38 

37 

33 

34 

33 

31 

27 

25 

26 

29 

24 

25 

25 

22 

35 

34 

35 

39 

37 

33 

29 

40 

38 

40 

31.9 

BATESVILUE   L   AND  D   NO  1 

MAX 

57 

57 

57 

58 

67 

63 

57 

48 

47 

50 

46 

44 

52 

54 

54 

48 

47 

47 

50 

54 

51 

46 

46 

47 

55 

54 

61 

58 

55 

65 

52.9 

MIN 

21 

27 

28 

23 

42 

48 

47 

40 

40 

36 

36 

35 

32 

29 

24 

24 

32 

27 

29 

24 

21 

33 

36 

41 

42 

40 

33 

29 

43 

41 

35 

33.5 

BENTON 

MAX 

58 

57 

63 

60 

62 

54 

55 

60 

55 

52 

56 

46 

45 

58 

57 

56 

51 

50 

54 

58 

56 

58 

60 

60 

50 

49 

59 

65 

67 

64 

66 

56.8 

M  1  N 

22 

33 

25 

25 

43 

46 

44 

43 

40 

34 

43 

34 

33 

27 

26 

36 

35 

28 

25 

21 

30 

33 

40 

42 

41 

39 

34 

32 

41 

44 

39 

34.8 

BENTONVILLE 

MAX 

42 

45 

45 

56 

59 

56 

66 

5  1 

42 

40 

38 

35 

40 

45 

45 

39 

35 

41 

43 

48 

58 

47 

42 

41 

41 

42 

56 

60 

58 

47 

64 

47.3 

MIN 

21 

22 

19 

20 

40 

40 

47 

34 

33 

33 

29 

31 

31 

32 

26 

26 

29 

26 

22 

25 

27 

38 

35 

35 

37 

36 

33 

25 

44 

40 

31 

31.2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

57 

55 

59 

61 

61 

60 

54 

62 

58 

48 

52 

50 

40 

44 

54 

56 

56 

45 

52 

54 

59 

57 

57 

61 

50 

47 

48 

61 

64 

67 

59 

55.2 

MIN 

32 

34 

30 

28 

30 

44 

49 

45 

41 

35 

37 

37 

35 

29 

30 

34 

40 

31 

29 

25 

30 

39 

43 

45 

44 

42 

37 

34 

36 

48 

39 

36.5 

8LYTHEVILLE 

MAX 

53 

55 

52 

53 

64 

59 

58 

49 

49 

46 

45 

49 

48 

49 

51 

53 

50 

46 

46 

47 

49 

46 

49 

56 

50 

47 

48 

59 

55 

55 

63 

51. i 

MIN 

33 

36 

31 

29 

42 

49 

46 

41 

36 

35 

35 

35 

33 

33 

28 

31 

33 

28 

31 

30 

30 

38 

36 

48 

43 

40 

36 

36 

43 

45 

41 

36.S 

800NEVILLE 

MAX 

48 

54 

52 

60 

64 

56 

72 

60 

50 

48 

50 

46 

45 

53 

51 

52 

45 

50 

52 

60 

62 

54 

52 

50 

49 

52 

62 

66 

67 

58 

67 

55.1 

HtN 

25 

26 

27 

26 

44 

49 

50 

44 

39 

39 

39 

39 

32 

29 

29 

36 

37 

32 

28 

24 

38 

43 

40 

41 

43 

41 

35 

34 

47 

45 

38 

36.7 

BR  INKLE  r 

MAX 

50 

59 

56 

58 

63 

60 

56 

54 

54 

59 

48 

45 

44 

53 

54 

54 

52 

48 

51 

56 

53 

55 

60 

56 

46 

45 

53 

61 

59 

57 

64 

54.4 

MIN 

30 

36 

32 

32 

45 

48 

47 

42 

42 

40 

38 

33 

34 

29 

27 

30 

33 

28 

30 

33 

36 

38 

41 

42 

4  1 

39 

35 

33 

44 

45 

39 

36.8 

CAMDEN  1 

MAX 

64 

55 

62 

64 

65 

62 

56 

76 

65 

52 

65 

53 

43 

45 

56 

60 

64 

53 

52 

57 

63 

66 

69 

65 

52 

47 

49 

62 

67 

72 

62 

59.5 

MIN 

34 

34 

34 

33 

35 

47 

49 

51 

44 

35 

36 

38 

36 

32 

30 

32 

36 

34 

30 

29 

30 

40 

43 

46 

44 

43 

35 

36 

41 

47 

40 

37.9 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

47 

52 

5  1 

59 

60 

57 

68 

53 

47 

45 

47 

38 

44 

53 

56 

49 

43 

46 

52 

58 

62 

52 

51 

49 

49 

53 

62 

66 

63 

57 

53.1 

MIN 

25 

25 

24 

28 

44 

48 

44 

41 

40 

38 

37 

32 

29 

28 

38 

42 

32 

26 

24 

34 

42 

41 

42 

42 

42 

33 

32 

41 

46 

39 

36.0 

CLARKSVILLE 

MAX 

48 

52 

54 

59 

62 

60 

68 

63 

51 

46 

50 

42 

46 

55 

53 

49 

43 

50 

51 

56 

56 

53 

54 

51 

48 

50 

62 

61 

59 

57 

64 

54.0 

MIN 

24 

26 

24 

26 

43 

48 

49 

44 

39 

38 

38 

34 

33 

31 

29 

33 

36 

31 

26 

23 

37 

40 

41 

42 

43 

41 

36 

35 

45 

42 

34 

35.9 

CONWAY 

MAX 

52 

56 

56 

59 

63 

58 

58 

54 

53 

49 

49 

49 

45 

53 

54 

53 

51 

50 

52 

59 

56 

52 

54 

52 

45 

47 

58 

62 

60 

60 

66 

54.4 

MIN 

28 

35 

27 

26 

43 

48 

49 

42 

41 

36 

42 

35 

33 

31 

29 

37 

36 

26 

29 

28 

36 

40 

40 

42 

42 

40 

36 

33 

45 

47 

39 

36.9 

CORN  I NG 

MAX 

58 

54 

92 

56 

66 

58 

50 

48 

45 

46 

44 

47 

47 

52 

54 

56 

52 

46 

45 

46 

54 

49 

44 

46 

46 

51 

51 

62 

58 

56 

65 

51.9 

MIN 

31 

28 

27 

28 

40 

48 

44 

40 

37 

37 

36 

34 

33 

31 

28 

26 

32 

24 

26 

25 

27 

36 

36 

44 

39 

38 

37 

36 

45 

44 

39 

34.8 

CROSSETT    7  5 

MAX 

65 

61 

65 

64 

63 

56 

79 

7  7 

64 

62 

61 

54 

45 

5  7 

6 1 

65 

62 

53 

62 

63 

65 

71 

68 

58 

52 

47 

61 

66 

65 

65 

67 

62.1 

MIN 

32 

35 

30 

34 

40 

53 

56 

54 

46 

31 

45 

38 

40 

31 

28 

31 

48 

34 

31 

27 

35 

39 

57 

49 

44 

39 

43 

35 

44 

44 

40 

39.8 

CUMMINS  FARM 

MAX 

58 

60 

60 

59 

62 

60 

65 

59 

5  8 

56 

55 

4  7 

44 

52 

54 

57 

56 

48 

48 

59 

58 

65 

63 

56 

50 

45 

55 

60 

62 

61 

65 

56.7 

MIN 

32 

38 

35 

35 

46 

51 

54 

48 

43 

35 

44 

37 

36 

30 

33 

36 

38 

31 

31 

29 

35 

35 

54 

46 

43 

42 

39 

36 

36 

49 

45 

39.5 

OARDANELLE 

MAX 

52 

55 

55 

60 

64 

58 

66 

58 

52 

49 

48 

45 

46 

55 

55 

55 

47 

56 

53 

58 

56 

54 

52 

52 

47 

49 

60 

64 

59 

59 

66 

55.1 

MIN 

30 

32 

30 

27 

41 

44 

50 

43 

40 

38 

39 

36 

34 

28 

32 

36 

37 

30 

30 

26 

37 

41 

40 

42 

44 

41 

39 

36 

45 

47 

41 

37.3 

DE  OUEEN 

MAX 

56 

62 

65 

61 

59 

54 

76 

69 

60 

56 

53 

50 

48 

59 

61 

61 

56 

56 

59 

63 

67 

66 

71 

61 

50 

55 

65 

68 

71 

65 

70 

61.1 

MIN 

28 

39 

30 

33 

45 

49 

51 

48 

41 

37 

43 

36 

35 

25 

26 

36 

40 

34 

30 

27 

39 

45 

57 

44 

44 

43 

37 

42 

50 

41 

34 

39.  1 

DES  ARC 

MAX 

54 

55 

59 

59 

58 

63 

53 

54 

52 

46 

50 

49 

46 

46 

54 

54 

54 

44 

49 

53 

57 

55 

54 

56 

51 

50 

47 

54 

60 

6C 

55 

53.3 

MIN 

30 

33 

32 

31 

36 

44 

49 

42 

4  1 

36 

37 

35 

36 

29 

30 

33 

39 

29 

31 

36 

42 

4  1 

40 

37 

4C 

36.6 

DEVILS  KNOB 

MAX 

48 

48 

47 

52 

55 

52 

62 

62 

43 

38 

37 

32 

33 

45 

47 

42 

39 

38 

41 

46 

46 

44 

42 

40 

37 

39 

54 

55 

57 

48 

59 

46.2 

MIN 

20 

24 

25 

29 

31 

43 

45 

39 

31 

30 

29 

24 

28 

28 

26 

28 

25 

22 

23 

27 

30 

33 

32 

32 

34 

32 

34 

31 

38 

39 

35 

30.6 

DIERKS 

MAX 

MIN 

DUMAS  1 

60 

60 

63 

65 

59 

59 

5 1 

46 

54 

55 

60 

55 

49 

53 

61 

60 

69 

65 

57 

50 

46 

61 

66 

63 

59 

65 

57.5 

MIN 

32 

35 

34 

34 

43 

50 

47 

43 

43 

34 

44 

39 

38 

32 

32 

35 

38 

32 

30 

30 

35 

40 

45 

47 

43 

42 

42 

44 

46 

48 

47 

39.5 

El   DORADO   CAA  AP 

56 

60 

64 

61 

66 

52 

45 

45 

55 

59 

64 

56 

50 

56 

60 

67 

69 

65 

55 

46 

49 

60 

66 

72 

64 

66 

59.6 

MIN 

36 

39 

33 

38 

49 

50 

56 

50 

41 

36 

45 

38 

39 

33 

31 

33 

39 

33 

31 

26 

41 

44 

55 

48 

43 

44 

36 

42 

50 

48 

44 

41.1 

EUREKA   SPR I NGS 

46 

61 

60 

52 

48 

39 

36 

35 

40 

4  7 

46 

42 

35 

40 

41 

46 

54 

49 

40 

39 

39 

47 

54 

57 

52 

46 

62 

46.9 

MIN 

22 

21 

19 

24 

41 

45 

44 

39 

32 

32 

29 

29 

30 

31 

24 

25 

27 

25 

22 

27 

28 

34 

32 

38 

34 

34 

32 

3C 

41 

34 

32 

30.9 

F AYETTEV I LLE 

MAX 

44 

48 

48 

58 

58 

56 

67 

57 

43 

39 

38 

35 

39 

48 

47 

42 

36 

42 

45 

51 

59 

49 

44 

41 

40 

43 

58 

61 

58 

50 

66 

48.8 

MIN 

23 

24 

21 

23 

42 

45 

48 

42 

32 

35 

30 

30 

31 

31 

28 

26 

27 

26 

25 

25 

30 

4  1 

35 

34 

37 

36 

36 

26 

43 

4] 

38 

32.7 

FAYETTEvILLE  CAA  AP 

MAX 

44 

47 

4  7 

57 

59 

60 

67 

53 

41 

40 

38 

35 

38 

47 

45 

42 

37 

40 

43 

49 

57 

49 

49 

41 

41 

43 

55 

60 

57 

47 

65 

48.2 

MIN 

23 

21 

18 

21 

43 

44 

45 

35 

34 

36 

31 

31 

32 

28 

26 

27 

28 

27 

25 

22 

28 

39 

37 

37 

36 

37 

33 

26 

45 

42 

37 

32.1 

FAYETTEVILLE    ExP  STA 

MAX 

43 

46 

44 

55 

56 

57 

64 

63 

50 

40 

38 

35 

39 

45 

44 

42 

38 

40 

42 

47 

56 

53 

47 

42 

40 

43 

54 

5S 

51 

S2 

64 

48.2 

MIN 

27 

23 

20 

23 

43 

45 

49 

43 

34 

36 

30 

29 

31 

32 

27 

28 

30 

41 

39 

El  I PP I N  CAA  AP 

53 

5  1 

58 

4  5 

40 

42 

42 

50 

5 1 

49 

36 

41 

43 

47 

54 

44 

44 

42 

44 

54 

53 

59 

51 

49  64 

49.0 

MIN 

28 

27 

21 

21 

41 

46 

41 

39 

37 

35 

36 

32 

33 

33 

24 

23 

28 

22 

25 

27 

22 

36 

34 

39 

39 

39 

37 

27 

42 

41 

35 

32.6 

FORDYCE   6  H 

MIN 

FORT   SMITH  WB  AP 

5 1 

52 

60 

39 

44 

53 

50 

47 

44 

50 

52 

59 

61 

47 

50 

49 

48 

53 

62 

64 

62 

57 

66 

92.8 

MIN 

26 

28 

27 

28 

44 

47 

50 

40 

39 

40 

37 

32 

32 

33 

32 

36 

34 

32 

31 

27 

39 

43 

42 

42 

43 

42 

37 

37 

46 

44 

40 

37.  1 

FT   SMITH   WATER  PLANT 

68 

44 

42 

52 

50 

48 

41 

47 

49 

55 

59 

56 

55 

53 

46 

49 

64 

60 

63 

60 

64 

53.5 

MIN 

21 

21 

23 

22 

43 

40 

50 

44 

36 

37 

34 

30 

32 

30 

26 

30 

33 

29 

25 

2  1 

33 

40 

44 

38 

40 

39 

33 

29 

48 

44 

32 

33.8 

G  I LBERT 

61 

55 

60 

65 

60 

50 

46 

42 

39 

42 

52 

53 

48 

45 

44 

45 

51 

58 

52 

45 

44 

42 

50 

56 

61 

59 

50 

67 

91.6 

MIN 

22 

22 

20 

19 

42 

48 

47 

41 

38 

36 

37 

33 

32 

30 

22 

20 

33 

21 

2  1 

19 

20 

30 

36 

39 

40 

39 

32 

26 

43 

44 

32 

31.7 

GRAVETT  E 

MAX 

41 

4  3 

45 

55 

59 

58 

66 

60 

42 

39 

39 

34 

39 

43 

45 

40 

34 

41 

42 

46 

59 

54 

42 

41 

42 

43 

55 

59 

56 

49 

64 

47.6 

MIN 

19 

19 

16 

19 

40 

44 

46 

38 

32 

33 

27 

29 

29 

27 

25 

23 

27 

25 

22 

20 

24 

37 

34 

34 

36 

35 

32 

25 

42 

39 

29 

29.9 

HA RR I  SON 

5  1 

62 

59 

54 

48 

45 

41 

39 

37 

40 

50 

49 

45 

37 

42 

43 

46 

55 

46 

43 

42 

41 

46 

55 

59 

57 

50 

63 

48.5 

MIN 

26 

25 

20 

20 

40 

47 

45 

39 

35 

34 

34 

31 

32 

32 

24 

22 

31 

20 

23 

22 

23 

35 

34 

37 

36 

37 

37 

26 

42 

41 

34 

31.8 

HELENA 

MAX 

54 

59 

57 

55 

55 

60 

62 

56 

55 

50 

49 

46 

45 

53 

54 

56 

54 

50 

52 

56 

52 

64 

61 

58 

52 

46 

55 

62 

60 

58 

65 

95.2 

MIN 

36 

40 

37 

37 

35 

41 

45 

47 

42 

37 

♦2 

36 

37 

34 

32 

34 

35 

33 

33 

32 

36 

40 

50 

49 

44 

42 

36 

35 

48 

49 

45 

39.4 

HOPE    3  NE 

MAX 

49 

53 

60 

62 

62 

55 

55 

74 

63 

62 

64 

51 

41 

45 

56 

58 

64 

52 

51 

57 

61 

66 

67 

66 

51 

47 

50 

61 

68 

73 

63 

56.3 

MIN 

30 

33 

33 

35 

40 

47 

49 

49 

42 

35 

38 

38 

35 

31 

30 

34 

44 

32 

29 

29 

37 

42 

45 

46 

43 

43 

36 

39 

42 

44 

36 

36.4 

3«e  reference  notes  follovlcg  Stmtloo  lodez, 
-   32  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

«. 

a 

Stc3lion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOT    SPRINGS    1  NNE 

MAX 

55 

60 

60 

62 

59 

"54 

66 

65 

57 

54 

51 

46 

43 

57 

57 

54 

54 

57 

56 

61 

57 

55 

61 

60 

48 

47 

62 

65 

68 

58 

68 

57.6 

MIN 

32 

38 

35 

33 

43 

46 

50 

44 

40 

35 

41 

35 

34 

31 

32 

38 

35 

29 

29 

30 

38 

41 

43 

43 

41 

39 

40 

37 

45 

46 

41 

38.3 

JONESBORO 

52 

56 

59 

56 

56 

53 

4  7 

45 

46 

44 

52 

55 

55 

50 

47 

45 

48 

53 

48 

50 

56 

47 

50 

50 

61 

56 

56 

63 

53.0 

MIN 

32 

35 

30 

30 

43 

50 

45 

40 

39 

35 

36 

35 

32 

32 

30 

31 

34 

26 

30 

30 

29 

38 

37 

42 

42 

40 

56 

35 

43 

45 

43 

36.3 

KEO 

51 

60 

61 

58 

60 

55 

58 

55 

5  3 

49 

50 

47 

45 

52 

54 

54 

50 

50 

53 

59 

51 

58 

62 

60 

47 

46 

57 

61 

62 

50 

64 

54.  9 

MIN 

29 

36 

30 

31 

45 

45 

50 

44 

42 

35 

41 

35 

35 

32 

31 

38 

35 

30 

28 

26 

34 

38 

42 

43 

4  3 

40 

37 

36 

45 

46 

41 

37.6 

LEAD  HILL 

4  1 

40 

40 

41 

50 

50 

43 

40 

42 

48 

52 

53 

52 

45 

42 

45 

52 

55 

61 

52 

50 

64 

49.4 

MIN 

29 

23 

19 

19 

41 

45 

45 

43 

38 

35 

35 

30 

31 

33 

21 

20 

30 

19 

21 

21 

2  7 

3  1 

35 

38 

38 

32 

26 

42 

42 

29 

31.  3 

LITTLE   ROCK   WB  AP 

60 

56 

56 

5  1 

4 1 

5  3 

55 

52 

47 

50 

52 

58 

55 

52 

55 

49 

46 

45 

55 

60 

51 

55 

64 

53.  5 

MIN 

33 

39 

36 

35 

46 

49 

48 

44 

42 

3  7 

39 

37 

36 

35 

35 

41 

35 

31 

33 

31 

39 

40 

42 

44 

43 

4  1 

40 

39 

46 

49 

45 

39.  7 

MAGNOLIA   3  N 

60 

60 

60 

58 

62 

55 

65 

52 

51 

44 

54 

57 

59 

58 

49 

53 

60 

56 

67 

67 

53 

50 

52 

64 

70 

72 

71 

72 

60.2 

MIN 

32 

35 

32 

36 

48 

50 

53 

53 

43 

36 

45 

38 

36 

29 

28 

35 

46 

33 

30 

26 

36 

43 

56 

45 

44 

43 

37 

38 

49 

38 

41 

39.  9 

MALVERN 

MAX 

59 

62 

64 

62 

66 

64 

68 

53 

57 

54 

53 

49 

46 

56 

56 

57 

57 

53 

58 

62 

59 

58 

51 

50 

55 

46 

61 

66 

69 

55 

67 

59.3 

MIN 

2<. 

36 

26 

28 

44 

48 

50 

45 

41 

35 

43 

36 

36 

29 

27 

32 

39 

28 

27 

23 

36 

39 

44 

43 

40 

35 

31 

46 

44 

35 

36.6 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

53 

50 

50 

56 

6 1 

44 

4  7 

47 

44 

50 

53 

54 

45 

4  7 

42 

47 

54 

48 

44 

45 

4  7 

60 

54 

6  1 

5  7 

55 

65 

51.5 

MIN 

29 

23 

23 

20 

39 

48 

42 

37 

35 

34 

34 

32 

31 

29 

25 

24 

30 

2  1 

27 

23 

18 

33 

33 

36 

39 

38 

34 

26 

43 

41 

32 

31.6 

MARIANMA   2  S 

MAX 

5A 

58 

58 

58 

58 

59 

53 

51 

49 

45 

53 

53 

55 

53 

49 

51 

56 

53 

61 

60 

58 

48 

45 

53 

6  1 

60 

59 

64 

54.9 

MIN 

31 

39 

33 

31 

39 

48 

51 

49 

41 

35 

39 

34 

36 

31 

32 

31 

36 

29 

30 

29 

28 

38 

45 

43 

41 

36 

33 

45 

46 

42 

37.6 

MARKED  TREE 

MAX 

55 

58 

52 

52 

65 

58 

58 

5  2 

52 

47 

46 

46 

42 

52 

52 

56 

50 

49 

46 

55 

51 

50 

46 

58 

49 

49 

49 

59 

57 

55 

52 

52.6 

MIN 

30 

30 

30 

29 

43 

49 

46 

41 

40 

36 

36 

34 

35 

33 

29 

31 

33 

26 

34 

32 

30 

38 

37 

37 

43 

43 

36 

34 

38 

41 

42 

36.  1 

MARSHALL 

56 

60 

53 

4  6 

40 

37 

40 

50 

50 

50 

46 

44 

42 

43 

45 

53 

49 

44 

43 

51 

48 

55 

60 

55 

63 

50 .  1 

MIN 

23 

25 

22 

23 

41 

47 

46 

41 

36 

34 

36 

32 

31 

31 

25 

23 

26 

21 

19 

23 

24 

25 

37 

34 

37 

37 

37 

35 

40 

42 

34 

31.8 

MENA 

5  5 

5 1 

75 

70 

50 

50 

50 

40 

56 

41 

50 

50 

57 

63 

58 

53 

53 

45 

50 

62 

67 

68 

6 1 

70 

56.0 

MIN 

26 

29 

27 

29 

42 

47 

50 

44 

37 

35 

37 

33 

31 

29 

30 

37 

35 

30 

29 

27 

36 

41 

44 

40 

40 

40 

36 

39 

46 

45 

33 

36.3 

MONT  I  CELLO  3  S 

61 

59 

46 

54 

62 

52 

68 

67 

57 

53 

58 

65 

62 

66 

MIN 

3<. 

37 

36 

37 

39 

42 

50 

50 

44 

35 

44 

35 

30 

31 

28 

35 

30 

32 

35 

30 

37 

40 

56 

38 

42 

35 

43 

49 

47 

43 

50 

39.2 

MORRILTON 

MAX 

50 

55 

55 

59 

60 

61 

56 

5  1 

50 

49 

4  5 

46 

53 

54 

53 

46 

49 

52 

58 

57 

51 

51 

50 

45 

4  8 

60 

62 

61 

59 

54 

54.1 

MIN 

31 

34 

32 

27 

43 

49 

49 

43 

41 

37 

41 

34 

32 

31 

29 

37 

37 

29 

31 

29 

35 

40 

39 

42 

43 

40 

40 

35 

45 

47 

42 

37.5 

MOUNT  IDA 

MAX 

59 

60 

61 

62 

64 

56 

71 

60 

53 

53 

47 

40 

42 

54 

57 

55 

45 

51 

58 

59 

51 

56 

62 

6  1 

48 

49 

63 

65 

70 

59 

66 

57.1 

MIN 

22 

33 

26 

25 

46 

46 

49 

44 

40 

35 

39 

33 

33 

29 

25 

35 

36 

26 

24 

23 

36 

41 

42 

42 

42 

41 

36 

32 

38 

41 

34 

35.4 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

40 

45 

43 

55 

5  3 

52 

57 

4  5 

36 

42 

39 

35 

35 

38 

44 

42 

38 

40 

42 

4  1 

40 

45 

48 

42 

42 

52 

55 

46 

MIN 

20 

20 

20 

31 

38 

37 

40 

36 

29 

28 

28 

25 

24 

26 

24 

29 

25 

20 

24 

26 

29 

33 

33 

33 

34 

33 

33 

35 

34 

34 

34 

29.5 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 

5 1 

50 

48 

59 

66 

62 

54 

5 1 

42 

4  7 

4 1 

4 1 

48 

48 

43 

43 

4  1 

45 

51 

49 

42 

42 

58 

49 

62 

MIN 

26 

27 

23 

25 

47 

45 

45 

38 

35 

34 

35 

30 

32 

34 

30 

29 

31 

22 

26 

26 

26 

37 

34 

37 

38 

38 

35 

31 

42 

42 

39 

33.5 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 

53 

5 1 

56 

65 

5  7 

4  3 

44 

40 

4  1 

42 

50 

50 

48 

35 

48 

42 

48 

52 

43 

43 

42 

43 

57 

54 

59 

50 

50 

MIN 

26 

25 

24 

2  1 

23 

40 

45 

38 

36 

35 

35 

30 

31 

34 

28 

23 

26 

20 

23 

24 

23 

28 

35 

36 

38 

38 

36 

27 

31 

42 

37 

31.0 

NARROWS  DAM 

MAX 

59 

57 

62 

64 

63 

60 

54 

75 

61 

5  7 

59 

55 

50 

48 

59 

58 

58 

50 

55 

58 

61 

66 

65 

69 

5  1 

4  9 

51 

63 

56 

72 

62 

59.  3 

MIN 

21, 

28 

29 

30 

38 

46 

50 

46 

42 

32 

37 

38 

35 

23 

26 

32 

41 

31 

27 

23 

24 

38 

43 

46 

44 

43 

40 

36 

42 

39 

34 

35.8 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

56 

52 

60 

62 

61 

53 

61 

56 

5 1 

39 

57 

58 

5  1 

52 

56 

60 

55 

53 

59 

52 

48 

52 

62 

55 

71 

63 

57.7 

MIN 

27 

31 

34 

34 

38 

45 

49 

47 

40 

36 

37 

37 

34 

28 

29 

34 

39 

30 

32 

25 

27 

40 

43 

45 

43 

42 

37 

41 

48 

43 

38 

37.2 

NEWPORT 

MAX 

58 

60 

58 

56 

66 

58 

57 

5  8 

4  8 

46 

58 

49 

46 

52 

53 

53 

52 

48 

49 

46 

52 

54 

60 

55 

57 

64 

53.9 

MIN 

29 

37 

30 

30 

43 

50 

46 

41 

40 

36 

31 

35 

35 

32 

31 

30 

34 

29 

30 

30 

28 

37 

37 

42 

43 

41 

37 

36 

42 

44 

41 

36.4 

NIMROD  DAM 

MAX 

52 

53 

5 1 

57 

6 1 

55 

6 1 

53 

55 

43 

50 

53 

50 

60 

50 

52 

52 

45 

47 

60 

53 

66 

56 

53.9 

MIN 

25 

31 

28 

25 

29 

43 

48 

43 

40 

36 

38 

33 

32 

31 

27 

35 

40 

27 

28 

28 

32 

38 

39 

40 

42 

40 

37 

36 

41 

45 

39 

35.4 

OKAY 

MAX 

58 

60 

66 

65 

59 

55 

75 

79 

59 

60 

54 

52 

4£ 

58 

60 

63 

58 

5  3 

50 

62 

68 

67 

69 

63 

54 

54 

64 

69 

74 

6  7 

56 

62.1 

MIN 

29 

37 

34 

37 

47 

48 

53 

49 

43 

40 

38 

38 

36 

31 

32 

37 

47 

33 

33 

30 

38 

45 

58 

46 

44 

44 

40 

42 

47 

47 

39 

40.7 

OZARK 

MAX 

47 

51 

54 

59 

62 

57 

68 

65 

50 

46 

50 

42 

45 

55 

52 

49 

43 

52 

52 

59 

57 

52 

52 

52 

49 

51 

62 

62 

59 

56 

64 

54.  1 

MIN 

28 

30 

27 

28 

44 

48 

50 

44 

40 

39 

33 

35 

33 

31 

31 

34 

36 

32 

29 

26 

39 

43 

42 

41 

42 

42 

35 

35 

45 

42 

36 

36.8 

PARA60ULD 

MAX 

54 

52 

53 

54 

64 

61 

56 

48 

48 

46 

53 

50 

45 

44 

45 

51 

50 

46 

54 

46 

50 

56 

51.4 

MIN 

30 

31 

27 

27 

40 

46 

42 

38 

36 

33 

34 

33 

31 

31 

27 

27 

26 

25 

28 

26 

26 

35 

35 

35 

40 

38 

34 

33 

42 

43 

40 

33.5 

PAR  IS 

MAX 

4  7 

52 

52 

60 

63 

58 

69 

67 

55 

4  7 

49 

47 

45 

53 

50 

60 

42 

49 

52 

58 

61 

53 

52 

52 

48 

5  1 

62 

64 

52 

56 

MIN 

27 

29 

29 

27 

43 

50 

50 

44 

40 

38 

40 

33 

32 

32 

30 

34 

37 

32 

27 

28 

38 

42 

41 

41 

43 

41 

37 

33 

46 

45 

35 

36.9 

PERRYVILLE 

MAX 

56 

50 

59 

61 

60 

68 

63 

64 

53 

53 

51 

49 

54 

57 

58 

57 

5  7 

48 

MIN 

31 

40 

38 

36 

46 

47 

41 

42 

41 

40 

36 

34 

34 

34 

31 

36 

39 

31 

26 

27 

37 

39 

39 

41 

40 

41 

36 

3S 

41 

43 

37.7 

PINE  BLUFE 

MAX 

54 

62 

63 

60 

60 

56 

59 

56 

5  7 

5  1 

44 

58 

55 

5  1 

54 

51 

59 

65 

6 1 

58 

49 

54 

MIN 

32 

38 

35 

35 

47 

50 

52 

48 

44 

37 

44 

39 

37 

31 

35 

38 

38 

31 

33 

30 

39 

41 

47 

45 

44 

41 

40 

37 

41 

45 

46 

40.  3 

PINE  BLUFF   CAA  AP 

MAX 

53 

59 

60 

58 

60 

56 

58 

55 

50 

55 

51 

42 

43 

54 

56 

56 

49 

48 

52 

50 

59 

65 

51 

54 

46 

46 

56 

62 

52 

55 

64 

55.1 

MIN 

31 

38 

33 

33 

46 

50 

51 

48 

43 

35 

40 

39 

37 

32 

34 

36 

35 

3  1 

31 

31 

38 

40 

48 

45 

43 

40 

40 

38 

47 

46 

45 

39.  5 

POCAHONTAS  1 

MAX 

62 

54 

52 

56 

65 

62 

54 

46 

45 

56 

53 

45 

45 

50 

54 

50 

MIN 

28 

25 

22 

22 

39 

49 

40 

39 

39 

35 

35 

35 

3: 

3C 

28 

28 

32 

32 

30 

28 

25 

35 

35 

41 

4C 

35 

33 

36 

4; 

44 

42 

34.4 

PORTLAND 

MAX 

67 

58 

60 

65 

60 

63 

60 

74 

63 

5  1 

60 

54 

44 

55 

50 

60 

56 

48 

54 

51 

6 1 

70 

HIN 

33 

40 

37 

37 

37 

44 

53 

53 

45 

36 

37 

37 

37 

34 

35 

36 

42 

34 

33 

32 

32 

36 

41 

50 

44 

41 

43 

36 

4C 

4! 

45 

39.7 

PRESCOTT 

MAX 

61 

51 

60 

62 

62 

55 

64 

70 

62 

52 

62 

51 

40 

45 

55 

58 

62 

50 

52 

HIN 

31 

33 

33 

33 

34 

45 

49 

48 

42 

34 

35 

38 

36 

30 

30 

31 

36 

31 

31 

30 

31 

36 

40 

46 

45 

40 

36 

36 

4C 

44 

41 

37.2 

ROGERS 

MAX 

42 

45 

45 

58 

58 

58 

65 

63 

4  5 

4  1 

3  7 

3  5 

it 

42 

35 

40 

4  1 

55 

MIN 

21 

21 

21 

24 

42 

45 

47 

41 

33 

34 

29 

30 

30 

31 

27 

28 

30 

25 

25 

27 

30 

34 

34 

34 

3! 

35 

30 

4C 

4C 

34 

31.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

51 

54 

55 

59 

63 

58 

65 

62 

5  1 

41 

49 

45 

46 

55 

54 

52 

46 

49 

5  3 

59 

56 

HIN 

30 

31 

30 

27 

44 

50 

50 

44 

40 

38 

39 

35 

34 

32 

29 

34 

37 

30 

30 

25 

32 

41 

40 

43 

4* 

41 

39 

35 

45 

41 

39 

37I3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

59 

50 

58 

57 

60 

64 

59 

62 

56 

52 

57 

5  1 

M  I  N 

34 

35 

34 

35 

38 

48 

52 

47 

43 

3( 

3C 

37 

3i 

32 

33 

36 

41 

3  1 

33 

30 

32 

37 

43 

45 

43 

42 

39 

36 

42 

4f 

45 

38.8 

SEARCY 

MAX 

55 

58 

58 

57 

65 

58 

57 

50 

50 

50 

43 

46 

54 

55 

53 

52 

49 

52 

55 

56 

5  1 

53 

49 

45 

50 

67 

64 

M  I  N 

30 

38 

30 

28 

43 

49 

49 

42 

42 

36 

4C 

35 

35 

29 

29 

33 

35 

26 

32 

29 

31 

38 

39 

42 

43 

41 

37 

35 

45 

4( 

40 

37.  1 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

HIN 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 

44 

47 

46 

55 

58 

58 

66 

60 

43 

42 

39 

35 

39 

45 

45 

39 

35 

41 

44 

46 

60 

53 

43 

42 

42 

43 

56 

60 

58 

45 

65 

48.  2 

MIN 

20 

20 

18 

21 

43 

43 

48 

40 

34 

36 

29 

31 

30 

31 

2  7 

26 

30 

27 

27 

22 

29 

40 

36 

35 

38 

37 

35 

28 

41 

37 

31.9 

STUTTGART 

MAX 

56 

60 

60 

59 

63 

59 

60 

60 

53 

55 

51 

47 

44 

55 

54 

57 

51 

50 

54 

59 

58 

64 

60 

57 

50 

45 

58 

63 

54 

51 

65 

56.  5 

MIN 

32 

28 

36 

35 

46 

50 

52 

46 

42 

32 

43 

37 

37 

32 

33 

39 

37 

30 

30 

29 

35 

40 

46 

45 

44 

41 

37 

37 

46 

49 

42 

39.0 

See  r«fer«i^«  not«a  folIovlDg  Station  Indait. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
MARCH  19SS 


Station 

Day 

Ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

49 

57 

57 

58 

60 

57 

59 

54 

46 

51 

49 

43 

43 

92 

46 

48 

51 

58 

54 

63 

62 

50 

45 

46 

63 

59 

61 

53 

53. 

0 

HIN 

31 

36 

36 

34 

36 

47 

51 

46 

42 

37 

38 

36 

37 

32 

33 

36 

39 

30 

30 

30 

33 

36 

43 

46 

44 

41 

37 

36 

42 

46 

4^ 

38. 

3 

SU6IAC0 

MAX 

46 

52 

52 

61 

64 

58 

68 

59 

51 

51 

50 

46 

44 

53 

51 

50 

57 

60 

53 

61 

61 

46 

50 

62 

65 

59 

58 

6t, 

54. 

5 

MIN 

2  8 

28 

28 

27 

4  1 

47 

46 

42 

36 

36 

39 

32 

31 

32 

32 

33 

36 

30 

32 

25 

38 

39 

38 

40 

4  1 

40 

38 

35 

44 

46 

36 

36. 

2 

TEXARKANA  WB 

AP 

MAX 

52 

59 

62 

63 

60 

56 

74 

64 

56 

65 

51 

44 

45 

54 

57 

62 

54 

50 

57 

62 

70 

67 

66 

62 

48 

53 

62 

68 

76 

63 

66 

59. 

3 

MIN 

3A 

36 

38 

40 

46 

50 

54 

45 

43 

39 

44 

39 

35 

31 

35 

40 

39 

35 

34 

30 

39 

46 

49 

45 

44 

44 

40 

43 

50 

45 

40 

41. 

2 

TURNPIKE 

MAX 

40 

45 

51 

55 

56 

54 

60 

50 

44 

42 

45 

40 

39 

45 

42 

46 

38 

33 

45 

47 

46 

46 

44 

42 

46 

40 

51 

54 

55 

58 

60 

47. 

3  ( 

MIN 

28 

29 

2  7 

3  I 

38 

44 

4B 

39 

32 

30 

30 

26 

28 

22 

22 

30 

28 

33 

32 

30 

30 

32 

35 

35 

36 

35 

37 

32. 

I 

WALDRON 

MAX 

52 

65 

54 

60 

64 

54 

71 

70 

55 

48 

47 

47 

42 

52 

53 

54 

50 

48 

52 

57 

62 

62 

55 

51 

47 

49 

60 

66 

70 

68 

67 

55. 

«  1 

MIN 

2  7 

2  5 

26 

42 

48 

50 

44 

3  9 

39 

34 

33 

29 

28 

38 

37 

31 

27 

24 

39 

42 

42 

40 

4  1 

40 

37 

33 

46 

47 

36 

36. 

9  1 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 

56 

53 

50 

55 

64 

57 

46 

46 

44 

46 

42 

46 

44 

49 

52 

54 

47 

45 

46 

63 

47 

46 

4« 

46 

64 

49 

60 

51 

59 

65 

50. 

9  1 

MIN 

4  7 

37 

3  6 

36 

35 

32 

33 

30 

31 

29 

24 

30 

29 

2  7 

37 

36 

42 

42 

40 

36 

35 

46 

45 

4  1 

35. 

9  1 

WARREN 

MAX 

61 

63 

69 

64 

65 

73 

65 

59 

63 

59 

54 

47 

56 

60 

63 

49 

57 

62 

64 

69 

65 

67 

52 

49 

60 

66 

66 

61 

68 

60. 

9  1 

MIN 

3 1 

37 

32 

43 

51 

55 

5  I 

42 

35 

43 

37 

36 

33 

32 

30 

41 

30 

26 

30 

38 

4  1 

56 

46 

43 

4  1 

41 

36 

47 

48 

42 

39. 

9  1 

WHITE  ROCK 

MAX 

45 

49 

49 

55 

53 

53 

60 

58 

41 

36 

38 

32 

33 

44 

46 

43 

41 

39 

43 

49 

49 

47 

50 

43 

36 

43 

56 

56 

56 

51 

46. 

i  1 

MIN 

20 

23 

27 

31 

37 

43 

47 

39 

30 

31 

28 

27 

29 

27 

29 

31 

26 

21 

24 

26 

33 

33 

36 

32 

34 

33 

34 

37 

39 

39 

31. 

7  1 

W ILSON 

MAX 

56 

57 

53 

54 

64 

60 

58 

56 

50 

46 

46 

49 

45 

49 

51 

53 

51 

48 

46 

50 

49 

51 

47 

56 

50 

60 

50 

99 

66 

56 

63 

52. 

it 

MIN 

30 

36 

30 

28 

43 

50 

43 

42 

36 

38 

36 

33 

35 

32 

29 

29 

33 

28 

29 

26 

28 

37 

37 

38 

41 

39 

35 

41 

♦3 

43 

41 

39. 

•  1 

WYNNE 

MAX 

54 

56 

56 

60 

62 

56 

56 

54 

49 

46 

46 

46 

43 

50 

52 

51 

54 

50 

52 

51 

51 

60 

59 

68 

47 

46 

61 

58 

57 

55 

63 

93. 

0  1 

MIN 

30 

38 

30 

31 

49 

42 

43 

41 

36 

36 

34 

36 

28 

29 

31 

36 

30 

29 

28 

28 

38 

40 

43 

43 

41 

34 

32 

42 

42 

39 

36. 

0  1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


station 


Dsy  ol  month 


BrtTEbVILLE   L  6  0  NO  1 


6UTTHEVILLE 


SNOWFALL 
^N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


DEV ILS  KNOB 


EUREKA  SPRINGS 


FAYETTEVILLE   CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


FLIPPIN  CAA  AP 
FORI   SMITH  W8  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


GILBERT 


JONESBORO 


LITILE  ROCK  WB  AP 


MAMMOTH  SPRING 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


MARKED  TREE 

MOUNT  IDA 

NEWPORT 

OZARK 

ROGERS 

WALDRON 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Bsc  r«f»r«Dce  Dot«B  follovluc  atstlon  Index. 

-   34  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


MARCH  1958 


-  35  - 


-  36  - 


STATION  INDEX 


HARCH  19Sa 


1  STATION 

INDEX  NO. 

U 

L 

COUNTY  ■ 
c 

Q 
g 

1 

OEVAnON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

CX)UNTY 

M 
O 

mf 

U 

U 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

s 

LONG 

TEMP. 

i  £ 

SPECIAL 

DRAINJ 

LATT 

LONG] 

PRECIP. 

% 

SPECIAL 

OTT 
CIA 

M  FORK 
1 TY  J  NE 

00  »* 

0130 
0136 
OlSO 

SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

1  39  04 
7  39  5* 
1  3*  *• 

3  34  IT 

94  12 

91  0* 

92  92 

93  29 
93  29 

634 
296 
795 
894 

5P 

7A 
7A 
9P 
7* 
7A 

C 

c 
c 

JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
L  R  WATERWORKS 
REBA  Y.  SWAIM 

MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  1 ANNA  2  S 

4S4B 
4950 
4562 

463B 

COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 
LEE 

33  19 

33  20 
3*  23 
36  29 

93  14 

93  13 
92  49 
91  32 
90  46 

315 
360 
311 
690 
234 

6P 
9P 
6P 

7A 

5P 
7A 
6P 

C 

C  H 

EARL  E.  GRAHAM 
ARK  PWR  AND  LGT  CO 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIV  OF  ARKANSAS 

01 NE 
IN  1  M 
1.ET0N 
ADELPHIA 
ANSAS  CITT 

owe 

OlSB 

019* 
0220 
023* 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
OESHA 

3  34  02 
1   34  56 

1  35  25 
3  34  07 

2  33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

389 
400 
522 
200 
145 

6P 

«A 

7A 

7A 
BA 

c 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAHNELL 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MAUMEE 

MELBOURNE 

4654 
4666 
467B 
4696 

POINSETT 
SEARCY 
PHI LL IPS 
SEARCY 
IZARD 

39  32 
39  94 
34  3  3 
36  03 

90  25 
92  36 

90  55 
92  39 

91  5* 

229 
1050 
195 

610 

6P 

SS 

7A 
8A 

C 

JOHN  F,  SHEARON 
MINNIE  HORTON 
STERLIN  WALLACE 
HELEN  t.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 

IDOMN 
lEMS 

ESVlLLE  LiVESTOCt: 

02  a« 

0300 
032« 
03S0 

OAsa 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

»  33  40 
4  3*  19 

7  35  17 
7  35  16 
7  35  *9 

94  08 
93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
216 
230 
971 

7A 

6P 
9A 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER  H.  CHANEY 
UNIV  OF  ARKANSAS 
UNIV  OF  ARKANSAS 

MENA 

MONT ICELLO  3  S 
MONTROSE 

NOftOBAY    LOCK   AND  DAM 
WRRILTON 

*TS6 
4900 
4906 

POLK 

DREW 

ASHLEY 

CALHOUN 

CONWAY 

34  35 

33  39 
33  19 
33  19 
39  07 

94  15 
91  46 

91  29 

92  2  7 
92  45 

1207 
285 
125 

280 

6P 
5P 

5P 

9P 
7A 

C 
C 

RICHARD  Wt   SI.  JOHN 
RAD  10  STAI ION  KHBM 
ARK    PWR   4N0    LGT  CO 
U  S  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 

esville  l  and  d  1 
kb  cbeek  lake 
Ktt  lake 

tVER   \  SE 
fSE 

0A60 
OA«t 

0S12 

out 

0530 

INDEPENDENCE 
LEE 

SI  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 

7  35  *5 
7  34  43 
9  39  05 
7  36  26 
7  35  04 

91  3« 
90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

277 
230 
400 
930 
250 

5P 

7A 

9P 
7A 

C  H 

c 
c 

JAMES  J.  MIICHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AOAMSON 
HARVEY  E.  SRELTON 
MARVIN  MORRISON 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENO 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 

4968 
5010 
5036 
5038 
50*6 

MONTGOMERY 

BAXTER 
BAXTER 
STONE 

3*  33 

35  10 

36  20 

93  38 
93  41 

92  2  3 
92  06 

663 
2800 
800 
800 
76fl 

5P 
6P 
bP 
SA 

7A 
6P 
6P 
•A 
TA 

BA 

C  H 

WILLIAM   E.  BLACK 
ARK  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLD 
U  S  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 

jrCM  GROVE 
iDEVlLLE 

ITONVlLLE 
iWYVlLLE    *  ttV 

0534 
0536 
0562 
05S6 
0&16 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

7  36  09 
7  35  26 

6  34  33 
1   36  22 

7  36  26 

90  58 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1190 

6P 

BA 
BA 

7A 

c 

B.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRtDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  ST IDHAM 

HULBERHY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

MASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 

9072 
9110 
51  12 
51  14 

FRANKLIN 

PIKE 

HOWARD 

HOWARD 

HOWARD 

39  3* 
34  09 
34  00 

33  57 

34  07 

94  01 
93  43 
93  56 
93  91 
93  92 

500 
425 
550 
373 
550 

BA 
7A 

TA 
BA 

7A 

C 
C 

HENRY  G,  ARVIN 
U  S  ENGINEERS 
UNIV  OF  ARKANSAS 
SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 

k  FORK 

h  LAKE  OUTLET 
kCK  ROCK 

akEL*  mountain  dam 
JE  MOUNTAIN  D*N 

0676 

0  764 
079B 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

YELL 

3  34  29 
5  35  51 
7  36  07 
3  34  36 
1   35  06 

93  56 

90  06 

91  06 
93  11 
93  39 

1100 
238 

6A 

7A 

7A 
•A 

lA  C 

c 

ANNA  M.  LILES 
N.  W.  DOUGLAS 
LEE  W.  HCKEHNEY 
U  S  ENGINEERS 
U  S  ENGINEERS 

NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 

nimrod  dam 
norfork  dam 

OOELL 

9174 
5186 
5200 
522B 
9354 

PIKE 

JACKSON 

PERRY 

WASHINGTON 

34  14 

39  36 
3*  57 
36  19 
39  48 

93  90 

91  17 

93  10 

92  1! 

94  24 

650 

225 

425 
1500 

1a 

7A 
7A 
BA 

7A 

BA 

C 
C 

ELSIE   F.  WARD 

LUTHER  0.    SUMMERS.  JR 

U  S  ENGINEERS 

U  S  ENGINEERS 

MRS.   RENZO  HURST 

JFf  C ITY  3  SH 

YTMEVILLE 

ONEVILLE 

T1IN8URG 

JGHTON 

oao6 

0830 
0S42 
084  6 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

5  39  56 
1   35  09 
7  35  39 
3  33  92 

93  09 
89  99 
93  55 

92  30 

93  20 

360 
252 
911 
1200 
239 

6P 

7A 
7A 

7A 

c 
c 

CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  >ANOELL 
THOMAS  M.  PEJtRSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

OOEN  2  W 
OKAY 

OWENSVILLE 
OZARK 

9358 
5376 
94B0 
9*98 
5508 

MONTGOMERY 
HOWARD 
MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKL IN 

34  38 

33  46 

35  43 

34  3  7 

35  29 

93  48 
95  93 
89  59 

93  90 

800 

245 

500 
396 

5P 
6P 

5P 
BA 

LORETTA  M.  JACOaSON 
J.   T.  HARGIS 
THOMAS  F.  MCKINNON 

GUY  COOK 

BURNS  WAKEFIELD 

ADfORD 
IMLEY 
FFALO  TOWER 
LL  SHOALS  DAM 
RDETTE 

08T2 
0936 
1010 
1020 
1052 

WHITE 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 

7  35  25 
7  34  53 
7  35  52 
7  36  22 
2  35  49 

91  36 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 

240 
209 

240 

5P 

7A 
9P 
7A 

6P 

C  H 

c 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.   WE  1 S 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  5  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

OZONE 

PARACOULD 

PARIS 

PARKIN  2  H 

5514 
9562 
5576 
5586 
5591 

GREEN 
LOGAN 
CROSS 
SCOTT 

39  36 
36  04 
39  18 
39  16 
34  48 

93  2  7 
90  29 
93  43 
90  39 
93  57 

1900 
279 

222 
66B 

4P 
6P 

6P 
7A 

MAURICE   R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KDRS 
FRANK  TAYLOR 
CORINE   D.  GARDNER 
BOMAR   K.  HANSARD 

LICO  ROCK 

MDEN  I 
HDEn  Z 

MP  i:haffee 

1102 
1132 
1152 
115* 
11T2 

PULASKI 

IZARD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

7  3*  57 
7  36  06 

3  33  36 
3  33  35 
1   35  16 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
94  18 

116 
155 
419 

7A 
8a 

9P 
7A 

6A 

c 

a.  M.  walther 

AUST IN  0.  HARRIS 
LEONARD  a.  DILLWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL   E.  STAMPS 

PARTHENON 

PERRYVILLE 

PINE  BLUFF 

PINE   BLUFF   CAA  AP 

PINE  RIDGE 

5602 
5  760 

NEWTON 
PERRY 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

35  57 
35  00 
34  12 
34  10 
34  39 

93  15 
92  49 

92  00 
91  56 

93  5* 

925 
325 
215 
205 
640 

7P 
MIO 

MID 

c 
c 

FRANCIS  FINKBEINEH 
MBS.   EMMA  GRESMAM 
U    S   CIVIL    AERO  ADM 
J.   R,  HUODLESTON 

RLtSLE    1  SW 

'bpenter  dam 

ABENDON 
' ABKSVILLE 
INTON 

122* 
1236 
1442 
1455 

1492 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 

I   34  47 
3  34  2  7 
7  34  *1 
1   39  28 
7  35  35 

91  45 
93  01 

91  16 
93  26 

92  26 

235 

172 
436 
510 

6P 

8A 

7A 
6P 
7A 

c 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  PWft  LGT  CO 

B.   F.  NORTHERN 

DR.    IRVING  T.  8EACH 

EARL  6.  RIDDKK 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
FNESCOTT 
WCSCOTT  SCS 
PTATT    1  NNM 

5820 
9866 
9908 
5910 
9970 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

MARION 

33  14 
33  48 
33  46 
36  16 

90  59 

91  30 
93  23 
95  25 

92  51 

330 
122 
318 
318 
800 

c 
c 

BENEDICTINE  SISTERS 

PEARL  NEWTON 

R,   P.  HAMBY 

SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 

to  SPRINGS  Guard  sta 
*4Bs  3  se 

MPT ON  2  NE 
'RNING 

1520 
157* 
1562 
1596 
1*32 

SCOTT 

MADISON 

NEWTON 

FAULKJIER 

CLAY 

3  34  98 
7  39  48 
7  36  06 
1    35  05 
7  36  24 

93  54 
93  46 
93  18 

92  28 
90  35 

1250 
1400 
2166 
316 
293 

5P 
6P 

7A 

5P 

7A 

c 
c 

C  H 

MARGARET  ZOANES 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

RATCL IFF 
HAVANA   1  NE 
REHMEL  DAM 
111  SON 

ftOGERS 

6008 
6102 
62*6 

LOGAN 
MILLER 
HOT  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 

35  16 

33  0* 

34  26 
33  57 

36  20 

93  53 

94  02 
92  94 
92  11 
94  07 

463 
250 
308 
231 
1387 

SS 

8A 

SS 

c 
c 

LULA  M.  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 
ARK  PWR  AND  LGT  CO 
J.    H.  YANEY 
HOWARD  FOWLER 

'VE 

lOSSETT    7  S 

■ystal  valley 
rHMlNs  farm 
>ISV 

1666 
ITJO 
1750 
1768 
181* 

POLK 

ASHLEY 

PULASKI 

LINCOLN 

PIKE 

*  3*  26 
3  33  02 
1  34  42 
1  34  08 
3  34  14 

94  25 

91  56 

92  26 
91  35 

1090 
175 
350 
176 
629 

5P 
6P 

7A 
9P 

6P 
7A 

c 

JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
BILLIE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDOER 

RU5SELLV1LLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

6352 

6380 
6*03 
6906 

POPE 

arkansas 
Fulton 

WHITE 

39  18 

34  23 
36  27 
36  23 

35  19 

93  06 
91  06 

90  08 

91  50 
91  44 

360 
200 
300 

245 

5P 
8A 

5P 

6A 

5P 

WM.  W.  SPAULDING 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 
JAS.  8.  CALDWELL 
ADAH  C.  MELTON 

iMASCUS 
IKVILLE 
»NV1LLE  SCS 
kRDANELLE 
;  QUEEN 

1829 
1634 
1835 
1638 

FAULKNER 

YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

1  35  22 
1   35  03 
1    35  0* 
1    35  13 
4  3*  02 

92  25 

93  24 

93  09 

94  21 

705 
370 
370 
330 
420 

6P 
5P 

7A 
7A 

c 

WlLLlAM  A.  BROWN 
J.  A.  MOUDT 
SOIL  CONS  SERVICE 
GRETCHEN  GOOOIER 
0.   TUCKER  VASSER 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

6966 
6966 

6  766 
6604 

GRANT 
VAN  BUREN 
BENTON 
DALLAS 
LAFAYETTE 

34  27 

35  38 

36  U 
33  55 
33  22 

92  21 
92  17 
9*  53 
92  48 
95  30 

290 
910 
1  150 
260 
2  70 

6P 
7P 

6P 
If 

It 

ARK  FORESTKT  COMM 
MAUD  H.  8RA0F0RD 
JOHN   BROWN  UNIV 
MARGARET  f.  GORDON 
HUBERT  BAKER 

-:r»»ott 

-:S  ARC 
iVILS  KNOB 
IERKS 

1960 
1968 
1982 
2015 
2148 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 

2  33  31 
7  34  56 

1  35  43 
4  34  07 

2  33  53 

91  26 
91  30 
93  34 
9*  02 
91  30 

140 
204 
2330 
422 
162 

7A 
9P 
9P 

7P 

6A 
7A 
7P 

L.  W.  WILSON 
C.   J.  filSTER 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
THOMAS  A.  LOFTON 
BEN  JOHNSON 

STAB  CITY  2  S 
STEVE 
STUTIGAfiT 
STUTTGART  9  ESE 
SU6IAC0 

6820 
6856 
6916 

692f 

LINCOLN 
YELL 

ARKANSAS 
ARKANSAS 

33  54 

34  63 
34  29 
34  28 
39  18 

91  51 
93  19 
91  32 
91  29 
93  39 

392 
662 
214 

19f 

6P 

7A 

7A 

7A 

C  H 

ARK  FORESTRY  COMM 
T.   P.  SIMS 
GEORGE  L.  CLARK 
UNIV  OF  ARKANSAS 
NEW  SUBIACO  ABBEY 

«GLE  GAP 
.  OORAOO  CAA  AP 
JREKA  SPRINGS 
^ENING  SHADE 

2150 
2204 
2300 
235* 
2  366 

DESHA 

SCOTT 

UNION 

CARROLL 

SHARP 

2  33  53 
1   3*  43 

3  33  13 
7  36  24 
7  36  05 

91  30 
94  19 

92  46 

93  44 

91  37 

165 
1150 

252 
1469 

490 

MID 
6P 

MID 
7A 
7A 

c 

C  H 

ARK  PWR  LGT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  Civil    AERO  ADM 
MA6EL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

TEKARKANA   WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

7038 
T048 
7262 

7524 

COLUMBIA 
MILLER 
POPE 
SCOTT 

INDEPENDENCE 

33  06 

33  27 
39  40 

34  94 

35  51 

93  27 

94  00 

93  05 

91  21 

2*7 
361 
2087 
675 
250 

MID 
6P 

MID 
6P 
5P 
6P 

C  HJ 
C  H 

IDELLA  0.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  D.  BlVENS 
A,  H.  FAST 

AYETTEvILLE 
AYETTEVILLE  CAA  AP 
AYETTEVILLE  EXP  STA 
LJPPIN  CAA  AP 
ORO*C£   6  N 

2442 
2*43 
2*4* 

25261 
2  540 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

1   36  05 
7  36  DO 
1   36  06 
7  36  18 
3  33  *9 

9*  10 
9*  10 
94  10 

92  31 

1370 
1253 
1270 

2SC 

NIC 

5P 

5P 

7P 
MID 
5P 

9P 

CHARLES  F.  FORb 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
UNIV  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARK  FORESTRY  COMM 

WALNUT    RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WEST  FORK 

WHEEL ING 

7530 
7562 
7592 

LAWRENCE 

BRADLEY 

MONTGOMERY 

WASHINGTON 

FULTON 

36  06 

33  36 

34  36 

35  55 

36  19 

90  96 

92  04 

93  32 

94  11 

91  52 

272 

610 
1340 
680 

MID 
6P 

HID 

c 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

NORA   LEE  MAYBERRY 
EFFIE  D.  LITTLE 
THOMAS  W.  CONE 

OREMAN 

ORBEST  CITY 

ORT   ^M[TH  we  AIRPORT 

ORT   SMITH  WATER  PLANT 

2544 
256* 
2574 
2378 
2598 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBAST IAN 
CRAWFORD 
ASHLEY 

*  33  43 
5  39  01 
1    35  20 
1    39  39 
3  33  21 

94  24 

90  47 
94  22 
94  09 

91  90 

400 
261 
458 

175 

MIC 

HID 
7A 
6P 

C 

c 

C  HJ 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R.  J.  SCHOEPPE 
STATION  INACTIVE 

WHITE  ROCK 

WH1TECLIFF5 

WILSON 

WING 

WYNNE 

7772 
7812 
7912 
7990 
8052 

FRANKLIN 

SEVIER 
MISSISSIPPI 

CROSS 

55  41 

33  *8 

34  57 
39  14 

93  57 

94  04 
90  02 
93  28 
90  47 

29t 
237 
350 
260 

5P 
SS 

7A 
SS 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   L.  M.  SNEAD 
D.  0.  ANDERSON 
MILES  S.  TURNER 
ORLAN  ROGERS 

ULTON 
EORGETOWN 
ILBEBT 
LENHOOD 

2670 
2760 
2  794 
2642 

HEMPSTEAD 
WHITE 
SEARCY 
PIKE 

4  33  37 
7  35  07 
7  39  59 

3  34  20 

4  3*  15 

1   3*  52 
1   36  24 
7  36  20 
1   35  14 
1  35  13 

93  *8 

91  26 

92  43 

93  33 
9*  20 

93  39 
9*  26 
93  26 

93  33 

94  19 

260 
200 
595 
5*7 
920 

*96 

1250 
1350 
360 
518 

6P 

BA 
7A 

7A 

C  H 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE    1.  PRICE 
STATION  INACTIVE 

YELLVILLE 

8084 

MARION 

7 

36  13 

93  41 

760 

JESS  e.  JOHNSON 

RANN  I  S 

HAWELLY  2  ESE 
RAVETTE 
BEEN  FOREST 
REENBRIER 
REENWOOD 

2906 
2922 

29*6 

2962 
2976 

POLK 

YELL 
BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SEBAST IAN 

SS 

SS 
7A 
6A 

WILLIE  PENOEBCRASS 
ELSON  a.  SCHMIDT 
OSED  a.  WILSON 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 

NEW  STAT  IONS 

2019 

HOWARD 

34  07 

94  02 

5P 

7A 

UBOON  3  E 

ARDr 
ARRISON 

3074 
3080 
3096 

3132 
3164 

CLARK 
ASHLEY 

SHARP 
BOONE 

3  33  5* 
3  33  14 
3  33  32 
7  36  19 
7  36  1* 

93  06 

91  48 

92  28 
91  29 

93  07 

290 
177 
202 
362 
1150 

6P 

7A 
•A 

6P 

c 

ROY  S.  R0B8S 
A.   JAMES  LINOER 
SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 

EBER  SPRINGS  3  NE 
EBER  SPRINGS  3  SW 
ECTOR 

(ELENA 

ENDERSON  2  W 

3228 
3230 
3235 
3242 
3258 

CLEBURNE 
CLEBURNE 
POPE 

PhILL IPS 
BAXTER 

7  35  32 
7  35  28 

1  39  28 

2  34  32 
7  36  22 

92  01 
92  03 
92  58 
90  39 
92  16 

52  9 

599 
200 
980 

6P 

7A 
7A 
7A 

C 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
MRS.  aOBBT  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 

OPE    3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

iOT  SPRINGS   1  NNE 
iUNTSVlLLE 

3426 

34}a 

34*2 
3466 
35*0 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

MADISON 

4  33  43 

3  3*  22 

4  33  56 
3  34  31 
7  36  05 

93  33 
93  41 

93  03 
93  44 

375 
700 
333 
710 
1*53 

eA 

9P 

9P 

7A  C 

C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
EL  I2ABETH  W.  FRIDAY 
NATL   PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  MARHLEY 

■njTTIG  DAM 
NDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 

3556 
3584 
360C 
3  70* 
373* 

UNION 

LITTLE  RIVER 
NEWTON 

CRAIGHEAD 

3  33  02 

4  33  35 
7  36  01 
3   3*  42 
7  35  50 

92  05 
9*  03 

93  11 
93  0* 
90  42 

60 
300 
89 
73C 
34! 

6P 

8A 
7A 

TA 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 
W.   E.  MCDOWELL 
LOTT IE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

(EO 

(INGSLANO  1  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

386 
390* 
399 
401C 
401 

L0«*0KE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

1   34  36 
3   33  50 
5  35  49 
1  34  51 
1  39  26 

92  00 
92  16 
90  26 

92  29 

93  35 

23C 
21* 

23C 

55( 

BA 

c 
c 

R.   A.  WALLER 

TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WTRWKS 
UNIVERSITY  OF  ARK 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

406 
410 
411 

42* 

PIKE 

BOONE 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

3  34  19 
7  36  2* 
1   35  42 
3  3*  10 
1   3*  44 

93  51 
92  9* 

94  19 
92  35 
92  14 

79 
71( 
lOOC 
26 
25 

7* 
MIC 

7A 
7P 
7A 

MIO 

C  H. 

MABEL  L.  FORRESTER 
F.  W.  KELLOGG 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  BOCK  FILT  PL 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 

432 
433 
4  38 
492 

PULASKI 

POPE 

UNION 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

1   34  46 

7  35  34 
3  33  22 
7  35  46 
9  39  00 

92  19 
92  90 

92  4* 

93  05 
90  43 

91 
155 

13 
200 

21 

MIO 

6P 
6A 
7A 

LITTLE  ROCK  WTRWKS 
CATHERINE  RUSSELL 
FLORA  A.  HAMILTON 
LOLA   I.  DOLLAR 
LOREN  R.  JONES 

t  DRAINAGE  CODE.      1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI      3.   OUACHITA     4.   RED     5.    SAINT  FRANCIS     6.    SALINE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imato legist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days   for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June   issue  of   this  bulletin. 
Stations  appearinp  in  the   Index,   but   for  which  data  are  not   listed   in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too   late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used   in  "Cl ima tologlca 1  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data   for  January  1957. 

unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation   is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4   foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table, 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  ful 1-time . Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall   in  the  "Climatological  Data"  Table  and   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and   in   the  seasonal  snowfall   table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index  the  letters  C.   H,   and  J  in   the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  followinc: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J       "Supplemental   Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table.  "Evaporation  and  Wind"  Table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a   full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total   for  previous  month. 

Subscription  price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


USCOHM-WB-Asheville  —  4-30-58  --  92? 
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ASHEVILLE:  1988 


ARKANSAS  -  APRIL  1958 


WEATHER  SUMMARY 


Heavy  rains  and  thunderstorms  began  over  Southern  Arkansas  late  in  the  evening  o 
the  24th  and  the  early  morning  of  the  25th.  These  rains  continued  intermittently 
through  the  close  of  the  month.  During  the  6-day  period  from  the  25th  through  th 
30th,  storm  totals  averaged  near  7.00  inches  over  the  southern  third  of  the  State, 

I 

The  heaviest  totals  recorded  from  the  24th  through  the  30th  were  18.27  inches  a? 
Hamburg  and  18.09  inches  at  El  Dorado  Airport.  A  total  of  16.89  inches  was  meas? 
ured  at  Stamps.  By  the  close  of  the  month,  the  rains  had  moved  northward  int 
Central  Arkansas. 

i 

As  a  result  of  these  rains,  there  was  flash-flooding  over  much  of  the  souther! 
portion  of  the  State.  Crossett,  Hamburg,  Magnolia  and  El  Dorado  were  particular! 
hard  hit  by  flash-floods.  The  Ouachita  River  and  tributaries  rose  sharply,  build 
ing  up  to  a  flood  of  major  proportions  on  the  stream  early  in  the  following  month 

Damages  from  these  floods  are  extensive,  but  due  to  the  widespread  occurrence,  i 
will  be  some  time  before  any  firm  estimate  of  monetary  losses  can  be  obtained 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau^ 
Little  Rock,  Arkansa 


Highest  Temperature  89 
Lowest  Temperature  28 


on  the 
on  the 


23  + 


at 


8  Stations 


at 


3  Stations 


Greatest  Total  Precipitation        20.27         inches  at   Hamburg 

Least  Total  Precipitation        1 . 99         inches  at   Marshall 


Greatest  one-day  precipitation 


10.65 


inches  on  the 


26 


at      El  Dorado  CAA  AP 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ARKANSAS 
APRIL  1956 


Wind  direction 


u  a  » 


Wind  speed 
m.  p.  h. 


Relative   humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


ORT  SMITH  WB  AIRPORT 
ITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
EXAHKANA  WB  AIRPORT 


ENE 
ENE 
NE 


9.9 
9.9 
10.3 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

S  i 

t  5 
<  5 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

5 

& 

o. 
Q 

No  ol 

Total 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

S. 

& 

Snow 

,  Sleet 

No 

ol  Days 

Man 

Min 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

5 

0 

- 

50  or  More 

1  00 

or  More 

5  S 

5  1 

NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 

68.  7 

45.3 

57.0 

88 

23 

33 

12 

240 

0 

0 

0 

0 

3.87 

.82 

22 

.0 

0 

8 

4 

0 

EUREKA  SPRINGS 

46.0 

1.7 

8  5 

23 

36 

12  + 

221 

0 

0 

0 

0 

3.68 

•  7  7 

.  84 

29 

.0 

0 

9 

3 

0 

FAYETTEVILLE 

69.8 

46.5 

56.2 

86 

23 

33 

7 

209 

0 

0 

0 

0 

2.96 

.59 

28 

.0 

0 

8 

1 

0 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

44.9 

56.3 

8  5 

23 

32 

12  + 

260 

0 

0 

2 

0 

2.58 

.45 

10 

•  0 

0 

7 

0 

0 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

68. S 

46.9 

57.7 

- 

1.2 

84 

23 

33 

12 

221 

0 

0 

0 

0 

2.81 

-  1.91 

.60 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

GRAVETTE 

66.7 

44  .4 

56.6 

1.8 

86 

23 

30 

12 

256 

3.71 

-  1.02 

.  96 

21 

.0 

0 

10 

4 

0 

HARR ISON 

70.  IM 

45. 2M 

57.  7M 

_ 

1  .  1 

84 

23 

28 

8 

224 

0 

0 

2 

0 

3.  17 

.63 

21 

.0 

0 

9 

1 

0 

LEAD  HILL 

70.0 

45.0 

57.5 

- 

0.9 

88 

23 

28 

8 

23  1 

2.82 

-  l.ll 

1.10 

3 

.0 

0 

8 

1 

1 

ROGERS 

69.3 

46.7 

58.0 

- 

1.2 

86 

23 

35 

7 

214 

0 

0 

0 

0 

4.10 

-  .41 

.  70 

24 

•  0 

0 

8 

5 

0 

SILOAM  SPRINGS 

68.6 

45.8 

57.2 

86 

2  3 

31 

12 

236 

0 

° 

1 

0 

3.59 

.76 

2  0 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

57.4 

_ 

1.5 

3.33 

-  1.31 

.0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

70.2 

58.1 

86 

4 

32 

8 

211 

0 

0 

1 

0 

2.05 

.45 

20 

.0 

0 

7 

0 

0 

GILBERT 

73.2 

45.5 

59.4 

85 

23  + 

26 

8 

187 

0 

0 

2 

0 

2.25 

.50 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

MAMMOTH  SPRING 

70.  9M 

45. OM 

56. OM 

- 

1.3 

84 

18 

29 

8 

216 

0 

0 

3 

0 

2.23 

.38 

4 

.0 

0 

8 

0 

0 

MARSHALL 

71.2 

47.4 

59.3 

84 

23  + 

33 

12 

178 

0 

0 

0 

0 

1  .99 

.  64 

21 

.0 

0 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

70.3 

47.7 

59.0 

- 

0.3 

82 

23 

31 

12 

191 

0 

0 

1 

0 

2.92 

-  1.24 

.47 

20 

.0 

0 

10 

0 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

68. 

45.1 

56.8 

88 

5 

33 

12  + 

250 

0 

0 

0 

0 

3.  11 

.52 

29 

.0 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

5  8.4 

0.7 

2.43 

-   1  . 80 

.0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

71.1 

48.6 

59.9 

83 

23 

33 

8 

163 

5.35 

1.22 

20 

.0 

0 

9 

2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

70.3 

46.2 

58.3 

84 

5 

32 

8 

205 

0 

0 

1 

0 

3.57 

.69 

25 

.0 

0 

11 

9 

0 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

72.3 

46.3 

59.3 

83 

4 

30 

8 

169 

3.26 

-  1.13 

.70 

21 

.0 

0 

9 

1 

0 

8LYTHEV ILLE 

69.9 

49.2 

59.6 

_ 

1.6 

83 

16 

32 

8 

166 

0 

0 

1 

0 

4.21 

.32 

1.11 

29 

.0 

0 

9 

3 

i 

CORNING 

70.7 

48.4 

59.6 

- 

0.8 

82 

1 8+ 

34 

8 

174 

0 

0 

0 

0 

3.58 

-  .60 

.73 

•  0 

0 

1 

0 

JONESBORO 

71  .5 

50.4 

61.0 

_ 

0.2 

82 

17+ 

35 

8 

140 

0 

0 

0 

0 

4.03 

-  .04 

.98 

25 

•  0 

0 

9 

2 

0 

MARKED  TREE 

70.9 

50.1 

60.  5 

0.3 

82 

0 

0 

0 

0 

4.61 

-  .32 

1.15 

2  5 

.0 

0 

3 

4 

1 

NEWPORT 

71.2 

50.8 

61.0 

1.0 

81 

4 

37 

8 

134 

0 

0 

0 

0 

5.81 

1.20 

1.50 

4 

.0 

0 

10 

4 

2 

70.9 

59.  1 

80 

18+ 

0 

0 

1 

0 

4.28 

1.27 

3 

.0 

0 

1 0 

2 

1 

POCAHONTAS  1 

71.3 

47.4 

59.4 

_ 

1.0 

79 

23  + 

33 

8 

170 

0 

0 

0 

0 

4.  14 

-  .31 

.  79 

4 

.0 

0 

10 

4 

0 

SEARCY 

71.5 

50.1 

60.8 

0.9 

84 

4 

3  6 

8 

141 

0 

0 

0 

0 

5.46 

.76 

1.14 

29 

.0 

0 

9 

5 

1 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

68.8 

49.0 

58.9 

80 

18 

36 

8 

187 

0 

0 

0 

0 

3.99 

1.36 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

WILSON 

70.4 

48.  IM 

59. 3M 

81 

23  + 

32 

8 

176 

0 

0 

1 

0 

6.38 

1.74 

25 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

59.7 

1  .  1 

4.51 

.  14 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

73.5 

49.0 

61.3 

1.0 

86 

4 

34 

12 

13  1 

0 

0 

0 

0 

4.  12 

-  .42 

.66 

9 

.0 

0 

11 

3 

0 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

70.6 

49.1 

59.9 

88 

24+ 

35 

12 

168 

0 

0 

0 

0 

4.71 

1.25 

20 

.0 

0 

12 

3 

1 

CLARKSVILLE 

72.8 

49.0 

60.9 

87 

23  + 

33 

8 

145 

0 

0 

0 

0 

4.92 

.86 

2  0 

.0 

0 

13 

5 

0 

DARDANELLE 

73.4 

51.2 

62.3 

0.9 

87 

4 

36 

12 

107 

0 

0 

0 

0 

5.66 

.92 

1.08 

21 

.0 

0 

12 

5 

1 

DEVILS  KNOB 

66.  9M 

46. 2M 

56. 6M 

87 

5 

32 

7 

2  5  7 

0 

0 

1 

0 

3.  13 

.85 

21 

.0 

0 

9 

2 

0 

FORT  SMITH  WB  AP 

R// 

71.2 

50.  1 

60.7 

1.9 

89 

23+ 

39 

12 

146 

0 

0 

0 

0 

3.81 

-  .68 

1.10 

20 

.0 

0 

11 

2 

1 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

71.9 

47.2 

59.6 

87 

4 

33 

12 

178 

0 

0 

0 

0 

3.26 

.90 

20 

.0 

0 

0 

MENA 

72.0 

49.4 

60.7 

1.3 

85 

23  + 

38 

12  + 

144 

0 

0 

0 

0 

6.  74 

1.32 

1.41 

20 

.0 

0 

U 

5 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

63.5 

45.4 

54.5 

77 

23 

29 

7 

310 

0 

0 

1 

0 

6.53 

1.35 

20 

.0 

0 

12 

7 

1 

OZARK 

72.0 

49.8 

60.9 

0.8 

85 

23  + 

38 

12  + 

148 

0 

0 

0 

0 

4.  77 

.22 

.94 

21 

.0 

0 

10 

4 

0 

PARIS 

73.0 

50.1 

61.6 

88 

4 

37 

12 

130 

0 

0 

0 

0 

6.37 

1  .60 

20 

.0 

0 

13 

5 

2 

RUSSELLVILLE 

7*.5M 

50. 3M 

62. 4M 

87 

4 

36 

12  + 

108 

0 

0 

0 

0 

5.65 

.99 

20 

.0 

0 

n 

5 

0 

SUBIACO 

72.3 

49.0 

60.7 

1.7 

88 

23 

38 

8+ 

150 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.13 

1.29 

20 

.0 

0 

1 

TURNPIKE 

64.  <i 

43. 3M 

53. 9M 

75 

16  + 

32 

10+ 

331 

0 

0 

2 

0 

2.91 

.92 

20 

.0 

0 

6 

2 

0 

WALDRON 

73.2 

48.9 

61.1 

87 

23  + 

34 

12  + 

146 

0 

0 

0 

0 

5.62 

1  .49 

20 

.0 

0 

11 

5 

1 

WHITE  ROCK 

66.  6M 

46.  7M 

56.  7M 

81 

23  + 

31 

7 

2  50 

0 

0 

1 

0 

3.61 

.68 

15 

.0 

0 

10 

3 

0 

DIVISION 

59.6 

1.6 

4.85 

-     .  36 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

72.3 

48.5 

60.4 

85 

4 

34 

8 

151 

0 

0 

0 

0 

7.17 

1.65 

20 

.0 

0 

9 

7 

3 

BENTON 

72.5 

47.  1 

59.8 

87 

4 

31 

8 

163 

0 

0 

1 

0 

6.59 

2.14 

26 

.0 

0 

1 1 1 

4 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

71.3 

49.1 

60.2 

87 

5 

34 

8 

163 

0 

0 

0 

0 

6.61 

-  .06 

1.58 

27 

.0 

0 

1 1 

6 

2 

CONWAY 

72.2 

50.2 

61.2 

1.8 

86 

4 

38 

12  + 

140 

0 

0 

0 

0 

5.37 

1.07 

20 

.0 

0 

10 

4 

1 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

73.4 

51.1 

62.3 

1.9 

88 

4 

40 

8 

109 

0 

0 

0 

0 

7.41 

1.59 

1.60 

27 

.0 

0 

a 

10 

6 

4 

LITTLE  ROCK  WB  AP 

9.1  / 

70.5 

52.6 

61.6 

0.9 

88 

4 

40 

8 

132 

0 

0 

0 

0 

8.21 

3.05 

1.75 

28 

.0 

0 

6 

4 

MALVERN 

74.7 

48.7 

61.7 

89 

4 

31 

8 

125 

0 

0 

1 

0 

8.06 

3.75 

26 

.0 

0 

10 

4 

2 

MORRILTON 

72.2 

50.5 

61.4 

0.2 

86 

4 

35 

1 

133 

0 

0 

0 

0 

5.22 

.46 

1.25 

29 

•  0 

0 

10 

4 

2 

NIMROO  DAM 

AM 

70.1 

48.6 

59.4 

88 

5 

31 

8 

185 

0 

0 

1 

0 

7.29 

2.20 

29 

.0 

0 

n 

5 

1 

PERRYVILLE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

10.25 

.0 

0 

SHERIDAN  TOWER 

72.5 

52.4 

62.5 

87 

23 

43 

8 

116 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

61.1 

1.1 

7.22 

1.91 

.0 

toe  r«f»r«iice  ootaa  followlDg  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
APRIL  1958 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

■  Long 
Term  Means 

Highesi 

Dale 

Lowest 

8 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

Max 

Mm 

Date 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

1 0  or  More 

50  or  More 

0 

o2 

hi 

1     Below  1 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

70.7 

49.2 

60.0 

- 

2.4 

83 

23  + 

32 

8 

159 

0 

0 

1 

0 

7.17 

2.52 

1.41 

25 

.0 

0 

10 

6 

3 

OES  ARC 

AM 

70.3 

49.9 

50.1 

84 

5 

41 

12  + 

163 

0 

0 

0 

0 

8.  79 

1.57 

29 

.0 

0 

U 

e 

2 

HELENA 

72.0 

52  .  1 

52.  1 

0.5 

85 

23 

35 

8 

124 

0 

0 

0 

0 

8.34 

3.38 

1.94 

25 

.0 

0 

8 

5 

4 

ICEO 

72.0 

50.0 

51.0 

85 

4 

34 

8 

138 

0 

0 

0 

0 

6.90 

2.44 

25 

.0 

0 

9 

i 

2 

MARIANNA   2  S 

71.3 

49.  5 

50.4 

- 

1.5 

82 

23 

32 

^ 

150 

0 

0 

1 

0 

7.04 

2.69 

1.55 

15 

.0 

0 

12 

5 

2 

SAINT  CHARLES 

AM 

72  .  1 

52  .2 

52.2 

84 

24+ 

40 

8  + 

123 

0 

0 

0 

0 

10.33 

3.03 

25 

•  0 

0 

9 

6 

5 

STUTTGART 

73.2 

51  ,9 

52  .5 

- 

0.3 

88 

4 

36 

8 

112 

0 

0 

0 

0 

7.  10 

2.39 

2.75 

25 

.0 

0 

9 

7 

1 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

70.  1 

50.5 

50.3 

82 

24+ 

35 

8 

1  54 

0 

0 

0 

0 

8.59 

2.70 

25 

.0 

0 

8 

7 

3 

WYNNE 

70.0 

49.3 

59.7 

82 

4 

34 

8 

170 

0 

0 

0 

0 

5.96 

.92 

25 

.0 

0 

10 

6 

0 

DIVISION 

60.9 

- 

1.4 

7.80 

3.07 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

74.2 

51.4 

52.6 

89 

23 

37 

12 

113 

0 

0 

0 

0 

11.39 

3.17 

30 

.0 

0 

10 

6 

4 

DE  QUEEN 

73.9 

50.5 

62.2 

88 

4 

36 

12 

118 

0 

0 

^ 

0 

7.64 

2.30 

27 

.0 

0 

10 

5 

^ 

DIERKS 

HOPE   3  NE 

AM 

71.8 

49.7 

60.8 

2.2 

85 

24+ 

35 

151 

0 

0 

0 

0 

11.70 

6.33 

3.88 

25 

.0 

0 

8 

6 

5 

MOUNT  IDA 

70.9 

47. 9M 

59. 4M 

- 

1.0 

85 

4 

30 

183 

0 

0 

1 

0 

5.63 

.11 

l.U 

27 

.0 

0 

12 

4 

1 

NARROWS  DAM 

AM 

72.4 

47.8 

60.1 

88 

24 

33 

12  + 

150 

0 

0 

0 

0 

7.  85 

2.70 

27 

.0 

0 

8 

4 

3 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

70.6 

49.3 

50.0 

85 

24+ 

35 

1  2 

157 

0 

0 

0 

0 

6.59 

2.30 

27 

.0 

0 

11 

4 

1 

OKAY 

75.0 

52.7 

53.9 

0.7 

89 

23 

39 

12  + 

90 

0 

0 

0 

0 

9.52 

4.58 

3.10 

30 

.0 

0 

9 

5 

4 

TEXARKANA  WB  AP 

R// 

71.3 

52.8 

62.1 

- 

2.9 

88 

23 

42 

7 

121 

0 

0 

,  0 

0 

14.00 

8.70 

5.09 

25 

.0 

0 

U 

7 

5 

DIVISION 

61.4 

- 

1.4 

9.  30 

3.81 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

74.0 

51.5 

62.8 

89 

4 

38 

12  + 

104 

0 

0 

0 

0 

8.55 

3.12 

2.00 

27 

.0 

0 

12 

5 

3 

CAMDEN  1 

AM 

73.7 

49.7 

51.7 

2.4 

89 

5 

37 

8 

132 

0 

0 

0 

0 

8.91 

4.08 

2.50 

28 

.0 

0 

10 

5 

4 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

72.8 

51.2 

52.0 

3.0 

89 

4 

36 

8 

12  7 

0 

0 

0 

0 

19.55 

14.57 

10.55 

26 

.  0 

0 

10 

5 

4 

FORDYCE   6  W 

73. 6M 

50. 3M 

52. OM 

88 

4 

35 

8 

118 

0 

0 

0 

0 

9.44 

3.15 

25 

.0 

0 

10 

5 

4 

MAGNOLIA   3  N 

72.2 

50.8 

51.5 

3.7 

85 

24+ 

39 

7 

135 

0 

0 

0 

0 

15.52 

11.51 

7.90 

27 

.0 

0 

8 

6 

4 

PRESCOTT 

AM 

71.3 

49.  1 

50.2 

4.2 

87 

24 

38 

9  + 

158 

0 

0 

0 

0 

10.71 

5.59 

3.50 

25 

.0 

0 

12 

5 

3 

WARREN 

75. OM 

51. 8M 

63. 4M 

1.4 

88 

4 

38 

8 

99 

Q 

Q 

Q 

0 

10.05 

3.97 

25 

.0 

0 

10 

5 

4 

DIVISION 

51.9 

2.0 

11.95 

5.97 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  5 

75.2 

49.5 

62.4 

1.4 

87 

24  + 

32 

8 

105 

0 

0 

1 

0 

15.71 

11.84 

5.48 

25 

.0 

0 

11 

6 

5 

CUMMINS  FARM 

72.8 

49. 8M 

51. 3M 

86 

4 

32 

3 

132 

0 

0 

1 

0 

9.95 

2.93 

25 

.0 

0 

9 

7 

3 

DUMAS  1 

73.9 

51.7 

62.8 

1.1 

86 

23  + 

34 

8 

107 

0 

0 

0 

0 

10.72 

5.87 

2.95 

25 

.0 

0 

10 

6 

3 

MONTICELLO  3  S 

74.4 

51.7 

53.1 

87 

4 

40 

9 

96 

0 

0 

0 

0 

10.11 

3.65 

25 

.0 

0 

10 

5 

3 

PINE  BLUFF 

73.8 

52.6 

63.2 

1.3 

89 

4 

39 

8 

103 

0 

0 

0 

0 

7.92 

2.72 

1.85 

25 

.0 

0 

9 

7 

3 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

71.6 

51.3 

61.5 

86 

4 

38 

8 

133 

0 

0 

0 

0 

8.41 

2.25 

26 

.0 

0 

9 

6 

3 

PORTLAND 

AM 

72.6 

50.8 

51.7 

2.4 

85 

2  5+ 

37 

9+ 

131 

0 

0 

0 

0 

12.88 

8.15 

5.00 

25 

.0 

0 

10 

e 

4 

DIVISION 

52.3 

1.5 

10.95 

6.00 

.0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
APBIl  1968 


Day  of  month 


3B0TT 
LICIA 
LUM  FORK 
LV 

MITY  3  NE 

NTOINE 
PL  IN   I  W 
RRADELPHU 
RKANSAS  CITY 
SHOOWN 

THENS 
UGUSTA 
ALO  KNOB 

ATESVILLE  L  IVESTOCK 
ATFSVlLLE  L   AND  0  NO  I 

EATY  LAKE 
EAVFR  1  SE 
EECH  GROVE 
EEOEVILLE 
■  ENTON 

lENTONVILLE 
'  lERRYVlLLE  A  NW 
llIG  FORK 
lilG  LAKE  OUTLET 
I'lLACK  ROCK 

ILAKELY  MOUNTAIN  DAM 
ILUFF  CITY  3  SW 
(LYTHEV  ILLE 
JOONEVILLE 
lOUGHTON 

iRADFORO 
JRFNKLEY 
JUFFALO  TOHER 
JURDETTE 
lABOT  *  SW 


lALICO  ROCK 

:amden  I 

:amP  CHAFFEE 
;*RLI5LE  : 
CLARENDON 


CLARKSVILLE 
CLINTON 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DAROANELLE 
DE  OUEEN 
DERMOTT 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE 
FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 
FORT  SMITH  WB  AP 
FT  SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 
FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
6LENW00D 

6RANNIS 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GURDON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

HOPPER 
HOflAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  0AM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVIULE 
JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  MAUHELLE 
lANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE-ROCK  WB  AP  R// 
LITTLE  ROCK  FIlT  PLANT 
LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 
LURTON 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
HARIANNA  2  S 


1.17 

.i7 


.03  .02 


.43  .06 


.27  .09 

*16     .10  .03 

.77  .29 


.10  .30 
.08  .16 
.57  .05 


.59 
.26 

.11  1.01 
.82 


1.56  T 

.28  .35 

.21  .03 

.62  .52 


T  1.65 

.06     .95  1.05 

.20     T  .39 

.25  .20 
1.34  .11 

.95 

.02  .07  .32 
T  .06  T 

.36  .31 

.15  1.27 
1.22  .30 


.02     .36  T 


.04  .21 

.40  .04 
.07  1*10 


•06     .21  .10 
.01    1.25  .04 
.47  UOO 


.20  1.20 
1.07 


1.10 
.12     .31  .15 
.25     T  .90 
.08  .51 


.10     .33  1.51 
.85 

.12      .97  ,01 


.02  .34 

.02  1.28 

.02  .42 

.10  .09 


22     23     24    25     26  27 


.13    1.60  2.03 

.40  1.45  2.30 
•  1.65 

.35  1,75  2.00 
1.10  2.20  1.96 
1.62  2.58  1.16 


.19  2.14  1.21 


.12 


.23 


.18 


•  35 


.41  1. 

6.48  3.93  1* 

.90  1. 

1.70  2.93  • 

T        UOO  2. 


1*42  !• 
.03  • 
1.29  2. 


28    29  30 


.09  .55 

T       1.20  T 

T        1.30  .05 

T  .90  .20 


•05   1.00  T 
1.13  T 
•54  .26 
•05  .41 

.96  .20 
•08  .65 
.77  .39 
1.44 
.15  .11 

•04  .52 


•60  1.46 
1.01  .15 
.32  .06 

.07  .56  1.56 
.82  2.18  2.63 
.82  .22 
.07  .01 
.41  2.95  2.16 

•97     .20  .30 

1.41      .86  .43 

•04  .08 
1.20  .29 

.10     .76  .99 


.02      .12  .09 

.02    1.60  1.66 

T        1.11  T 

.47  T 

.83  .33 


.16 


.25   1.68  1.53 
T  1.27 
.69     .76  1.67 


3.1910.65 


.58  3.15  1.32 


.05  2.07  1.63 


.42 

.38  .09 
.32  .01 
T        1.35  1.46 
.40  T 
.16  .02 


.47 

•29  1.87  1.35 
•       1.40  U31 


.40  l.*0  2.12 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANsA 
APRIL  19i 


Day  of  month 


7  1   8   1  9 

1  1 

10  1 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  17 

18 

19  I 



20 

 L 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.71 

■  45 

•  38 

1.15 

.  16 

.17 

7 

.92 

* 

.371 

.64 

•  30 

.10 

.11 

.47 

.27 

.35 

1.20 

.40 

•  35 

1.07 

1.37 

1.63 

•  30 

1.00 

.03 

.31 

.12 

.39 

.06 

•  04 

.09 

.09 

.10 

•  04 

.29 

.86 

.07 

.05 

.33 

.43 

.09 

.01 

1.41 

.72 

•  11 

.23 

1.24 

.02 

.16 

.03 

.05 

.09 

.50 

.17 

T 

.08 

.26 

•  31 

1.64 

3.65 

1.41 

•  10 

.90 

.90 

.09 

.46 

.27 

.04 

.42 

•  06 

2.72 

3.26 

6.87 

•  10 

1.41 

1.42 

.52 

.15 

.06 

.29 

.08 

.  10 

1.08 

•  11 

.08 

.32 

.77 

•  06 

1.25 

.01 

.75 

.29 

.28 

.47 

.22 

.08 

.70 

.16 

•  07 

.18 

.47 

l.ll 

.01 

.15 

.65 

.75 

.25 

.70 

.10 

.44 

.  30 

.02 

.47 

.10 

7 

.26 

T 

.01 

T 

.60 

•  50 

•  32 

7 

.23 

.17 

7 

.52 

.03 

.20 

.22 

.61 

•  06 

.26 

.12 

.17 

T 

.61 

.29 

.78 

.23 

.08 

.28 

T 

T 

T 

.65 

.20 

T 

.15 

.51 

.73 

.04 

1.04 

.43 

.06 

.06 

.49 

•  03 

.04 

1.44 

2.70 

.41 

.31 

.67 

.04 

.08 

.64 

.06 

.  10 

.46 

.15 

7 

.10 

.77 

2.30 

7 

.46 

.29 

.70 

.20 

.13 

.79 

.57 

.15 

.28 

.47 

.05 

7 

1.01 

2.69 

.04 

.33 

.75 

.25 

1.00 

.84 

.40 

1.00 

.65 

2.00 

.20 

.30 

.04 

T 

.19 

.28 

.60 

.15 

T 

1.20 

•  12 

.41 

.03 

.79 

.75 

.32 

.09 

.35 

.45 

.02 

.61 

.86 

•  10 

•  35 

.82 

2.20 

.10 

.50 

.13 

.03 

.31 

.05 

.35 

.30 

.23 

.17 

.50 

.39 

.16 

.87 

.12 

.07 

.07 

T 

•  04 

.48 

1.32 

1.62 

T 

1.06 

3.10 

.18 

.  10 

1.17 

.07 

.55 

•  30 

.19 

.22 

1.20 

.36 

.01 

.02 

.66 

.05 

.56 

.68 

.35 

.08 

.33 

.30 

T 

.01 

.62 

.94 

.29 

T 

.06 

.16 

.31 

.52 

.45 

.15 

.10 

.35 

.38 

.  12 

1.28 

•  94 

•  38 

•  11 

.10 

.24 

T 

.25 

.07 

.54 

.37 

•  25 

.28 

•  26 

.17 

.34 

.40 

.50 

.53 

.11 

.13 

.56 

1.60 

•  30 

.06 

.27 

.40 

1.17 

.18 

.16 

.69 

.86 

.25 

.26 

.47 

1.47 

•  11 

•  32 

.22 

1.10 

.22 

.62 

•  13 

•  02 

.02 

.03 

1.31 

1.71 

.04 

T 

.04 

.06  T 

•  78 

.51 

.12 

T 

.75 

•  11 

•  01 

1.31 

1.66 

1.55 

.74 

.08 

.04 

.03 

.01 

.05 

1.46 

T 

7 

.11 

.54 

•  15 

•  20 

1.74 

2.25 

.03 

.91 

.08 

.81 

.05 

.41 

.58 

.04 

1.04 

•  31 

1.42 

.31 

.13 

.13 

.20 

•  72 

•  59 

.22 

•  30 

.15 

.76 

.25 

.23 

.78 

T 

T 

•  50 

T 

T 

5.00 

2^50 

1.05 

.55 

1.52 

.50 

.16 

.03 

.05 

1.55 

.33 

.10 

.11 

•  27 

•  37 

T 

.60 

3^50 

2.33 

.03 

.95 

.28 

T 

.16  T 

.10 

.41 

1.48 

T 

.96 

.12 

05 

08 

01 

80 

2  50 

1  45 

T 

.03 

T 

.63 

.07 

T 

•  40 

•  01 

•  50 

•  70 

.09 

.61 

.63 

.  14 

.88 

.29 

.48 

.03 

T 

.99 

.12 

•  22 

T 

.90 

.66 

.67 

.23 

.71 

.41 

1.17 

.01 

.03 

U06 

.10 

1.12 

3.03 

.45 

2.13 

.05 

.26 

U15 

.35 

.18 

.30 

.10 

.07 

.27 

92 

19 

.03 

.90 

.33 

T 

•  95 

.26 

.78 

.38 

.62 

.07 

1.14 

1.32 

.16 

• 

1.50 

• 

1.64 

• 

3.30 

.05 

.06 

1.62 

T 

.04  .02 

.33 

1.02 

.05 

.65 

.16 

.70 

T 

.09 

.22 

T 

.39 

.11 

.02 

.76 

.51 

•  53 

.02 

.33 

.49 

.10 

.10 

.60 

.90 

45 

50 

.23 

.10 

.80 

.04 

.07 

.06 

.11 

.35 

3.92 

8.96 

.10 

2.14 

1.40 

T 

.15 

.23 

.74 

.14 

.65 

.09 

1.04 

2.19 

1.67 

T 

1.60 

2.33 

.70 

.43 

1.73 

.58 

.61 

.88 

.15 

.60 

.  15 

T 

.73 

.54 

.70 

2.75 

.77 

.66 

.03 

.09 

1.13 

.01 

1.36 

.03 

.55 

.50 

.22 

.17 

• 

.55 

1.29 

.05 

.13 

.50 

.53 

.66 

.09 

.20 

.63 

.04 

.36 

.02 

.89 

4.65 

4.15 

.10 

1.11 

1.47 

I  .33 

1.00 

.56 

.06 

.36 

.04 

.46 

1.41 

5.09 

.15 

.70 

1.18 

2.64 

.39  .29 

.09 

.92 

.14 

T 

.34 

.74 

.62 

•  79 

.51 

.13 

T 

1.49 

.11 

.26 

.  16 

.96 

.11 

T 

.02 

.27 

T 

.42 

.19 

.22 

.33 

.22 

.32 

.33 

.02 

T 

1.36 

.22 

T 

.24 

•  22 

.12 

•  51 

.01 

T 

.06 

.01 

.67 

.03 

.01 

.13 

.42 

.01 

.16 

.01 

1.25 

3^97 

1.24 

.13 

.87 

1.06 

.20 

.45 

.30 

.20 

1.05 

•  65 

T 

T 

7 

•  72 

•  95 

.10 

1.70 

.10 

.17 

.54 

.17 

.07 

.48 

.66 

7 

T 

.50 

•  35 

.26 

.04 

•  18 

.02 

.11 

.♦5 

.10 

1.00 

T 

T 

.10 

T 

.10 

1.15 

2^20 

1.25 

.55 

1.64 

.57 

.24 

1.74 

.95 

.40 

.09 

.75 

7 

.36 

.23 

.92 

•  56 

•  82 

.66 

.20 

.03 

.23 

.02 

.75 

•  44 

.40 

.27 

.13 

•  OS 

.29 

MABKEO  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

MOMTICELLO  3  S 
HOROBAT  L  AND  D  NO  6 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
riOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

•lASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

ATHAN  4  HNW 
,iEWHOPE   3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 

ODELL 
ODEN  2  M 
OKAY 
DSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARK 
OZONE 
PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 

POCAHONTAS  i 

PORTLAND 

PRESCOTT 

RATCLIFF 

RISON 

|»0GERS 
mSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP  ' 

TURNPIKE 

MALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YEUVILLE 


17,1* 
S.22 


7.*1 
7.91 

7.29 


7.92 
e.Al 
7.10 


12.88 
10*71 
3.72 
8*33 

4.10 
9.65 
10.33 


.47 

T 

.79 


DAILY  TEMPERATURES 

APRIL  1956 


ay 

01  Month 

(U 

at 

Station 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aver. 

,*LUM  FORK 

MAX 

70 

77 

78 

85 

84 

72 

63 

62 

66 

68 

62 

70 

66 

65 

70 

79 

76 

78 

74 

76 

82 

82 

62 

64 

69 

76 

75 

58 

72.3 

60 

45 

41 

44 

50 

4  1 

38 

49 

50 

48 

50 

46 

54 

54 

55 

46 

46 

54 

57 

51 

53 

56 

58 

48 

47 

ARKADELPHIA 

MAX 

75 

80 

82 

89 

81 

73 

70 

63 

69 

65 

65 

72 

75 

70 

69 

79 

77 

72 

77 

77 

84 

83 

69 

62 

72 

78 

76 

58 

74.0 

MIN 

50 

63 

62 

54 

44 

36 

46 

52 

49 

38 

51 

53 

48 

47 

56 

57 

57 

49 

47 

50 

55 

61 

51 

54 

58 

60 

57 

49 

51.5 

ASHDOWN 

MAX 

77 

77 

80 

88 

86 

72 

69 

67 

67 

65 

65 

71 

71 

71 

70 

78 

73 

73 

79 

79 

89 

86 

62 

65 

70 

79 

77 

62 

74,2 

50 

63 

40 

42 

46 

5  1 

45 

37 

47 

50 

46 

45 

47 

59 

57 

58 

46 

45 

60 

62 

52 

52 

55 

59 

54 

47 

51.4 

BALD  KNOB 

MAX 

6.6 

77 

73 

82 

78 

73 

60 

58 

68 

64 

70 

69 

67 

64 

61 

79 

74 

74 

76 

74 

S3 

81 

62 

63 

70 

78 

73 

59 

71.1 

63 

50 

42 

33 

46 

49 

36 

44 

50 

51 

47 

44 

46 

53 

53 

54 

44 

47 

54 

54 

52 

54 

51 

60 

56 

46 

48.6 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

66 

68 

80 

75 

S4 

76 

65 

59 

60 

71 

62 

67 

71 

66 

56 

61 

79 

76 

65 

77 

75 

79 

68 

70 

65 

73 

76 

64 

70.3 

MIN 

" 

40 

50 

43 

49 

45 

40 

32 

43 

4  5 

43 

36 

47 

46 

48 

43 

48 

55 

55 

52 

42 

45 

54 

58 

48 

51 

48 

54 

50 

44 

46.2 

BATESVILLE   L    AND  D  NO  1 

MAX 

67 

79 

77 

83 

79 

72 

60 

61 

70 

65 

66 

72 

69 

67 

64 

82 

76 

72 

77 

75 

79 

76 

68 

64 

71 

78 

75 

63 

72.3 

MIN 

41 

41 

50 

49 

42 

30 

41 

49 

42 

32 

44 

49 

51 

42 

42 

52 

53 

54 

40 

50 

50 

54 

50 

54 

51 

56 

54 

44 

46.3 

BENTON 

MAX 

72 

79 

81 

87 

79 

78 

69 

61 

69 

67 

66 

70 

70 

65 

67 

81 

76 

74 

76 

75 

84 

75 

65 

64 

69 

70 

69 

56 

72.5 

MIN 

40 

41 

60 

59 

4 1 

3  1 

4  3 

49 

45 

33 

45 

49 

46 

45 

45 

42 

53 

54 

45 

45 

54 

55 

45 

55 

54 

53 

51 

48 

47.1 

BENTONVILLE 

MAX 

70 

77 

72 

84 

72 

58 

59 

59 

67 

56 

62 

69 

60 

59 

63 

71 

77 

71 

72 

69 

88 

77 

69 

62 

63 

71 

60 

70 

68.7 

MIN 

42 

50 

40 

35 

35 

44 

45 

42 

33 

48 

47 

49 

36 

45 

53 

46 

56 

43 

40 

55 

44 

42 

50 

50 

50 

44 

41 

46.3 

6LAKELT  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

66 

73 

76 

81 

87 

75 

70 

66 

56 

69 

58 

64 

71 

68 

57 

61 

63 

77 

65 

75 

76 

84 

69 

64 

66 

74 

77 

60 

71.3 

MIN 

"lO 

45 

^' 

44 

34 

46 

48 

47 

37 

49 

43 

50 

42 

44 

5  1 

55 

56 

47 

47 

57 

65 

54 

54 

56 

59 

56 

50 

49.  1 

BLVTHEV ILLE 

MAX 

69 

78 

70 

80 

70 

67 

54 

60 

66 

63 

64 

70 

69 

64 

57 

63 

76 

72 

75 

70 

79 

79 

63 

63 

68 

78 

74 

62 

69.9 

50 

46 

40 

40 

46 

5 1 

5 1 

47 

48 

53 

58 

50 

58 

51 

53 

58 

52 

55 

51 

67 

51 

45 

49.2 

BOONEVILLE 

MAX 

78 

81 

77 

88 

77 

66 

66 

59 

70 

64 

65 

77 

64 

66 

69 

79 

75 

79 

76 

74 

75 

87 

80 

71 

68 

75 

78 

70 

68 

73.6 

MIN 

46 

38 

40 

45 

5  1 

44 

34 

50 

51 

45 

4  1 

46 

57 

48 

57 

42 

42 

63 

54 

49 

55 

57 

59 

52 

48 

49.0 

8RINKLEY 

MAX 

67 

76 

78 

83 

81 

68 

57 

59 

67 

61 

62 

69 

69 

63 

62 

79 

76 

67 

74 

74 

83 

82 

59 

66 

73 

78 

73 

59 

70.7 

MIN 

^' 

56 

49 

58 

47 

43 

32 

48 

49 

46 

39 

39 

49 

50 

46 

45 

55 

55 

56 

48 

50 

55 

57 

50 

54 

53 

59 

53 

48 

49.2 

CAMDEN  1 

MAX 

67 

76 

80 

85 

89 

82 

73 

66 

63 

69 

65 

65 

74 

73 

62 

83 

71 

77 

70 

80 

79 

87 

76 

63 

65 

78 

82 

61 

73.7 

MIN 

AO 

46 

59 

49 

49 

56 

46 

3  7 

42 

46 

49 

38 

40 

51 

48 

46 

45 

50 

57 

57 

46 

48 

54 

62 

52 

52 

58 

58 

60 

48 

49.7 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

65 

77 

78 

76 

88 

72 

59 

65 

59 

69 

54 

65 

69 

61 

58 

68 

79 

75 

79 

75 

73 

74 

88 

69 

71 

67 

73 

72 

65 

70.6 

M  I N 

49 

56 

45 

54 

55 

40 

39 

42 

50 

47 

35 

51 

51 

48 

40 

45 

56 

46 

54 

44 

49 

54 

54 

49 

54 

57 

57 

56 

5  1 

49.  1 

CLARKSVILLE 

MAX 

69 

82 

77 

87 

85 

72 

65 

63 

66 

64 

66 

70 

65 

63 

66 

77 

80 

75 

77 

75 

76 

73 

87 

85 

73 

65 

73 

77 

67 

63 

72.8 

MIN 

'tO 

49 

59 

43 

58 

52 

40 

33 

43 

49 

46 

35 

50 

49 

47 

42 

47 

55 

50 

57 

43 

45 

60 

57 

4" 

54 

57 

60 

54 

49 

49.0 

CONWAY 

MAX 

68 

78 

81 

86 

84 

72 

63 

61 

68 

66 

65 

69 

69 

65 

70 

77 

76 

74 

75 

74 

84 

83 

66 

62 

71 

76 

67 

61 

72.2 

MIN 

38 

47 

55 

51 

63 

50 

42 

39 

42 

50 

47 

38 

48 

51 

51 

46 

45 

55 

54 

57 

46 

50 

58 

58 

53 

54 

55 

61 

54 

49 

60.2 

CORNING 

MAX 

66 

78 

71 

78 

75 

71 

59 

62 

66 

63 

64 

71 

63 

61 

63 

82 

77 

71 

77 

73 

61 

78 

68 

66 

62 

78 

72 

64 

70.  7 

MIN 

38 

52 

53 

45 

60 

48 

42 

34 

44 

45 

40 

37 

45 

51 

50 

45 

48 

53 

57 

58 

47 

49 

56 

56 

49 

51 

48 

56 

50 

45 

48.4 

CROSSETT   7  S 

MAX 

7A 

77 

85 

86 

84 

82 

75 

63 

66 

66 

67 

75 

75 

70 

70 

60 

76 

75 

78 

60 

87 

87 

64 

66 

75 

80 

75 

58 

76.2 

M  I  N 

39 

49 

54 

43 

6  1 

54 

40 

32 

39 

45 

50 

38 

45 

54 

52 

47 

44 

52 

54 

54 

46 

49 

51 

61 

55 

57 

60 

66 

55 

51 

49.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 

69 

78 

82 

86 

82 

74 

68 

61 

66 

64 

63 

70 

73 

70 

66 

79 

75 

71 

76 

74 

85 

84 

67 

66 

73 

79 

70 

59 

72.8 

MIN 

4  1 

49 

5  7 

45 

6  1 

4  1 

32 

41 

45 

49 

42 

41 

5  1 

51 

49 

45 

55 

53 

57 

50 

53 

48 

61 

52 

55 

58 

5( 

57 

46 

49.8 

DARDANELLE 

MAX 

73 

81 

80 

87 

83 

71 

66 

65 

69 

67 

66 

71 

71 

64 

70 

77 

75 

78 

77 

76 

73 

85 

64 

69 

65 

71 

77 

70 

60 

73  .  4 

MIN 

<*'i 

50 

56 

46 

63 

50 

43 

42 

46 

5  1 

46 

38 

51 

5  1 

50 

48 

49 

57 

54 

57 

49 

50 

56 

55 

54 

55 

57 

62 

55 

5  1 

61.2 

DE  QUEEN 

MAX 

78 

77 

81 

88 

81 

70 

71 

64 

69 

62 

68 

73 

68 

67 

72 

75 

78 

75 

76 

79 

67 

82 

69 

70 

69 

79 

72 

55 

73.  9 

MIN 

48 

58 

60 

46 

60 

50 

39 

40 

46 

50 

46 

36 

51 

53 

42 

42 

47 

48 

57 

57 

45 

46 

62 

64 

5( 

55 

58 

59 

53 

46 

60.6 

DES  ARC 

MAX 

6! 

68 

77 

78 

84 

81 

67 

59 

59 

68 

63 

64 

70 

70 

57 

80 

79 

76 

66 

70 

75 

63 

73 

64 

64 

71 

79 

61 

70.  3 

MIN 

41 

46 

54 

48 

50 

52 

43 

41 

44 

50 

47 

41 

43 

50 

51 

49 

49 

52 

58 

57 

49 

50 

53 

63 

51 

54 

53 

54 

54 

49 

49.9 

DEVILS  KNOB 

MAX 

59 

73 

70 

80 

87 

56 

57 

53 

59 

55 

56 

69 

59 

55 

61 

69 

72 

'68 

70 

68 

79 

76 

66 

63 

68 

74 

67 

66.  9 

MIN 

41 

52 

49 

53 

55 

38 

32 

37 

36 

40 

40 

42 

44 

44 

43 

47 

54 

57 

50 

50 

52 

4  3 

54 

48 

4  3 

48 

49 

54 

42 

46.2 

DIERKS 

MAX 

MIN 

DUMAS  1 

MAX 

70 

80 

83 

86 

80 

76 

63 

62 

67 

66 

66 

74 

75 

67 

67 

60 

76 

70 

77 

74 

86 

84 

67 

70 

78 

82 

69 

64 

73. 9 

MIN 

40 

50 

57 

52 

59 

58 

45 

34 

44 

46 

50 

40 

50 

50 

52 

49 

47 

55 

54 

59 

47 

52 

55 

65 

53 

56 

60 

60 

55 

54 

51.7 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 

76 

77 

84 

89 

80 

72 

65 

61 

69 

62 

64 

73 

73 

63 

68 

70 

75 

75 

78 

79 

86 

84 

58 

65 

75 

80 

66 

55 

72 . 8 

MIN 

47 

58 

57 

46 

63 

55 

43 

36 

46 

50 

44 

40 

49 

53 

48 

46 

46 

58 

58 

51 

46 

48 

61 

57 

5; 

56 

60 

61 

52 

49 

61.2 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

68 

78 

72 

82 

79 

72 

57 

57 

66 

61 

63 

68 

65 

56 

62 

75 

76 

75 

73 

69 

85 

83 

68 

6; 

57 

74 

65 

68 

MIN 

44 

50 

48 

48 

61 

39 

36 

36 

43 

4  1 

41 

36 

47 

46 

46 

43 

52 

55 

50 

53 

45 

42 

58 

44 

45 

46 

5C 

43 

43 

46.0 

FAYETTEVILLE 

MAX 

71 

78 

73 

84 

75 

64 

61 

61 

68 

57 

63 

68 

61 

58 

63 

76 

78 

72 

77 

72 

70 

73 

66 

79 

71 

6' 

68 

71 

63 

70 

MIN 

47 

54 

55 

43 

46 

40 

33 

38 

43 

43 

42 

35 

hi 

48 

48 

39 

50 

54 

48 

55 

** 

43 

63 

^' 

45 

45 

46.5 

FAYETTEVILLE   CAA  AP 

MAX 

69 

76 

71 

83 

70 

50 

59 

59 

66 

55 

61 

67 

57 

58 

62 

78 

72 

76 

70 

71 

72 

65 

62 

71 

63 

70 

72 

59 

70 

MIN 

47 

49 

48 

40 

50 

41 

38 

32 

43 

44 

38 

32 

46 

4< 

43 

38 

45 

52 

45 

*^ 

*' 

44 

62 

*^ 

46 

41 

45 

4*.» 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

68 

75 

71 

82 

78 

62 

58 

58 

65 

55 

60 

66 

62 

57 

61 

74 

75 

72 

74 

73 

68 

70 

64 

82 

6' 

67 

67 

69 

65 

67 

MIN 

47 

54 

54 

45 

60 

41 

34 

35 

44 

44 

41 

33 

48 

48 

48 

39 

50 

53 

49 

56 

** 

63 

45 

46 

44 

46.9 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

68 

83 

71 

86 

74 

56 

61 

61 

69 

61 

64 

71 

65 

58 

65 

77 

78 

66 

78 

73 

84 

80 

t; 

6C 

6« 

7- 

62 

67 

70  2 

MIN 

37 

46 

47 

41 

55 

43 

37 

32 

45 

46 

44 

33 

48 

47 

49 

43 

44 

5  3 

49 

40 

47 

60 

50 

44 

43 

46.9 

FORDYCE   t  W 

MAX 

78 

84 

88 

82 

72 

65 

61 

67 

64 

64 

72 

72 

68 

68 

76 

63 

79 

75 

73 

76 

78 

86 

83 

64 

6< 

75 

7< 

79 

58 

MIN 

43 

51 

52 

52 

55 

40 

35 

46 

47 

48 

42 

49 

52 

49 

50 

49 

59 

56 

56 

50 

48 

56 

53 

46 

50.3 

FORT   SMITH  MB  AP 

MAX 

77 

78 

77 

89 

74 

59 

66 

59 

69 

54 

65 

70 

61 

58 

68 

74 

79 

76 

73 

74 

69 

81 

7: 

61 

73 

72 

65 

61 

5otl 

MIN 

47 

51 

56 

49 

55 

46 

40 

41 

46 

46 

47 

39 

51 

50 

50 

44 

49 

56 

50 

48 

50 

59 

59 

53 

50 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

70 

77 

75 

87 

83 

68 

64 

62 

65 

62 

64 

69 

65 

60 

65 

75 

76 

75 

77 

72 

65 

82 

7; 

7C 

74 

75 

71 

64 

47I2 

MIN 

47 

47 

60 

43 

60 

49 

38 

34 

45 

44 

45 

33 

47 

49 

47 

36 

43 

54 

45 

53 

41 

41 

60 

66 

51 

45 

GILBERT 

MAX 

69 

82 

75 

85 

82 

68 

62 

60 

69 

64 

66 

72 

67 

63 

66 

77 

79 

75 

79 

75 

85 

82 

72 

67 

75 

8C 

73 

66 

MIN 

33 

38 

54 

38 

65 

46 

41 

28 

43 

46 

47 

29 

45 

49 

51 

39 

39 

49 

51 

49 

38 

4  1 

62 

41 

52 

56  50 

41 

46.6 

GRAVETTE 

MAX 

71 

75 

71 

84 

75 

62 

59 

59 

63 

55 

61 

67 

62 

59 

64 

72 

76 

70 

70 

70 

86 

81 

69 

65 

64 

70 

60 

69 

68.7 

MIN 

43 

49 

54 

43 

57 

39 

32 

37 

43 

43 

39 

30 

46 

46 

44 

36 

46 

53 

47 

50 

42 

38 

61 

42 

42 

50 

46 

50 

42 

40 

44.4 

HARRISON 

MAX 

67 

79 

73 

83 

78 

63 

59 

58 

66 

ti 

64 

69 

62 

59 

65 

72 

82 

77 

78 

66 

74 

64 

79 

70  68 

64 

7! 

70 

66 

70.1 

MIN 

43 

45 

55 

40 

60 

42 

38 

28 

42 

43 

45 

31 

47 

47 

48 

4  1 

4  1 

51 

46 

40 

46 

59 

50 

42 

50 

49 

52 

45 

43 

46.2 

MAX 

6( 

74 

80 

84 

82 

6f 

61 

77 

82 

8 1 

77 

70 

74 

74 

65 

82 

63 

67 

78 

80 
61 

66  68 

72.0 

MIN 

47 

48 

58 

47 

63 

58 

4; 

35 

48 

5( 

4< 

42 

4; 

50 

53 

50 

48 

55 

58 

58 

53 

54 

56 

62 

53 

55 

58 

58  50 

62.1 

HOPE   3  NE 

MAX 

66 

76 

77 

81 

86 

76 

76 

66 

59 

69 

60 

64 

71 

73 

66 

69 

76 

81 

70 

77 

69 

77 

78 

86 

72 

59 

60 

73 

81 

59 

71.8 

MIN 

41 

49 

59 

48 

50 

53 

39 

36 

42 

47 

46 

38 

43 

53 

46 

46 

46 

51 

56 

59 

51 

47 

54 

66 

52 

52  t  55 

68     68  47 

49.7 

B««  retttreDC*  ootas  follovlng  StBtloo  lodax. 


DAILY  TEMPERATURES  ^^T^'T. 


Station 

Day 

Ol  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

HOT    SPR 1 N6S    1  NNE 

MAX 

75 

79 

80 

66 

83 

71 

7C 

70 

80 

82 

78 

73 

78 

83 

81 

64 

65 

73 

si 

54 

7Jt* 

MIN 

54 

54 

50 

61 

50 

42 

40 

44 

50 

46 

43 

53 

52 

60 

49 

51 

59 

57 

51 

48 

50 

56 

54 

61 

53 

i- 

61 

49 

91.1 

JONE  SBORO 

70 

30 

72 

81 

72 

56 

61 

67 

62 

66 

71 

69 

64 

62 

78 

82 

80 

75 

72 

78 

73 

80 

79 

66 

62 

69 

80 

74 

61 

7j,j 

MIN 

40 

53 

54 

45 

58 

52 

43 

35 

49 

47 

44 

42 

45 

50 

60 

51 

51 

55 

67 

59 

55 

49 

56 

56 

J2 

54 

90 

99 

53 

46 

90.4 

KEO 

79 

79 

66 

64 

65 

70 

70 

66 

69 

75 

61 

77 

77 

75 

76 

73 

84 

8C 

60 

64 

73 

79 

74 

57 

MIN 

40 

48 

57 

49 

59 

46 

44 

34 

45 

46 

48 

40 

49 

51 

50 

47 

45 

56 

57 

57 

47 

50 

56 

68 

50 

54 

96 

56 

66 

50 

50.0 

L  C  MILL 

70 

69 

59 

77 

60 

77 

77 

68 

78 

71 

86 

80 

70 

65 

6C 

69 

66 

70 

70  0 

MIN 

42 

46 

49 

39 

63 

42 

39 

26 

41 

44 

47 

39 

44 

49 

49 

38 

41 

49 

49 

52 

36 

52 

60 

50 

37 

50 

50 

46 

39 

40 

m\{ 

L I TTLE  ROCK  WB  AP 

67 

61 

67 

76 

60 

77 

74 

66 

76 

73 

85 

8C 

62 

62 

6f 

78 

63 

66 

70  il 

MIN 

43 

49 

56 

52 

64 

52 

45 

40 

49 

51 

SO 

45 

55 

52 

53 

53 

51 

59 

56 

53 

50 

52 

57 

56 

52 

55 

57 

62 

54 

52 

92.1 

HAGNOL 1  a    3  N 

60 

81 

84 

64 

62 

65 

65 

60 

68 

70 

62 

67 

72 

79 

78 

73 

73 

71 

73 

85 

8! 

70 

64 

74 

81 

79 

55 

72  ; 

MIN 

52 

54 

57 

46 

57 

52 

39 

40 

46 

49 

43 

41 

48 

53 

45 

44 

45 

57 

56 

58 

46 

46 

60 

64 

52 

54 

58 

57 

54 

50 

9a'.i 

HAL  VERN 

80 

82 

89 

86 

65 

69 

67 

73 

72 

68 

70 

79 

83 

77 

78 

77 

74 

78 

85 

92 

64 

62 

74 

79 

77 

69 

74*' 

MIN 

35 

45 

56 

41 

61 

51 

41 

31 

45 

49 

46 

36 

45 

52 

47 

44 

43 

52 

56 

57 

56 

45 

53 

60 

46 

53 

96 

99 

99 

46 

MAMMOTH  SPRING 

79 

59 

7 1 

79 

62 

64 

77 

70 

78 

77 

80 

79 

72 

61 

65 

77 

69 

67 

To*' 

MIN 

30 

40 

50 

41 

63 

46 

40 

29 

44 

43 

30 

4* 

47 

49 

40 

42 

48 

51 

53 

38 

42 

58 

55 

44 

50 

47 

54 

48 

40 

MADIA  UM  A      7  C 

79 

79 

70 

74 

79 

79 

76 

70 

73 

73 

62 

8] 

60 

67 

76 

78 

76 

58 

71*'. 

MIN 

40 

49 

49 

45 

58 

44 

43 

32 

47 

49 

46 

38 

43 

49 

51 

49 

48 

54 

55 

57 

61 

51 

55 

58 

51 

94 

96 

99 

59 

48 

%9.! 

MARKED  TREE 

79 

67 

74 

80 

82 

78 

73 

76 

73 

80 

79 

61 

63 

69 

80 

75 

63 

70 

MIN 

39 

51 

54 

40 

58 

48 

43 

36 

47 

47 

43 

41 

46 

51 

51 

57 

50 

55 

66 

56 

50 

50 

54 

65 

51 

56 

51 

63 

54 

47 

50*i 

MARSHALL 

67 

80 

76 

79 

72 

58 

59 

66 

67 

70 

65 

78 

80 

76 

76 

69 

77 

74 

64 

79 

70 

65 

73 

74 

64 

66 

7i»; 

MIN 

44 

46 

55 

45 

63 

44 

42 

36 

43 

41 

43 

33 

40 

45 

49 

42 

49 

53 

54 

52 

40 

49 

60 

53 

47 

51 

50 

91 

54 

48 

*7.( 

MEN* 

74 

72 

76 

65 

77 

67 

68 

72 

65 

67 

80 

80 

72 

78 

75 

72 

79 

85 

81 

75 

69 

76 

76 

69 

96 

72,  ( 

MIN 

45 

56 

52 

46 

59 

46 

38 

39 

43 

49 

44 

38 

51 

51 

42 

43 

43 

56 

51 

58 

45 

44 

64 

54 

52 

53 

97 

61 

54 

46 

49. < 

nun  1  I^CUL>J   ^  3 

87 

83 

67 

63 

70 

67 

75 

83 

60 

76 

70 

78 

78 

65 

85 

78 

64 

71 

79 

74 

97 

7k*' 

MIN 

49 

54 

56 

55 

56 

55 

42 

42 

40 

42 

50 

43 

57 

54 

49 

53 

45 

63 

56 

58 

56 

63 

54 

59 

51 

54 

58 

99 

51 

48 

51. 

MORR I L  TON 

70 

60 

76 

86 

63 

7 1 

67 

59 

66 

6  7 

67 

70 

68 

66 

67 

77 

79 

76 

76 

73 

76 

74 

84 

B3 

66 

62 

72 

77 

67 

99 

72  li 

MIN 

35 

47 

57 

51 

63 

49 

42 

37 

45 

50 

41 

40 

50 

51 

50 

48 

47 

56 

56 

68 

48 

51 

55 

56 

54 

94 

56 

60 

96 

90 

90.1 

MOUNT  IDA 

MAX 

70 

76 

79 

86 

73 

67 

66 

59 

68 

56 

63 

71 

65 

68 

63 

77 

80 

74 

77 

70 

74 

78 

65 

8C 

66 

68 

74 

77 

64 

99 

IV. 

MIN 

38 

46 

40 

65 

49 

41 

30 

44 

49 

45 

33 

45 

52 

46 

41 

55 

54 

54 

50 

42 

52 

58 

52 

93 

56 

69 

92 

49 

47. 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

65 

70 

70 

71 

66 

59 

64 

46 

59 

50 

54 

62 

57 

54 

66 

69 

72 

66 

69 

70 

66 

66 

77 

71 

61 

64 

69 

60 

62 

60 

63. 

M  IN 

42 

52 

52 

53 

50 

36 

29 

35 

36 

35 

38 

36 

43 

44 

43 

46 

54 

58 

58 

59 

54 

43 

54 

46 

43 

4* 

46 

49 

44 

40 

49. 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

61 

79 

76 

61 

60 

65 

59 

59 

66 

6  1 

64 

69 

62 

60 

65 

76 

80 

76 

77 

75 

78 

73 

82 

01 

70 

67 

61 

73 

69 

66 

70. 

MIN 

41 

46 

54 

45 

60 

43 

39 

37 

45 

45 

47 

31 

50 

48 

48 

49 

52 

56 

56 

55 

42 

47 

58 

52 

44 

90 

4i 

93 

47 

43 

47. 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 

65 

62 

80 

68 

86 

73 

54 

59 

60 

65 

62 

64 

69 

63 

55 

65 

78 

81 

79 

77 

65 

60 

72 

82 

65 

70 

55 

61 

75 

61 

60. 

MIN 

36 

41 

48 

42 

47 

44 

39 

33 

42 

46 

45 

33 

42 

48 

48 

42 

45 

52 

55 

55 

40 

46 

50 

53 

46 

48 

49 

49 

47 

** 

49. 

NARROWS  DAM 

MAX 

69 

75 

77 

80 

67 

75 

69 

69 

62 

69 

59 

66 

74 

70 

67 

69 

78 

82 

75 

76 

73 

76 

80 

8C 

67 

65 

65 

70 

79 

62 

72. 

MIN 

39 

45 

51 

41 

51 

42 

44 

33 

45 

48 

49 

33 

42 

53 

42 

44 

42 

53 

66 

53 

45 

43 

52 

59 

53 

94 

97 

58 

57 

50 

47. 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

67 

73 

75 

78 

86 

74 

68 

67 

60 

66 

56 

64 

71 

69 

64 

69 

77 

79 

67 

76 

71 

74 

77 

86 

67 

64 

69 

70 

78 

60 

TO.i 

MIN 

43 

49 

60 

46 

52 

50 

38 

39 

41 

46 

46 

36 

47 

52 

43 

48 

47 

53 

57 

57 

46 

46 

49 

62 

52 

53 

56 

60 

57 

49 

NEWPORT 

MAX 

66 

76 

71 

6  1 

79 

73 

59 

60 

66 

64 

66 

71 

69 

67 

64 

77 

79 

60 

74 

70 

76 

71 

60 

80 

67 

64 

67 

77 

74 

61 

MIN 

40 

51 

55 

46 

60 

52 

43 

37 

48 

49 

46 

42 

50 

51 

51 

47 

49 

57 

57 

59 

48 

50 

57 

67 

52 

54 

51 

60 

59 

49 

90t 

NIMROD  DAM 

MAX 

66 

73 

80 

78 

88 

75 

63 

65 

60 

69 

53 

65 

70 

65 

55 

68 

77 

74 

76 

65 

76 

64 

70 

63 

73 

68 

58 

TA- 

MIN 

39 

48 

53 

41 

53 

49 

43 

31 

44 

45 

46 

36 

44 

51 

50 

45 

45 

55 

54 

55 

45 

46 

55 

62 

53 

93 

65 

98 

63 

46 

OKAY 

MAX 

76 

77 

81 

88 

65 

72 

68 

65 

70 

69 

68 

72 

77 

82 

73 

76 

78 

60 

MIN 

49 

59 

65 

47 

63 

53 

44 

39 

46 

52 

46 

39 

59 

54 

45 

46 

48 

60 

59 

63 

49 

48 

60 

58 

53 

65 

66 

61 

64 

48 

92t 

OZARK 

MAX 

68 

78 

75 

65 

82 

70 

67 

59 

67 

62 

66 

70 

67 

61 

6  7 

75 

80 

76 

77 

75 

74 

85 

82 

72 

69 

7fi 

75 

67 

63 

72  • 

MIN 

42 

52 

57 

45 

62 

47 

36 

42 

45 

50 

43 

38 

45 

51 

47 

43 

48 

57 

50 

59 

45 

47 

61 

59 

50 

56 

50 

62 

55 

90 

*». 

PARAGOULD 

MAX 

67 

77 

75 

77 

77 

73 

5  7 

61 

66 

65 

70 

62 

77 

80 

80 

75 

72 

74 

73 

77 

77 

71 

64 

69 

76 

75 

63 

70. 

MIN 

33 

48 

52 

42 

55 

50 

41 

31 

45 

44 

39 

35 

43 

52 

49 

46 

46 

50 

64 

63 

46 

49 

54 

64 

49 

51 

46 

58 

51 

45 

♦7. 

PARIS 

76 

82 

77 

88 

62 

70 

76 

81 

76 

79 

79 

75 

74 

87 

85 

71 

64 

73 

.  77 

70 

62 

73, 

MIN 

43 

47 

59 

43 

62 

54 

40 

42 

45 

60 

46 

37 

50 

51 

47 

42 

46 

57 

51 

58 

47 

49 

59 

57 

50 

96 

57 

98 

54 

40 

90. 

PERRYVILLE 

70 

7 1 

85 

76 

79 

84 

80 

69 

69 

68 

63 

MIN 

43 

45 

51 

52 

59 

48 

50 

61 

60 

49 

53 

52 

59 

91 

90 

PINE  BLUFF 

MAX 

71 

61 

85 

89 

87 

77 

6  3 

61 

67 

63 

64 

73 

66 

67 

77 

84 

77 

78 

67 

79 

78 

86 

82 

62 

65 

73 

86 

72 

96 

73, 

MIN 

42 

51 

62 

50 

62 

56 

46 

39 

50 

49 

49 

43 

52 

52 

52 

53 

48 

58 

58 

57 

52 

52 

57 

61 

52 

56 

58 

57 

55 

49 

92. 

PINE  BLUFF   CAA  AIRPORT 

MAX 

70 

79 

81 

66 

81 

73 

6  1 

61 

66 

63 

64 

70 

73 

65 

68 

76 

82 

78 

76 

67 

78 

74 

64 

76 

58 

66 

73 

eo 

65 

56 

71* 

MIN 

41 

51 

56 

49 

63 

51 

44 

38 

46 

46 

46 

42 

51 

51 

52 

62 

46 

58 

58 

51 

50 

52 

56 

55 

62 

55 

58 

60 

64 

50 

91. 

POCAHONTAS  1 

MAX 

68 

77 

70 

79 

78 

68 

62 

61 

66 

68 

67 

71 

69 

64 

60 

78 

79 

76 

76 

70 

64 

7l< 

MIN 

35 

44 

53 

43 

50 

51 

42 

33 

46 

45 

39 

37 

44 

46 

50 

49 

46 

56 

63 

66 

45 

46 

57 

54 

49 

90 

49 

99 

50 

49 

♦7. 

PORTLAND 

MAX 

65 

72 

75 

63 

83 

82 

72 

58 

64 

65 

64 

65 

73 

74 

66 

69 

75 

64 

MIN 

43 

43 

54 

50 

50 

56 

37 

37 

45 

48 

44 

44 

53 

52 

53 

50 

50 

57 

59 

48 

50 

50 

69 

57 

55 

56 

60 

60 

50 

90. 

PRESCOTT 

MAX 

65 

77 

78 

81 

78 

78 

72 

66 

61 

66 

62 

65 

70 

73 

62 

68 

78 

78 

76 

78 

56 

71 1 

MIN 

41 

48 

57 

46 

50 

54 

43 

36 

36 

46 

48 

40 

40 

52 

46 

46 

48 

48 

55 

56 

51 

49 

49 

61 

50 

50 

55 

98 

58 

48 

4«i 

ROSERS 

MAX 

68 

76 

74 

83 

78 

61 

59 

60 

68 

55 

62 

68 

65 

56 

62 

75 

77 

73 

76 

73 

70 

68 

86 

80 

70 

67 

63 

70 

69 

70 

*9i 

MIN 

45 

51 

53 

45 

59 

40 

35 

37 

45 

43 

42 

39 

48 

46 

47 

42 

48 

57 

50 

56 

45 

42 

60 

44 

44 

90 

50 

50 

44 

43 

*ii 

RUSSELLVILLE 

MAX 

72 

81 

79 

67 

84 

72 

57 

66 

67 

62 

72 

70 

70 

77 

81 

76 

79 

74 

85 

85 

73 

79 

70 

64 

74. 

MIN 

41 

48 

57 

46 

64 

46 

42 

36 

47 

51 

42 

36 

51 

50 

46 

47 

55 

52 

58 

48 

50 

69 

57 

63 

56 

62 

55 

51 

90< 

SAINT  CHARLES 

MAX 

64 

70 

77 

63 

84 

82 

72 

58 

62 

66 

65 

63 

66 

64 

76 

74 

63 

72. 

MIN 

40 

54 

57 

50 

69 

56 

46 

40 

50 

43 

46 

41 

50 

50 

53 

53 

50 

56 

54 

60 

62 

53 

59 

66 

62 

52 

56 

61 

57 

49 

il. 

SEARCY 

MAX 

68 

79 

77 

64 

60 

73 

59 

67 

76 

61 

60 

MIN 

38 

43 

54 

47 

63 

52 

44 

36 

47 

50 

45 

39 

48 

51 

53 

51 

47 

52 

54 

58 

45 

46 

56 

54 

63 

66 

62 

62 

55 

49 

»*• 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

66 

71 

62 

83 

80 

62 

64 

63 

72 

63 

67 

72 

69 

68 

62 

77 

82 

80 

75 

68 

77 

75 

87 

82 

62 

63 

71 

80 

71 

62 

72. 

MIN 

47 

46 

51 

57 

66 

56 

46. 

43 

44 

45 

49 

46 

47 

53 

54 

45 

52 

51 

60 

55 

52 

54 

66 

58 

52 

57 

68 

63 

55 

52 

92. 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

71 

75 

71 

84 

75 

56 

63 

60 

64 

54 

61 

68 

58 

59 

64 

76 

78 

73 

77 

70 

69 

70 

86 

79 

68 

63 

66 

70 

59 

68 

68. 

MIN 

47 

51 

54 

45 

57 

41 

33 

39 

44 

45 

39 

31 

47 

48 

48 

36 

46 

54 

46 

56 

42 

40 

60 

43 

42 

52 

51 

52 

42 

44 

49 

STUTTGART 

MAX 

70 

80 

84 

88 

83 

72 

64 

60 

67 

63 

66 

71 

72 

65 

66 

77 

83 

76 

76 

72 

79 

76 

84 

80 

65 

66 

74 

79 

75 

56 

79 

MIN 

40 

50 

58 

50 

61 

53 

45 

36 

50 

49 

48 

41 

50 

50 

52 

49 

49 

56 

59 

58 

50 

52 

54 

65 

52 

95 

56 

60 

56 

50 

91 
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DAILY  TEMPERATURES 


APRIL  1958 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

> 
< 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 
HIN 

*3 
Al 

67 
48 

75 

55 

80 
48 

82 
54 

80 

51 

70 
45 

II 

60 
40 

65 

4  7 

62 
48 

63 
39 

43 

71 

64 

51 

74 

78 

76 
56 

73 
58 

66 
50 

74 
52 

71 
56 

82 
62 

75 

52 

63 
53 

66 

57 

74 
59 

78 
56 

61 

50 

70.1 
50.5 

SUBIACO 

MAX 

MIN 

75 
47 

80 
50 

78 
53 

87 
45 

81 

62 

67 
48 

65 
38 

59 
38 

67 
43 

61 
48 

67 
44 

71 
4  1 

64 
46 

59 

69 

76 

81 

77 

78 
50 

71 
56 

77 
43 

73 
4  7 

88 
57 

82 
53 

72 
47 

65 

52 

75 
55 

77 
59 

66 
50 

60 
47 

72.3 
49.0 

TEXARKANA  WB 

AP 

MAX 
MIN 

77 
50 

76 
59 

80 
60 

87 
54 

75 
62 

69 

52 

66 

42 

61 
43 

67 

47 

62 

50 

64 

45 

71 
4  3 

72 

64 

69 

77 

80 

67 
60 

73 
58 

70 
56 

78 
53 

78 
50 

88 
64 

74 
56 

61 

53 

63 
55 

72 
58 

BO 
61 

65 
52 

53 
47 

71.3 
52.8 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

58 
42 

73 
52 

67 
53 

75 

42 

74 

63 
34 

64 
42 

62 

32 

61 
34 

60 

32 

55 
34 

64 
34 

55 

54 

54 

75 

72 

67 

73 

64 

63 
5 1 

62 

73 
52 

72 
43 

63 
43 

60 
39 

67 
43 

63 
42 

62 
44 

56 

37 

64.4 
41.3 

HALORON 

MAX 
MIN 

76 
48 

78 
46 

77 
57 

87 
43 

85 

60 

69 
47 

63 
40 

63 
34 

68 
44 

67 
50 

63 
45 

70 

68 

62 

65 

77 

82 

80 

78 

77 

74 

42 

77 
42 

87 

67 

85 

53 

69 

49 

67 
54 

75 
57 

78 
58 

70 
54 

60 
51 

73.2 
48.9 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
40 

78 
49 

63 
48 

78 
46 

75 
60 

62 
48 

60 
43 

59 
36 

66 
48 

62 
4  6 

64 

71 

66 

57 

60 

76 

79 

80 

74 

65 

75 

72 

78 
59 

78 
55 

68 
5  1 

62 
51 

67 
50 

78 
58 

63 
47 

62 
47 

68.8 
49.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

74 
40 

79 
53 

84 
61 

88 
49 

83 
61 

74 
56 

70 
42 

64 
38 

66 
44 

64 
46 

67 
49 

74 
44 

74 

64 
52 

70 

79 
51 

84 
46 

79 

79 

68 

78 

78 

87 

84 

67 

68 

52 

64 

52 

79 
59 

81 
58 

73 
54 

75.0 
51.1 

WHITE  ROCK 

MAX 

HIN 

63 
42 

73 
54 

73 
52 

81 
53 

77 
55 

60 
36 

58 
31 

55 
38 

62 

39 

55 
43 

59 
40 

65 
43 

51 
43 

59 
43 

70 
48 

75 
55 

69 
55 

70 
50 

68 

51 

66 
51 

68 
43 

81 

56 

77 
46 

68 
44 

64 
49 

66 
54 

72 
55 

63 
43 

62 
43 

66.6 
46.7 

WILSON 

MAX 
MIN 

70 
39 

78 
50 

69 

81 
41 

78 
58 

75 
41 

56 
42 

54 
32 

67 
46 

62 
47 

64 

39 

64 

39 

70 
43 

63 
50 

62 
51 

74 
47 

80 
49 

81 
51 

78 
50 

72 
49 

75 

50 

74 

50 

81 
54 

80 
53 

63 
53 

63 
54 

63 
55 

78 
57 

74 
51 

62 

53 

70.4 
4S.1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

66 
41 

76 
52 

71 
45 

82 
44 

78 
61 

67 
50 

55 
44 

60 
34 

65 
46 

63 
49 

63 
45 

68 
37 

69 
44 

66 
50 

59 
51 

75 
46 

80 
45 

80 
56 

75 
56 

72 
56 

75 
46 

72 
49 

80 
57 

79 
55 

59 

51 

66 
56 

72 
53 

77 
59 

73 
54 

58 
47 

70.0 
49.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
nvy. 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.11 

.11 

.18 

.22 

.  23 

.  28 

.25 

.16 

.07 

.12 

.00 

.20 

.15 

.00 

.09 

.  13 

.  15 

.14 

.05 

.  14 

.06 

.22 

.23 

.05 

.09 

.07 

.06 

.09 

.09 

3.92B 

WIND 

20 

27 

38 

42 

52 

60 

116 

32 

54 

29 

45 

40 

29 

15 

26 

58 

21 

15 

13 

14 

15 

32 

41 

36 

50 

42 

23 

9 

28 

37 

1063 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.13 

.18 

.19 

.26 

.36 

.26 

.  16 

.33 

.  17 

.05 

.09 

.16 

.11 

.16 

.  15 

.  12 

.  16 

.15 

.24 

.27 

.  14 

WIND 

19 

50 

84 

61 

92 

109 

99 

37 

41 

22 

37 

26 

15 

24 

26 

51 

21 

19 

11 

31 

29 

37 

30 

93 

64 

46 

14 

12 

38 

65 

1326 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

EVAP 

.09 

.16 

.13 

.29 

.39 

.12 

.12 

.15 

.18 

.12 

.  19 

.16 

.05 

.05 

.11 

.  16 

.17 

.11 

.15 

.  10 

.30 

.25 

.17 

.16 

.25 

.02 

.03 

.  14 

.  17 

4.68B 

WIND 

18 

29 

38 

71 

39 

191 

67 

62 

42 

63 

28 

24 

33 

16 

16 

33 

11 

12 

9 

14 

12 

49 

53 

95 

37 

55 

21 

13 

34 

26 

1236 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.  12 

.18 

.  16 

.27 

.20 

.39 

.33 

.  17 

.  13 

.11 

.03 

.  12 

.16 

.06 

.07 

.  10 

.20 

.16 

.01 

.12 

.00 

.20 

.  20 

.15 

.07 

.07 

.01 

.14 

.  10 

4.21B 

WIND 

32 

51 

79 

56 

95 

95 

135 

38 

52 

42 

50 

30 

34 

15 

23 

52 

34 

32 

12 

31 

15 

33 

30 

80 

49 

43 

35 

16 

34 

41 

1357 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.15 

.10 

.17 

.22 

.21 

.37 

.  30 

.07 

.36 

.02 

.01 

.08 

.16 

.05 

.03 

.  10 

.  17 

.15 

.06 

.  13 

.10 

.12 

.11 

.12 

.24 

.03 

.04 

.  10 

4.07B 

WIND 

32 

27 

26 

35 

45 

79 

69 

21 

75 

21 

15 

16 

17 

25 

17 

18 

20 

13 

6 

13 

13 

20 

30 

45 

33 

47 

21 

15 

23 

33 

87  7 

RU5SELLVILLE 

EVAP 

.23 

* 

.18 

.12 

.18 

.16 

.12 

.  13 

.12 

.  14 

.21 

.  15 

.15 

.  13 

.18 

.21 

.13 

WIND 

35 

35 

67 

41 

91 

159 

109 

66 

20 

43 

« 

24 

20 

11 

8 

3 

11 

6 

12 

31 

52 

28 

44 

50 

4 

30 

36 

1038 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.10 

.10 

.16 

.14 

.27 

.33 

.31 

.11 

.  10 

.06 

.  12 

.07 

.  16 

.  10 

.03 

.06 

.15 

.  14 

.06 

.06 

.04 

.19 

.19 

.07 

.13 

.06 

.12 

.15 

3.91B 

WIND 

18 

57 

99 

93 

122 

199 

192 

33 

49 

42 

33 

16 

13 

24 

48 

28 

20 

15 

30 

3/ 

39 

79 

64 

161 

76 

77 

81 

14 

60 

61 

1890 

-  47  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


APRIL  1958 


-  49  - 


STATION  INDEX 


ARKANSAS 
APRIL  1956 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

i 

M 

M 

E 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRADIi 

LATH 

long: 

ELEV; 

i 

1  PBECIP.  1 

i 

SPECIAL 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUH  FORK 
ALY 

ANITV   1  NE 

0006 
0064 

0136 

SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

35  04 
35  5* 
34  48 

34  *7 
34  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 

256 
755 
854 

5P 

7A 
9P 

7A 

C 

c 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 
APLIN    1  H 
APPLETON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

0178 
01S8 

0220 
023* 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 
OESHA 

34  02 

34  58 

35  25 
34  07 

33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 
200 
145 

6P 

8A 

7A 

7A 
SA 

C 
C 

c 

DREW  A.  LAMB 

HOBART  WATTS 

JOHN  A.  JONES 

T ILLMAN  E.  LAWRENCE 

JOHN  W.  TRAKHELL 

ASHDOHN 
ATHENS 
AUGUSTA 
6ALD  KNOB 

6AIESVILLE  LIVESTOCK 

0286 
0300 
0326 
0350 
04Se 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  40 

34  19 

35  17 
35  16 

94  06 

93  56 
91  22 
91  34 
91  47 

329 
960 
218 
230 
571 

6P 

7A 
6P 

c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
HOMER  W.  CHANEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

6ATESVILLE  L  AND  D  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEAVER   t  SE 
BEEBE 

0160 
0A96 
0S12 

oftie 

OS30 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 

35  45 

34  43 

35  05 

36  26 
35  04 

90  42 

90  43 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

7A 
5P 

C  H 

c 
c 

JAMES   J.    Ml ICHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.   G.  ADAMSON 
HARVEY  £.  SKElTON 
MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 
BEEOEVlLLE 
BENTON 
6ENT0NV1LLE 
BEfiRTVILLE  *  Nt( 

0331 
0536 
0582 
0586 
0616 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 

36  09 

35  26 
3*  33 

36  22 
36  26 

90  36 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
265 
1295 
1150 

5P 
6P 

6A 

eA 

6A 
7A 

B.    Bt  HAMMOND 
P.  M.  BRECkENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVIO   L.    SI IDHAH 

BIG  FORK 

big  lake  outlet 
black  rock 

blakEly  mountain  OAH 
blue  mountain  d»m 

0676 
0TA6 
0764 
0798 

POLK 

MISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

34  29 

35  51 

36  07 

34  36 

35  06 

93  58 

90  08 

91  06 
93  11 

1100 
228 

426 
455 

7A 
8A 

BA 

c 
c 

ANNA  M.  LILES 
N.   W.  DOUGLAS 
LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVILLE 
60TK INBURC 
BOUGHT ON 

0800 
0806 
0830 

084  6 

NEVADA 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

VAN  BUREN 

NEVADA 

33  *1 
35  56 
35  09 

33  52 

93  09 
89  55 
93  55 

93  20 

360 
252 
511 
1200 

6P 

7A 
7A 

c 
c 

CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANOELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

BRADFORD 
BRINKLE Y 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  DAM 
BUBDETTE 

0872 
0936 
1010 
1020 
1052 

WHITE 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 

34  53 

35  52 

36  22 
35  49 

91  28 

93  30 

92  34 
69  57 

240 
205 

240 

5P 

7A 

5P 
7A 

6P 

c 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.   WE  IS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

CAflOT  *  5H 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

1132 
1152 
11S4 
1172 

PULASK I 
IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBAST IAN 

34  57 
36  08 
33  36 
33  35 

35  18 

92  04 
92  08 

289 
-00 
116 
155 
419 

7A 
6A 

5P 
7A 
7A 

c 

e.  M.  WALTHER 
AUSTIN  0.  HARRIS 
LEONARD  B.  DlLLWORTH 
EDITH  I,  LEHMAN 
CECIL  £.  STAMPS 

CARLISLE   1  SH 
CARPENTER  0AM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

123B 
1442 
1465 
1492 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 

34  27 

34  «1 

35  28 
35  35 

91  45 
93  01 

91  18 
93  28 

92  26 

235 

172 
436 
510 

6P 

8A 
6P 

c 

JOHN   L.    I  All 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

B.   F.  NORTHERN 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIODICK 

COLD  SPRINGS  GUARD  STAT 

COMBS  3  SE 

COMPTON  2  NE 

CONWAY 

CORNING 

1520 
1574 
1^82 
1596 
1632 

MADISON 
NEwTON 
FAULKNER 
CLAY 

34  56 

35  46 

36  06 

35  05 

36  24 

93  54 
93  48 
93  la 
92  28 
90  35 

1250 

2166 
316 
293 

5P 

6P 

7A 
7A 

c 

C  H 

MARGARET  20RNES 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM   L.  BINAH 
CLARENCE   S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

COVE 

CROSSETT  T  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUHHINS  FARM 
DAISY 

1730 
1750 
1766 
1614 

POLK 
ASHLEY  . 
PULA5K 1 
LINCOLN 
PIKE 

34  26 

33  02 

34  42 

34  oe 

3*  14 

94  25 

91  56 

92  26 
91  35 

1050 
175 
350 
176 
629 

6P 
6P 

7A 
5P 
7A 
6P 

c 

JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
81LL1E   JO  YOUNG 
CUMMJNS  PRISON  Farm 
FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 

1S29 
1834 
1635 
1638 
1948 

FAULKNER 
YELL 
YELL 
YELL 

35  22 

35  0* 
35  13 
34  02 

92  25 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 

705 
370 
370 
330 
420 

6P 
5P 

7A 
7A 

7A 
7A 

C 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.   A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GRETCHEN  GOOD  I ER 

0.  TUCKER  VaSSER 

OERHOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS  1 

1960 
1968 
1962 
2015 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 

33  31 

34  58 

35  43 
34  07 
33  53 

91  26 
91  30 
93  2* 
9*  02 
91  30 

140 
204 
2350 
422 
162 

7A 
5P 
5P 
7P 

8A 

7A 
7A 
IP 

Lt  W.  WILSON 
C.   J.  RISTEfl 

earnest  c.  campbell 
Thomas  a.  lofton 
ben  johnson 

DUMAS  2 

eagle  gap 

fel  dorado  caa  airport 
eureka  springs 
Evening  shade 

2150 

2  300 
2356 
2  366 

DESHA 

SCOTT 

UNION 

CARROLL 

SHARP 

33  53 

34  43 
33  13 
36  2* 
36  05 

91  30 
94  19 

92  46 

93  *4 
91  37 

165 
1150 

1465 
490 

MIO 
6P 

MIO 
7A 

c 

C  H 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  ExP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

2442 
2443 

2928 
2540 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

36  05 
36  00 
36  06 
36  18 
33  49 

9*  10 
94  10 
9*  10 

92  31 

1370 

1270 
700 
2  60 

MID 
5P 

MID 
5P 

7P 
MID 
5P 

5P 

CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  AOH 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT   SMITH  HB  airport 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

FOUNTAIN  HILL 

2544 
2564 
2574 
257B 
2598 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

CRAWFORD 
ASHLEY 

33  43 
35  01 
35  20 
35  39 
33  21 

9*  2* 

90  4  7 
94  22 
9*  09 

91  50 

456 
793 
175 

5P 

HID 
6P 

c 

C  HJ 

LESL IE   P.  CALLENS 
THOMAS    A.  MOORE 

u  s  hEAIhER  bureau 
R.   J.  SCmOEPPE 
STAT  ION   INACT IVE 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

GLENHOOD 

GRANNIS 

2670 
2760 
2794 

2906 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 

PIKE 

POLK 

33  37 
35  07 
35  59 
3*  20 

34  15 

93  *6 

91  26 

92  43 

93  33 

94  20 

260 
200 
595 
547 

920 

6P 

8A 

7A 
7A 
7A 
7A 

C  H 

INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  akERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE    U  PRICE 
STATION  INACTIVE 

GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 

2922 
2930 
2946 
2962 
2976 

YELL 
BENTON 
CARROLL 
FAULKNER 
SEBAST IAN 

3*  52 
36  24 
36  20 
35  14 

35  13 

93  39 

94  26 

93  26 
92  23 

94  IS 

*98 

1250 
1350 
360 
516 

SS 

7A 

SS 
7A 

7A 

WILLIE  PENDERCRASS 
ELSON  B.  SCHMIDT 
OBED  B.  WILSON 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  H.  BEEN 

GURpON  3  E 

HAMPTON 

HARDY 

HARRISON 

307* 
3068 
3098 
3132 
3164 

ASHLEY 
CALHOUN 
SHARP 
BOONE 

33  54 
33  14 
33  32 
36  19 
36  14 

93  06 

91  46 

92  28 
91  29 

93  07 

290 
177 
202 

6P 

7A 
6P 
8A 

6P 

c 

ROY  S.  R08BS 

a.  james  linder 

u  s  soil  cons  service 

Theresa  Donaldson 

BEA  GRAT  BEENE 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 
HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  M 

3228 
3230 

32*2 
3258 

CLEBURNE 
CLEBURNE 
POPE 

PHILLIPS 
BAXTER 

35  32 

35  Z» 

36  22 

92  01 
92  03 
92  58 
90  35 
92  16 

525 

555 
200 
560 

6P 

7A 

7A 
7A 

c 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
MRS.   BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M,  FRIDDELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 

HOPE  3  NE 
HOPPER 

HOT  SPRINGS  1  NNE 
HUNTSVILLE 

3438 
34*2 
3466 
35*0 

HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 
SEVIER 

33  *3 

34  22 

33  56 

34  31 
36  05 

93  33 

94  22 
93  03 
93  44 

375 
700 
337 
710 
1453 

8A 
9P 

7A 
&A 
9P 

7A 

c 
c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
EL  UABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 

HUTT  rC  DAM 

JASPER 

JESSIEVILLE 

JONESeORO 

3556 
3504 
3600 
3704 
373* 

UNION 

LITTLE  RIVER 
NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 

3)  02 

33  35 
36  01 

34  *2 

35  50 

92  09 
94  03 

93  11 
93  0* 
90  42 

300 
657 
730 
3*9 

6P 

SA 
BA 

7A 
7A 
7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 
LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 

KINCSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

3862 
390* 
3996 

4019 

LONOKE 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

34  36 

33  50 

35  49 

34  51 

35  26 

92  00 
92  16 
90  26 

92  29 

93  25 

230 
230 
950 

7P 

8A 

c 
c 

R.   A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEOLA 

PLITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

4060 
4106 

413* 
4248 

PIKE 
BOONE 
CRAWFORD 

PULASKI 

35  42 
34  10 

93  51 
92  5* 

94  19 
92  35 
92  1* 

796 
710 

261 
257 

7P 

7A 
7P 
7A 
7A 
HID 

C  HJ 

MABEL  L.  FORRESTER 

F.  w.  KELLOGG 

IDA  G.  RAHEV 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

L  ITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

4250 
4324 
*J32 
4366 

*52a 

PULASKI 

POPE 

UNION 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

3*  46 
35  34 
5)  22 
35  46 
3S  00 

92  19 
92  90 

92  46 

93  05 
90  43 

1550 
130 

2007 
215 

MIO 
7A 
6P 
SA 
7A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
CATHERINE  RUSSELL 
FLORA  A.  HAMILTON 
LOLA   I.  DOLLAR 
LOREN  R.  JONES 

)  DRAINAGE  CODEi 


2.   MISSISSIPPI     3.  OUACHITA 


STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAnON 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

i 

K 

MAGNOLIA  3  N 

COLUMBIA 

EARL  E.  GRAHAM 

MAGNOLIA  5  N 

COLUMBIA 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

311 

5P 

5P 

RADIO  STATION  K60K 

4572 

36  29 

91  32 

690 

MARKED  TREE 

POINSETT 

JOHN  F.  SHEARON 

MARSHALL 

SEARCY 

SS 

7A 

MINNIE  HORTON 

467E 

PHILL 1  PS 

34  33 

90  55 

19S 

BA 

36  03 

92  39 

MELBOURNE 

Ivan  l.  shrader 

MENA 

POLK 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

DREW 

5P 

5P 

C  H 

RADIO  SIAT ION  KHBM 

4906 

33  19 

91  29 

125 

C 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROSAV  LOCK  AND  DAM 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HORR ILTON 

493J 

Emma  s.  leavell 

MOUNT  IDA 

MONTGOMERY 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGA2INE 

LOGAN 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

36  20 

92  23 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

36  20 

92  23 

800 

BA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

504t 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

FRANKLIN 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

PIKE 

8A 

8A 

BA 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 

51  12 

HOWARD 

34  00 

93  56 

550 

7a 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

5114 

33  57 

93  51 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HOWARD 

34  07 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE   3  E 

PIKE 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

JACKSON 

SS 

7A 

H 

LUTHER  D.   SUMMERS.  JR 

5200 

34  57 

93  10 

480 

BA 

BA 

BA 

c 

U  S  CORPS  Of  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

522! 

92  15 

425 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WASHINGTON 

35  48 

94  24 

1500 

MRS.   RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

5358 

MONTGOMERY 

34  38 

93  46 

600 

7A 

LORETTA  W.  JACOBSON 

OKAY 

5376 

HOWARD 

93  53 

300 

5P 

5P 

J.  T.  HARGIS 

548C 

MISSISSIPPI 

35  43 

69  59 

245 

6A 

THOMAS  F.  HCKINION 

OWENSV I LLE 

BA 

GUY  COOK 

550S 

FRANKLIN 

35  29 

9  3  50 

396 

6P 

6A 

BURNS  WAKEF lELD 

OZONE 

5514 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

MAURICE  R.  BRANDT 

PARAGOULD 

5562 

90  29 

275 

4P 

4P 

RADIO  STATION  KDRS 

PARIS 

LOGAN 

35  18 

93  43 

410 

6P 

6P 

FRANK  TAYLOR 

PARKIN  2  W 

55ac 

CROSS 

35  16 

90  35 

22! 

7A 

CORINE  D.  GARDNER 

SCOTT 

PARTHENON 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

ARTHUR  B.  CARLTON 

PERRYV ILLE 

5694 

35  00 

92  49 

5P 

7A 

FRANCIS  FINKQEINER 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

92  00 

215 

c 

MRS.    EMMA  GRESHAM 

5756 

JEFFERSON 

91  56 

205 

MID 

MIC 

U   S  CIVIL    AERO  ADM 

PINE  RIOGE 

5760 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

J.  R.  HUDDLESTON 

POCAHONTAS  I 

RANDOLPH 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

33  14 

91  30 

122 

7A 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

590« 

93  23 

7a 

7A 

PRESCOTT  SCS 

U  S  SO  1 L  CONS  SERV ICE 

59fc 

MARION 

36  16 

92  51 

flOC 

RATCL IFF 

LOGAN 

35  18 

93  53 

463 

7A 

LULA  H.  WEEKS 

RAVANA    1  NE 

6016 

MILLER 

33  04 

94  02 

c 

BONNY  L.  ALLEN 

REmmEL  dam 

6102 

HOT  SPRING 

34  26 

92  54 

30  f 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLEVELAND 

231 

BA 

ROGERS 

62*E 

BENTON 

36  20 

94  07 

1387 

HOWARD  FOULER 

RU5SELLVILLE 

POPE 

35  18 

93  08 

SP 

5P 

5P 

WM.    W.  SPAULDING 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

34  23 

91  08 

20C 

BA 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6360 

CLAY 

36  27 

90  08 

WILLIAM    S.  BUCKLEY 

640  3 

36  23 

91  50 

7A 

JAS.  B.  CALDWELL 

SEARCY 

WHITE 

24- 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

GRANT 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEY  3  SE 

7A 

MAUD  H.  bRADFORD 

SILOAM  SPRINGS 

6624 

benton"^'' 

36  11 

94  33 

tl5C 

7P 

7A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN   4  E 

676E 

33  55 

92  48 

26C 

MARGARET   F.  GORDON 

LAFAYETTE 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  5 

LINCOLN 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STEVE 

6656 

YELL 

34  53 

93  19 

6B2 

7* 

T.    P.  SIMS 

STUTTGART 

6916 

ARKANSAS 

34  29 

91  32 

214 

6P 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

3*  28 

91  25 

Vt 

7A 

C  H 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SUB  1 ACO 

6928 

35  18 

93  39 

500 

NEW  SUB  I ACO  ABBEY 

TAYLOR 

T03f 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

2*7 

7A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TExARKANA  WB  AIRPORT 

33  27 

94  00 

MIO 

MIO 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURNPIKE 

POPE 

35  40 

93  05 

2081 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALORON 

74aE 

SCOTT 

34  54 

94  06 

67; 

5P 

5P 

C  H 

WILLIAM  D.  BIVENS 

7524 

INDEPENDENCE 

35  51 

91  21 

6P 

A.  H.  FAST 

WALNUT  RIOGE  CAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

272 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

WARREN 

758i 

BRADLEY 

33  36 

92  04 

206 

bf 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WASHITA 

MONTGOMERY 

610 

7A 

NORA  LEE  MAYBERRY 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

35  55 

94  11 

1340 

c 

EFFIE  0.  LITTLE 

WHEEL ING 

7  74* 

FULTON 

36  19 

91  52 

6S0 

c 

Thomas  w.  cone 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL  IN 

93  57 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECL IFFS 

7612 

SEVIER 

33  46 

94  04 

2  9C 

WILSON 

7912 

MISSISSIPPI 

90  02 

237 

5P 

0.  0.  ANDERSON 

WING 

7950 

YELL 

93  28 

350 

c 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

8052 

35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

ORLAN  ROGERS 

YELLVILLE 

8084 

92  41 

760 

7A 

JESS  B.  JOHNSON 

REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  nay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl imatologi^t  at  Weather  Bure;tu  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
po<  k  ,   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

FiLMiree^  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Del.iyed  data   and  corrections  will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal   snowfall   and  heating  degree  days   for   the  preceding   1'^  months  will  be  cTrried  in   the  June   issue  of   this  bulletin. 

pt;>Tlons  appearin"  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
Divi;f^ions.   ns  used   in  "Climatological  Data"'  Table  and  on   the  maps,    became  effective  with  data   for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind'  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  SDOwpack 
result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall   in   the  "Climatological   Data"  Table  and   the  "Snowfall   and  5now  on  Ground"  Table,    and   in   the  seasonal  snowfall   table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature'  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"'  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations,  Eor  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the    "Special""  column  under  the  heading  '"Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record  in  the  "CI imatolog.cal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record   in  the  "Daily  Precipitation"  Table,   "Evaporation  and  Wind"   Table,   "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  Table;    and  the  Station  Index. 
+       And   also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building, 
//      G-ige  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry   in   time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a   full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Anounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  ?0  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington   25.   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"'  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  35.  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS  -  MAY  1958 


WEATHER  SUMMARY 


Heavy  rains  that  fell  over  southern  Arkansas  during  the  last  week  of  April  1958 
continued  through  the  first  week  of  May  and  extended  into  the  northern  half  o. 
the  State.     Additional  heavy  rains  fell  on  the  8th  and  9th. 

The  southern  half  of  the  State  suffered  particularly  heavy  damage  from  flash  flood:, 
and  local  overflow,  much  of  which  was  due  to  inadequate  drainage.  There  was  eX 
tensive  damage  to  roads,  city  streets,  and  bridges.  Fields  were  inundated  ove: 
large  areas.  It  is  estimated  that  nearly  500,000  acres  were  under  water,  to  som 
extent,  during  the  period.  i 

The  rains  resulted  in  a  major  flood  on  the  Ouachita  River,  which  reached  a  cres 
of  43.87  feet  at  Camden  at  11:00  p.m.  of  the  5th.  This  was  within  0.9  foot  o 
the  all  time  high  stage  of  44.8  feet  on  April  3,  1945. 


Walter  C.  Hickmon 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Little  Rock,  Arkansar 


Highest  Temperature  96 
Lowest  Temperature  32 
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Lead  Hill 


Greatest  Total  Precipitation  15.13  inches  at 
Least  Total  Precipitation        2 .48         inches  at   


Rison 


Texarkana  WB  AP 


Greatest  one-day  precipitation         6 . 85         inches  on  the 


at 


Cummins  Farm 
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81.6 

57.5 

59.5 

92 

3  1 

41 

7  + 

29 

3 

0 

0 

0 

8.98 

3.87 

9 

.0 

0 

9 

i 

2 

OAROANELLE 

DEVILS  KNOB 

74.7 

57.4 

65.  1 

85 

31  + 

39 

6 

82 

0 

0 

0 

0 

5.78 

1.84 

3 

.0 

0 

7 

3 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

82.1 

59.3 

70.7 

1,1 

94 

31 

42 

6 

27 

4 

0 

0 

0 

5.61 

.55 

2.05 

2 

.0 

0 

8 

i 

2 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

79.9 

54.5 

57.2 

88 

31  + 

38 

7 

35 

0 

0 

0 

0 

5.  75 

2.56 

9 

.0 

0 

2 

MENA 

82,5 

58.6 

70.6 

1.8 

93 

23 

45 

7+ 

19 

3 

0 

0 

0 

7.47 

1.10 

2.21 

3 

.0 

0 

9 

5 

4 

MOUNT  MAGAZINE 

M 

M 

M 

84 

23 

35 

1 

0 

0 

0 

0 

5.74 

.0 

0 

OZARK 

81,6 

58.7 

70.2 

1.2 

91 

31  + 

43 

7+ 

25 

4 

0 

0 

0 

7.84 

2.30 

4.15 

9 

.0 

0 

6 

3 

3 

PARIS 

82.8 

57.3 

70.  1 

93 

31. 

41 

6 

25 

4 

0 

0 

0 

7.73 

3.09 

2 

.0 

0 

5 

3 

2 

RUSSELLVILLE 

82.2 

58.7 

70.5 

93 

31 

42 

6 

25 

5 

0 

0 

0 

7.75 

3.82 

9 

.0 

0 

7 

4 

2 

SUBIACO 

81.8 

57.8 

59.8 

0.0 

93 

31 

45 

7 

28 

3 

0 

0 

0 

7.76 

2.53 

3.12 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

TURNPIKE 

71  .4M 

55. 9M 

53. 7M 

40 

5 

101 

0 

0 

0 

0 

8.24 

2.30 

2 

.0 

0 

9 

6 

3 

WALDRON 

82.8 

57.1 

70.0 

93 

24 

41 

6 

22 

5 

0 

0 

0 

7.57 

2.80 

2 

.0 

0 

9 

5 

2 

WHITE  ROCK 

74.  9M 

58. OM 

55. 5M 

85 

21 

43 

5 

73 

0 

0 

0 

0 

5.99 

2.95 

9 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

58.9 

0.4 

7.33 

1.59 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

80.9 

58.0 

69.5 

94 

31 

43 

7 

29 

2 

0 

0 

0 

6.38 

2.00 

9 

.0 

0 

8 

5 

4 

BENTON 

81.6 

54.5 

68.2 

92 

31 

37 

7 

29 

2 

0 

0 

0 

7.50 

2.56 

3 

.0 

0 

7 

4 

3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

80.5 

56.0 

68.3 

92 

25 

40 

7 

48 

4 

0 

0 

0 

7.51 

2.27 

2 

.0 

0 

8 

4 

4 

CONWAY 

81.2 

57.6 

69.4 

0.8 

90 

31 

40 

7  + 

36 

1 

0 

0 

0 

8.07 

2.34 

2.65 

9 

.0 

0 

7 

i 

4 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

82.8 

60.5 

71.7 

0.5 

92 

24 

44 

5 

19 

4 

0 

0 

0 

6.54 

2.61 

2.25 

3 

.0 

0 

6 

5 

4 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

81.0 

61.9 

71.5 

1.7 

92 

24  + 

47 

5 

26 

3 

0 

0 

0 

7.84 

2.99 

3.34 

2 

.0 

0 

5 

5 

4 

MALVERN 

84.0 

55.7 

69.9 

92 

28+ 

39 

7 

25 

9 

0 

0 

0 

1  1.04 

5.56 

2 

.0 

0 

6 

5 

3 

MORRILTON 

81.2 

58.8 

70.0 

0.5 

91 

24  + 

43 

7 

32 

3 

0 

0 

0 

7.45 

2.35 

1.73 

3 

.0 

0 

8 

6 

3 

NIMROD  DAM 

AM 

80. 6M 

55.8 

68. 2M 

93 

25 

39 

7 

50 

3 

0 

0 

0 

7.71 

3.52 

3 

.0 

0 

7 

5 

3 

PERRYVILLE 

81. 5M 

60. IM 

70. 8M 

2.5 

40 

6 

48 

0 

0 

0 

8.63 

3.22 

2.53 

4 

.0 

0 

6 

5 

4 

SHERIDAN  TOWER 

82.9 

62.  7M 

72.  8M 

93 

24 

47 

6 

18 

8 

0 

0 

0 

6.94 

2.10 

2 

.0 

0 

6 

i 

3 

DIVISION 

70.0 

0.5 

8.17 

2.49 

.0 

Be*  ref«r«i)c«  DOt*s  follovlag  Statlos  tttd*x. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

Dale 

- 
5 

Dote 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No,  of  Days 

Days 

Max 

Mm 

Date 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

o 
2 

o 

° 

m 
o 

2 
o 

° 

or  More 

Degree  1 

o  S 

o  * 

si 

=1 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

8RINKLEY 

60.4 

58.8 

69.6 

0.5 

92 

3  1 

43 

7  + 

40 

Q 

Q 

4.46 

-  .20 

1.37 

2 

.0 

0 

7 

4 

2 

DES  ARC  AM 

79.  1 

59.8 

69.5 

93 

25 

45 

6 

46 

3 

0 

0 

0 

7.27 

2.20 

2 

.0 

0 

9 

4 

4 

HELENA 

62  .A 

61.8 

72.1 

1.6 

92 

3  It 

46 

7+ 

22 

7 

0 

0 

0 

8.20 

4.08 

1.50 

4 

.  0 

0 

4 

KEO 

62  .  1 

59,0 

70. fr 

93 

31  + 

43 

7 

2  7 

0 

0 

Q 

5,77 

1.55 

1 

.0 

0 

7 

3 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

81.4 

59. 4M 

70. 4M 

0.1 

95 

31 

7 

34 

6.82 

2.71 

1.66 

1 

.0 

0 

9 

3 

80.9 

60.6 

70.6 

91 

26+ 

46 

7 

29 

9.42 

1.77 

3 

.0 

0 

7 

5 

C  T  1 1 T  T  (\A  R  T 

63.0 

61.4 

72.2 

1.6 

94 

31 

4  5 

6 

20 

7.77 

2.92 

2.60 

3 

,0 

0 

tTiiTTz-nDT     Q     CCC  AM 

SIUTlGAHl    V    tot  A~ 

79. CM 

61  .  IM 

70.  IM 

90 

25 

6 

40 

7.45 

2.30 

3 

.0 

0 

3 

WYNNE 

80.  1 

59.2 

69.7 

91 

31 

42 

7 

43 

2 

0 

0 

0 

8.70 

4.02 

9 

.0 

0 

3 

D I V 1 S I ON 

70.6 

0.4 

7.32 

2.84 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

64.2 

59.9 

72.1 

93 

2  5+ 

46 

6 

1 2 

7 

Q 

0 

0 

5.28 

2.45 

.  0 

6 

4 

2 

DE  QUEEN 

64.4 

58.8 

71.6 

94 

24 

43 

6 

1  3 

0 

0 

0 

9.20 

2  .  50 

2 

.  0 

0 

5 

4 

4 

DIERtCS 

HOPE   3   NE  AM 

61.1 

59.  1 

70.1 

- 

0.4 

91 

25+ 

46 

5+ 

33 

0 

0 

0 

7.27 

2.07 

2.34 

1 

.0 

0 

1 0 

2 

MOUNT  IDA 

62. OM 

55. 3M 

68.  7M 

1,2 

91 

24 

39 

7 

32 

7.16 

1  .26 

2.20 

3 

.0 

0 

9 

3 

3 

hIADDAWQnAM  AM 

81. 4M 

55. 6M 

68,  5M 

93 

24 

4 1 

6 

44 

Q 

0 

14.57 

5.00 

2 

.0 

0 

4 

4 

NASHVILLE   PEACH   SUBSTA  AM 

80.6 

56.9 

69.9 

91 

25 

43 

6 

31 

2 

0 

0 

0 

10.11 

3.75 

2 

.0 

0 

5 

4 

84.9 

60.6 

72.9 

1.7 

94 

25 

46 

6 

9 

9 

0 

0 

0 

4.55 

-  .92 

1.60 

3 

.0 

0 

^ 

2 

T  C  V  A  Otf  AMA     UQ     AlPDHOT  R// 

82.9 

62.5 

72,7 

0.8 

91 

31  + 

4  6 

6 

1  3 

5 

0 

0 

0 

2.48 

-  2.65 

.75 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

70,8 

1  .0 

7.56 

1.66 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKAOELPHIA 

62.5 

59.2 

70.9 

91 

31  + 

45 

6 

20 

J: 

^ 

12.95 

7.89 

5.25 

2 

.0 

0 

7 

3 

3 

CAMDEN   1  AM 

81.6 

59.1 

70.4 

1.1 

91 

27+ 

48 

1 

28 

^ 

7.09 

2.60 

2.00 

19 

.0 

0 

3 

EL   DORADO  CAA  AIRPORT 

82.4 

61.1 

71,6 

0.3 

91 

26+ 

46 

7  + 

14 

4,49 

-  .29 

1.48 

19 

.0 

0 

7 

3 

rUKUYCt    o  W 

59  .  9M 

2  1 

7 

M AGNOL I  A    3  N 

83.4 

59.6 

71.5 

0.6 

95 

23 

45 

6 

17 

9 

0 

0 

0 

5,40 

.58 

1.94 

19 

.0 

0 

1 

DDPC.iTtTT  AM 

81.4 

58.8 

70,1 

1.7 

92 

25 

46 

7+ 

38 

6 

0 

0 

0 

5,24 

,05 

3.28 

1 

.0 

0 

7 

1 

U  A  DDT  M 

83.6 

59.6 

71,7 

0.4 

93 

31  + 

44 

7 

17 

8 

0 

0 

0 

10,68 

3.90 

19 

.0 

0 

8 

6 

3 

D I V  I S I  ON 

71.1 

0.1 

7.81 

2.77 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

83.2 

59.6 

71.4 

0,4 

96 

14 

43 

7 

13 

6 

0 

0 

0 

8.93 

4.70 

2.19 

10 

,0 

0 

6 

6 

3 

CUMMINS  FARM 

81.9 

61.6 

71,8 

93 

31 

47 

7 

20 

3 

0 

0 

0 

14.27 

6.65 

1 

.0 

0 

6 

4 

4 

DUMAS  1 

82.4 

62.5 

72.5 

0.7 

95 

31 

46 

7 

19 

6 

0 

0 

0 

12.24 

7.92 

4,  70 

1 

.0 

0 

9 

7 

3 

MONTICELLO  3  S 

81.9 

60,4 

71.2 

91 

31  + 

45 

6 

18 

3 

0 

0 

0 

9.62 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

83.0 

62,0 

72.5 

0.6 

94 

24 

46 

7 

2  1 

6 

0 

0 

0 

14.52 

9.57 

4,23 

1 

.0 

0 

9 

6 

4 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

81.7 

61,0 

71.4 

92 

31  + 

46 

7 

23 

3 

0 

0 

0 

10.27 

5.15 

1 

.0 

0 

7 

5 

4 

PORTLAND  AM 

80.3 

61  .8 

71.1 

0.4 

89 

28+ 

49 

7 

23 

0 

0 

0 

0 

8.40 

4.59 

2.05 

10 

.0 

0 

9 

7 

4 

DIVISION 

71,7 

0.4 

11.  18 

6.64 

.0 

Precipitation 


ARKANSAS  I 
MAY  1958 1 


S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ARKANSAS 


MAY  19S6 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  8 

 1  L 

9 

10 

 1- 

11  12 

 1  

13  1  14  I  15 

 1  1  

16 

 L 

17 

 ^ 

18 

19  1 

20 

 L 

21 

22 

23  24 

 1  

25  1 

 L 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

aaoTT 

.53 

2,93 

2  .00 

16 

2  25 

•  74 

•  20 

LICIA 

2C 

*08 

1,20 

1.70 

T 

.09 

•  10 

T 

1 .54 

.  36 

03 

_ 

_ 

•  10  • 

LUM  FORK 

8 

38 

.90 

1  ,  10 

..66 

T 

1.63 

.33 

LY 

10 

19 

.63 

1.  74 

3.13 

1  .22 

.61 

!75 

1 ,37 

03 

MITY  3  NE 

2.60 

3,05 

3.61 

.30 

T 

1.37 

T 

.55 

.09 

T 

ntoine 

3.03 

4.16 

.18 

•  12 

70 

•  33 

PLIN  1  W 

6 

1.  18 

2.70 

.40 

.29 

1  *  76 

•  15 

ft7 
•  0 

RKADELPHIA 

12 

95 

4.  10 

6.25 

.45 

.05 

1,20 

•  27 

•  43 

20 

• 

rkansas  city 

8 

69 

1.13 

1.95 

.05 

.72 

1,68 

•  75 

1*85 

SHOOWN 

28 

.53 

1,25 

2.45 

T 

•  28 

T 

T 

.19 

T 

.98 

Nthens 

B^ 

2.54 

.86 

1.30 

.04 

•  06 

1.90 

•  09 

39 

* 

H'UGUSTA 

•  58 

2.44 

1.70 

T 

•  03 

.04 

.05 

X  ,60 

•  61 

•  04 

.33 

lALD  KM08 

9 

2« 

2  ,30 

2.46 

1.00 

T 

* 

•  12 

lATESVlLLE  LIVESTOCK 

6 

59 

.87 

2.09 

•  02 

02 

'  63 

2*13 

*  16 

*09 

lATESVILLE  L  AND  0  NO  I 

62 

.10 

1.10 

1.55 

T 

.25 

T 

•  12 

2.25 

.25 

T 

T 

T 

T 

T  • 

ilEATY  LAKE 

1.22 

1.03 

.13 

.28 

13 

15 

3  25 

60 

T 

T 

,60 

10 

* 

lEAVER   1  SE 

8S 

.05  2.30 

.95 

'  J , 

1*93 

'o9 

_ 

[lEECH  GROVE 

53 

•  63 

15 

1*4 

lEEDEVILLE 

7 

29 

2  .  BO 

.63 

2*24 

1*03 

03 

■  JENTON 

60 

.64 

2.15 

Z  .56 

.03 

.41 

.01 

.06 

1.13 

•  16 

.41 

.02 

T 

1  JENTONVILLE 

.03 

.29 

■  08 

.  62 

T 

05 
* - 

61 

•  - 

19 

.05 

*  * 

'1  i 

•  04 

JFRRYVILLE  *  NW 

.  16 

?.68 

.02 

I  *62 

*  30 

•  86 

• 

•  0 

ilG  FORK 

6 

e? 

1.09 

•  81 

Z  .45 

!o6 

'09 

1  !  30 

.13 

1 52 

ilG  LAKE  OUTLET 

6 

32 

*  84 

•  1  5 

T 

•  26 

3LACIC  ROCK 

99 

T 

.12 

.28 

.08 

T  T 

1.33 

.57 

.03 

T 

.03 

T 

T 

•  14  • 

slakely  mountain  dam 

1  .56 

2.27 

.56 

.08 

.30 

18 

I  17 

•  15 

•  21 

03 

* 

BLUFF  CITY  3  SW 

08 

2.00 

1.82 

.36 

.08 

■  0  1 

1  .62 

•  68 

•  42 

.04 

T 

.02 

•  01 

BLYTHEVILLE 

6 

45 

.22 

1  *  in 

.10 

.28 

.52 

.75 

.07 

.89 

.91 

.02 

•  39 

•  02 

•  02 

0» 

* 

, BOONEVI LLE 

9 

32 

1.84 

1 .  98 

Z  .02 

.10 

1.75 

.01 

•03 

.05 

.79 

T 

.17 

BOUGHTON 

3.37 

.84 

.38 

.09 

.12 

.  18 

.27 

•  14 

.09 

' BRADFORD 

.50 

1.70 

S.55 

.14 

T 

•  04 

1 .  50 

.47 

.07 

•09 

•  02 

. 6R1NKLE Y 

^ 

48 

1  .05 

1,37 

T 

.18 

.51 

•  66 

•  01 

BUFFALO  TOWER 

6 

19 

.06 

.25 

.  74 

T 

1*57 

* 

•  16 

.99 

,27 

6URDETTE 

5 

66 

.65 

.  90 

.73 

.20 

•  49 

,99 

*  76 

.19 

.26 

•  19 

CABOT  *  SW 

96 

1.52 

1  •  54 

.  65 

.34 

1.64 

T 

T 

.29 

! 

1  CALICO  ROCK 

T 

.82 

.69 

.26 

.25 

.03 

■  06 

1 ,  96 

19 

.02 

•  70 

T 

•  10 

•  94 

1  CAMDEN  I 

09 

1.52 

1.15 

.55 

.15 

.16 

.55 

2^00 

.49 

•  5« 

1  CAMP  CHAFFEE 

6 

43 

•  44 

1  .60 

.92 

■  04 

.02 

2  ,00 
* 

.02 

T 

62 

* 

T 

T 

.49 

.11 

.13 

.08 

1  CARLISLE    1  SW 

* 

09 

.87 

,55 

j  CLARENDON 

19 

•  69 

.90 

.40 

.32 

.04 

.07 

.09 

1.12 

.20 

•  36 

CLARKSV 1 LLE 

98 

.  18 

2.97 

.60 

.15 

.10 

3.87 

.07 

•  08 

.19 

.38 

.39 

CLINTON 

.78 

.87 

.38 

.08 

1.45 

1.31 

.  30 

,  10 

•  21 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 

1  CONWAY 

e 

07 

1  .05 

.76 

.06 

2.65 

.21 

•  30 

.09 

•  01 

'  CORNING 

54 

1,07 

1.60 

.97 

.  10 

.34 

.40 

•  06 

COVE 

, 

.70 

1.65 

?.19 

.  1 1 

1  .10 

•  42 

.44 

CROSSETT    7  S 

93 

.63 

.01 

.63 

.69 

.27 

.02 

2.19 

•  16 

2^11 

2.15 

T 

T 

T 

.07 

CRYSTAL  VALLEY 

7 

75 

!•  10 

1.92 

;.9e 

.40 

1  .  35 

T 

T 

CUMMINS  FARM 

U 

27 

6.85 

1.94 

.24 

1  .06 

.30 

.21 

T 

T 

3,42 

•  29 

DAISY 

2.20 

3,20 

3.17 

,03 

T 

1.74 

.09 

•  12 

•  07 

DAMASCUS 

.50 

1,33 

1,22 

.06 

.14 

.  12 

1.57 

.32 

.03 

.03 

T 

•  12 

T 

DANVILLE 

10 

•  40 

1,45 

?.16 

.01 

■  35 

1.69 

.71 

•  18 

•  10 

•  09 

OARDANELLE 

.05 

DE  QUEEN 

9 

20 

2,35 

2,50 

2.25 

1 .  70 

•  35 

DERMOTT 

22 

1.15 

1.32 

.30 

1.34 

.10 

.62 

UOl 

1.36 

DES  ARC 

^  ' 

.37 

2.20 

1.38 

•  07 

.16 

.  1  3 

.09 

1,  12 

1.12 

.03 

•  16 

•  42 

DEVILS  KNOB 

1.08 

1.84 

.05 

1 .  78 

•  16 

•  39 

•  20 

OlERKS 

DUMAS  1 

12 

24 

4.  70 

.35 

.57 

92 

1.10 

05 

83 

•  68 

2.84 

.20 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

* 

35 

T 

.19 

10 

.01 

1  08 

1.15 

1.48 

T 

•  13 

EUREKA  SPRINGS 

99 

.10 

2.17 

.07 

•  57 

.07 

1.23 

•  01 

.13 

•  23 

T 

•  09 

.07 

.22 

T 

•  03 

EVENING  SHADE 

7 

45 

.57 

1.25 

1.57 

.07 

.69 

.26 

T 

•  12 

•  92  . 

FAYETTEVILLE 

3 

68 

1.56 

.19 

^96 

.02 

•  22 

,51 

•  03 

.05 

T 

.28 

.01 

•  12 

T 

•  01 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

.11 

1  .68 

.27 

.76 

.06 

.32 

.70 

.04 

T 

•  15 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

1.63 

.25 

64 

03 

28 

.45 

.05 

•  05 

T 

•  42 

.29 

.13 

T 

•0* 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

^ 

42 

1.44 

.04 

' 

•  04 

2.45 

•  M 

FOROYCE  6  W 

6 

85 

3  *20 

.88 

.28 

* 

I22 

1  Isi 

T 

T 

•  69 

T 

.21 

T 

.20 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT  R// 

5 

61 

*39 

2.05 

.26 

•  01 

T 

T 

1*60 

.04 

•  20 

T 

T 

T 

T 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

6 

76 

.06 

2.17 

.43 

2I56 

.05 

.41 

.94 

• 

.52 

•02 

FOUNTAIN  HILL 

FULTON 

16 

.14 

.75 

64 

.22 

.33 

•  19 

.29 

2.00 

GEORGETOWN 

6 

11 

• 

1.90 

.57 

'35 

_ 

_ 

1  90 

*90 

.15 

T 

•  36 

•  4S 

.03 

GILBERT 

4 

73 

•  68 

1.09 

*04 

46 

*  18 

1  *  70 

*  10 

io2 

.32 

T  . 

GLENWOOD 

12 

63 

2.27 

4.00  4.05 

.12 

1.56 

.  12 

• 

•  08 

•  11 

CRANN  IS 

•  16 

1.24 

•  08 

GRAVELLY  2  E5E 

7 

06 

* 

1.75 

.56 

- 

-J. 

.19 

1.06 

•  19 

■  14 

GRAVETTE 

5 

69 

.96 

.71 

'ft? 

43 

1*10 

!  13 

.15 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

6 

40 

1.15 

2.65 

.25 

1.05 

1.30 

GREENWOOD 

2.23 

.38 

96 

•  29 

•  TO 

•  29 

GUROON  3  E 

8 

24 

1.79 

.07 

.45 

•  21 

•  26 

HAMBURG 

8 

56 

•  08 

.48 

'^^ 

3I26 

2.01 

1.31 

T 

HAMPTON 

9 

14 

2^02 

2,16 

•  66 

.20 

•  13 

HARRISON 

5 

68 

1.61 

.10 

1.07 

Il3 

1.29 

.95 

.08 

•  12 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

3 

90 

1.14 

.04 

1  .34 

.11 

,04 

.01 

•  04 

.01 

•  45 

HECTOR 

6 

33 

1.50 

.66 

'26 

*  ,  ^ 

•  62 

1.19 

.21 

HELENA 

e 

20 

• 

1.26 

.93 

• 

•07 

.03 

T 

.39 

1.34  • 

HENDERSON  2  W 

6 

97 

,41 

1.21 

*02 

*26 

.95 

!o9 

.15 

.22 

•  15 

U47 

.09 

HOPE  3  NE 

2.34 

,35 

.70 

.12 

.69 

.01 

.29 

•  22 

.92 

HOPPER 

74 

2  59 

2.25 

2.20 

04 

.  10 

1  .70 

T 

.09 

•  02 

•  90 

•  14 

HORAT 10 

71 

2.18 

.56 

.  86 

•  02 

•  07 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

8 

2.16 

2.25 

1  70 

•  60 

•  05 

.09 

T 

HUTT IG  DAM 

8 

03 

83 

.02 

30 

1  00 

1  *49 

2.24 

2^10 

INDEX 

* 

95 

2.00 

.15 

.70 

.15 

1.05 

.05 

T 

T 

•  35 

•  90 

JASPER 

b 

39 

.76 

.59 

63 

15 

1  35 

.11 

,03 

•  15 

.21 

.09 

•  IS 

•  44  • 

JESSIEVILLE 

82 

^76 

2.21 

1.77 

'o9 

1.02 

.  30 

1.25 

.02 

•  04 

T 

JONESBORO 

6 

47 

.11 

1.23 

2.41 

T 

.67 

T 

T 

1.53 

.38 

•  14 

T 

T 

T  . 

KEO 

5 

77 

1.52 

•  30 

.89 

•  51 

•  49 

•  09 

LAKE  CITY 

6 

28 

•  33 

1.50 

U02 

.06 

.36 

.10 

1.45 

.65 

.36 

.04  . 

LAKE  MAUMELLE 

1.22 

T 

96 

92 

02 

.40 

T 

LANGLEY 

2*96 
• 

.96 

2.50 

'o5 

Io3 

.03 

1  .43 

T 

T 

•  47 

LEAD  HILL 

3 

38 

.49 

1.23 

.63 

.  30 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

5 

90 

03 

.61 

1.20 

*05 

.12 

.OS 

2.  12 

.02 

T 

•  69 

•  72 

.30 

LEOLA 

13 

32 

5,75 

4,08 

1.56 

.15 

1.00 

.  13 

•  65 

T 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

7 

84 

1.39 

3.34 

.05 

1.04 

T 

.02 

1.36 

.02 

!59 

T 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 

7 

90 

1  .29 

3,52 

.05 

.63 

.01 

.01 

1.60 

LOST  CORNER 
LOUANN  2  SE 

S 

58 

.04 

.16 

T 

1.78 

•  60 

1.04 

l^OZ 

.46 

LURTON 

6 

2b 

.03 

1,10 

1.95 

.08 

.21 

.  12 

1.79 

.40 

.17 

•  26 

.19 

MADISON 

7 

53 

.93 

.81 

.64 

.36 

.66 

.13 

.04 

1.76 

1.62 

.  14 

.10 

MAGNOLIA  3  N 

5 

'tO 

.88 

,38 

.46 

.19 

.84 

.30 

1.94 

.31 

•  09 

MALVERN 

11 

04 

1  .80 

5.56 

1.37 

.03 

•  06 

•  95 

.40 

T 

•  62 

T 

2.38 

•  12 

.16 

.09 

•  24  • 

MAMMOTH  SPRING 

8 

38 

,61 

1.12 

.05 

1.81 

.20 

.10 

.13 

.73 

T 

MAR  I  ANNA  2  S 

6 

82 

1.66 

1.02 

.75 

.61 

.07 

T 

T 

.34 

1.60 

.22 

.43 

•  12 

DAILY  PRECIPITATION 

AR|LAH< 
H4T  1< 


Stoticm 

"5 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7  !   8  ' 

g 

10  1 

11  ■ 

12 

13  1  14  i  15 

16 

17  t 

18 

19 

20  21 

22    23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

B.ll 

1.90 

1.33 

.06 

.42 

.2S 

•  06 

2.0> 

.45 

.33 

''' 

.07 

''' 

— il  

.25 

3.8a 

.06 

.60 

■  OS 

,20 

02 

MABVtl-L 

e.e& 

1.08 

1.66 

1.3T 

1.40 

.31 

■  C2 

.03 

.02 

.06 

.25 

MEN  A 

.56 

1.24 

1,69 

.99 

2.21 

t 

1.66 
•  12 

.06 

.  30 

.  14 
1.14 

t 

.10 

.04 

•  18 

1.11 

■•ONT|CEt.L0  3  S 

9.67 

.36. 

06 
.06 

■  09 

1*60 

•  30 

8.7t 

.59 

,06 

.51 

.05 

1.46 

2.61 

1.23 

T 

.69 

1.30 

1  71 
1.71 

•  02 

.03 

•  04 

•  19 

.15 

T.ia 

I  ■  3C 

.  82 

2 .2^ 

•  02 

.19 

.20 

•  05 

•  16 

.62 

•  15 

M^ifir  MAGAZINE 

5.97 

.33 

hOlITiin  hOm£   1  WW 

8,4T 

1.67 

.3V 

2.05 

•  08 

* 

HOUM'^AIS  »*0«E  C  0^  EUG 

9.34 

.01 

.33 

1.56 

.14 

2.06 

.04 

.19 

1  .36 

•  06 

.15 

.49 

wOunTaIN  vIEx  1  E 

5*62 

1.16 

.05 

.60 

.03 

.27 

2.20 

.46 

1.19 

9.2& 

1.30 

1.09 

.45 

.10 

T 

4.40 

''' 

•  05 

NARROW  DA«« 

14,57 

.07 

•  03 

1,65 

•  16 

•  07 

.06 

NASHV ILLE  PEaCm  SU5ST a 

10.11 

2.66 

3.75 

1.74 

.06 

T 

1.09 

•  03 

•  01 

■  02 

,23 

•  55 

puthan  a  nfn 

9.26 

4.18 

3.60 

t 

1.15 

2.00 

NEWHO*»E  3  E 

11.2$ 

2.^ 

2.00 

1.72 

7 

1.00 

.96 
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.15 

HIMTOD  DAW 

7.71 

1~05 

~60 

3  52 

02 

T 

1,45 

.61 

T 

t 

OOCLL 

.70 

1.66 

.05 

.07 

■  02 

1.32 

.02 

1.05 

OOCN  2  H 

7.40 

.52 

1.29 

2.60 

.03 

.25 

1.10 

"** 

•  35 

OKAT 

4,55 

1.14 

.55 

1.60 

'  ,  » 

•  42 

.02 

T 

OSCEOL* 

5.42 

.26 

1.02 

.92 

.36 

.11 

.39 
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.40 

,06 

•  03 

•  09 

OWEXSVILLE 

1.42 

1.64 

2.26 

.05 

1.3£ 

T 

.07 

.02 

1.50 
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.01 

T 
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T 
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T 

t 
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1.39 
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.05 
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•  06 
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6,74 

.06 
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1.66 

.30 

.34 
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1.31 
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T 
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1.60 
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14,52 
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T 

1 .  36 
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T 
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.33 
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.45 

T 
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T 
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T 
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35 
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DAILY  TEMPERATURES 


■ 

Doy 

Ol  Month 

'  Station 

2 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  \ 

12 

13 

14 

15 

16  . 

17 

21 

22 

2o 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

'ALUH  FORK 

MAX 

61 

71 

70 

74 

74 

71 

75 

74 

70 

71 

80 

83 

84 

88 

33 

35 

84 

83 

SO 

81 

85 

86 

39 

90 

36 

86 

84 

89 

36 

66 

94 

80. 

9 

MIN 

47 

57 

61 

56 

57 

44 

43 

51 

57 

57 

54 

66 

53 

55 

63 

62 

59 

53 

62 

54 

65 

57 

60 

61 

65 

63 

64 

67 

60 

69 

76 

68. 

0 

^ARKAOELPHIA 

MAX 

60 

77 

75 

76 

74 

72 

74 

83 

78 

73 

87 

86 

88 

90 

38 

31 

79 

85 

86 

67 

39 

91 

86 

87 

84 

66 

88 

86 

91 

82.5 

MIN 

49 

58 

61 

58 

58 

45 

47 

48 

60 

59 

58 

58 

60 

62 

64 

63 

60 

61 

64 

55 

65 

67 

61 

63 

67 

61 

66 

68 

62 

62 

64 

59. 

ASHOOWN 

MAX 

62 

77 

71 

81 

79 

80 

80 

83 

82 

78 

85 

86 

89 

39 

39 

33 

74 

33 

86 

88 

92 

93 

93 

91 

90 

87 

86 

90 

91 

34. 

2 

MIN 

50 

61 

62 

57 

59 

46 

47 

55 

65 

62 

57 

67 

59 

62 

66 

61 

68 

62 

64 

54 

53 

54 

60 

62 

66 

66 

65 

70 

66 

65 

69 

BALD  KNOB 

MAX 

62 

73 

78 

75 

72 

70 

70 

67 

59 

70 

80 

83 

82 

38 

85 

85 

75 

82 

87 

37 

88 

90 

38 

85 

84 

82 

83 

36 

92 

79. 

9 

MIN 

50 

60 

61 

58 

53 

43 

42 

51 

52 

52 

53 

55 

56 

64 

60 

61 

59 

56 

61 

55 

55 

55 

56 

66 

70 

64 

63 

62 

54 

65 

56 

Ibatesville  livestock 

MAX 

61 

62 

67 

75 

80 

68 

71 

73 

60 

62 

66 

82 

87 

86 

38 

86 

73 

31 

33 

83 

87 

89 

90 

88 

38 

86 

86 

32 

86 

79. 

0 

MIN 

48 

56 

60 

57 

58 

35 

37 

49 

50 

54 

51 

61 

52 

50 

58 

61 

56 

58 

62 

48 

56 

56 

57 

59 

61 

66 

57 

61 

48 

53 

60 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

MAX 

62 

70 

76 

78 

77 

70 

74 

69 

60 

68 

eo 

86 

36 

83 

86 

88 

85 

35 

S3 

38 

38 

90 

88 

85 

85 

84 

S5 

36 

90 

31. 

1 

MIN 

50 

58 

62 

56 

54 

42 

35 

52 

52 

57 

60 

50 

52 

50 

57 

69 

66 

57 

63 

50 

52 

54 

56 

60 

64 

68 

66 

61 

49 

60 

63 

:  BENTON 

MAX 

62 

75 

79 

75 

70 

72 

73 

80 

78 

75 

80 

34 

35 

89 

87 

83 

78 

31 

36 

38 

39 

90 

38 

87 

B3 

86 

86 

66 

92 

81. 

8 

MIN 

47 

58 

60 

55 

53 

47 

37 

49 

49 

55 

51 

49 

54 

53 

58 

68 

66 

55 

60 

51 

50 

53 

54 

66 

64 

62 

60 

69 

64 

56 

59 

54. 

BENTONVILLE 

MAX 

72 

73 

77 

71 

65 

69 

77 

64 

63 

68 

81 

37 

34 

36 

78 

80 

79 

36 

35 

36 

86 

84 

34 

84 

86 

82 

81 

63 

90 

79. 

3 

MIN 

51 

57 

61 

53 

49 

37 

37 

55 

51 

51 

44 

47 

63 

55 

61 

60 

55 

58 

56 

47 

54 

56 

68 

64 

59 

61 

61 

61 

63 

63 

68 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

55 

66 

73 

69 

77 

63 

74 

75 

80 

69 

75 

83 

35 

85 

90 

85 

S3 

72 

S3 

87 

88 

91 

92 

89 

89 

83 

90 

66 

67 

80. 

6 

MIN 

49 

53 

60 

56 

58 

42 

40 

51 

59 

57 

53 

53 

56 

55 

60 

60 

65 

67 

64 

51 

51 

52 

56 

68 

66 

63 

62 

64 

57 

59 

60 

[  BLYTHEVILLE 

MAX 

66 

73 

84 

75 

72 

63 

66 

63 

61 

72 

74 

83 

32 

87 

89 

38 

77 

83 

38 

91 

87 

91 

86 

86 

91 

85 

83 

83 

94 

60 

6 

MIN 

53 

62 

64 

63 

50 

44 

44 

52 

51 

57 

56 

58 

59 

65 

65 

65 

65 

63 

64 

58 

62 

65 

66 

64 

71 

60 

61 

67 

53 

62 

61 

BOONEVILLE 

MAX 

65 

73 

74 

78 

72 

76 

78 

70 

69 

75 

83 

86 

36 

89 

85 

86 

86 

86 

39 

89 

91 

93 

89 

83 

83 

92 

34 

39 

93 

62 

9 

MIN 

48 

57 

61 

59 

57 

41 

42 

59 

55 

58 

60 

52 

57 

63 

64 

60 

67 

67 

58 

67 

63 

55 

56 

63 

62 

66 

66 

66 

63 

67 

68 

57 

BRINKLEY 

MAX 

64 

74 

82 

73 

70 

67 

69 

70 

65 

71 

78 

83 

34 

90 

88 

81 

70 

83 

87 

86 

90 

91 

87 

85 

86 

87 

32 

86 

92 

80 

4 

MIN 

50 

60 

64 

60 

52 

43 

43 

51 

54 

58 

58 

66 

61 

64 

62 

62 

62 

61 

62 

59 

57 

69 

,  60 

63 

68 

63 

63 

67 

54 

63 

63 

66 

3 

CAMDEN  1 

MAX 

57 

70 

83 

71 

78 

68 

73 

74 

Bi 

76 

78 

81 

85 

33 

90 

86 

78 

66 

82 

86 

88 

90 

91 

90 

91 

90 

87 

86 

88 

81, 

6 

MIN 

48 

54 

61 

57 

58 

50 

50 

53 

59 

60 

58 

55 

61 

60 

63 

62 

60 

62 

62 

60 

54 

65 

60 

61 

68 

66 

66 

67 

62 

53 

63 

59 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

61 

66 

74 

76 

76 

65 

75 

77 

65 

67 

76 

82 

86 

35 

85 

36 

84 

SO 

85 

86 

88 

90 

91 

88 

84 

87 

89 

84 

88 

80 

6 

MIN 

49 

52 

63 

51 

56 

41 

43 

54 

55 

59 

48 

49 

57 

69 

63 

61 

53 

52 

56 

50 

54 

66 

58 

66 

60 

63 

66 

67 

63 

66 

66 

56 

7 

CLARKSVlLLE 

MAX 

63 

71 

76 

74 

72 

75 

74 

71 

66 

74 

82 

87 

35 

39 

86 

87 

79 

86 

87 

88 

90 

91 

88 

86 

83 

89 

84 

83 

92 

SI 

6 

MIN 

4S 

59 

64 

56 

55 

41 

41 

55 

57 

58 

48 

51 

57 

64 

65 

63 

57 

58 

64 

49 

54 

57 

67 

63 

64 

66 

66 

64 

56 

66 

67 

CONWAY 

MAX 

64 

72 

77 

75 

74 

73 

72 

70 

62 

73 

82 

85 

86 

89 

38 

85 

33 

83 

87 

86 

89 

89 

88 

86 

86 

S8 

81 

84 

90 

81 

2 

MIN 

49 

60 

64 

56 

56 

40 

40 

54 

54 

55 

55 

53 

58 

66 

62 

62 

60 

61 

65 

52 

56 

57 

58 

63 

67 

65 

64 

66 

66 

61 

62 

CORNING 

MAX 

62 

70 

78 

79 

63 

67 

72 

65 

63 

63 

80 

85 

82 

89 

86 

89 

86 

87 

89 

90 

80 

91 

36 

86 

90 

84 

85 

84 

94 

80 

7 

MIN 

53 

60 

62 

62 

50 

42 

40 

52 

52 

57 

56 

56 

57 

62 

62 

64 

62 

63 

64 

64 

59 

62 

63 

61 

66 

67 

58 

61 

51 

62 

61 

57 

CROSSETT   7  S 

MAX 

69 

83 

80 

76 

70 

72 

75 

82 

81 

79 

80 

84 

89 

96 

87 

88 

83 

71 

75 

85 

88 

90 

90 

90 

38 

90 

88 

35 

89 

90 

S3 

2 

MIN 

53 

66 

67 

60 

60 

51 

43 

50 

64 

62 

56 

63 

60 

62 

59 

68 

60 

61 

64 

63 

52 

56 

58 

64 

65 

67 

65 

69 

61 

58 

62 

59 

CUMMINS  FARM 

MAX 

64 

78 

81 

72 

70 

67 

70 

81 

76 

74 

77 

33 

86 

90 

86 

84 

72 

81 

86 

38 

89 

92 

89 

88 

89 

83 

85 

86 

93 

81 

9 

MIN 

51 

61 

66 

63 

62 

48 

47 

53 

60 

60 

61 

60 

63 

62 

67 

66 

61 

64 

69 

63 

61 

63 

63 

66 

70 

67 

67 

71 

63 

61 

64 

DARDANELLE 

MAX 

MIN 

DE  QUEEN 

MAX 

65 

77 

70 

81 

72 

82 

79 

82 

76 

80 

86 

90 

88 

90 

90 

73 

73 

85 

39 

91 

92 

94 

91 

92 

85 

90 

87 

90 

92 

84 

4 

MIN 

48 

60 

62 

60 

55 

43 

46 

57 

62 

60 

52 

52 

53 

63 

66 

61 

59 

61 

63 

52 

62 

54 

57 

61 

64 

63 

64 

69 

66 

65 

68 

66 

DES  ARC 

MAX 

57 

65 

74 

80 

76 

64 

70 

70 

69 

60 

72 

79 

33 

83 

39 

36 

86 

67 

33 

88 

90 

90 

93 

86 

81 

86 

35 

83 

80 

79 

1 

MIN 

49 

53 

53 

60 

62 

45 

47 

54 

54 

55 

68 

68 

62 

60 

62 

64 

64 

64 

64 

63 

59 

61 

63 

66 

71 

66 

67 

69 

60 

61 

60 

59 

8 

DEVILS  KNOB 

MAX 

58 

64 

70 

66 

67 

67 

69 

65 

56 

65 

76 

80 

80 

82 

78 

78 

70 

80 

81 

30 

86 

84 

SO 

80 

80 

80 

74 

78 

85 

74 

7 

MIN 

42 

55 

58 

55 

46 

39 

44 

47 

50 

52 

52 

61 

62 

60 

»6 

63 

62 

62 

67 

59 

62 

63 

67 

64 

61 

58 

61 

66 

58 

62 

64 

57 

DIERKS 

MAX 

MIN 

DUMAS  1 

MAX 

65 

80 

82 

70 

72 

68 

71 

81 

79 

78 

78 

83 

86 

91 

89 

90 

88 

82 

68 

70 ' 

85 

86 

69 

92 

92 

87 

92 

•  9 

84 

89 

95 

62 

4 

MIN 

53 

63 

68 

61 

58 

48 

46 

53 

63 

62 

62 

65 

64 

63 

67 

66 

63 

65 

61 

62 

60 

66 

63 

66 

69 

67 

67 

71 

69 

69 

66 

5 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 

67 

82 

74 

80 

67 

73 

78 

84 

77 

76 

80 

84 

88 

91 

85 

77 

66 

80 

85 

68 

91 

90 

87 

91 

90 

86 

87 

89 

89 

32 

4 

MIN 

54 

66 

62 

60 

55 

48 

48 

67 

64 

61 

60 

57 

63 

64 

62 

60 

59 

65 

63 

60 

55 

68 

63 

66 

69 

69 

68 

70 

65 

60 

65 

61 

I 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

69 

72 

76 

72 

66 

67 

75 

67 

59 

63 

79 

83 

31 

35 

80 

80 

76 

83 

33 

35 

85 

34 

81 

83 

86 

80 

79 

84 

87 

77 

9 

MIN 

49 

58 

60 

55 

47 

36 

38 

53 

49 

53 

47 

60 

51 

62 

61 

61 

66 

58 

58 

49 

64 

62 

59 

62 

60 

54 

62 

68 

52 

64 

69 

64 

7 

FAYETTEVILLE 

MAX 

71 

70 

75 

70 

64 

70 

77 

66 

62 

70 

81 

86 

84 

86 

78 

66 

81 

80 

84 

86 

87 

87 

86 

84 

84 

86 

83 

82 

85 

S3 

79 

3 

MIN 

52 

59 

62 

56 

48 

41 

38 

55 

52 

56 

46 

48 

66 

59 

61 

60 

68 

56 

57 

48 

64 

60 

57 

65 

62 

60 

62 

65 

57 

65 

70 

56 

J 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

74 

71 

63 

68 

74 

65 

62 

68 

78 

85 

S3 

34 

73 

80 

73 

83 

33 

84 

37 

86 

63 

82 

35 

83 

31 

83 

86 

76 

1 

MIN 

52 

59 

58 

57 

49 

37 

37 

55 

53 

49 

45 

47 

51 

54 

59 

68 

53 

64 

62 

45 

61 

63 

55 

63 

59 

58 

69 

68 

53 

66 

70 

53 

8 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

71 

71 

74 

68 

66 

66 

73 

71 

61 

68 

78 

83 

32 

82 

81 

79 

78 

62 

33 

84 

36 

86 

32 

32 

33 

83 

82 

84 

88 

78 

0 

MIN 

51 

58 

62 

57 

49 

40 

39 

54 

53 

56 

47 

49 

64 

56 

62 

61 

56 

57 

69 

48 

56 

61 

68 

64 

60 

58 

62 

64 

55 

66 

70 

56 

2 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

60 

72 

75 

75 

61 

68 

75 

59 

63 

65 

81 

37 

86 

88 

32 

87 

79 

87 

37 

39 

38 

89 

36 

86 

88 

82 

78 

83 

90 

79 

5 

MIN 

43 

58 

58 

51 

45 

39 

37 

51 

50 

52 

45 

48 

54 

49 

69 

60 

64 

54 

64 

43 

54 

56 

66 

62 

60 

55 

59 

64 

50 

61 

63 

53 

0 

FORDYCE  6  N 

MAX 

64 

80 

80 

79 

70 

74 

76 

84 

78 

76 

82 

86 

88 

90 

87 

83 

68 

32 

86 

39 

90 

92 

91 

83 

87 

88 

84 

88 

82 

8 

MIN 

50 

63 

62 

61 

58 

43 

44 

55 

62 

59 

67 

56 

61 

69 

67 

63 

63 

62 

61 

61 

56 

69 

63 

63 

67 

64 

69 

70 

69 

61 

59 

9 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

74 

77 

74 

67 

75 

78 

65 

66 

75 

83 

87 

86 

86 

83 

86 

31 

86 

37 

83 

91 

91 

37 

88 

88 

91 

84 

89 

94 

82 

1 

MIN 

50 

60 

62 

59 

51 

42 

46 

58 

60 

57 

50 

53 

61 

60 

65 

63 

61 

59 

69 

62 

57 

60 

61 

66 

66 

67 

67 

69 

66 

66 

63 

69 

3 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

65 

67 

74 

74 

72 

72 

73 

72 

68 

72 

82 

84 

84 

35 

84 

83 

79 

82 

34 

86 

88 

88 

86 

84 

84 

67 

84 

62 

88 

79 

9 

MIN 

47 

60 

64 

56 

54 

39 

38 

55 

57 

68 

46 

47 

55 

52 

59 

69 

56 

53 

66 

45 

49 

50 

61 

60 

61 

56 

56 

61 

54 

65 

69 

54 

5 

GILBERT 

MAX 

62 

72 

77 

78 

70 

71 

76 

70 

60 

65 

83 

37 

86 

39 

84 

36 

87 

78 

86 

87 

89 

90 

91 

35 

84 

87 

83 

81 

83 

90 

80 

8 

MIN 

49 

58 

62 

52 

52 

37 

36 

52 

51 

56 

48 

46 

60 

46 

57 

60 

52 

51 

60 

46 

50 

50 

51 

59 

61 

58 

53 

60 

49 

56 

62 

52 

8 

SRAVETTE 

MAX 

72 

72 

76 

70 

65 

69 

75 

68 

62 

70 

30 

35 

83 

85 

79 

81 

30 

84 

33 

35 

87 

84 

S3 

83 

64 

81 

31 

84 

87 

78 

8 

MIN 

49 

57 

60 

55 

46 

38 

38 

54 

51 

53 

42 

47 

54 

57 

60 

58 

66 

53 

66 

46 

62 

55 

59 

62 

68 

53 

60 

63 

64 

63 

70 

54 

3 

HARRISON 

MAX 

63 

70 

76 

73 

60 

68 

74 

69 

62 

64 

80 

86 

84 

37 

80 

85 

84 

82 

82 

85 

86 

68 

88 

39 

86 

83 

89 

84 

30 

81 

89 

79 

2 

MIN 

49 

58 

62 

50 

49 

37 

36 

52 

50 

66 

44 

48 

52 

48 

60 

60 

62 

63 

61 

47 

52 

53 

55 

63 

62 

55 

58 

62 

60 

61 

66 

53 

6 

HELENA 

MAX 

63 

79 

81 

72 

72 

68 

71 

75 

75 

76 

78 

36 

37 

90 

88 

90 

89 

36 

70 

83 

36 

87 

90 

92 

89 

88 

87 

90 

84 

90 

92 

82 

4 

5§ 

59 

62 

60 

59 

64 

61 

66 

65 

66 

65 

63 

63 

60 

62 

65 

63 

70 

67 

67 

73 

60 

62 

67 

61 

8 

MOPE   3  NE 

MAX 

54 

71 

80 

68 

81 

67 

77 

76 

83 

76 

77 

81 

85 

87 

83 

89 

86 

86 

77 

69 

82 

36 

37 

91 

91 

89 

89 

35 

85 

86 

89 

31 

1 

MIN 

46 

53 

62 

56 

56 

46 

49 

53 

59 

59 

56 

58 

68 

60 

67 

60 

68 

61 

64 

57 

56 

55 

61 

62 

65 

66 

67 

66 

66 

63 

68 

59 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MIN 

60 
«8 

71 
59 

70 
63 

76 

60 

72 
57 

77 
44 

76 

45 

S3 

56 

74 
59 

77 
58 

84 

55 

67 
60 

88 
61 

89 
61 

88 
68 

87 
67 

86 
65 

83 
62 

76 
62 

65 
55 

68 
60 

89 
62 

91 
63 

92 
45 

90 
66 

88 
65 

88 
68 

89 
69 

86 

62 

88 

66 

91 
68 

82.8 
60.6 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

6S 

51 

74 
61 

83 
63 

76 
61 

71 

52 

67 
42 

70 
44 

66 

63 

61 
61 

70 
67 

77 
55 

83 
58 

80 
63 

89 

67 

86 
64 

69 

66 

86 

63 

89 
64 

79 

66 

65 
56 

90 
64 

90 
66 

65 
66 

92 
65 

86 

69 

65 
64 

89 
61 

84 
66 

64 
54 

85 
64 

94 
65 

61.1 
59.6 

KEO 

MAX 
MIN 

6S 

50 

75 
60 

77 
64 

75 
58 

70 
56 

70 
44 

70 
43 

80 

53 

68 

56 

73 
57 

79 
57 

63 
57 

85 
60 

90 
59 

86 
64 

89 
63 

87 
61 

86 
61 

74 

63 

82 

57 

67 
67 

90 
56 

92 
60 

93 
64 

87 

70 

69 
65 

87 
66 

86 
68 

84 

58 

86 
68 

93 
63 

82.1 
59.0 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

66 

49 

70 
59 

73 
62 

70 
49 

62 
50 

68 

33 

74 

32 

64 

62 

67 
61 

66 
52 

81 
44 

67 
46 

85 
52 

87 
46 

80 
49 

81 
60 

81 

52 

85 

52 

78 

69 

62 
46 

86 
52 

88 

66 

88 

56 

82 
64 

86 
60 

84 

52 

90 
58 

82 

56 

60 
49 

83 
62 

78.5 
62.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
51 

74 
61 

75 
63 

74 
61 

65 
55 

72 
47 

71 
50 

75 
55 

63 
58 

74 

60 

81 
59 

84 
69 

65 
64 

69 
64 

89 
67 

88 

67 

86 
64 

84 

64 

68 

64 

83 
60 

86 
60 

89 
63 

92 
64 

92 
68 

87 
71 

87 
68 

67 
69 

86 

70 

84 
61 

86 
64 

91 
67 

81.0 
61.9 

MAGNOLIA  3  N 

MAX 
MIN 

64 

50 

79 
63 

79 
62 

75 
58 

75 
60 

74 

45 

74 
48 

81 

66 

82 
64 

74 
61 

77 
65 

77 
55 

67 
56 

90 
59 

88 
64 

91 
56 

86 

57 

85 

63 

75 
62 

81 
62 

84 

52 

88 

54 

95 
61 

92 
63 

91 

67 

92 
67 

94 
66 

66 

68 

87 
63 

90 
61 

92 
66 

83.4 
59.6 

MALVERN 

MAX 
MIN 

62 
48 

78 
58 

77 
62 

77 
55 

74 

55 

76 
40 

75 
39 

84 

60 

80 
58 

76 
58 

83 
56 

88 
61 

90 
66 

90 
56 

90 
68 

86 
68 

67 

57 

84 

67 

80 
62 

84 

52 

66 

62 

88 

62 

92 
55 

91 
68 

90 
66 

90 
61 

67 
60 

92 
66 

85 
56 

86 

57 

91 

59 

84.0 
66.7 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

62 
47 

68 

57 

79 
61 

79 
51 

67 

50 

68 

37 

71 
34 

63 

49 

69 

50 

65 
56 

83 
53 

87 
49 

84 
54 

69 
48 

86 

57 

87 

57 

86 
54 

87 

63 

75 
60 

86 
48 

87 
65 

89 
64 

85 

57 

88 

59 

86 

63 

80 

52 

89 
54 

62 
56 

79 
46 

78 
59 

89 
60 

79.7 
62.9 

HARIANNA   2  S 

MAX 
MIN 

66 

50 

77 
60 

81 
66 

73 
60 

72 
53 

66 
44 

70 
42 

72 
61 

70 
56 

72 
59 

77 
69 

62 
58 

83 
62 

90 
60 

69 
65 

89 
64 

87 
64 

84 

68 
62 

82 
62 

87 
58 

66 
60 

89 
60 

91 
67 

69 
68 

66 

65 

87 
64 

89 

69 

64 

66 

89 
59 

96 
60 

61.4 
59.4 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

68 

52 

74 

61 

82 
63 

75 

61 

73 
54 

66 
44 

69 
44 

65 
44 

64 

62 

72 
52 

76 
68 

82 
49 

62 
60 

68 
57 

90 
63 

89 

66 

89 

63 

85 
64 

86 

59 

82 
69 

88 
69 

69 
63 

87 

63 

91 
66 

67 
69 

84 

62 

88 

62 

86 
67 

83 
55 

87 
68 

93 
63 

81.2 
56.8 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

60 
47 

74 
58 

75 
64 

70 
54 

60 

50 

70 
35 

75 
36 

66 

51 

58 
50 

65 
55 

SO 
56 

84 

53 

86 
48 

82 
52 

66 
60 

64 

69 

83 
55 

86 

55 

75 
61 

85 
46 

85 
63 

88 
62 

89 
53 

89 
53 

63 
62 

65 
62 

84 
65 

82 
61 

60 
60 

81 
53 

89 

70 

78.6 
54.5 

MENA 

MAX 
MIN 

66 
47 

72 

59 

69 
62 

78 
58 

67 
54 

76 
46 

78 
46 

78 
55 

72 
69 

76 
58 

86 
52 

89 
54 

66 
67 

86 
59 

88 
65 

84 

60 

86 
60 

60 
68 

77 
63 

87 
54 

89 
65 

88 
56 

93 
59 

92 
62 

89 
62 

91 
67 

88 
64 

87 
66 

88 
64 

85 
66 

68 
69 

82.5 
68.6 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

66 

52 

82 
65 

79 
65 

72 
60 

69 

59 

69 
45 

76 
48 

81 

51 

81 
59 

80 
61 

79 
55 

82 
61 

86 
66 

69 
70 

87 
68 

86 
61 

65 
58 

78 
62 

67 
65 

78 
62 

84 
63 

88 
63 

91 
60 

68 
61 

67 
60 

89 
63 

90 
64 

88 
64 

66 
60 

66 
61 

91 
62 

81.9 
60.4 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

62 
49 

74 
60 

73 
64 

76 
57 

74 
58 

74 
45 

72 
43 

68 
54 

62 
54 

73 
67 

83 
55 

86 
56 

84 
58 

89 
66 

88 
64 

86 

64 

84 
60 

85 
60 

61 
64 

83 

66 

87 
57 

89 
58 

91 
60 

91 
64 

89 

67 

68 
64 

61 
66 

69 
68 

82 
57 

85 
63 

90 
64 

81.2 
68.6 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

65 
48 

70 
62 

79 
56 

68 
50 

72 
40 

76 
39 

82 
51 

70 
59 

77 
68 

82 
50 

86 

60 

86 
52 

88 
54 

69 
60 

84 

61 

86 
54 

83 
64 

75 
60 

83 
48 

86 

60 

88 

51 

90 
53 

91 
68 

63 

63 

68 

63 
61 

88 
64 

87 
56 

87 
60 

90 
69 

82.0 
65.3 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
MIN 

74 

35 

77 
59 

78 
60 

77 
59 

79 
62 

78 
61 

79 

60 

78 
61 

64 

54 

76 
68 

79 
62 

82 
64 

64 

62 

83 
63 

79 
61 

80 
62 

76 
59 

61 
62 

78 
59 

79 
58 

81 

69 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

60 
48 

70 
57 

72 
62 

70 
54 

68 
53 

68 
41 

72 
35 

71 

50 

64 

50 

65 
56 

81 
51 

85 
53 

83 
60 

86 
66 

64 
63 

84 

62 

82 
59 

84 

58 

77 
62 

84 
60 

84 

52 

65 

59 

86 
60 

86 
64 

84 

63 

81 
57 

65 
62 

83 
63 

80 
55 

78 
60 

67 
64 

78.3 
56.1 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MAX 
MIN 

65 
47 

60 
51 

71 
60 

72 
52 

75 
55 

69 
38 

68 

36 

74 
60 

55 
49 

65 
61 

67 
48 

83 
50 

65 
67 

83 
61 

68 
60 

81 
61 

85 

55 

83 

55 

85 
63 

77 
48 

65 
55 

86 
54 

67 
56 

82 
61 

66 
62 

84 

57 

63 
69 

82 

62 

61 

62 

79 
61 

80 
58 

77.3 
54.1 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

56 
48 

65 

52 

73 
56 

69 
55 

80 
55 

65 
41 

76 
42 

75 
62 

82 
58 

78 
51 

84 

60 

88 

66 

86 
67 

86 

67 

86 
56 

84 

53 

85 

65 

79 

62 

71 

52 

83 
61 

87 
62 

88 
56 

93 
66 

92 
65 

91 
63 

91 
61 

84 

66 

69 

69 

87 
61 

89 
60 

81.4 
56.6 

NASHVILLE   PEACH  SU6STA 

MAX 
MIN 

55 
47 

68 

53 

78 
61 

69 

58 

80 

56 

68 

43 

78 

51 

74 

65 

80 
57 

67 
59 

75 
58 

83 
65 

87 
61 

67 
64 

88 
64 

88 

61 

85 

57 

84 

62 

84 

62 

72 
55 

83 
66 

86 
56 

87 
60 

89 
62 

91 
65 

90 
66 

69 
64 

84 

66 

87 
65 

84 
64 

87 
66 

80.8 
68.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

NIHROD  DAM 

MAX 
MIN 

57 
48 

64 

50 

75 
62 

73 
55 

79 
55 

62 
40 

74 

39 

78 
50 

74 

66 

68 
56 

74 

55 

82 
51 

86 
56 

66 

62 

89 
60 

87 
62 

68 
65 

87 
57 

84 
61 

73 
54 

83 
53 

88 
55 

56 

92 
69 

93 
66 

88 
64 

69 
62 

62 
65 

89 
65 

84 

59 

90 
62 

80.6 
65.8 

OKAY 

MAX 
MIN 

63 

50 

80 
62 

72 
61 

01 
58 

80 
60 

79 
48 

80 
49 

84 

56 

81 
63 

78 
61 

86 
58 

68 
56 

89 
60 

90 
63 

90 
69 

68 
64 

86 

61 

84 

63 

75 
64 

84 

55 

88 

65 

89 
56 

92 
61 

93 
64 

94 
64 

92 
66 

91 
66 

89 

68 

87 

67 

90 
67 

91 
70 

64.9 
60.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

65 
49 

70 
55 

74 
66 

76 
57 

72 
58 

76 
43 

73 
43 

71 

55 

67 
69 

74 

59 

62 
51 

84 
59 

89 
69 

86 
60 

83 
60 

84 

69 

64 

68 

85 
69 

85 
68 

64 

52 

86 
56 

67 
56 

89 
59 

91 
67 

90 
66 

87 
60 

65 
66 

90 
67 

63 
60 

66 
67 

91 
66 

61.6 
58.7 

PARAGOULD 

MAX 
MIN 

64 

51 

72 
60 

81 

62 

75 
59 

72 
51 

66 

40 

69 
41 

69 

50 

61 

50 

71 
56 

77 
66 

84 
55 

63 
58 

88 
53 

67 
60 

87 
61 

86 

61 

86 

59 

75 

59 

85 
64 

87 
56 

87 
60 

85 

61 

90 
61 

89 
68 

84 

57 

67 
57 

87 
62 

64 

49 

64 

61 

93 
60 

60.5 
56.5 

PARIS 

MAX 
MIN 

66 

48 

75 
60 

76 
62 

80 
59 

77 
58 

76 
41 

76 
42 

73 
56 

69 

57 

73 
51 

83 
62 

87 
54 

81 
56 

86 
55 

85 
66 

88 
62 

87 
67 

67 
58 

60 
62 

66 
50 

68 
55 

89 
51 

91 
58 

92 
62 

68 
63 

66 
69 

85 
63 

90 
65 

85 
59 

86 
63 

93 
64 

62.8 
57.3 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

61 

51 

78 

58 

81 
60 

73 
59 

69 

52 

76 
40 

75 
41 

71 

50 

64 

53 

75 
54 

84 
51 

86 
61 

67 
63 

89 
64 

90 
68 

91 

72 

86 

63 

79 
62 

89 
72 

86 

70 

67 
69 

90 
70 

69 
69 

89 

91 
70 

81.5 
60.1 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

63 

51 

77 
62 

79 
65 

74 
61 

68 

57 

71 
47 

73 
46 

84 

65 

75 
58 

77 
59 

81 
60 

66 
68 

88 

63 

92 
63 

88 
66 

89 
66 

69 
64 

82 
66 

69 
63 

82 
62 

88 
60 

90 
62 

92 
69 

94 

67 

91 

70 

89 
68 

88 
70 

89 

72 

86 
63 

68 
63 

93 
66 

83.0 
62.0 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
52 

79 

60 

79 
65 

71 
61 

68 
54 

70 
47 

71 
46 

82 
55 

72 
58 

76 
60 

79 
60 

84 
58 

68 
63 

90 
62 

87 
66 

88 

65 

86 

63 

82 
64 

68 

64 

81 

62 

86 
68 

88 

60 

89 
62 

92 
65 

69 
68 

88 
66 

86 
68 

68 

69 

84 

62 

86 

61 

92 
67 

81.7 
61.0 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

61 

53 

69 
59 

80 
61 

79 
56 

65 

50 

71 
40 

71 
42 

66 

50 

66 

52 

67 
52 

84 

62 

67 
64 

62 
68 

86 
52 

82 
59 

87 

62 

69 

62 

83 
62 

87 
62 

81 

59 

91 
60 

67 

58 

92 
64 

90 

87 
54 

82 
62 

90 

79.4 
56.3 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

62 
52 

68 
61 

83 
68 

82 
62 

68 
61 

69 

52 

67 
49 

72 
50 

78 
55 

78 
63 

81 
63 

78 
60 

62 
60 

87 
65 

89 
66 

86 
66 

86 
66 

86 

65 

82 
64 

68 

62 

76 
56 

84 

61 

85 
64 

89 
66 

88 
68 

85 
68 

87 
68 

89 
70 

86 
63 

82 
62 

87 
62 

80.3 
61.8 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

52 
48 

68 

52 

80 
58 

68 

58 

80 
68 

66 
46 

77 
46 

78 
50 

83 
56 

72 
61 

78 
58 

82 
57 

86 
60 

88 
61 

90 
64 

68 

63 

87 
60 

88 

60 

76 
63 

67 

67 

63 
66 

87 

58 

88 

66 

91 

63 

92 
65 

90 
65 

69 

65 

85 
64 

85 
64 

90 
64 

91 
64 

81.4 
58.8 

ROGERS 

MAX 
MIN 

71 

52 

72 
58 

75 
62 

73 
55 

64 
48 

67 
41 

74 
49 

70 
55 

61 
51 

66 

55 

79 
48 

85 
51 

84 
54 

84 
66 

79 
62 

84 
61 

83 
66 

78 
68 

79 
60 

81 

51 

82 
66 

84 

60 

85 
59 

83 
63 

82 

60 

61 

57 

64 

62 

82 
66 

76 
65 

62 
64 

60 
70 

77.6 
56.3 

RUSSELLVILLE' 

MAX 
MIN 

62 
49 

72 
60 

74 

65 

77 
60 

69 

60 

76 
42 

76 
43 

74 

57 

64 

56 

75 
59 

84 

53 

86 
54 

65 
68 

66 
55 

67 
64 

68 
66 

86 
68 

66 

59 

82 
66 

84 

52 

88 
56 

89 

57 

91 
69 

91 

66 

90 
66 

86 

67 

85 
66 

90 
67 

86 
68 

8* 

62 

93 
63 

82.2 
58.7 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

59 
48 

68 
58 

78 
64 

81 
60 

74 

62 

71 
48 

68 
46 

72 
52 

77 
57 

72 
61 

74 
60 

78 
68 

S3 
62 

86 
61 

91 
64 

88 

63 

89 
63 

87 
64 

82 
63 

68 

62 

81 

59 

88 
62 

87 
62 

90 
62 

91 
68 

69 
67 

88 
66 

87 
66 

88 
61 

84 

62 

88 
67 

60.9 
60.6 

SEARCY 

MAX 
MIN 

6) 

50 

7* 

61 

79 
63 

75 
68 

70 
55 

71 
43 

72 
43 

69 

51 

60 

53 

73 
58 

60 
S6 

83 
66 

83 
63 

8S 

58 

8S 

68 

88 
63 

87 
61 

88 

60 

79 
66 

79 
68 

88 

57 

89 
68 

90 
60 

91 
66 

89 

70 

85 
66 

65 
62 

86 
67 

82 
57 

87 
57 

92 
69 

81.1 
68.4 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

65 

53 

76 

53 

77 
65 

75 
65 

68 

57 

72 
47 

73 
52 

75 
66 

67 
69 

74 
63 

82 
61 

66 
62 

87 
66 

91 
66 

90 
70 

91 

70 

89 
66 

86 
65 

77 
58 

64 

61 

88 

52 

91 

92 
66 

93 
68 

S« 

73 

88 

70 

69 
71 

91 

72 

86 
62 

88 
66 

92 
68 

82.9 
62.7 

5  I  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
50 

71 
57 

75 
61 

72 
57 

64 
48 

69 

37 

73 
40 

64 

66 

64 

52 

71 
62 

80 
43 

66 
49 

64 
58 

86 
58 

79 
61 

84 
69 

62 
67 

79 
58 

79 
55 

64 

46 

64 

52 

85 

56 

M 

64 

88 

63 

84 

68 

85 

68 

85 
61 

81 

63 

81 
61 

83 
64 

87 
70 

79.0 
66.3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

63 

50 

75 
61 

81 
66 

75 
60 

74 

60 

71 
45 

73 
46 

80 

62 

71 
58 

74 
58 

61 

60 

86 
59 

67 
64 

91 
61 

88 
67 

90 
66 

69 
65 

84 

66 

76 
63 

83 
62 

68 
60 

90 
62 

90 
64 

93 
67 

90 
71 

89 
67 

66 

67 

88 

72 

65 
60 

89 
61 

94 

65 

63.0 
61. '4 

6««  r*f«r«nc«  note*  follovlng  StXlon  Initox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

STUTTSART  9  ESE 

MAX 
MIN 

57 
50 

66 

75 

80 

72 

4'' 

^8 

52 

77 

71 

71 

77 

82 

84 

88 

86 
65 

66 
64 

85 

82 

67 

80 
60 

85 

63 

89 
66 

90 

70 

88 
67 

88 

67 

85 
67 

87 
65 

83 

86 

79.0 
61.  1 

SUBIACO 

MAX 
MIN 

66 

74 

75 

79 

69 

75 

75 

67 

65 

74 

82 

87 

86 
5  7 

88 

84 

65 

88 
62 

86 

58 

86 

78 

86 

87 

88 

90 

92 
63 

89 
63 

87 
64 

85 
63 

87 
65 

84 
59 

84 
64 

93 
66 

81.8 
57.8 

TEXARKAN*  HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

eo 

74 

81 

6S 

76 

77 

84 

77 

76 

82 

86 

87 

88 

88 

86 
65 

86 

63 

77 

72 

83 

86 

87 

89 

91 

88 

90 

91 

85 

88 

90 

91 
71 

82.9 
62.5 

TURNPIKE 

MAX 
MIN 

67 

75 

66 

62 

65 

70 

65 

57 

69 

74 

74 

74 

73 

73 

74 
62 

72 
62 

74 

74 

76 

78 

81 

73 

75 

72 
5  5 

73 

71.4 
55.9 

WALDRON 

MAX 
MIN 

6'> 
49 

73 
59 

73 
63 

77 
56 

71 
54 

74 
4 1 

78 
42 

78 

71 

75 

81 

86 

87 

89 

84 

87 
60 

86 
56 

$5 

80 

84 

89 

89 

91 

9J 

91 

89 

87 

90 

87 

87 

91 

82.8 
57.1 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 

53 

71 
62 

79 
63 

76 
63 

65 
48 

68 
42 

69 
44 

57 

61 

65 

80 

85 

82 

87 

83 

87 
65 

86 
65 

87 

74 

84 

88 

86 

85 

89 

86 

83 

87 

83 

83 

81 

91 

79.  1 
58.8 

WARREN 

MAX 
MIN 

66 
51 

81 
63 

SI 
65 

73 

57 

70 
59 

72 
4  5 

76 

83 

82 
58 

77 

81 

85 

88 

91 

87 

88 
61 

88 
62 

83 

68 

83 

86 

90 

91 

93 

91 

91 

91 

89 

85 

89 

93 

83.6 
59.8 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

59 
l>4 

64 

55 

69 
59 

69 
56 

64 
46 

68 

43 

69 
46 

64 

50 

59 
54 

67 
53 

77 
55 

82 
62 

79 
63 

81 
61 

77 
66 

80 
63 

74 
58 

79 
60 

85 
61 

81 
63 

84 

62 

82 
65 

81 

63 

78 
60 

79 
61 

81 
68 

77 
59 

78 
62 

84 

65 

74.9 
58.0 

WILSON 

MAX 
MIN 

66 
53 

75 
57 

84 
63 

7S 

64 

73 
52 

64 

67 
41 

63 
51 

64 

51 

72 
57 

75 
59 

83 
6.0 

83 
60 

89 
55 

90 
64 

90 
63 

88 
65 

88 
65 

65 
63 

83 
62 

86 
61 

88 
65 

87 
65 

89 
65 

86 
68 

86 

62 

87 
68 

83 
66 

82 
54 

81 
65 

94 
61 

80.8 
60.2 

WYNNE 

MAX 
MIN 

65 
51 

74 

62 

83 
64 

74 
62 

69 
54 

67 
43 

67 
42 

67 
50 

62 
53 

70 
59 

75 
58 

84 
56 

82 
64 

88 
60 

87 
62 

86 
64 

89 
64 

87 

63 

73 
64 

82 
59 

86 

58 

87 
63 

89 
61 

90 
66 

89 
69 

84 

62 

86 
62 

85 
64 

81 
52 

85 
60 

91 
65 

80.1 
59.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


sianon 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BLAKELY  MOUNTAIN  DM 

EVAP 

.01 

.02 

.06 

.06 

.19 

.  19 

.  14 

.03 

.  1  4 

.  1  7 

.25 

.22 

.  16 

.17 

.16 

.19 

.18 

.02 

.23 

.  22 

.24 

.24 

.22 

.10 

.25 

.05 

.14 

.22 

.  10 

4.788 

MIND 

19 

10 

11 

14 

39 

58 

18 

15 

30 

12 

21 

38 

24 

18 

12 

12 

14 

20 

19 

19 

18 

18 

16 

10 

25 

27 

14 

15 

17 

18 

15 

618 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.12 

.16 

.08 

.04 

.10 

.20 

.10 

.22 

.23 

.20 

.18 

.21 

.20 

.24 

.24 

.34 

.13 

.  31 

.  24 

.24 

.31 

.24 

.18 

.26 

.16 

5.  838 

WIND 

34 

27 

66 

31 

36 

61 

41 

15 

50 

20 

20 

30 

16 

e 

9 

13 

10 

15 

24 

51 

1  7 

7 

13 

7 

20 

22 

12 

22 

20 

13 

23 

755 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.15 

.06 

.  14 

.  10 

.29 

.07 

.22 

.22 

.07 

.07 

.03 

.19 

.23 

.26 

.20 

.13 

.15 

.22 

.20 

.19 

.26 

.26 

.30 

.  34 

.17 

.24 

.  14 

.  39 

.15 

.24 

.27 

5.95 

WIND 

20 

14 

12 

44 

13 

39 

37 

10 

24 

15 

6 

14 

14 

20 

10 

10 

15 

22 

18 

24 

9 

15 

34 

15 

24 

25 

10 

16 

20 

16 

29 

595 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.22 

.15 

.18 

.10 

.27 

.00 

.27 

.21 

.25 

.20 

.14 

.24 

.  19 

.24 

.12 

.  10 

.19 

.24 

.29 

.20 

.23 

.27 

.21 

.04 

.14 

.24 

.15 

5.84B 

WIND 

35 

22 

44 

27 

35 

43 

31 

24 

27 

16 

15 

31 

37 

28 

13 

13 

13 

25 

28 

29 

30 

21 

26 

16 

29 

26 

14 

15 

13 

22 

23 

773 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.00 

.07 

.07 

.20 

.20 

.05 

.03 

.21 

.23 

.22 

.17 

.16 

.25 

.25 

.18 

.02 

.24 

.21 

.27 

.26 

.25 

.23 

.25 

.00 

.  16 

.23 

.15 

5.24S 

WIND 

26 

19 

17 

15 

27 

19 

13 

20 

41 

32 

1 

3 

20 

7 

9 

4 

9 

12 

14 

12 

12 

6 

6 

3 

13 

10 

10 

4 

6 

14 

6 

412 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.03 

.15 

.23 

.12 

.  12 

.28 

.26 

.26 

.18 

.22 

.29 

.25 

.22 

.24 

.29 

.31 

.25 

.34 

.25 

.30 

.19 

.25 

.33 

.22 

.26 

7.248 

WIND 

11 

.79 

.16 

.11 

.15 

.51 

.11 

.  14 

.23 

.10 

.04 

.09 

.15 

.12 

.34 

.10 

.07 

.10 

.07 

.11 

.16 

.19 

.05 

.12 

.25 

.23 

.23 

4.83 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.01 

.01 

.13 

.17 

.06 

.04 

.17 

.  17 

.13 

.02 

.04 

.19 

.18 

.22 

.18 

.14 

.19 

.22 

.13 

.00 

.17 

.43 

.  22 

.23 

.20 

.20 

.12 

.21 

.18 

.25 

4.61 

W  INO 

2B 

9 

141 

42 

58 

21 

21 

45 

27 

36 

33 

15 

2 

11 

.9 

14 

23 

18 

9 

30 

7 

U 

18 

8 

36 

17 

1 1 

39 

738 

-  61  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


MAT  1958 


-  63  - 


STATION  INDEX 


ARKANSAS 
MAT  1958 


d 
z 

COUNTY 

u 

U 

u 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  t  1 

u 

U 

ELEVAHON 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAINJ 

LATTl 

LONG! 

TEMP. 

PRECIP. 

SPEClAi 

3 

LONG 

j  TEMP. 

1  PBECIP. 

i 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  NE 

LAWRENCE 
SALINE 
YELL 
CLARK 

35  04 
35  54 

34  47 
3*  17 

94  12 
91  05 

93  29 
93  25 

624 
296 

854 

7A 
7A 

7A 
7A 

C 
C 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  T.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 
MALVERN 
MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

4948 

4950 

4972 
4636 

COLUMBIA 
COLUMBIA 
HOT  SPRING 
FULTON 
LEE 

33  19 

33  20 

34  23 
36  29 

93  14 
93  13 

91  32 
90  46 

315 
360 

690 
234 

6P 

5P 
SS 
6P 

7A 

7A 
6P 

C 

C  H 

EARL  E>  GRAHAM 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

APL?N  1  W 
APPLE TON 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

0161 
0196 

022< 

POPE 
CLARK 
OESHA 

3*  02 
34  58 

3*  07 

33  37 

93  25 
93  00 

93  03 
91  12 

285 
400 

200 
145 

6P 

8A 

TA 

8/ 

C 
C 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E<  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAMMELL 

HARKED  TREE 
MARSHALL 

MAUMEE 
MELBOURNE 

4654 
4678 
4746 

POINSETT 
SEARCY 
PHILL IPS 
SEARCY 
IZARD 

35  54 
34  33 

36  03 

90  25 
92  3B 

90  55 
92  39 

91  94 

229 
1050 
195 

610 

6P 

7A 
7A 

7* 

C 

JOHN  F.  SHEARON 
MINNIE  HORTON 
STERLIN  WALLACE 
HELEN  E.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 

ATHENS 
AUGUSTA 
0*Ln  KNOB 

BAIESVILLE  L  IVESTOCK 

030C 
0326 
0350 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  40 

34  19 

35  18 
35  49 

94  06 

93  58 

91  34 

91  47 

329 
960 

230 
571 

6P 

9A 

7P 
7A 

6P 
9A 

C 

SW  CAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER   W.  CHANEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MONTICELLO  3  S 
MONTROSE 

H0R06AY  LOCK  AND  DAM 
MORRILTON 

4756 
4900 

4934 
4936 

POLK 
DREW 
ASHLEY 

CONWAY 

34  35 
33  39 
33  19 
33  19 

35  07 

94  15 

91  48 

92  27 
92  45 

1207 
265 

65 
280 

5P 

7A 

7A 
7A 

C  H 
C  M 

C 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 
RADIO  STATION  KHBM 
ARK  POWER   AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 

BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEAVER   1  SE 
BEEBE 

Oili 
0»td 
0930 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 

35  45 

36  26 
35  04 

91  38 

90  42 

91  53 

277 
220 

93C 
250 

5P 

7A 
7A 

C  H 

c 
c 

JAMES  J.  Ml ICHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  C.  ADAHSON 
HARVET  E.  SKELTON 
marvin  morrison 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW  1  E 

4988 

5010 

5036 
5046 

MONTGOMERY 

LOGAN 

BAXTER 

BAXTER 

STONE 

34  33 

35  10 

36  20 
36  20 
35  52 

93  38 
93  41 

92  23 
92  06 

663 
2800 

800 
766 

6P 

7A 
6P 

BA 
TA 

C  H 

WILL lAM   E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
RADIO  STATION  KTLO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELL  A.  TAPLEY 

6EEDEVILLE 
BENtOH 
BENIONVILLE 
BERRYVILLE  *  NK 

053< 
0582 
0566 
0616 

JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

36  09 

35  26 

36  22 
36  26 

90  36 

91  06 

94  13 

93  37 

293 
221 

1295 
1150 

6P 

8A 
6A 

7A 
7A 

c 

B.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NASHVILLE  SCS 
NATHAN  4  WNW 

5072 
5110 
5112 
5114 
5158 

FRANKLIN 

PIKE 

HOWARD 

HOWARD 

HOWARD 

35  34 
34  09 
34  00 

33  57 

34  07 

94  01 
93  43 
93  56 
93  51 
93  52 

425 

373 
550 

6A 

7A 

7A 
BA 

7A 

BA 

C 

c 

HENRY  G.  ARVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 

BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

BLAKELT  MOUNTAIN  QAM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

067( 
07A6 

0  796 

MISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

34  29 

35  51 

34  36 

35  06 

93  58 
90  08 

93  39 

1100 
226 

42t 

8A 

7A 
7A 
7A 
6A 

B* 

c 

ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
NORFORK  DAM 
ODELL 

5174 
5166 
9200 
5228 
5354 

PIKE 

JACKSON 

PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

34  14 

35  36 

34  57 

36  15 

35  48 

93  50 

91  17 
93  10 

92  15 

850 
225 
480 
425 
1500 

SS 
6A 

7A 
BA 

8A 

C 

c 

ELSIE  F.  WARD 

LUTHER  D.  Summers*  jr 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.   RENZO  HURST 

BLUFF  CITY  3  SW 

8LYTMEV1LLE 

BOONEVlLLE 

BOTKINBURG 

BOUCHTON 

oaot 

0830 
Oe't6 

MISSISSIPPI 
LOGAN 
VAN  BUREN 
NEVADA 

33  41 
35  56 

35  39 
33  52 

93  09 
89  55 

92  30 

93  20 

360 
252 

1200 
235 

6P 

7A 

c 

CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OZARK 

5356 
5376 
5480 
5498 
5508 

MONTGOMERY 

HOWARD 

MISSISSIPPI 

FRANKLIN 

33  46 
35  43 

34  37 

35  29 

93  48 
93  53 
89  59 

92  49 

93  50 

800 
300 
245 
500 
396 

5P 
6P 

7A 
5P 
6A 
8A 

LORETTA  W.  JACOBSON 
J.   T.  HARGIS 
THOMAS  F.  MCKINION 
GUY  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 

braoforo 
BRINKLET 
BUFFALO  TOliER 

BURDETTE 

093( 
1010 

1052 

MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 

35  25 
34  53 

36  22 
36  49 

91  2B 

91  12 

92  34 
69  57 

240 
205 

460 
240 

5P 

5F 
6P 

C  H 

c 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

OZONE 

PARAGOULD 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

5514 
9562 

5586 

JOHNSON 

GREEN 

LOGAN 

CROSS 
SCOTT 

35  38 

36  04 
35  18 
35  16 
34  46 

99  27 
90  29 

90  39 
93  57 

1900 
275 
410 
222 
666 

6P 

7A 
4P 
6P 
7A 
7A 

MAURICE  R*  BRANDT 
RADIO  STATION  KDRS 
FRANK  TAYLOR 
CORINE  D.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 

CABOT  4  SW 

CALICO  BOCK 
CAMDEN  I 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

1 102 
1  132 
1  152 
1  15« 

1  172 

PULASKI 
IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 
SEBAST IAN 

34  57 
36  06 

33  35 

35  IB 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 

155 
419 

7A 
8A 

9P 
7A 
SA 

c 

8.  M.  WALTHER 
AUST IN  D.  HARRIS 
LEONARD  6.  DILLWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

Parthenon 
perryville 
pine  bluff 

pine  bluff  caa  airport 
pine  ridge 

5602 

5754 
5756 
5  760 

NEWTON 

PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

35  57 
35  00 
34  12 
34  10 
34  35 

93  15 
92  49 

92  00 
91  56 

93  54 

925 
325 
215 
205 
840 

5P 
MID 

MIC 

c 
c 

ARTHUR   B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKSEINER 
MRS.   EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
J.  R.  HUOOLESTON 

CARLISLE   1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 
CLINTON 

122* 

1238 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 

34  47 

34  27 

35  28 
35  35 

91  45 

93  01 

91  te 
93  28 

92  26 

235 
405 
172 
436 
510 

6P 

6A 

7A 
6P 

c 

JOHN   L.  TAIT 

ARK    POWER   AND   LIGHT  CO 

6.   F.  NORTHERN 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIDDICK 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
PRESCOTT  SCS 
PYATT    1  NNW 

5820 
5866 

9910 

RANDOLPH 

ASHLEY 

NEVADA 

NEVADA 

MARION 

36  16 
33  14 

33  48 
36  16 

90  59 

91  30 

93  23 

92  91 

330 
122 

318 
800 

5P 
7A 

7A 

7*1 

c 
c 

BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
ONA  V.  MCLEAN 

COLD  SPRINGS  GUARD  STAT 
COMBS   3  SE 
COMPTON  2  NE 

CORN ING 

1520 
1574 
1562 

1632 

SCOTT 

MADISON 

NEWTON 

FAULKNER 

CLAY 

34  58 

35  46 

36  06 

35  05 

36  24 

93  54 
93  48 
93  16 

92  2  8 
90  35 

1250 
1400 
2166 
316 

5P 
6P 

5P 
7A 

c 
c 

C  H 

MARGARET  20RNES 
MAUDE  C.  BRASHEAfiS 
WILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

BATCLIFF 
RAVANA   1  NE 
REMMEL  PAM 

RISON 
ROGERS 

6008 
6016 
6102 
6174 
624B 

LOGAN 
MILLER 
HOT  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 

35  18 

33  04 

34  26 
33  57 

36  20 

93  93 

94  02 
92  54 
92  11 
94  07 

463 
250 
319 
231 
13B7 

SS 

7A 

6A 

SS 

c 
c 

LULA  M,  WEEKS 
BONNY  L.  ALLEN 
ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

HOWARD  FOWLER 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

1666 
1730 
1750 
1768 
161'. 

POLK 
ASHLEY 
PULASK I 

PIKE 

34  26 

33  02 

34  42 
34  06 
34  14 

94  25 
91  35 

1050 
175 
390 
176 
629 

6P 
6P 

7A 
5P 
7A 
6P 
7A 

c 

JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
a  ILL  IE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEOOER 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

6392 
6376 
6360 
6403 
6506 

POPE 

ARKANSAS 
CLAY 
FULTON 
WHITE 

35  18 

34  23 

36  27 
36  23 

35  15 

93  08 
91  08 

90  08 

91  50 
91  44 

360 
200 
300 
668 
245 

5P 
8A 

5P 

5P 
8A 
7A 
7* 

5P 

WN.  W*  SPAULDING 
U  S  FISH  AND  WILDLIFE 
WILL lAM  S.  BUCKLEY 
JAS.    B.  CALDWELL 
ADAM  C.  MELTON 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 

1829 
leSA 
1835 
1638 
L948 

FAULKNER 

YELL 

YELL 

YELL 

SEVIER 

35  22 
35  03 
35  04 
35  13 
34  02 

92  25 

93  24 

93  09 

94  21 

705 
370 
370 
330 
420 

6P 
5P 

7A 
7A 

WILLIAM   A.  BROWN 

J.    A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GRETCHEN  GOODIER 

0.   TUCKER  VA5SER 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

6586 
6624 
6768 

GRANT 
VAN  BUREN 

DALLAS 
LAFAYETTE 

34  27 

35  3B 

36  11 
33  55 
33  22 

92  21 
92  n 
94  33 

92  48 

93  30 

290 
910 

26C 
2  70 

6P 
7P 

6P 

7A 
7A 

ARKANSAS  FORESTRY  COHH 
MAUD  H.  BRADFORD 
JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
MARGARET   F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 

DEHMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIE9KS 

L960 
1968 
1982 
2015 
21A8 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 
DESHA 

33  31 

34  58 

35  43 
34  07 
33  53 

91  26 
91  30 

93  24 

94  02 
91  30 

140 
204 

2350 
422 
162 

7A 

5P 
5P 

8A 
7A 
TA 
7A 
7P 

L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
THOMAS  A.  LOFTON 
BEN  JOHNSON 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 

6620 
6656 
6916 
6920 
6928 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock.  Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data   and  corrections  will   be  carried  only   in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S,  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
resu 1 1   in  appa rent   inconsistencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H       "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   Table,  Omission  of  data   in  any  month   indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 


Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      G*ige  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;    if   average  value  is  entered,   less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 

for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
SP      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D,  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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BERRYVlLLE  *  NW 

7.6^ 

.05 

2.28 

,13 

.  19 

1*06 

2,03 

T 

.  30 

.58 

BIG  FORK 

7,66 

99 

*09 

1  ,07 

,85 

■  49 

.12 

.17 

•  30 

3.58 

BIG  LAKE  OUTLET 

2.41 

T 

.41 

.02 

T 

.03 

.01 

.01 

.73 

T 

,50 

T 

.70 

BLACK  ROCK 

4, SB 

T 

.69 

.67 

.05 

T 

T 

.11 

1.21 

.12 

.57 

T 

T 

1.16 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

.37 

•  47 

.09 

i  26 

.99 

,67 

2  76 

BLUFF  CITY  3  SM 

4!6! 

.  94 

.04 

,51 

•  67 

T 

2)03 

BLTTHEVILLE 

2,4* 

.93 

29 

.01 

.38 

•  11 

,  10 

.61 

,0  1 

BOONEVILLE 

6,23 

.03 

•  74 

.03 

.05 

1.28 

.85 

.  12 

.60 

1.30 

T 

3.03 

BOUGHT ON 

6,89 

•  27 

.47 

.43 

.45 

,12 

1.54 

3.61 

5  17 

.12 

70 

20 

* 

,16 

,  92 

.51 

,93 

.2  8 

1,35 

BRINKLEY 

9.61 

.02 

60 

*  84 

,48 

,26 

,10 

1,45 

.09 

.23 

1.54 

BUFFALO  TOWER 

6.20 

1.13 

,73 

.31 

1.25 

1.15 

BUROETTE 

4.21 

3 

.34 

1.17 

1.2c 

.55 

.12 

CABOT   4  SW 

7.67 

.39 

.41 

1.10 

,36 

1.07 

,40 

.33 

.23 

3.36 

48 

• 

.38 

58 

01 

.14 

,01 

•  99 

,  62 

,01 

1.31 

.  70 

CAMDEN  1 

.95 

.11 

,58 

•  60 

•  1  9 

CAMP  CHAFFEE 

9.14 

.09 

03 

1.25 

.57 

•  27 

T 

1,65 

2.02 

,04 

3  !  22 

CARLISLE    1  SH 

6,67 

,61 

1.62 

.30 

.23 

,15 

.32 

3,00 

CLARENDON 

7.96 

1 .01 

■  03 

.22 

2.14 

.79 

.59 

1.00 

.65 

.18 

1.21 

Clark  sv i lle 

5  29 

T 

.81 

1  .85 

CL IHTON 

5.37 

* 

* 

* 

* 

* 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

6.59 

T 

.64 

,49 

.45 

.47 

.15 

1.08 

.40 

2.50 

CORNING 

2.15 

,15 

.  64 

,74 

.24 

.06 

•  10 

1! 

COVE 

6  16 

* 

' 

.  '  _ 

CROSSETT    1  5 

4.12 

.04 

- 

*40 

*  64 

*  , 

59 

CRYSTAL  VALLEY 

9.27 

T 

CUHHINS  FARH 

5.23 

.39 

.87 

,53 

T 

.  16 

.44 

T 

T 

2.82 

DAISY 

6.81 

.70 

.23 

.93 

,04 

1,16 

3.73 

.24 

,  18 

70 
*  - 

_ 

60 

13 

,  62 

03 

82 

1  03 

DANVILLE 

6.2C 

18 

*  34 

*  55 

- 

*  39 

1  *44 

3*28 

■J;' 

OARDANELLE 

6.19 

.19 

DE  QUEEN 

4.88 

1.52 

T 

.44 

.12 

.65 

2.15 

OERMOTT 

7.22 

.12 

1.50 

1.26 

•  21 

.96 

1.01 

2.96 

DES  ARC 

5  88 

.02 

.07 

,68 

.84 

.51 

.52 

1.20 

•  05 

T 

T 

1  92 

; 

DEVILS  KNOB 

5.64 

1.26 

* 

* 

* 

1 ,  54 

.03 

• 

[ 

DIERKS 

DUMAS   3  S 

6.21 

,02 

.63 

.61 

.54 

T 

.60 

.02 

.49 

2.71 

.08 

i 

EAGLE  GAP 

El  DORADO  CAA  AIRPORT 

7.41 

.20 

• 

* 

ii 

EUREKA  SPRINGS 

0.81 

,04 

1*79 

*  53 

57 

* 

85 

2*0* 

99 

43 

* 

*52 

EVENING  SHADE 

9.61 

03 

T 

1*20 

.07 

*  47 

1  *2C 

1*80 

*  84 

FAYETTEVILLE 

6.63 

.06 

.35 

T 

1.39 

.13 

.95 

,05 

1.46 

.02 

2.59 

,01 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

5.60 

,  34 

.03 

T 

1.24 

T 

.46 

.06 

1.56 

,04 

2.07 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

6  19 

T 

I 

*** 

,04 

•  03 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

9.86 

07 

• 

* 

*  1  7 
1,1 

.17 

*93 
• 

17? 

•  56 

FORDYCE  6  W 

5.00 

1  *40 

0  7 

44 

*41 

2   3  7 
* 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  R// 

10.40 

.03 

T 

,10 

1.25 

U27 

.90 

1.70 

1.85 

T 

3.30 

J 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

7,05 

,18 

.06 

.25 

1.58 

.61 

•  22 

U71 

T 

2.44 

j 

FULTON 

4  78 

1.03 

-  _ 

49 

_ 

7(1 

- 

GEORGETOWN 

6.35 

.92 

1.13 

GILBERT 

5.69 

19 

.03 

*  77 

.02 

95 

*39 

32 

1*89 

04 

68 

25 

1 

GLENWOOD 

6,21 

.67 

.62 

1.31 

1.91 

.22 

.78 

2.70 

T 

t 

GRAVELLY  2  ESE 

6.55 

>  70 

T 

,10 

,29 

3.72 

.31 

.02 

.75 

.59 

2.11 

1 

GRAVETTE 

6  08 

43 

1.15 

• 

25 

* 

1 

49 

• 

* 

• 

91 

* 

07 

* 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

- 

T 

45 

1  5 

25 

35 

40 

80 

i 

GREENWOOD 

8.64 

.99 

,49 

2.10 

.45 

.75 

1.25 

2.61 

l| 

6URD0N  3  E 

7.28 

.03 

.10 

,49 

.60 

.20 

.03 

,97 

4.67 

T 

ii 
1 

HAMBURG 

7.64 

32 

.20 

3  72 

02 

2  29 

1  29 

HAMPTON 

5.71 

.07 

.68 

• 

1 

HARRISON 

6.80 

.52 

1  40 

14 

1.05 

'11 

2  20 

*01 

1.37 

i 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

5.25 

.22 

.50 

,05 

.20 

,61 

1.83 

.oe 

,50 

1.04 

HECTOR 

4.91 

1.10 

.72 

,22 

.12 

1,31 

1.44 

i, 

HELENA 

6.43 

T 

,28 

.25 

,85 

1.14 

.12 

.69 

.73 

.23 

2.14 

[| 

HENDERSON  2  W 

6.56 

1.11 

.14 

1.71 

HOPE  3  NE 

4*89 

,19 

'52 

*70 

06 

'20 

*04 

'*67 

2*27 

HOPPER 

6.86 

.17 

.07 

.63 

.52 

.97 

.20 

.06 

,50 

3.74 

HORAT 10 

2.63 

.18 

.10 

.03 

.71 

.07 

•  21 

,32 

1.21 

1 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

4.18 

.63 

.03 

.13 

.46 

.46 

.25 

.27 

.36 

.92 

1.07 

HUTTIG  DAM 

5.34 

.03 

.11 

1.56 

,67 

.10 

.67 

2,10 

.10 

INDEX 

3.30 

■  60 

.50 

JASPER 

9,73 

1.05 

.04 

.56 

.46 

.02 

,22 

.32 

1.81 

.23 

1.02 

ii  *' 

JESSIEVILLE 

11.74 

•  40 

T 

,0  7 

2,75 

2.05 

1,18 

.55 

1.35 

3.39 

'I  , 

JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 

2.34 

.38 

,01 

.02 

.04 

T 

.16 

.20 

.67 

T 

T 

.66 

5.66 
2.12 

T 

.01 

.55 
,40 

.36 

.27 

T 

.52 

.02 
.31 

.65 
,05 

.41 

.20 

2.90 
.95 

LAKE  MAUMELLE 

7.92 

1.01 

1.26 

.  12 

.77 

1.11 

1,06 

2.55 

LANGLEY 

7.02 

T 

.22 

T 

.24 

.52 

.68 

,34 

.12 

1.27 

3.43 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOtA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

5.34 
5,17 
7,20 

T 

.22 

T 

T 

.63 
.31 

1.38 

1.10 

.40 
.25 

.22 

.49 
.69 
.45 
.59 

.30 
,06 
.15 
T 

1.10 

.10 
.31 

.22 
.57 
.16 
.18 

1.03 
,52 

.72 
,88 

.62 
.53 

1.09 

1.90 
3.79 

1.36 
2.27 
.03 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

6,91 

.99 

.30 

,58 

.01 

.72 

3.23 

.02 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

4.77 
3.64 
8.91 

T 

1.92 

.08 

.76 

1.44 

.02 

1,01 
.45 
1.27 

.26 
.02 
1.97 

.04 

.16 

.10 
.44 

,20 

1.28 
.79 

.06 
.04 

.02 

.96 
1.25 
2.70 

,04 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

6.U 
3.53 
4.47 
3.13 
5.94 

T 

.25 

.24 
.23 

,32 

.31 

1,25 
,70 
.99 

.78 

T 

.44 
.63 

.19 
,05 
.25 

T 

1.13 

.09 

1  ,07 
.30 
.  12 

,  12 
,26 
,16 
.89 
.53 

,32 
,53 
.09 
.02 

.41 

.14 
1,60 

.05 

.52 
T 

2.20 
.66 
1.80 
1.74 
1.18 

-  70  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ARIANSAS 
JUNE  1958 


Day  of  month 


Imaavell 

MEL80URNE 
HENA 

MONTICELLO  3  S 
MOROBAY  L  AND  D  NO  8 

HORR IlTON 
htOUNT  IDA 
MOUNT  HAGAZFNE 
MOUNTAIN  HOMF   I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEW   I  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 

NEWHOPE    3  E 
NEWPORT 
MMROD  DAM 
ODFLL 
OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PEHBYVILLE 
PINE  8LUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINF  RIDGE 
POCAHONTAS  I 
PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  *  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 

sueiAco 

TAYLOR 

TEXARKANA  W8  AIRPORT  R/ 

TURNPIKE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECL IFFS 
WILSON 


7.69 
7,41 
8.21 


6.92 
2*61 
7.2fi 
7,29 


A. 89 
5,27 
6.56 
8.27 

6.10 
2.17 
3.56 
4.41 
5.07 

5.36 
5.72 
5.00 
6.48 
6*65 

6.97 
6.82 
9.00 


2,99 
.26 
.06  .03 


,27 
,60 
.06 


.87 
.15 
.65 


1,00 
.04  1,06 


.70 
.06 


14  15 

16 

17  1 

18 

19  1 

 L 

20  1 

21 

22  1 

23 

 ^ 

24 

25 

26  1 

 L 

27 

28  1  29  1  30 

— — 1  1  

31 

,33 

.  13 

•  63 

1,26 

— 20 

.22 

1  .  50 

.43 

.8< 

1.51 

,31 

.61 

* 

,20 

.92 

1  .66 

,  10 

2.42 

U2] 

68 

3*30 

.45 

1*68 

.06 

.51 

,74 

3.84 

.05 

.52 

.52 

T 

.01 

.16 

1  01 

.80 

1  .07 

,  36 

.77 

.05 

,57 

3*11 

1.20 

• 

■ 

4.80 

4  00 

.09 

.16 

T 

.08 

1.19 

.03 

1.23 

T 

1*09 

,26 

.02 

.78 

.  62 

.02 

1,59 

.01 

1.31 

.45 

.*9 

.20 

.70 

,50 

1.32 

97 

T 

1.16 

T 

.  3C 

• 

.50 

1.12 

T 

.06 

1.96 

1.52 

•  50 

,  12 

.16 

.  66 

4*21 

.48 

.79 

.57 

T 

.10 

1.05 

3,54 

.43 

,65 

1  .46 

7 

.25 

.84 

.01 

.26 

,82 

.  72 

.62 

.02 

.  74 

,69 

.02 

,e; 

1  46 

146 

1.42 

1.24 

1  .69 

.32 

,09 

.24 

.69 

2.27 

.49 

.34 

.40 

,  82 

.02 

2 

.31 

.60 

.0  3 

.  1  7 

*  00 

1.80 

1.17 

,14 

.44 

,80 

.64 

3*35 

.02 

.37 

.05 

•  40 

1.23 

.01 

.01 

2*77 

.77 

.27 

.  12 

1.43 

T 

1,38 

.01 

.47 

.27 

.04 

.04 

1.10 

1.00 

.26 

.03 

.07 

.  36 

1.30 

,03 

.12 

.62 

.60 

T 

lie 

.45 

1.64 

1,20 

.35 

.45 

1*93 

.26 

.31 

,56 

1,82 

2.27 

.26 

,03 

.60 

,51 

2  91 

.  12 

.06 

.  38 

.46 

* 

3.23 

I. 10 

.88 

.16 

,13 

■  38 

2  *  32 

T 

•  01 

,30 

T 

T 

*  29 

.50 

2,05 

2.10 

.10 

,90 

,  10 

1.55 

.26 

.  78 

.14 

T 

.05 

•  98 

T 

.83 

,16 

.10 

,28 

•  38 

.57 

2*95 
* 

.  79 

,29 

•  69 

1.49 

T 

•  04 

,91 

2.88 

.36 

.90 

•  30 

1.01 

1,37 

.09 

,25 

.22 

.53 

.20 

.  59 

3  14 

,  32 

■  21 

.13 

.22 

.04 

.  62 

.27 

.87 

•  63 

.  19 

.94 

.27 

.3  1 

.35 

.29 

,22 

.12 

.50 

.60 

2.53 

.51 

.26 

1.70 

.09 

1.00 

1.01 

■  65 

.  34 

.81 

.46 

.43 

.82 

* 

1.45 

.30 

.30 

,15 

2  •  80 

T 

.65 

1.23 

T 

.  73 

2.47 

.67 

.34 

.66 

3.64 

1,11 

.73 

.48 

1.50 

2.55 

.42 

.05 

.52 

.19 

1.12 

2.94 

.30 

.10 

I. 36 

.24 

1  .34 

3.91 

.0 1 

.90 

.34 

.15 

•  25 

1  ,29 

3.22 

.03 

.50 

1.73 

.03 

1.07 

2.71 

•  U 

16 

1.47 

,53 

U35 

,45 

1.75 

I25 

.90 

.03 

•  17 

.85 

1.70 

.41 

1.97 

.07 

.43 

.73 

1.35 

.91 

.04 

.30 

.52 

•  84 

T 

T 

.57 

T 

.03 

•  55 

.41 

.39 

T 

.43 

.21 

.08 

1.00 

.41 

.07 

.98 

U37 

T 

.05 

4.61 

.55 

.65 

.91 

.80 

.10 

.97 

2.05 

•  82 

.35 

.02 

.50 

1.50 

,05 

.58 

1.73 

.12 

.31 

,60 

,39 

1.09 

.10 

2.10 

.20 

.23 

.41 

.80 

.20 

.65 

,52 

.02 

•  08 

1.47 

.07 

.49 

.80 

•  64 

1.73 

.14 

1.25 

-  71  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  ol  1957-1956 


Station 

July 

August 

Septembei 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ABBOTT 

T 

1.0 

1  .0 

AL  ICIA 

T 

- 

ALUM  FORK 

3.0 

I 

AL  Y 

AM  I T  Y   3  NE 

,i 

T 

_ 

ANTO I NE 

_ 

APLIN    1  W 

T 

- 

- 

ARKADELPHIA 

2.0 

1.0 

ARKANSAS  CITY 

ASHDOWN 

_ 

ATHENS 

_ 

_ 

T 

AUGUSTA 

- 

- 

BALD  KNOB 

~ 

■ 

8ATESVJLLE   LI VE STOCK 

T 

6ATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

■J 

T 

T 

3,6 

3,0 

6.6 

BEATY  LAKE 

T 

,3 

6«  6 

T 

6,9 

BEAVER   1  SE 

T 

.1 

.5 

.7 

9.9 

BEECH  GROVE 

'_ 

I 

beeoeville 

T 

BENT  ON 

^  3 

T 

_ 

_ 

BENT  ONV 1 LL  E 

T 

,3 

,  3 

1.5 

1.8 

10.5 

14.4 

BERRYVILLE  ^  NW 

T 

BIG  FORK 

B IG   LAKE  OUTLET 

T 

BLACK  ROCK 

T 

_ 

_ 

BL AK  EL  Y  MOUNT  A  IN  DAM 

_ 

_ 

_ 

BLUFF   CITY   3  SW 

T 

T 

- 

- 

BLYTHEVILLE 

- 

BOONE V  I LLE 

•  ^ 

2.5 

T 

3,3 

BOUGHTON 

BRADFORD 

3*8 

3.6 

BR INKLEY 

- 

- 

- 

- 

- 

2.1 

BUFFALO  TOWER 

T 

T 

2.0 

1.4 

" 

BUROET  T  E 

CABOT   ^  SW 

J 

3.0 

3 

* 

CALICO  ROCK 

CAMDEN  1 

- 

- 

CAMP  CHAFFEE 

T 

.  7 

,  7 

5.6 

CARL  I SLE    1  SW 

CL  ARENDON 

?  'n 
• 

.0 

CL  ARK  SV  I  L  L  E 

CL INTON 

T 

3,0 

- 

- 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

- 

- 

- 

- 

3.0 

CORN  1 NG 

5,3 

8.0 

* 

COVE 

1.0 

CROSSETT   7  S 

2.0 

3.0 

5.0 

CRYSTAL  VALLEY 

" 

T 

- 

CUMHINS  FARH 

DA  ISY 

T 

DANVILLE 

T 

2,5 

2.5 

DAROANELLE 

- 

- 

OE  QUEEN 

OE  RMOT  T 

DES  ARC 

3  5 

3  5 

DEVILS  KNOB 

T 

2.2 

2.2 

4.4 

DIERKS 

DUMAS   3  S 

2.8 

EAGLE  GAP 

El  doraoo  caa  ai rport 

2  5 

2  5 

EUREKA  SPRINGS 

T 

2.0 

4.6 

11.7 

18.3 

EVENING  SHADE 

.2 

- 

- 

FAYETTEV ILLE 

I 

•  8 

•  6 

fayetteville  caa  airport 

!•  I 

2.2 

• 

4.2 

8.1 

fayetteville  exp  sta 

•  1 

* 

6  0 

FL IPPIN   CAA  AIRPORT 

T 

T 

.7 

1.7 

8.0 

10.4 

FORDYCE    6  W 

T 

- 

FORT   SMITH   WB  AIRPORT 

T 

1  .0 

3.8 

2.0 

6.8 

FT    SMITH   WATER  PLANT 

FULTON 

T 

GEORGETOWN 

_ 

_ 

GILBERT 

2.5 

4.0 

6.5 

G  L  E  N  W  00  D 

T 

~ 

~ 

GRANN  I  S 

GRAVELLY  2  ESE 

gravette 

.5 

.5 

2.3 

2.5 

15.0 

20.8 

GREEN  FOREST 

GRE  ENBR I ER 

GR  E  E  NWOOD 

T 

GURDON   3  E 

T 

T 

1.4 

U4 

HAMBURG 

T 

1.0 

HAMPTON 

- 

- 

HARR I  SON 

•  5 

•  5 

1.0 

3,5 

12.1 

17.6 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

T 

T 

- 

- 

~ 

HECTOR 

T 

HELENA 

T 

T 

HENDERSON   2  W 

T 

7.0 

HOPE    3  NE 

T 

HOPPER 

T 

HORAT 10 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

1.3 

T 

HUTTIG  DAM 

INDEX 

JASPER 

•  2 

T 

7,5 

8m  raferenc*  ootaa _;ollo«liic  StatloD  lDd«x. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

■SBilS^   Se..cnoi  1957-I95B  ^^^^^^^ 


JESSIEVILLE 

JONEseORO 

KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 

f!  LANGLEY 

I  LEAD  HILL 
LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE   ROCK  WB  AIRPORT 

LITTLE   ROCK   FILT  PLANT 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

MADISON 

MAGNOLIA    3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
I  MARIANNA   2  S 
HARKED  TREE 

MARSHALL 
MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MONTICELLO   3  S 

M0R08AY  L    AND  0   NO  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 
MOUNTAIN   VIEW    1  E 
MULBERRY   6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE    3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 
ODELL 

OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 

PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKMAN   4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 

TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 

WILSON 
WYNNE 

YELLVILLE 


July 


August  September 


3.0 

T 

,i 

2.S 


January 


February 


2.0 
3.5 


2.0 
2.0 


2.0 
4.2 


3.2 
5.0 


4.0 
3.3 


2.0 
1.0 
1.9 


2.0 
1.4 


2.0 
3.0 


1.6 
3.0 


7.5 
1  .0 


3.7 
2.4 


4.0 

3.0 


2.5 
6.5 


4.0 

e.o 


April 


May 


2.0 
5.0 


10.2 
3.3 


2.0 
1.0 
2.9 


2.0 
1.4 


3.  1 
4.6 


24.0 
1.0 


Sm  r«f«r«iic«  M>t«s  follovlac  Station  iMtox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day    0(  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALUH  FORK 

90 

87 

87 

90 

95 

83 

89 

92 

92 

92 

87 

75 

85 

91 

65 

77 

81 

82 

63 

65 

67.2 

MIN 

68 

60 

61 

65 

62 

65 

68 

70 

72 

64 

67 

72 

69 

70 

66 

65 

64 

65 

69 

68 

59 

60 

59 

67 

52 

58 

56 

58 

59 

64.3 

ARKAOELPH I  A 

94 

90 

89 

96 

96 

94 

92 

90 

90 

90 

88 

80 

90 

66 

84 

62 

82 

85 

66 

86.6  ' 

MIN 

72 

7  1 

65 

65 

70 

72 

68 

70 

71 

73 

74 

74 

73 

70 

76 

72 

68 

67 

66 

72 

69 

60 

62 

60 

73 

54 

56 

57 

59 

62 

67.4 

ASHOOWN 

92 

95 

93 

94 

97 

95 

92 

93 

92 

9  3 

92 

67 

68 

92 

87 

83 

83 

86 

89 

90.7 

MIN 

7  \ 

69 

66 

69 

70 

65 

72 

73 

72 

73 

74 

71 

71 

74 

70 

70 

66 

68 

71 

70 

69 

61 

62 

62 

58 

58 

55 

59 

65 

67.5 

BALD  KNOB 

92 

83 

62 

90 

94 

92 

89 

92 

90 

92 

90 

92 

94 

95 

94 

77 

85 

90 

69 

84 

76 

82 

63 

84 

87 

87.1 

MIN 

70 

66 

59 

62 

65 

68 

6t 

70 

73 

64 

69 

67 

64 

69 

61 

62 

64 

65 

69 

69 

58 

56 

58 

63 

51 

56 

55 

56 

56 

63.0 

BAIESVILLE  LIVESTOCK 

90 

94 

36 

88 

91 

97 

87 

93 

94 

94 

92 

86 

91 

95 

9 1 

72 

81 

81 

90 

75 

79 

63 

64 

65 

67.2 

MIN 

56 

55 

60 

65 

56 

67 

67 

67 

68 

69 

72 

66 

66 

62 

58 

62 

61 

65 

65 

52 

55 

54 

70 

50 

51 

51 

52 

53 

61.0 

BATESVILLE   L   AND  0   NO  1 

93 

87 

84 

92 

97 

92 

91 

92 

90 

90 

88 

91 

93 

95 

91 

80 

8  5 

90 

88 

79 

63 

66 

66 

69 

67.9 

MIN 

65 

56 

56 

59 

68 

58 

64 

72 

75 

64 

70 

70 

66 

71 

65 

61 

62 

66 

66 

67 

55 

55 

55 

71 

53 

52 

54 

54 

57 

62.6 

BENTON 

92 

89 

88 

93 

95 

90 

91 

93 

93 

92 

87 

92 

94 

96 

92 

86 

89 

87 

67 

90 

62 

60 

61 

83 

65 

66 

86.6 

MIN 

66 

65 

57 

62 

65 

62 

63 

62 

69 

63 

70 

69 

64 

74 

65 

63 

60 

63 

69 

68 

64 

56 

55 

65 

50 

52 

52 

52 

55 

62.3 

BENTONVTLLE 

85 

85 

89 

91 

95 

82 

90 

91 

93 

93 

86 

91 

93 

93 

90 

75 

84 

88 

86 

76 

76 

60 

63 

65 

88 

89. e 

MIN 

67 

57 

60 

60 

65 

64 

63 

■"0 

66 

73 

62 

71 

73 

69 

68 

65 

64 

62 

64 

64 

60 

51 

53 

60 

57 

47 

49 

53 

55 

56 

61. T 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 

MAX 

92 

94 

90 

90 

94 

96 

92 

93 

94 

92 

92 

90 

85 

81 

85 

93 

76 

78 

81 

84 

65 

BS.7 

MIN 

67 

69 

63 

58 

63 

68 

67 

66 

69 

72 

73 

67 

69 

65 

74 

72 

68 

65 

64 

71 

68 

61 

57 

56 

62 

55 

56 

52 

55 

59 

64.4 

BL  VTHEV I LLE 

MAX 

94 

86 

81 

94 

97 

92 

92 

97 

93 

94 

90 

92 

91 

86 

76 

62 

66 

86 

90 

89.0 

MIN 

72 

66 

65 

61 

74 

70 

61 

70 

73 

78 

65 

67 

75 

75 

75 

67 

63 

68 

72 

72 

66 

57 

61 

62 

69 

54 

58 

59 

61 

64 

66.7 

BOONE  V  I L L  E 

93 

93 

90 

94 

96 

93 

92 

92 

93 

93 

88 

100 

87 

91 

90 

92 

60 

60 

82 

85 

87 

90 

68.9 

MIN 

70 

70 

65 

64 

66 

66 

65 

70 

71 

72 

68 

74 

70 

67 

66 

66 

64 

65 

66 

67 

67 

62 

57 

56 

60 

55 

52 

54 

56 

61 

64.6 

BR  I NKLEY 

MAX 

94 

86 

89 

93 

97 

88 

90 

93 

91 

91 

66 

92 

93 

96 

91 

76 

85 

88 

64 

86 

8 1 

69 

65 

77 

61 

63 

85 

67 

ST. 3 

MIN 

70 

68 

68 

63 

68 

69 

62 

68 

71 

73 

64 

72 

71 

66 

70 

65 

64 

64 

64 

66 

68 

60 

56 

60 

69 

53 

55 

56 

56 

60 

64. « 

MAX 

92 

93 

93 

90 

94 

96 

94 

91 

92 

92 

91 

91 

93 

95 

95 

90 

85 

85 

90 

92 

87 

61 

86 

90 

90 

76 

62 

84 

66 

69. 3  1 

MIN 

69 

70 

67 

66 

73 

72 

67 

68 

70 

72 

74 

74 

78 

71 

76 

74 

70 

67 

67 

72 

70 

66 

62 

60 

70 

56 

55 

56 

57 

60 

67.6  ; 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

91 

92 

90 

88 

92 

95 

91 

92 

93 

93 

94 

86 

96 

96 

96 

88 

73 

86 

91 

89 

67 

78 

79 

85 

91 

75 

79 

63 

83 

66 

es.o  I 

MIN 

72 

68 

65 

65 

68 

69 

67 

65 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

62 

72 

65 

66 

68 

71 

69 

61 

60 

6 1 

71 

55 

53 

56 

56 

62 

6S.6 

CL ARK  SV 1 LLE 

MAX 

94 

90 

88 

92 

97 

89 

89 

94 

89 

86 

91 

9 1 

89 

65 

80 

92 

ee 

79 

83 

63 

65 

86 

69.2 

MIN 

70 

68 

62 

60 

66 

67 

67 

70 

66 

70 

66 

66 

72 

69 

71 

69 

64 

65 

67 

70 

65 

59 

57 

5  8 

60 

55 

54 

54 

58 

59 

66.2 

CONWAY 

MAX 

90 

88 

85 

92 

95 

90 

89 

92 

91 

9 1 

66 

93 

77 

86 

90 

68 

87 

85 

80 

91 

84 

79 

83 

83 

65 

87 

67. S 

MIN 

72 

68 

60 

60 

63 

67 

63 

68 

72 

73 

66 

73 

73 

67 

70 

65 

64 

63 

66 

69 

67 

60 

59 

57 

68 

52 

56 

56 

57 

59 

66.4  , 

CORN  I NG 

MAX 

91 

67 

81 

85 

90 

90 

92 

69.3  . 

MIN 

73 

65 

63 

59 

68 

62 

59 

67 

70 

69 

63 

73 

75 

71 

72 

63 

60 

65 

67 

69 

63 

54 

57 

59 

67 

53 

55 

57 

58 

60 

63.9 

CROSSETT   7  S 

MAX 

90 

92 

89 

94 

93 

93 

90 

90 

81 

62 

90 

91 

91 

66 

86 

83 

65 

88 

89 

69.2 

MIN 

71 

68 

69 

67 

70 

69 

67 

68 

68 

68 

73 

68 

66 

70 

74 

73 

70 

66 

69 

72 

71 

67 

60 

60 

73 

59 

56 

53 

56 

59 

66.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 

92 

92 

90 

82 

9 1 

90 

ee 

86 

60 

84 

85 

86 

66.8  1 

MIN 

72 

72 

61 

69 

66 

72 

72 

72 

65 

71 

73 

71 

74 

72 

70 

67 

69 

71 

69 

64 

61 

61 

73 

57 

56 

60 

62 

65 

67.5 

DARDANELLE 

MAX 

92 

87 

86 

90 

94 

87 

89 

92 

92 

9  3 

66 

93 

95 

95 

77 

83 

69 

86 

86 

62 

78 

90 

ec 

77 

eo 

62 

84 

87 

67.3  1, 

MIN 

74 

70 

64 

63 

67 

70 

70 

71 

71 

75 

66 

73 

73 

72 

73 

70 

65 

68 

68 

72 

67 

61 

61 

61 

65 

56 

57 

87 

61 

63 

66.8 

DE  QUEEN 

MAX 

92 

95 

92 

95 

96 

94 

94 

95 

92 

92 

92 

95 

9T 

9( 

90 

90 

86 

93 

93 

86 

93 

90 

62 

84 

64 

67 

8E 

91.3 

MIN 

68 

69 

68 

66 

68 

67 

64 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

69 

75 

72 

68 

65 

67 

69 

66 

65 

58 

58 

73 

57 

54 

53 

58 

63 

66.2 

DES  ARC 

MAX 

92 

94 

86 

84 

93 

95 

83 

90 

93 

93 

92 

8 1 

93 

96 

97 

92 

74 

85 

90 

83 

66 

80 

84 

90 

64 

77 

61 

85 

66 

67.3 

MIN 

73 

70 

63 

64 

69 

71 

64 

69 

73 

75 

67 

67 

75 

70 

77 

69 

65 

66 

70 

70 

73 

62 

60 

69 

54 

56 

59 

61 

63 

66.9 

DEVILS  KNOB 

MAX 

86 

83 

83 

87 

91 

89 

6 1 

85 

86 

63 

86 

6( 

6f 

87 

72 

79 

65 

85 

83 

81 

63 

SO 

71 

73 

77 

75 

79 

62.1 

MIN 

69 

60 

58 

61 

70 

61 

63 

68 

66 

68 

59 

67 

69 

71 

68 

61 

60 

66 

64 

69 

59 

52 

57 

62 

54 

46 

57 

S9 

61 

59 

62.2 

DIERKS 

MAX 

MIN 

DUMAS  3  S 

MAX 

95 

85 

88 

96 

95 

90 

96 

92 

90 

95 

96 

80 

84 

89 

92 

91 

82 

8 1 

85 

90 

69 

81 

81 

S3 

65 

84 

88.9 

MIN 

70 

70 

67 

68 

72 

70 

65 

72 

71 

71 

66 

72 

72 

71 

74 

71 

69 

67 

68 

71 

70 

64 

61 

70 

57 

56 

60 

61 

64 

67.4 

EL    DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

92 

90 

93 

92 

90 

89 

90 

90 

91 

92 

9; 

93 

64 

83 

93 

90 

87 

62 

81 

66 

90 

90 

61 

80 

64 

67 

89 

88.6 

MIN 

72 

72 

70 

68 

73 

70 

67 

72 

71 

72 

74 

72 

73 

72 

74 

72 

72 

69 

69 

74 

71 

66 

64 

73 

57 

58 

55 

60 

62 

68.6 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

84 

83 

85 

90 

93 

87 

87 

90 

89 

90 

86 

69 

9C 

93 

87 

76 

82 

87 

65 

86 

62 

74 

86 

62 

73 

76 

61 

82 

85 

84.6 

MIN 

69 

69 

59 

57 

62 

65 

62 

72 

71 

73 

60 

70 

74 

71 

70 

63 

58 

61 

62 

66 

59 

51 

55 

52 

41 

49 

57 

56 

59 

61.1 

FAYETTEVILLE 

MAX 

87 

88 

89 

9 1 

94 

86 

91 

92 

9] 

85 

93 

94 

94 

91 

76 

65 

88 

66 

66 

79 

75 

61 

ee 

80 

76 

80 

62 

65 

67 

66.^ 

MIN 

70 

63 

64 

62 

66 

68 

66 

72 

71 

74 

64 

72 

74 

73 

73 

65 

63 

63 

64 

69 

61 

55 

57 

53 

49 

50 

53 

60 

63 

64.0 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 

93 

89 

72 

84 

87 

71 

67 

76 

75 

79 

79 

82 

84 

64.7 

MIN 

66 

62 

60 

59 

63 

63 

63 

72 

70 

65 

64 

71 

T. 

69  66 

66 

65 

62 

65 

68 

58 

54 

53 

59 

54 

49 

46 

51 

52 

57 

61.6 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 

90 

92 

92 

92 

77 

84 

65 

85 

64 

84 

72 

77 

St 

64 

73 

78 

79 

81 

84 

85.3 

MIN 

69 

62 

62 

61 

66 

66 

62 

72 

71 

7: 

64 

72 

75 

73 

70 

66 

64 

63 

66 

69 

62 

53 

54 

53 

49 

50 

56 

55 

61 

63.5 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

83 

95 

85 

73 

85 

87 

86 

89 

72 

78 

61 

93 

76 

78 

82 

64 

65 

67 

85.9 

MIN 

65 

61 

57 

58 

63 

66 

62 

69 

67 

72 

6! 

72 

71 

70 

66 

62 

60 

62 

61 

66 

61 

55 

57 

5( 

54 

51 

54 

51 

54 

56 

61.6  ; 

FORDYCE   6  W 

MAX 

85 

91 

90 

86 

80 

9C 

69 

64 

82 

65 

87 

69 

HIN 

70 

68 

67 

65 

71 

69 

6C 

72 

53 

59 

57 

61 

6* 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

97  86 

75 

68 

92 

90 

86 

78 

80 

86 

93 

77 

80 

83 

85 

87 

90 

69.0 

MIN 

74 

69 

67 

66 

70 

70 

6E 

72 

71 

71 

7C 

74 

7- 

72 

71 

68 

66 

68 

69 

70 

66 

61 

63 

58 

56 

55 

56 

61 

64 

66.  S 

FT    SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

95 

92 

76 

85 

86 

66 

88 

63 

76 

62 

90 

67 

76 

80 

80 

83 

86 

87.2  |l 

MIN 

75 

60 

63 

58 

61 

67 

6: 

6; 

70 

6: 

6: 

72 

71 

63 

67 

66 

64 

61 

67 

66 

64 

54 

54 

56 

60 

54 

56 

50 

53 

60 

62.3 

GILBERT 

MAX 

95 

92 

77 

86 

90 

90 

90 

67 

78 

81 

9C 

S5 

76 

82 

83 

64 

87 

SS.l 

MIN 

74 

6C 

55 

57 

55 

65 

63 

6< 

70 

7: 

(,\ 

71 

7( 

65 

65 

65 

65 

63 

62 

65 

63 

55 

55 

58 

52 

50 

51 

52 

54 

61.6 

GRAVFTTE 

MAX 

92 

8( 

89 

89 

85 

90 

9: 

91  66 

74 

85 

65 

85 

66 

64 

75 

79 

8( 

60 

76 

81 

81 

84 

85 

69.2  I 

M  I  N 

65 

6C 

61 

6C 

64 

64 

63 

7C 

70 

73 

63 

70 

73 

70  69 

65 

61 

60 

63 

64 

59 

52 

50 

52 

47 

45 

52 

55 

56 

61.3 

HARRISON 

MAX 

88 

85 

85 

91 

95 

89 

90 

93 

93 

93 

86 

91 

95 

95 

89 

77 

87 

90 

67 

68 

63 

76 

60 

90 

83 

76 

61 

82 

34 

67 

67. 0 

MIN 

74 

59 

60 

55 

62 

65 

63 

69 

69 

72 

64 

70 

75 

(5  66 

64 

61 

62 

62 

64 

60 

52 

54 

58 

54 

48 

49 

52 

52 

55 

61.2 

HELENA 

MAX 

93 

90 

87 

95 

97 

88 

82 

95 

92 

92 

86 

94 

95 

97  91 

77 

66 

91 

66 

66 

62 

61 

84 

90 

67 

62 

S3 

65 

67 

90 

SS.4 

MIN 

70 

71 

65 

67 

70 

73 

64 

65 

74 

74 

62 

73 

77 

73 

70 

71 

67 

67 

72 

72 

72 

63 

60 

61 

73 

57 

60 

60 

60 

60 

67.4 

HOPE  3  NE 

MAX 

90 

91 

91 

91 

92 

96 

93 

90 

90 

90 

89 

90 

91 

93 

95 

89 

85 

85 

90 

91 

86 

63 

83 

85 

69 

90 

76 

62 

83 

65 

66.9 

MIN 

72 

72 

67 

66 

72 

70 

66 

70 

73 

73 

74 

74 

73 

71 

76 

72 

69 

66 

68 

75 

69 

65 

62 

60 

70 

56 

56 

55 

57 

62 

67.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JUNE  19S8 


Station 

Day 

01  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 
MJN 

91 

73 

91 
66 

91 

62 

93 
63 

93 
70 

91 

72 

94 
66 

94 

74 

91 

72 

91 
73 

90 
67 

95 
74 

97 
76 

98 
74 

95 
72 

76 

88 

91 

69 

67 
66 

88 
73 

68 
71 

84 
60 

85 

63 

92 
63 

87 
71 

82 
53 

65 
58 

85 
59 

87 
50 

89 
65 

69,7 
57.4 

J0NE5B0R0 

MAX 
MIN 

95 

75 

83 
65 

63 
64 

94 

6  3 

98 

70 

91 
71 

92 
64 

96 

71 

94 

74 

94 
74 

69 
65 

95 
73 

97 
77 

99 
74 

95 
73 

80 

89 

93 
69 

86 
59 

91 
70 

65 
66 

76 
56 

82 

60 

91 

60 

86 

73 

79 
52 

84 
57 

87 
59 

88 
60 

90 
63 

69.5 
65.7 

KEO 

MAX 
MIN 

93 
73 

87 
69 

85 

60 

93 
63 

95 
69 

87 
67 

92 
63 

93 
70 

94 
72 

93 
72 

67 
66 

95 
72 

95 
72 

97 
69 

90 
72 

75 

83 

91 

55 

92 

68 

89 

70 

64 

58 

76 

61 

83 
60 

91 
59 

85 

69 

77 
52 

80 
58 

64 

58 

86 
59 

89 
52 

88.2 
55.6 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

90 
72 

84 

5  7 

85 
56 

92 
55 

97 
61 

82 

62 

90 
60 

95 

72 

93 
72 

95 
65 

67 
65 

92 
73 

96 
71 

98 
70 

87 
63 

75 

88 

91 
60 

88 

63 

89 
61 

76 
62 

77 
59 

60 
53 

90 
53 

80 
55 

79 
49 

82 
49 

83 

50 

83 
53 

66 
56 

87.2 
51.0 

LITTLE  ROCK   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
75 

87 

71 

85 
64 

93 
66 

96 

70 

84 

92 
68 

92 

73 

92 
73 

92 
75 

87 
66 

93 
73 

95 
76 

96 
73 

67 
73 

75 

65 

91' 

67 

87 

70 

86 

72 

77 

67 

60 
63 

84 

62 

91 

63 

82 

50 

76 
55 

62 
62 

63 
61 

85 
62 

68 
65 

87.3 
67.7 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

93 

70 

93 
66 

94 

65 

96 
66 

100 

70 

95 
68 

93 
66 

92 
71 

96 
71 

92 
72 

92 
73 

93 
71 

94 
71 

97 
70 

95 
70 

88 

82 

94 

67 

92 
67 

90 
74 

90 
69 

85 
66 

87 
62 

91 
60 

95 

73 

69 
55 

76 
60 

63 
54 

85 
59 

68 
62 

91.0 
67.0 

MALVERN 

MAX 
MIN 

91 
66 

89 
66 

90 
61 

94 
56 

97 
64 

92 
66 

93 
64 

91 
65 

97 
64 

91 

70 

88 
65 

92 
69 

94 
68 

95 
63 

92 
74 

79 

66 

90 
61 

91 
63 

86 
66 

86 
65 

64 
50 

85 
56 

90 
55 

69 

70 

82 
53 

63 
55 

65 
51 

65 
54 

88 
55 

89.2 
52.9 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

90 

73 

82 
61 

82 
59 

66 
55 

95 

59 

86 
58 

87 
57 

94 

63 

88 
66 

90 
69 

86 
65 

91 
71 

93 
72 

95 
66 

85 
68 

79 

86 

90 
60 

84 

62 

89 
63 

86 

63 

75 
51 

80 
54 

69 
57 

81 

59 

78 
51 

82 
50 

85 
52 

86 
53 

89 
55 

66.4 
50.7 

MAR  I  ANNA   2  S 

MAX 
MIN 

9t 

78 

90 
69 

86 
61 

94 

65 

96 

71 

94 

7  1 

90 
62 

95 
67 

94 

72 

94 
71 

89 
63 

91 

72 

93 
73 

95 
71 

95 
70 

77 

65 

69 
66 

87 
70 

85 

70 

81 
69 

79 
61 

83 
58 

89 

50 

87 
70 

63 
55 

82 
58 

83 
59 

65 
50 

93 
53 

88.6 
66.2 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

93 

76 

85 

66 

85 
64 

92 

62 

95 

72 

87 
71 

89 

62 

95 

70 

93 

73 

94 

75 

88 

65 

94 

72 

96 

75 

97 
72 

95 
73 

84 

68 

91 

68 

90 

71 

89 
71 

85 

68 

78 
56 

82 

60 

90 
58 

90 
50 

84 

55 

87 
57 

83 

60 

81 
61 

63 
61 

66.6 
66.3 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

69 
74 

83 
61 

85 
5  7 

91 

59 

96 
60 

86 
65 

88 
61 

91 

71 

91 
71 

92 
72 

86 

63 

90 
71 

93 
75 

94 
69 

91 
59 

76 

86 

86 
62 

88 
63 

87 
65 

84 

50 

75 

50 

60 
54 

50 

56 

75 
50 

80 
48 

81 
90 

82 
56 

85 
60 

65.2 
62.0 

MENA 

MAX 
MIN 

91 

72 

94 

69 

92 
66 

95 
65 

93 
68 

88 
67 

91 
62 

90 
71 

88 
72 

68 
73 

84 

72 

91 
72 

94 
73 

95 
79 

93 
71 

79 

89 

90 
65 

91 

65 

91 

68 

68 
69 

82 
62 

87 
56 

88 
62 

65 

66 

80 
55 

83 
57 

83 
55 

84 
57 

85 
62 

68.5 
56.3 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

91 

66 

90 
66 

89 
67 

94 
69 

94 

71 

93 
70 

92 
65 

91 

70 

91 
69 

91 

70 

91 
68 

94 
71 

95 
73 

96 
69 

95 
74 

62 

84 

90 
70 

91 
70 

68 

70 

81 
64 

79 
65 

85 
69 

93 
59 

89 
71 

87 
60 

79 
54 

84 

59 

65 
69 

69 
71 

89.1 
66.3 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

93 
72 

88 
68 

86 
60 

93 
61 

96 
66 

68 
66 

91 

66 

93 
66 

92 
71 

92 
73 

67 
66 

93 

72 

95 

72 

97 
69 

92 
73 

77 

85 

91 

56 

90 
67 

89 
70 

85 
66 

61 
60 

85 

52 

93 
59 

67 

68 

60 
54 

84 
58 

85 
57 

65 
60 

86 

50 

66.7 
65.4 

MOUNT  IDA 

MAX 

MIN 

91 

69 

91 

67 

89 
62 

92 
58 

95 
64 

92 
67 

91 
64 

92 
66 

91 

73 

90 
74 

88 
69 

93 
68 

95 
74 

96 
64 

90 
70 

60 

65 

90 
62 

90 
63 

65 

68 

60 
55 

82 
61 

84 
56 

90 
55 

82 

70 

78 

52 

81 
52 

83 

50 

84 
52 

67 
56 

67.9 
63.5 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

MIN 

81i 

68 

82 
66 

86 
58 

83 
60 

87 

72 

85 
61 

92 

62 

63 
69 

62 
66 

65 

67 

79 
56 

65 
61 

87 
65 

89 
57 

82 
65 

74 

55 

82 
50 

75 
60 

70 
49 

75 
55 

75 
55 

74 

59 

77 
51 

81.0 
61.7 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

87 

75 

84 

61 

62 
59 

87 
61 

93 
64 

83 
66 

85 

62 

90 
67 

87 

68 

89 

72 

85 
64 

89 

70 

91 
74 

92 
70 

92 
67 

76 

83 

68 

85 
52 

65 
65 

65 
60 

75 
54 

78 

60 

88 

58 

86 

57 

77 

50 

60 
59 

80 
54 

S3 

59 

85 

50 

65.0 
52.8 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 
MIN 

86 
72 

87 
62 

80 
58 

81 
58 

88 

62 

94 

67 

78 
62 

81 
66 

91 
66 

89 

73 

90 
64 

83 
65 

90 
72 

92 
57 

92 
59 

84 

70 

84 

62 

68 

62 

87 
55 

86 
67 

69 
52 

75 
57 

80 
57 

89 
55 

75 
50 

77 
52 

81 
52 

61 
55 

62 
56 

83.9 
51.5 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

91 
64 

92 
68 

94 
66 

92 
62 

95 
66 

96 
69 

90 
63 

92 
67 

92 
67 

92 

70 

90 
70 

90 
69 

94 
66 

96 
55 

97 
71 

66 

66 

87 
64 

91 
64 

91 
59 

95 
66 

65 
65 

84 

57 

65 
55 

90 
69 

88 
56 

81 

55 

84 
53 

84 
54 

85 
59 

90.0 
64.4 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
7  1 

93 
66 

90 
65 

92 
67 

97 
69 

92 
64 

90 
70 

89 
71 

89 
70 

89 
72 

90 
72 

91 

70 

93 
69 

95 
75 

88 

67 

83 
56 

89 
65 

88 

72 

85 
69 

82 
50 

83 

50 

84 

50 

68 
68 

85 

55 

80 
54 

82 
57 

81 
59 

63 

53 

67.9 
66.3 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

92 
75 

62 
66 

82 
64 

89 
62 

96 
62 

82 
68 

67 
62 

92 
71 

91 

75 

90 
67 

91 
64 

91 
74 

93 
76 

94 
71 

95 
74 

86 

82 

88 

67 

83 
58 

86 

59 

85 

70 

81 

56 

80 
52 

89 
58 

81 

70 

78 
53 

80 
58 

83 
59 

64 

60 

84 
63 

86.5 
56.0 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

93 
52 

93 
65 

90 
59 

88 

57 

93 
64 

96 
67 

90 
66 

93 
66 

95 
68 

94 

73 

95 
66 

90 
65 

97 

70 

98 
68 

99 
74 

85 

72 

85 
63 

91 
53 

89 
69 

85 
57 

74 

57 

SO 
60 

85 
56 

93 
70 

82 
53 

79 
55 

82 
53 

85 
53 

67 
57 

88.6 
63.4 

OKAY 

MAX 
MIN 

92 

73 

94 

72 

91 
69 

95 
67 

98 
72 

95 

69 

92 
66 

92 
73 

92 
73 

91 
73 

92 
75 

93 
75 

95 
73 

96 
75 

96 
76 

90 

84 

92 
67 

91 

69 

91 

73 

87 

70 

65 

67 

87 
62 

92 
61 

90 
75 

67 

57 

83 
59 

85 
58 

87 
51 

90 
56 

90.6 
69.0 

OZARK 

MAX 
MIN 

9! 

72 

91 
66 

90 
65 

93 
64 

96 
66 

90 
69 

92 
69 

94 

70 

93 

70 

94 

70 

86 

67 

95 
73 

97 
71 

98 
71 

93 
70 

77 

87 

91 
57 

92 
67 

68 
68 

82 
71 

62 
60 

65 
59 

92 
50 

90 
60 

81 
54 

84 

54 

S3 
56 

85 
59 

86 
63 

89.5 
59.5 

PARAGOULD 

MAX 
MIN 

93 
69 

82 
62 

82 
65 

92 
58 

97 
66 

96 
66 

91 

62 

95 
65 

93 
70 

92 
74 

90 
63 

94 
59 

95 
73 

97 
67 

93 
69 

84 

88 

90 
65 

90 
64 

88 
59 

85 
55 

77 
55 

82 
55 

90 
54 

88 
69 

81 
51 

83 

55 

85 
54 

87 
53 

89 

57 

69.0 
53.0 

PARIS 

MAX 
MIN 

95 

72 

92 

70 

90 
63 

94 
60 

97 
60 

93 
67 

93 
65 

95 
64 

95 

70 

96 

70 

90 
66 

97 
71 

98 

72 

99 
58 

95 

72 

76 
68 

86 
64 

93 
62 

91 
70 

87 

70 

85 
66 

60 

59 

85 

61 

93 

59 

92 
52 

80 
55 

83 
56 

85 
58 

87 

55 

90 
59 

90.5 
64.7 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
72 

65 

62 

91 
64 

93 
68 

85 
66 

91 
68 

67 
64 

89 
65 

92 
66 

89 
68 

91 
76 

93 
78 

94 

78 

91 

76 

79 

87 

91 
67 

88 
55 

83 

67 

61 
57 

80 
68 

82 
58 

85 
66 

60 
56 

82 
56 

84 

58 

86 
54 

69 
58 

69 
59 

67.3 
56.2 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

94 
74 

90 

73 

89 
68 

95 
66 

97 
74 

91 

74 

93 
68 

93 
74 

92 
72 

92 
75 

ae 

67 

95 
75 

96 
74 

97 
74 

90 
74 

77 

66 

93 
66 

90 

69 

89 
74 

61 

70 

81 
64 

85 
61 

92 
63 

89 

73 

79 
55 

63 
60 

66 
59 

66 
61 

91 

60 

69.4 
68.6 

PINE  BLUFF   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

75 

89 

72 

86 
66 

95 

67 

97 
73 

91 

70 

92 
6  7 

93 
71 

93 
71 

92 
7 1 

86 

92 
71 

94 

95 

85 

76 

86 

91 
64 

92 
67 

90 
72 

80 
58 

80 
63 

85 
59 

90 
6 1 

88 
57 

75 
55 

80 

65 
56 

85 

89 
65 

66.  3 
67.1 

POCAHONTAS  1 

MAX 
MIN 

91 

70 

09 
67 

80 
63 

90 
59 

96 
61 

87 
66 

90 
59 

94 
66 

91 

69 

91 

73 

88 
64 

92 
73 

94 
74 

95 
59 

95 
70 

80 

88 

91 
64 

66 

65 

90 
55 

88 

65 

76 

56 

81 

60 

91 

57 

88 

71 

80 
52 

83 
57 

85 
55 

66 
55 

89 
58 

66.2 
63.5 

PORTLAND 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
72 

86 
68 

90 
68 

92 
71 

92 
74 

91 
71 

90 
71 

90 
79 

91 
71 

91 
71 

88 

72 

89 

72 

95 
73 

95 
76 

84 

78 

60 
70 

88 

70 

90 
72 

84 

72 

79 
67 

78 
54 

83 
64 

88 

67 

88 

59 

70 
60 

79 
60 

83 
51 

86 
53 

86.7 
59.0 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

ROGERS 

MAX 
MIN 

85 
69 

83 
60 

85 
60 

88 
60 

91 
66 

86 
67 

88 
64 

89 

70 

90 
70 

90 
74 

84 

63 

91 
66 

90 
75 

91 
70 

88 
71 

76 

83 

85 

62 

90 
69 

83 
64 

82 
60 

72 
52 

75 
56 

85 

53 

80 

53 

73 
50 

75 
55 

79 
54 

82 
55 

65 

55 

84.4 
62.7 

RUSSELLV ILLE 

MAX 
MIN 

94 

75 

89 
69 

88 
63 

92 
61 

94 

66 

89 

67 

91 
69 

95 
69 

93 
70 

95 
73 

90 
65 

95 
73 

97 
71 

98 
59 

90 
72 

78 

85 

91 
67 

90 
68 

66 
68 

87 
56 

80 
60 

85 
61 

92 
69 

90 
65 

61 

5  7 

84 
55 

83 
57 

85 
56 

88 
61 

69.2 
55.9 

SAINT  CHARLES 

MAX 
MIN 

92 
74 

94 

70 

67 
65 

86 
68 

94 

72 

91 
71 

88 

67 

92 

70 

93 
73 

92 
74 

92 
69 

81 
66 

93 
75 

94 

73 

95 
76 

90 
7  1 

75 

85 
66 

91 
71 

89 
71 

89 

70 

80 
63 

81 

60 

84 

61 

89 
72 

65 
55 

75 
55 

81 
50 

85 
61 

65 
54 

87.7 
67.8 

SEARCY 

MAX 
MIN 

95 

73 

65 
68 

83 
61 

92 
62 

95 
66 

92 
71 

89 
62 

95 
67 

92 
70 

93 
73 

90 
65 

93 
72 

95 
71 

97 
57 

94 

70 

77 
64 

85 
64 

91 
66 

69 
68 

88 

71 

87 
70 

76 
58 

83 
58 

92 
61 

87 
57 

79 
52 

82 
57 

65 
56 

85 
56 

90 

88.5 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

94 

75 

88 

72 

85 
65 

96 
66 

88 

72 

86 
75 

93 
70 

93 
75 

91 

74 

92 
76 

95 
66 

94 

74 

98 
75 

97 
75 

86 
74 

68 

65 

58 

90 

67 

88 

72 

87 
71 

80 

71 

82 
65 

85 
64 

91 
61 

85 
52 

77 
55 

82 
65 

63 
61 

86 
54 

69 
67 

88.5 
69.0 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

T: 

6C 

60 

62 

60 

66 

62 

7C 

70 

8( 
70 

85 
67 

69 
72 

69 
73 

90 
72 

88 
67 

71 
66 

83 
56 

62 

63 

85 
59 

74 

62 

74 

52 

77 
51 

85 
59 

77 
52 

72 
46 

77 
46 

77 
50 

80 
56 

83 
61 

83.5 
62.2 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

95 
75 

90 
70 

65 
64 

94 

67 

96 
74 

93 

73 

94 

67 

92 

73 

93 
74 

93 
75 

87 
66 

95 
73 

96 
74 

97 
73 

96 
71 

75 
70 

86 
58 

90 
57 

91 

70 

88 
71 

82 
71 

81 
63 

85 
62 

91 
62 

85 
72 

81 
55 

83 
61 

86 
62 

67 
63 

89.2 
66.5 

Bm  ref«r«iw:a  not**  follovlnc  Stfttton  Indvx. 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9 

:SE 

MAX 

92 

92 

86 

85 

93 

95 

85 

92 

93 

91 

91 

61 

92 

94 

95 

84 

90 

88 

87 

80 

79 

82 

88 

84 

74 

60 

84 

84 

86, 

9 

MIN 

73 

73 

67 

72 

73 

73 

70 

67 

75 

73 

79 

72 

70 

67 

71 

70 

71 

64 

63 

63 

69 

56 

57 

62 

62 

64 

66. 

3 

SUBIACO 

HAX 

9<. 

90 

89 

93 

95 

92 

93 

94 

94 

96 

85 

96 

97 

9  7 

92 

85 

90 

89 

66 

76 

80 

84 

92 

90 

80 

82 

65 

66 

69 

89. 

0 

MIN 

73 

67 

61 

60 

66 

68 

66 

69 

74 

70 

65 

70 

73 

66 

70 

66 

61 

66 

66 

68 

65 

58 

62 

59 

59 

53 

54 

56 

59 

61 

64. 

4 

TEXARKANA  WB 

AIRPORT 

MAX 

91 

94 

91 

93 

96 

94 

92 

91 

91 

91 

92 

92 

94 

95 

90 

6  7 

83 

90 

9  1 

87 

81 

83 

66 

90 

90 

79 

82 

83 

86 

86 

69. 

1 

MIN 

71 

74 

70 

68 

73 

69 

67 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

76 

74 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

65 

68 

71 

58 

62 

60 

65 

71 

69. 

8 

TURNPIKE 

MAX 

66 

80 

84 

84 

82 

83 

86 

90 

79 

87 

74 

60 

82 

67 

66 

83 

61 

75 

75 

73 

71 

76 

75 

66 

74 

75 

78 

79. 

2 

MIN 

66 

6  1 

57 

62 

71 

55 

63 

66 

69 

68 

60 

62 

71 

71 

70 

61 

59 

67 

65 

66 

55 

54 

57 

64 

51 

47 

57 

57 

53 

58 

61. 

S 

WALORON 

MAX 

93 

92 

90 

94 

95 

94 

93 

92 

92 

91 

90 

95 

97 

97 

96 

77 

86 

92 

69 

88 

86 

61 

84 

93 

89 

76 

82 

85 

87 

90 

89. 

6 

MIN 

70 

66 

65 

62 

67 

67 

66 

70 

70 

72 

70 

70 

73 

66 

71 

68 

67 

65 

65 

69 

69 

60 

59 

58 

70 

57 

52 

54 

55 

59 

65. 

1 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AIRPORT 

MAX 

91 

83 

84 

91 

97 

83 

91 

93 

92 

93 

85 

93 

95 

95 

89 

6  7 

91 

83 

88 

73 

76 

80 

90 

81 

79 

82 

84 

66 

86 

66 

6 

MIN 

7ii 

64 

64 

60 

66 

67 

61 

71 

74 

75 

66 

75 

76 

72 

73 

67 

63 

68 

68 

70 

64 

57 

61 

61 

56 

54 

58 

60 

61 

63 

65 

6 

WARREN 

MAX 

93 

93 

91 

94 

96 

93 

93 

93 

93 

92 

90 

96 

97 

97 

90 

83 

85 

90 

91 

68 

63 

62 

66 

92 

89 

66 

83 

85 

67 

89 

90 

0 

MIN 

72 

74 

66 

63 

75 

72 

68 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

78 

71 

70 

67 

68 

72 

70 

64 

60 

61 

73 

56 

57 

56 

57 

63 

&S 

0 

WHITE  Roci; 

MAX 

85 

84 

81 

80 

89 

83 

83 

65 

65 

87 

78 

87 

89 

90 

85 

71 

80 

85 

65 

61 

76 

73 

78 

85 

78 

72 

76 

76 

79 

82 

61 

6 

MIN 

69 

62 

59 

62 

70 

61 

64 

69 

67 

68 

62 

67 

69 

71 

67 

64 

62 

65 

66 

67 

61 

56 

59 

62 

55 

49 

57 

58 

60 

62 

63 

0 

WILSON 

MAX 

94 

84 

63 

94 

99 

89 

92 

97 

93 

92 

90 

95 

98 

100 

95 

82 

89 

94 

90 

69 

84 

79 

83 

91 

87 

76 

64 

86 

88 

90 

89 

6 

MIN 

72 

66 

65 

61 

71 

70 

61 

70 

73 

73 

71 

68 

74 

72 

74 

67 

63 

72 

7(j 

70 

67 

57 

59 

59 

74 

53 

56 

57 

59 

65 

66 

3 

WYNNE 

MAX 

91 

85 

64 

92 

95 

89 

94 

95 

91 

92 

69 

93 

94 

96 

96 

77 

84 

91 

88 

86 

81 

77 

61 

69 

85 

79 

61 

64 

65 

66 

87 

7 

MIN 

65 

60 

61 

62 

64 

69 

64 

60 

74 

72 

66 

74 

73 

68 

70 

66 

64 

65 

69 

70 

67 

59 

56 

57 

72 

53 

54 

55 

57 

62 

64 

3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3-  ? 
0  o  ► 
H  < 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

.24 

.22 

.22 

.21 

.24 

.23 

.09 

.17 

.29 

.30 

.28 

.12 

.33 

.34 

.27 

.03 

.08 

.14 

.16 

.14 

.13 

.05 

.24 

.22 

.24 

.10 

.28 

.26 

.21 

6.03B 

WIND 

43 

23 

21 

16 

16 

20 

22 

18 

38 

49 

50 

31 

41 

37 

24 

15 

26 

11 

16 

18 

3 

32 

23 

23 

31 

36 

26 

25 

24 

21 

779 

Hope  3  HE 

EVAP 

.31 

.24 

.27 

.20 

.27 

.44 

.21 

.26 

.32 

.28 

.23 

.33 

.28 

.24 

.08 

.32 

.29 

.26 

.19 

.24 

.23 

.12 

.24 

.22 

.21 

7.54B 

WIND 

58 

26 

17 

9 

6 

22 

22 

13 

52 

69 

60 

38 

44 

30 

28 

30 

29 

24 

17 

25 

18 

29 

25 

22 

36 

64 

32 

20 

1 

23 

889 

Mountain  Home  C.  of  Eng. 

EVAP 

.31 

.27 

.23 

.23 

.24 

.28 

.09 

.  19 

.24 

.33 

.39 

.26 

.18 

.33 

.28 

.16 

.07 

.15 

.27 

.15 

.17 

.15 

.12 

.22 

.27 

.19 

.23 

.24 

.24 

.26 

6.74 

WIND 

74 

29 

31 

18 

11 

27 

19 

18 

75 

20 

60 

14 

47 

45 

25 

25 

14 

8 

18 

18 

17 

18 

10 

20 

51 

23 

28 

20 

19 

30 

832 

Narrows  Dam 

EVAP 

.22 

.22 

.24 

.24 

.24 

.41 

.22 

.24 

.34 

.31 

.20 

.22 

.36 

.37 

.24 

.11 

.15 

.37 

.17 

.08 

.23 

.26 

.19 

.22 

.18 

.22 

7. 218 

WIND 

51 

29 

24 

19 

19 

37 

31 

17 

50 

62 

54 

36 

49 

40 

27 

25 

24 

16 

27 

25 

15 

25 

12 

16 

47 

48 

26 

22 

32 

26 

931 

Nlfflrod  Dam 

EVAP 

.27 

.  17 

.26 

.23 

.25 

.23 

.  16 

.20 

.29 

.30 

.33 

.06 

.31 

.35 

.28 

.17 

.02 

.20 

.25 

.22 

.04 

.21 

.21 

.20 

.24 

.22 

.22 

6.S4B 

WIND 

24 

9 

23 

9 

22 

11 

15 

10 

27 

28 

18 

9 

38 

16 

13 

5 

8 

8 

12 

8 

4 

12 

9 

11 

15 

12 

9 

9 

10 

11 

415 

Russellville 

EVAP 

.45 

.25 

.36 

.30 

.28 

.32 

.22 

.33 

.49 

.32 

.31 

.37 

.43 

« 

.35 

.28 

• 

.54 

.14 

.15 

.25 

.25 

.24 

.20 

.28 

.25 

.25 

.34 

8.52B 

WIND 

18 

19 

40 

16 

10 

24 

16 

20 

23 

30 

23 

25 

19 

14 

6 

12 

17 

13 

• 

35 

15 

19 

15 

9 

24 

25 

14 

18 

19 

23 

561 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.30 

.29 

.23 

.19 

.15 

.08 

.10 

.04 

.17 

.21 

.26 

.11 

.20 

.20 

.24 

WIND 

110 

62 

26 

9 

1 

3 

15 

5 

97 

52 

209 

98 

22 

36 

62 

73 

7 

1 

9 

20 

15 

35 

15 

15 

61 

47 

15 

12 

13 

29 

1174 

Sm  r«f«r«ne«  notes  following  Btailon  Ind«B. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Station 

July 

Au 
ugus 

epe  er 

CJctobsr 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

NORMAL 
JULY-JUNE 

ALUM  FORK 

0 

0 

184 

418 

509 

744 

727 

604 

151 

29 

0 

3366 

ARKADELPHIA 

0 

0 

1 

152 

3  74 

447 

706 

629 

476 

104 

20 

0 

2909 

ASHDOWN 

0 

0 

2 

147 

385 

439 

683 

620 

431 

113 

12 

0 

2832 

BALD  KNOB 

0 

0 

5 

223 

4  64 

551 

837 

813 

639 

163 

47 

0 

3742 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

^ 

238 

516 

634 

913 

898 

716 

205 

67 

3 

4204 

BATESVILLE   L   AND   D   NO  1 

0 

^ 

2  35 

4  80 

567 

865 

838 

670 

169 

44 

0 

3876 

BENTON 

0 

0 

6 

22  5 

403 

505 

785 

736 

588 

163 

29 

0 

3442 

BENTONV I LLE 

0 

0 

50 

285 

577 

647 

904 

896 

787 

240 

54 

4 

4444 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAM 

AM 

0 

0 

11 

187 

414 

570 

776 

723 

584 

163 

48 

0 

3476 

BLYTHEVILLE 

0 

16 

227 

462 

559 

880 

90  3 

643 

168 

46 

0 

900NEVILLE 

0 

0 

9 

185 

463 

519 

772 

70  6 

584 

131 

22 

0 

3391 

BRINKLEY 

0 

830 

595 

169 

40 

0 

AM 

0 

0 

2 

177 

350 

474 

712 

655 

497 

132 

28 

0 

3027 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

0 

0 

13 

207 

455 

614 

846 

784 

62  5 

168 

45 

0 

3797 

CLARKSVILLE 

0 

10 

198 

452 

544 

804 

8  1  9 

614 

145 

29 

0 

CONWAY 

0 

0 

7 

195 

4  14 

516 

784 

739 

593 

140, 

36 

0 

3424 

CORNING 

0 

0 

243 

486 

586 

892 

90  3 

664 

1  74 

92 

0 

4024 

^OrtCeCTT    7  e 
CKUSbt 11  Is 

0 

0 

1 

148 

319 

407 

670 

643 

432 

106 

13 

0 

2738 

CUMMINS  FARM 

0 

0 

160 

360 

435 

716 

70  7 

516 

132 

20 

0 

DAROANELLE 

0 

0 

2 

1  87 

427 

508 

765 

70  3 

575 

107 

29 

0 

3303 

DE  QUEEN 

0 

0 

3 

15  7 

4  32 

452 

694 

633 

456 

118 

13 

0 

2956 

DES  ARC 

AM 

0 

0 

5 

197 

389 

52  9 

825 

812 

617 

163 

48 

0 

3585 

ncuTi  c   ^  uno 
DtVILo  KHUB 

0 

0 

39 

2  89 

597 

633 

893 

912 

818 

257 

82 

8 

4528 

DUMAS  3  S 

0 

0 

0 

171 

361 

430 

706 

719 

502 

107 

19 

0 

3015 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

0 

0 

1 

1  73 

354 

453 

690 

632 

450 

127 

14 

0 

2894 

EUREKA  SPRINGS 

0 

0 

38 

276 

554 

559 

853 

887 

802 

221 

61 

11 

4262 

FAYETTEVILLE 

0 

0 

32 

256 

540 

593 

858 

854 

741 

209 

49 

2 

4130 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

0 

0 

55 

2  82 

564 

644 

906 

869 

764 

260 

96 

5 

4425 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

0 

0 

62 

318 

611 

649 

899 

854 

746 

221 

49 

7 

4416 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

0 

0 

35 

261 

554 

626 

883 

890 

743 

211 

72 

0 

4279 

FORDYCE   b  V 

0 

0 

1 

165 

385 

415 

693 

656 

118 

21 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

0 

0 

3 

194 

462 

559 

809 

750 

614 

146 

27 

0 

3564 

3188 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

0 

0 

21 

201 

4  76 

567 

830 

784 

658 

176 

39 

0 

3750 

GILBERT 

0 

0 

17 

255 

518 

566 

856 

832 

716 

187 

50 

0 

3997 

GRANNIS 

GRAVETTE 

0 

0 

36 

300 

594 

646 

895 

902 

808 

256 

53 

6 

4496 

HARRISON 

0 

0 

29 

281 

535 

582 

867 

864 

761 

224 

66 

4 

4213 

0 

0 

4 

155 

383 

473 

764 

760 

541 

124 

22 

0 

3226 

HOPE  3  NE 

AM 

0 

0 

3 

163 

390 

490 

748 

668 

512 

191 

33 

0 

3158 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

0 

0 

0 

145 

395 

452 

689 

662 

520 

109 

19 

0 

2991 

JONESBORO 

0 

0 

6 

185 

433 

532 

862 

1 40 

44 

0 

3670 

KEO 

0 

0 

7 

203 

402 

461 

774 

739 

574 

1  38 

2  7 

0 

3341 

LEAD  HILL 

0 

0 

29 

2  79 

557 

636 

901 

879 

758 

231 

71 

1 

4342 

2982 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

164 

378 

487 

753 

725 

562 

132 

26 

0 

3227 

MAGNOLIA  3  N 

0 

0 

5 

1 75 

365 

454 

693 

630 

457 

139 

0 

2931 

MALVERN 

0 

0 

1 

173 

395 

489 

750 

674 

522 

125 

^ 

MAMMOTH  SPRING 

0 

0 

24 

266 

562 

62  7 

910 

719 

216 

63 

4296 

MARIANNA  2  S 

0 

0 

8 

193 

389 

506 

793 

80  5 

571 

150 

34 

0 

3449 

MARKED  TREE 

0 

0 

12 

215 

442 

555 

854 

889 

631 

151 

44 

0 

3789 

MARSHALL 

0 

0 

48 

288 

545 

590 

877 

843 

737 

1  78 

67 

9 

41  78 

MENA 

0 

0 

10 

187 

433 

515 

732 

^96 

^ 

MONTICELLO  3  S 

0 

0 

1 

1  70 

362 

42  4 

671 

679 

478 

18 

2919 

MORRILTON 

0 

0 

0 

181 

417 

511 

7  74 

734 

588 

133 

32 

0 

3370 

MOUNT  IDA 

0 

0 

14 

211 

485 

511 

765 

705 

574 

183 

32 

0 

3480 

MOUNT  MAGAZINE 

0 

1 

43 

317 

615 

663 

931 

935 

857 

310 

^ 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

0 

0 

16 

216 

505 

980 

850 

871 

713 

191 

96 

1 

3999 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

0 

0 

31- 

2  72 

575 

667 

926 

940 

784 

250 

62 

7 

4534 

NARROWS  DAM 

AK 

0 

0 

4 

160 

406 

574 

722 

696 

532 

160 

44 

0 

3296 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

AM 

0 

0 

3 

166 

423 

529 

755 

694 

535 

167 

31 

0 

3303 

NEWPORT 

0 

0 

2 

190 

440 

500 

797 

812 

606 

134 

0 

NIMROD  DAM 

AM 

0 

0 

7 

206 

440 

595 

842 

772 

624 

185 

50 

OKAY 

0 

0 

0 

129 

337 

401 

65  1 

592 

416 

90 

9 

0 

262  5 

OZARK 

0 

0 

3 

175 

429 

926 

775 

734 

596 

148 

26 

0 

3414 

PARAGOULD 

0 

0 

16 

242 

509 

592 

908 

911 

691 

176 

47 

0 

4092 

PARIS 

0 

0 

7 

186 

440 

516 

785 

715 

960 

1  30 

2  5 

0 

3384 

PERRYVILLE 

0 

0 

0 

151 

409 

510 

768 

701 

569 

48 

PINE  BLUFF 

0 

0 

0 

157 

351 

417 

690 

675 

500 

103 

2 1 

0 

2914 

PINE   BLUFF  CAA  AIRPORT 

0 

0 

1  77 

373 

468 

741 

714 

540 

133 

23 

0 

3169 

POCAHONTAS  1 

0 

0 

12 

208 

50b 

601 

888 

934 

664 

170 

69 

0 

4046 

PORTLAND 

AM 

0 

0 

1 

186 

322 

462 

744 

685 

488 

131 

2  3 

^ 

3062 

PRE5C0TT 

AH 

0 

0 

6 

196 

391 

505 

773 

664 

528 

1  58 

ROGERS 

0 

0 

28 

2  36 

548 

606 

857 

82  8 

214 

48 

4151 

RUSSELLVILLE 

0 

2 

185 

435 

514 

785 

720 

583 

108 

26 

0 

3358 

SAINT  CHARLES 

AM 

0 

0 

1 

174 

360 

466 

776 

749 

560 

123 

29 

0 

3258 

SEARCY 

0 

0 

2 

184 

419 

511 

788 

764 

595 

141 

38 

SHERIDAN  TOWER 

0 

2 

170 

3  74 

465 

4247 

SILOAM  SPRINGS 

0 

0 

43 

265 

546 

588 

872 

860 

772 

2  36 

52 

STUTTGART 

0 

0 

I 

161 

364 

445 

736 

705 

530 

112 

20 

0 

3074 

STUTTGART  9  ESE 

AM 

0 

0 

5 

200 

385 

531 

813 

774 

590 

154 

40 

0 

3492 

SUBIACO 

0 

0 

8 

192 

442 

520 

805 

726 

600 

190 

28 

^ 

3471 

TEKARKANA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

132 

348 

417 

660 

609 

449 

121 

13 

0 

2749 

2362 

TURNPIKE 

898 

909 

765 

331 

101 

13 

3352 

WALDRON 

0 

0 

11 

197 

428 

518 

770 

689 

575 

146 

22 

0 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

0 

0 

11 

229 

496 

585 

873 

909 

676 

187 

55 

0 

4021 

WARREN 

0 

0 

0- 

153 

346 

436 

675 

652 

452 

99 

17 

0 

2830 

WHITE  ROCK 

0 

0 

26 

291 

573 

62  9 

884 

916 

796 

250 

73 

4 

4442 

WILSON 

0 

211 

4  62 

527 

860 

865 

641 

176 

34 

0 

WYNNE 

0 

0 

11 

208 

460 

499 

835 

831 

633 

170 

43 

0 

3690 

8m  r«fer«iice  Dot«a  follovlac  Station  Iad*x. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No  ol  Days 

Snow.  Sleet 

No 

of  Days 

Stalion 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Days 

Max 

Mm 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Day 

Average 

Maximui 

Average 
MinimuiT 

Average 

1 

a 

Dale 

5 

3 

Date 

Degree  1 

1     Above  I 

hi 

Total 

Greatest 

Date 

Total 

Max  De 
on  Grou 

1 

0 

5 

1  00 

or  More 

JANUARY  1958 

WEST  CENTRAL  DIVISION 
TURNPIKE 

44 

.4M 

27. 3M 

35. 9M 

898 

0 

1 

25 

0 

1  .73 

1  .20 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 

MAY  1958 

DAROANELLE 

80 

.4M 

60.2 

70  .  3M 

-  0.3 

45 

7  + 

29 

0 

0 

0 

7.71 

2.32 

3.  18 

9 

.0 

0 

7 

4 

3 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

Day  of  month 

I   1  2  {  3 

4   1   5   1  6 

7      8  9 

10  1  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  30 

31 

JANUARY  1958 
TURNPUE 

1.73 

.27 

.16 

1.20  .10 

MAY  1958 
OARDANELLE 

7.71 

.32  1.03  1.67 

.86 

T  3.18 

.46  T 

.20 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JANUARY  1956 
TUR.MPIKE 

MAX 
MIN 

32 
15 

40 
24 

47 
31 

44 

20 

42 
26 

40 

32 

36 
15 

40 
15 

55 
28 

55 
34 

55 
41 

38 

47 
37 

50 
37 

45 
30 

48 

26 

45 

30 

41 

26 

44 
24 

40 
33 

38 
22 

39 

45 
24 

47 

31 

48 

26 

22 

22 

44.4 
27.3 

MAY  1956 
OARDANELLE 

MAX 
MIN 

64 
49 

74 

60 

75 
54 

76 
61 

65 
60 

74 
45 

73 
45 

70 
56 

64 
56 

71 
58 

60 
54 

64 
56 

65 
60 

86 
58 

85 
65 

86 
66 

86 
61 

85 
64 

87 
65 

82 
53 

85 
57 

87 
62 

88 
61 

89 
65 

88 
67 

85 
68 

84 

67 

88 
58 

84 
61 

82 
55 

57 

80.4 
60.2 

See  refereoce  ootes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JUNE  1958 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

0 

M 

miDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

\  DRAIN. 

a 

LONG 

TIMP. 

j  PRECIP. 

i 

Q 

SPECIAL 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
AL* 

006A 

0130 
0t)6 
0150 

SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 

35  0* 
35  5* 
3*  *B 
3*  *7 
3*  IT 

91  05 

92  92 

93  29 
93  25 

256 
759 
B5* 

5P 

7A 
9P 
7A 
7A 

c 
c 
c 

JAMES  V,  WILLIAMS 

RUBY  6.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

RE8A  Y.  SWAIM 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 
APLIN  1  W 
APPLE TON 
ARKADELPHIA 

olsa 

0196 
0220 
023* 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 

3*  02 
3*  58 
35  25 
3*  OT 

93  00 

92  93 

93  03 
91  12 

400 
522 
200 
145 

6P 

7A 
8A 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 

ASHDOHN 
ATHENS 
AUOUSTA 
BALD  KNOe 

BATES V ILLE  LIVESTOCK 

0300 
0326 
0350 

OA»a 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  *0 
3*  19 

35  18 

93  98 
91  22 
91  34 
91  47 

218 
230 
571 

6P 
9A 

7A 
7A 
6P 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER  W.  CHANEY 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  0  I 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATV  LAKE 
BEAVER  1  SE 

0*94 
0512 
05U 
0530 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 
CARROLL 

35  *5 
3*  *3 

35  05 

36  28 
35  0* 

90  *2 

90  *3 
93  *6 

91  93 

220 
400 
930 
250 

9P 

7A 

c 

JAMES  J.  MITCHUH 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AOAMSON 
HARVET  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NM 

0536 
0582 
0566 
0616 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

36  09 

35  26 
3*  33 

36  22 
36  26 

91  06 

92  3T 
9*  13 

93  3T 

221 
285 
1295 
1190 

5P 
6P 

8A 
7A 

c 

6.  B.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKEHRIOGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.   ST lOHAM 

BIfi  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELV  MOUNTAIN  DAN 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0676 
07*6 
0T64 
0  79B 

POLK 

MISSISSIPPI 
LAWRENCE 
GARLAND 
YELL 

3*  29 

35  51 

36  07 
3*  36 
35  06 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

228 
299 
*26 
*55 

BA 

TA 
7A 
8A 

BA 

c 

ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  HCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

BLfTHEVILLE 

BOONEVILLE 

BOTKINBURG 

BOUGHTON 

0806 
0830 
08*2 
08*8 

NEVADA 
MISSISSIPPI 
LOGAN 
VAN  BUREN 

33  *1 
35  56 
35  09 
35  39 
33  52 

89  55 
93  55 
9J  30 
93  20 

252 
511 
1200 
239 

6P 

7A 
7A 

c 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 

CLEO  E.  YANOELL 

THOMAS  M.   PEARSON  . 

IRIS  ELMORE  WICKER 

BRADFORD 
BRINKLEV 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SHOALS  0AM 
BUROETTE 

0936 
1010 
1020 
1052 

WHITE 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
M ISS ISSIPPl 

35  25 
3*  53 

35  52 

36  22 
35  *9 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 

206 
240 

5P 

5P 
7A 

6P 

C  M 

c 

MARSHALL  HICKHON 
RICHARD  K,  WE  IS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT  *>  SV 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

1132 
1152 
115* 
1172 

PULASKI 
IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 

3*  57 
36  07 
33  36 
33  35 
35  18 

92  08 
92  49 
92  51 
9*  18 

400 

155 
419 

7A 

8A 

8A 

c 

B.  M,  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  B.  DILLWORTH 
EDITH  2.  LEHMAN 
CECIL   E.  STAMPS 

CARLISLE    I  SK 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 

1238 
1**2 
1*55 
1*92 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 

3*  *7 

3*  27 
3*  *1 
35  28 

93  01 

91  18 
93  28 

92  28 

405 
172 
436 
510 

6P 

6P 

c 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

e.   F.  NORTHERN 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIDOICK 

COLD  SPRINGS  GUAPO  STAT 
COMBS  3  SF 
COMPTON  Z  NE 
CONWAY 

1S7* 
1582 
1596 
1632 

SCOTT 
MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 

3*  58 

35  *8 

36  06 

35  05 

36  24 

93  46 
93  IB 
92  28 
90  35 

1400 
2166 

293 

9P 
6P 

9P 
7A 

c 
c 

C  H 

MARGARET  ZORNES 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L.  6INAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

COVE 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY 
CUMMINS  FARM 

1730 
1750 
1768 
181* 

POLK 
ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 

3*  26 

33  02 
3*  *2 

34  05 

91  56 

92  26 
91  35 

93  44 

175 
550 
176 
629 

5P 
6P 

5P 
7A 
6P 

c 

JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
BILL  IE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
DARDANELLE 
DE  OUEEN 

183* 
1835 
1838 
19*8 

FAULKNER 
YELL 
YELL 
YELL 

36  22 
35  03 
35  0* 
35  13 
3*  02 

93  24 
93  24 
93  09 
9*  21 

370 
370 
330 
*20 

6P 
5P 

7A 

c 

WILLIAM   A.  BROWN 
J.    A.  MOUOY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
ORETCHEN  GOODIER 
0.  TUCKER  VASSER 

DERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DIERKS 

1968 
1982 
2015 
21*8 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 

33  31 
3*  SB 
35  *3 
3*  07 
33  51 

91  30 
93  2* 
9*  02 
91  29 

20* 
2350 
*22 

159 

7A 

5P 
5P 
6P 

7A 

L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
EARNEST  C.  CAMPBELL 
THOMAS   A.  LOFTON 
TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 
EAGLE  GAP 

fEL  DORADO  CAA  AlffPOPT 

eureka  springs 
Evening  shade 

220* 
2  300 
2356 
2366 

DESHA 

SCOTT 

CARROLL 

33  53 
3*  *3 
33  13 
36  24 

92  4B 

93  44 

91  37 

1150 
252 

1*65 
490 

MID 

7A 
MID 
7A 
7A 

C  H 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  ExP  STA 
FL  IPP IN  CAA  AIRPORT 

2**3 
2*4* 
2528 
25*0 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 
MARION 

36  05 
36  OO 
3b  06 
36  18 

94  10 
9*  10 
92  36 
92  31 

1253 
1270 
TOO 
280 

MID 
5P 

MIO 
5P 

MID 
5P 

MIO 
5P 

CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 

FOREMAN 

FORREST  CI  TV 

FORT   SMITH  HB  AIRPORT 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

256* 
257* 
2578 
2670 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 
HEMPSTEAD 

33  *3 

35  01 
35  20 
35  19 

90  47 
9*  22 
9*  09 
93  48 

261 
458 

793 
260 

MIO 
5P 

HID 
7A 
SA 

c 

C  HJ 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
R.  J.  SCHOEPPE 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 

2  79* 
28*2 
2922 
2930 

WHITE 
SEARCY 
PIKE 
YELL 

35  07 
35  59 
3*  20 
3*  92 

92  43 

93  33 
93  39 
9*  28 

595 

498 

1250 

6P 

SS 

7A 
7A 
7A 

SS 

C  H 

BESSIE  E.  AKERS 
C,  ELI  JORDAN 
MYRTLE    1.  PRICE 
WILLIE  PENDERGRASS 
ELSON  a.  SCHMIDT 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GUHOON  3  E 
HAMBURG 

2962 
2976 
307* 
3088 

CARROLL 
FAULKNER 
SEBASTIAN 
CLARK 

36  20 
35  1* 
35  13 
3  3  5* 

92  23 
9*  15 

91  48 

360 
518 
290 
177 

8A 

7A 
7A 
6P 

STAT  ION    INACT IVE 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 
A.  JAMES  LINOCR 

HAMPTON 

HARDY 

HARBISON 

HE6ER  SPRINGS  3  NE 
HESER  SPRT  NGS  3  SW 

3132 
316* 

3228 
3230 

CALHOUN 
SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 

33  32 
36  19 
36  1* 
35  32 

91  29 

93  07 

92  01 
92  03 

362 
1150 
525 

6P 

6P 
7A 

c 
c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

32*2 
3258 
3*28 
3*38 

POPE 

PHILLIPS 
BAXTER 
HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 

35  28 
3*  32 

36  22 
33  *3 

90  35 

92  16 

93  33 
93  41 

200 
580 
375 
TOO 

6P 
8A 

7A 
TA 
7A 
7A 

7A 

c 

MRS.   BOBBY  A.  8RYAN 
CHARLEY   M.  FRIDDELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

HUNTSVlLLE 

HUTT IG  DAM 

35*0 
3556 
358* 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 

33  56 
3*  31 
36  05 
33  02 

93  03 
93  ** 
92  05 
9*  03 

710 
1*53 
60 
300 

5P 

9P 
BA 

c 
c 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  HARKLET 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

KINGSLAND  3  SSE 

3600 
3  70* 
373* 
3862 
390* 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
LONOKE 

36  01 
3*  hi 
35  50 
3*  36 

93  11 
93  04 
90  42 
92  00 
92  16 

857 
730 
345 
290 
21* 

7A 
7A 
7A 
7P 

LOTT IE  e.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 

LEAD  HILL 

3998 
*010 
*019 
*060 
*106 

CRAIGHEAD 
PULASKI 
JOHNSON 
PIKE 

35  49 
3*  51 

35  26 
34  19 

36  2* 

90  26 

92  29 

93  25 
93  51 
92  54 

230 

550 
796 
710 

7A 
8A 

7P 

c 

TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
F.  W.  KELLOGG 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

'LITTLE  ROCK  W8  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LOST  CORNER 

*116 

*2*f 

*250 
*32* 

CRAWFORD 
GRANT 
PULASK 1 
PULASKI 
POPE 

35  42 
3*  10 

3*  *6 

35  3* 

94  19 
92  39 
92  1* 
92  19 
92  50 

1000 
261 
257 
512 

1590 

HID 

7A 
7A 
MID 
MIC 

C  HJ 

IDA  G.  RAMEY 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1 ITTLE  ROCK  WATERWORKS 

STATION  INACTIVE 

LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  9  N 

*332 
*386 
*526 
*5*S 
*550 

UNION 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

33  22 
35  *6 
35  00 

33  20 

92  *6 

93  OS 
90  *3 
93  l» 
93  13 

130 
2007 
219 
319 
360 

6P 

6P 

7A 
7A 

C 

FLORA  A.  HAMILTON 

LOLA   1.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

t    ORAINASe  CODE.     1.  ARKANSAS     2.  MISSISSIPPI     3.  OUACHITA    4.  RED    5-  SAINT  FHAMCIS    6.  SALINE 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

,  DRAINAGE  I  | 

LATITODE 

LONGITUDE 

z 
□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECnP. 

b 

SPECHAL 

MALVERN 

HOT  SPRING 

34  23 

92  49 

511 

5P 

9P 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4972 

FULTON 

91  32 

690 

JOHN  H.  HCKEE 

MAR 1 ANNA  2  S 

*638 

LEE 

34  ** 

90  ^6 

23* 

6P 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

465* 

POINSETT 

35  32 

90  29 

229 

JOHN  F,  SHEARON 

35  9* 

92  38 

1090 

SS 

7a 

MINNIE  HORTON 

MARVELL 

4678 

PHILL 1  PS 

34  53 

90  95 

199 

8A 

STERLIN  WALLACE 

MAUN EE 

4696 

SEARCY 

36  03 

92  39 

749 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

36  0* 

91  6* 

610 

7A 

IVAN  L.  SHRADER 

MENA 

*796 

POLK 

1207 

RICHARD  W.    ST,  JOHN 

MONTICELLO  3  S 

*900 

DREW 

289 

9P 

RADIO  STATION  KH6M 

MONTROSE 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM 

493* 

CALHOUN 
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7A 
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260 

SS 

SS 
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7A 

JESS  6.  JOHNSON 

CLOSED  STATIONS 

FOUNTAIN  HILL 

2598 

ASHLEY 

33  21 

91  50 
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STAT  ION  INACTIVE 

GRANNtS 

2908 

POLK 

34  15 

94  20 

920 

STATIUN  INACTIVE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Dnless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  GS^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snovpack 
result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Buraau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  In  the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+       And   also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AU      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  Bade  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of  which  may  bs  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  Issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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CORRECTIONS 

January  1958:     Sheridan  Tower,  Climatological  Data  Table,  delete  all  temperature  data. 

Sheridan  Tower,  Daily  Temperature  Table,  delete  all   temperature  data. 
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BALD  KNOB 

89,  5 

68.4 

79.0 

95 

20 

58 

1 

0 

1 5 

0 

0 

0 

5,67 

1.74 

7 

,0 

0 

10 

4 

2 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

39.3 

67.5 

78.4 

97 

19 

58 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

4.55 

1.22 

7 

,0 

0 

7 

6 

2 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

90,2 

68.9 

79.6 

97 

18 

59 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

5.50 

1,79 

1.52 

5 

,0 

0 

2  , 

BLYTHEVILLE 

89.5 

71  .7 

80.6 

- 

1.0 

97 

20 

55 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

5.06 

2.33 

2.31 

8 

,0 

0 

7 

4 

2  ] 

CORNING 

0.7 

54 

12  + 

0 

19 

0 

0 

0 

9.56 

,0 

0 

7 

4 

JONESBORO 

91,4 

71I4 

81.4 

- 

0.1 

97 

20+ 

54 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

7.73 

4.45 

1.91 

7 

,0 

0 

8 

6 

4 

MARKED  TREE 

0.1 

64 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

5.35 

.0 

0 

§ 

1 

NEWPORT 

89.0 

71.1 

80.1 

- 

2.0 

95 

19+ 

55 

3  + 

0 

15 

0 

0 

0 

6,03 

2.50 

,0 

0 

PARAGOULD 

58 

1 

0 

1  5 

0 

0 

0 

7,47 

.0 

0 

9 

7 

2 

POCAHONTAS  1 

90.  1 

69.1 

79,6 

- 

1.4 

96 

20+ 

59 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

9,11 

5.76 

2.00 

12 

.0 

0 

9 

7 

i  I 

SEARCY 

91.3 

69.9 

80,6 

- 

1.3 

98 

19  + 

53 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

5,54 

2.14 

.99 

30 

.0 

0 

11 

5 

0  ! 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

88.9 

71.6 

80,3 

96 

18 

54 

12  + 

0 

1  3 

0 

0 

0 

10,63 

2.80 

7 

.0 

0 

7 

6 

4  1 

0WILSON 

90  .9 

70  .  8 

80.9 

98 

20 

64 

1 2 

0 

20 

0 

0 

0 

2.25 

7 

7 

4 

2 1 

DIVISION 

80,0 

- 

1.2 

7,02 

3.47 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV ILLE 

92.2 

69.5 

80,9 

- 

1.7 

98 

24 

63 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

5,52 

2.61 

1.92 

12 

.0 

0 

10 

3 

2 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

90.8 

70.5 

80,7 

96 

19  + 

54 

12 

0 

2  3 

7,57 

1,63 

21 

.0 

0 

10 

5 

3 

CLARKSV ILLE 

91.0 

69.0 

80,0 

1  7 

55 

23  + 

0 

20 

0 

0 

0 

6,  82 

.0 

0 

10 

4 

♦ 

DARDANELLE 

89.6 

72.2 

80,9 

- 

2.0 

96 

30  + 

67 

8  + 

0 

18 

0 

0 

0 

3,22 

-  .47 

1  .05 

30 

.0 

0 

6 

3 

1 

DEVILS  KNOB 

83. 4M 

67.  IM 

75, 3M 

90 

20 

50 

25+ 

0 

1 

0 

0 

0 

,0 

0 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

92.2 

71,5 

81.9 

0.4 

98 

30 

53 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

5,59 

3,13 

2.19 

12 

,0 

0 

8 

4 

2 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

88.3 

66,7 

77,5 

93 

30  + 

51 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

13,58 

2.75 

12  + 

,0 

0 

10 

7 

4 

MENA 

90.7 

70,6 

80,7 

0.0 

98 

18 

55 

22  + 

0 

22 

0 

0 

0 

3.47 

-  ,71 

.96 

13 

,0 

0 

7 

4 

0 

MOUNT  MAGAZINE 

81.5 

65,9 

73.7 

88 

29 

60 

13  + 

0 

0 

0 

0 

0 

5.86 

1.25 

12 

,0 

0 

9 

6 

3 

OZARK 

90,3 

70,7 

80.5 

1.9 

95 

29  + 

55 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

8.79 

5,69 

2.89 

25 

,0 

0 

12 

5 

3 

PARIS 

92.2 

70,3 

81.3 

99 

19 

54 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.75 

2.35 

25 

,0 

0 

10 

5 

2 

RUSSELLVILLE 

91.4 

71,5 

61.5 

97 

18 

54 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

5.  18 

1.73 

13 

,0 

0 

8 

4 

2 

SUB lACO 

91.5 

69.1 

80.3 

2.7 

98 

20  + 

55 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

7.39 

4.13 

2.48 

25 

,0 

0 

10 

5 

3 

TURNPIKE 

8.49 

1.81 

21 

.0 

0 

9 

e 

3 

WALDRON 

92.7 

69.8 

81.3 

98 

29  + 

53 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

5,22 

,0 

0 

WHITE  ROCK 

83.5 

66.6 

75,1 

89 

30  + 

60 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

12,84 

2.52 

21 

,0 

0 

12 

9 

6 

DIVISION 

79.4 

1.5 

7,  10 

3.47 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

90.  3 

69,5 

80.0 

96 

18 

53 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

3.67 

.98 

25 

,0 

0 

9 

3 

0 

BENTON 

90.6 

57, OM 

7  8.  8M 

95 

30  + 

0 

20 

0 

0 

0 

2.61 

.95 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

91.4 

68,4 

79,9 

97 

19 

53 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

6.56 

1.68 

5 

.0 

0 

8 

6 

3 

CONWAY 

90.6 

70,5 

80,5 

2.1 

96 

29  + 

62 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

5,15 

2.41 

1.66 

8 

.0 

0 

8 

5 

2 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

92,3 

72,5 

82,4 

0,6 

100 

18 

67 

12  + 

0 

26 

0 

0 

0 

3.36 

-  .75 

.75 

25 

.0 

0 

10 

2 

0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

90,7 

73.0 

81,9 

0,0 

97 

18 

67 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

3.58 

.48 

1.10 

5 

.0 

0 

8 

2 

1 

MALVERN 

91,2 

68.3 

79,8 

96 

29  + 

51 

2. 

0 

22 

0 

0 

0 

3,51 

1.00 

5 

.0 

0 

8 

3 

1 

MORRILTON 

91,2 

70,7 

81.0 

1.2 

98 

29  + 

64 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

4.35 

1  .45 

1.64 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

NIMROD  DAM 

AM 

91.1 

58.7 

79,9 

97 

21  + 

60 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

5.73 

1.15 

13 

.0 

0 

9 

5 

2 

PERRYVILLE 

91.3 

59,9 

80,5 

0.2 

99 

20 

53 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

3.81 

,08 

1.15 

5 

.0 

0 

10 

2 

1 

SHERIDAN  TOWER 

91.9 

73.5 

82,7 

98 

19+ 

58 

8+ 

0 

24 

0 

0 

0 

3.90 

1.95 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

80,7 

0.9 

4.30 

.64 

,0 

Precipiration 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
JULY  1958 


Temperaluie 


Sradon 

2  1 
<  1 

<  s 

1 
< 

i  3  S 
See 

Q  iT  ^ 

5 
o 

Degree  Dd/s 

No  ot  Days 

2 

1 

3  £ 

E  E 

^  £ 

1 

9 

(5 
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Sno 

sleet 

No  ol  Da^i 

Mm 

° 

a  2 
S  o 

a 

0 

o 

s 

• 
1 
o 
o 
p 

l°l 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BR  I NICL  E  Y 

90  #2 

69.3 

79.6 

-  1.7 

96 

20 

60 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

5.07 

1  ,34 

1.24 

12 

.0 

0 

9 

3 

2 

DES  ARC  AM 

91,1, 

71.5 

81.5 

97 

20 

65 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

5.23 

1.28 

24 

.0 

0 

n 

4 

2 

HELENA 

90,7 

72  .  * 

81.6 

0.1 

96 

29 

65 

12 

0 

2  1 

0 

0 

0 

6.  50 

2.64 

2.55 

1 2 

.0 

0 

u 

4 

1 

KEO 

90,6 

70.9 

80.8 

98 

18 

65 

2  + 

0 

18 

0 

0 

0 

5.21 

1.50 

5 

.0 

0 

10 

4 

2 

MAR  I  ANNA  2  S 

90,3 

70.9 

80.6 

-  0.5 

95 

20  + 

64 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

7.55 

3.99 

2.77 

12 

.0 

0 

10 

4 

2 

SAINT  CHARLES  AM 

90.5 

72.1 

81.3 

96 

19 

66 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

9.11 

4.00 

12 

.0 

0 

7 

5 

4 

STUTTGART 

92,2 

73.1 

82.7 

0.4 

97 

20  + 

66 

1 

27 

0 

0 

0 

2.22 

- 

2.04 

.55 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

STUTTGART   9  ESE  AM 

89,5 

72.5 

81.0 

95 

21  + 

64 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

2.92 

.83 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

WYNNE 

90.0 

70.5 

80.3 

95 

19+ 

63 

13 

° 

18 

0 

0 

0 

11.37 

6.02 

8 

.0 

0 

7 

7 

3 

DIVISION 

81.1 

-  0.4 

6.  13 

2.36 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

93.5 

72.1 

82.8 

99 

29 

65 

8 

0 

27 

0 

0 

0 

2.92 

1 .  46 

2  1 

.  0 

0 

7 

1 

1 

DE  QUEEN 

93.5 

69.4 

81.5 

98 

30+ 

53 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

4.65 

1.50 

13 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIERKS 

HOPE   3  NE  AM 

91.2 

72.5 

81.9 

-  0.2 

97 

30 

67 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.04 

- 

1.53 

1.04 

13 

.0 

0 

i 

3 

1 

MOUNT  IDA 

90,9 

67.6 

79.3 

-  0.9 

97 

29 

60 

1 

22 

0 

0 

0 

3.39 

- 

1.04 

1  .00 

13 

.0 

0 

e 

3 

1 

NARROWS  DAM  AM 

91,5 

68.7 

80.1 

97 

30 

62 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

6.93 

2.45 

21 

.0 

0 

i 

3 

3 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA  AM 

90,0 

70.2 

80.1 

95 

31  + 

66 

13  + 

18 

0 

0 

0 

4.42 

1.87 

21 

.0 

0 

7 

2 

2 

OKAY 

93,1. 

73.3 

83.4 

0.8 

99 

29 

68 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

2.97 

- 

1.12 

1.40 

12 

.0 

0 

5 

2 

2 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

91,6 

73,7 

82.7 

-  0.2 

97 

29 

59 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

2.29 

- 

1.65 

1.17 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

81.5 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPH I A 

72,1 

81.4 

97 

2  9 

65 

0 

20 

0 

0 

0 

3.35 

.53 

1.55 

2  1 

.0 

0 

4 

3 

1 

CAMDEN   1  AM 

92,3 

72, It 

82.4 

0.0 

97 

30+ 

59 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

4.67 

.03 

2.85 

21 

.0 

0 

4 

3 

1 

EL   DORADO  CAA  AIRPORT 

91,2 

73,0 

82.1 

-  0.8 

95 

26+ 

55 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

2.67 

- 

1.81 

.82 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

FOROYCE   6  W 

92,3 

72.4 

82.4 

96 

30  + 

66 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

2.53 

.76 

22 

.0 

0 

6 

2 

0 

MAGNOLIA   3  N 

9A,5 

70,9 

82.7 

0.0 

99 

29+ 

55 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

2.68 

- 

1.60 

.93 

13 

.0 

0 

5 

2 

0 

PRESCOTT  AH 

92.9 

71.7 

82.3 

-  0.9 

99 

30 

54 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

3.83 

- 

.92 

1  .44 

13 

.0 

0 

5 

4 

1 

WARREN 

93.1 

72,2 

82.7 

-  0.2 

99 

29 

65 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

3.61 

2.14 

7 

.0 

0 

8 

1 

1 

D IV  I S I  ON 

82  .  3 

~  0,2 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

92,0 

70.8 

81.4 

0.0 

97 

29 

63 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.60 

.62 

1.60 

7 

.0 

0 

9 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

92,  IM 

71  ,6M 

81.9M 

96 

18  + 

66 

1 

0 

0 

0 

0 

4.13 

1.45 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

DUMAS   3  S 

91.7 

71.1 

81.4 

-  1.8 

97 

29 

55 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

8.40 

3.76 

2.41 

24 

.0 

0 

7 

5 

3 

MONTICELLO  3  S 

92.3 

72.3 

82.3 

95 

30+ 

55 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

5.77 

2.50 

24 

.0 

0 

7 

5 

1 

PINE  BLUFF 

92,5 

72.9 

82.7 

-  0.5 

99 

29 

57 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

4.60 

.57 

.90 

24 

.0 

0 

8 

6 

0 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

91,1 

71.9 

81.5 

97 

29 

66 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

5.35 

2.50 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

PORTLAND  AM 

89.5 

71.9 

80.7 

-  1.1 

96 

30 

57 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

3.85 

.23 

.90 

13 

.0 

0 

8 

3 

0 

D I V  I S  I  ON 

81.7 

-  0.4 

5.24 

.83 

.0 

Piecipilation 


^     DATA  RECEIVED   TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS. 


Highest  Temperature        100        on  the        18        at        Hot  Springs  1  NKE 

Lowest  Temperature        55        on  the        8        at   Gravette  . 

Greatest  Total  Precipitation        13 .58        inches  at    Fort  Smith  Water  Plant  . 

Least  Total  Precipitation        1 .74        inches  at   Fulton  _. 

Greatest  one-day  precipitation        5.58        inches  on  the        21        at   Ozone 


See  reference  notes  followlog  Stetlon  lulei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARILANSAS 
JULT  1958 


Da7  of  month 


Stotion 

Tot^ 

1  2 

3 

J  _ 

4 

5 

6 

7  1 

 1- 

8 

9 

 r 

10 

11 

12 

1  T" 

13  1 

 _ 

14 

15 

 1  1  

16     17  18 

19 

20 

21 

22  1 

 r 

23 

24 

25  1 

 r 

26 

27 

 [- 

28 

29 

30 

31 

ABBOTT 
AL  IC  |A 

K 

8 

.90 
.»9 

' 

13 

*34 
.90 

•  09 

T 

.99 

T 

.98 

•  10 

T 

ALUM  FORK 

I35 

.25 

•  07 

•  12 

•  18 

•  67 

.11 

.30 

T 

•  98 
2.99 

.59 

•  10 

8 

!30 

1*25 

•  67 

1.02 

•  01 

.10 

•  43 

AMITY  3  HE 

5 

.61 

1.40 

T 

.43 

•  21 

•  04 

1^40 

U91 

T 

ANTO I  HE 
APLIH  1  W 

.79 

•  62 

•  42 

•  39 

1^70 

.16 

•  09 

•  21 

.34 

•  23 

.90 

*05 
* 

.69 

.67 

1*99 

•  44 

1.13 

.09 

•  07 

arkahsas**c*ty 

9 

.66 

.20 

•  26 

•  70 

3.02 

T 

1^64 

2.11 

ASHDOHN 

2 

.92 

•  40 

.43 

.16 

.15 

.16 

1.46 

T 

•  16 

A 

.79 

•  49 

•  30 

.  50 

.02 

T 

2^30 

.76 

•  03 

•  09 

T 

.33 

.12 

.26 

* 

21 

.93 

•  32 

•  31 

•  12 

.41 

T 

.33 

.50 

.91 

T 

•  14 

•  44 

•  20 

BALO  KNOB 

.  12 

•  08 

1  .  74 

.  10 

•  49 

•  61 

.83 

•  38 

•  37 

1^42 

8ATESVILLE  LI VESTOCK 

96 

.  IC 

1.22 

.61 

T 

.07 

T 

.72 

•  10 

1*21 

•  01 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

50 

1I52 

.48 

1.15 

•  34 

.04 

•  06 

.29 

T 

•  27 

•  61 

T 

.68 

.08 

T 

BEATY  LAKE 

6 

69 

.60 

.40 

•  60 

1  .60 

T 

T 

1*10 

T 

T 

.70 

•  20 

•  40 

1.00 

T 

•  09 

9 

99 

•  78 

.08 

*  .42 

*  79 

.20 

•  12 

•  06 

1 .60 

.01 

2.77 

.11 

1.29 

.02 

* 

BEECH^GROVE 

72 

.  70 

1.49 

•  18 

U  15 

1^79 

.62 

.61 

BCEOE V I  LLE 

5 

30 

•  24 

.92 

•  92 

1*49 

1  .90 

.23 

BENTON 

2 

61 

.40 

.32 

.10 

.28 

•  09 

.51 

.95 

BENTONV I LLE 

10 

06 

•  66 

.06 

1.51 

•  42 

.57 

1*66 

.02 

.06 

•  98 

•  02 

1.52 

.30 

1.82 

•  46  . 

11 

27 

I  .60 

1  .  79 

.  19 

•  08 

T  T 

3.90 

.04 

1.27 

•  72 

.02 

•  72  . 

•  85 

2.65 

•  92 

.91 

•  60 

•  76 

.17 

•  23 

10 

96 

.77 

1.07 

.08 

•  13 

.03 

•  63 

T 

.89 

.17 

.  19 

BLACK  ROCK 

6 

64 

I90 

.32 

.64 

.46 

.06 

T 

1.42 

.06 

T 

T 

.97 

.25 

T 

1.32 

T 

T 

T 

eUAKELY  MOUNTAIN  DAM 

66 

1  68 

•  77 

09 

•  16 

•  77 

•  50 

.01 

T 

.13 

1.22 

1,33 

* 

BLUFF  CITY  3  SW 

* 

37 

.15 

.12 

•  02 

•  29 

.23 

•  35 

.31 

*37 

1.80 

•  73 

6L YTHE V 1 LLE 

.07 

.72 

1^15 

2.31 

.03 

T 

.  71 

.05 

•  30 

.07 

.17 

.44 

.04 

5 

52 

1.55 

T 

•  24 

•  10 

1.92 

.25 

.50 

•  20 

.35 

.17 

.03 

•  09 

B0U6HT0N 

2 

50 

•  83 

•  12 

.53 

•  26 

.99 

.21 

T 

BRADFORD 

8 

50 

.24 

2  .49 

1  ^65 

.05 

.96 

1,07 

•  73 

•  35 

.13 

^2 

49 

* 

BRINKLEY 

5 

07 

.01 

.02 

.34 

.94 

T 

1.24 

•  02 

•  02 

•  38 

.38 

.01 

.  14 

.21 

1.06 

•  28 

BUFFALO  TOWER 

9 

57 

.60 

1  .17 

.22 

.32 

T 

.59 

1.77 

.07 

1.21 

•  60 

T 

1.90 

.51 

.11 

•  03 

•  27  ■ 

BUHOETTE 

7 

43 

1-11 

1  .61 

1.  14 

.05 

.61 

.  10 

.  19 

.18 

1.31 

.03 

•  79 

•  11 

CABOT  4  SW 

2 

19 

.10 

•  61 

T 

T 

.54 

.19 

.07 

•  46 

.20 

CALICO  ROCK 

2 

89 

•  10 

.84 

.  15 

.62 

.17 

•  02 

.22 

T 

•  63 

.01 

•  03 

T 

•  10 

T  • 

CAMDEN  1 

67 

.05 

T 

.92 

.  19 

•  66 

2.65 

CAMP  CHAFFEE 

7 

67 

•  87 

.02 

.68 

.02 

1.60 

1.20 

1*63 

•  11 

T 

.05 

T 

T 

•  44 

.29 

•  39 

•  21  • 

CARL  1 SLE   1  SW 

3 

10 

.43 

2.00 

•  08 

.03 

•  20 

•  26 

.  10 

CLARENDON 

5 

82 

.03 

2.20 

•  18 

T 

1.56 

•  14 

.28 

.  14 

.30 

.95 

T 

.02 

! 

CLARK5V I LLE 

6 

82 

1.56 

.06 

•  03 

.17 

•  1 1 

•  02 

.10 

.08 

1.33 

1.00 

•  45 

1  .40 

.19 

.01 

•  35  • 

CL 1 NTON 

S 

46 

.  50 

•  10 

1.43 

•  70 

•  64 

•  94 

•  12  • 

COLD  SPRINGS  GUARD  ST A 

6 

IS 

.68 

T 

•  03 

.21 

1 .55 

.73 

•  06 

.07 

CORNING 

9 

56 

.94 

.21 

1.63 

.93 

.66 

•  22 

.06 

1.29 

1.30 

2.30 

COVE 

5 

15 

1.00 

2.51 

.96 

.68 

CROSSETT    7  S 

60 

•  10 

1  .  60 

•  03 

46 

.  36 

•  22 

.01 

.01 

.09 

.57 

•  43 

.01 

•  30 

•  39 

* 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

89 

T 

T 

1.19 

.56 

.20 

•  44 

1  ^66 

•  30 

T 

.07 

1.47 

CUMMINS  FARM 

4. 

13 

•  08 

•  56 

•  50 

T 

T 

.36 

1  ^49 

T 

.20 

•  60 

T 

.16 

T  . 

DAISY 

A* 

94 

•  80 

.91 

.10 

.02 

.63 

1.85 

.04 

.17 

•  22 

.20 

DAMASCUS 

04 

1.73 

.02 

.43 

•  26 

T 

•  16 

.55 

*33 

•  25 

T 

•  26 

T 

.05 

OANV ILLE 

« 

41 

•  92 

.23 

.13 

•  21 

•  33 

.73 

.19 

•  18 

•  35 

.59 

•  12 

*  12 

•  35 

OARDANELLE 

3 

22 

.63 

.02 

.07 

•  26 

T 

.08 

.17 

.17 

•  76 

1  •06 

DE  QUEEN 

4 

65 

.49 

T 

•  82 

1.60 

.30 

1*22 

•  22 

OERMOTT 

&■ 

13 

1.19 

.26 

1.80 

•  56 

•  72 

1  ^60 

DES  ARC 

S 

23 

.15 

.  76 

1  .05 

T 

T 

.70 

.10 

T 

•  36 

.04 

1.28 

.  10 

•  18 

■  36 

•  13 

DEVILS  KNOS 

.13 

.40 

•  07 

.49 

•  39 

2.80 

.08 

.93 

.90 

•  11 

•  30 

•  10 

•  20 

DIERKS 

DUMAS  3  S 

8 

40 

T 

•  02 

.47 

.  84 

1  •  56 

T 

•  56 

2.41 

.24 

T 

2.28 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

2 

67 

•  I  1 

.06 

.82 

T 

T 

.71 

•  29 

.27 

•  40 

•  01 

T 

EUREKA  SPRINGS 

a 

99 

.  54 

1  ^44 

•  17 

•  39 

T 

1.90 

.07 

2.62 

•  1  7 

.69 

T 

.76  • 

EVENING  SHADE   1  NE 

1 1 

.70 

1.25 

•  31 

T 

.15 

.05 

.04 

.51 

1.10 

T 

T 

T 

T  • 

fayetteville 

13 

44 

.45 

.  79 

t^OS 

•  1  8 

4.  54 

•  02 

•  95 

.15 

.25 

.01 

2.13 

•  48 

1.72 

.28  . 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

11 

91 

.44 

.  77 

.95 

.01 

.48 

2.35 

T 

.94 

.06 

.45 

1.32 

1^40 

1.98 

•  76  . 

FAYETTEVILLE  ExP  STA 

12 

32 

•  12 

1.40 

•  93 

.25 

3,11 

.47 

T  T 

•  71 

.31 

1  ^20 

.05 

1  •  98 

■  18 

1  ^42 

T 

•  19  • 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

48 

■  29 

•  21 

.41 

.04 

.  1 1 

.29 

T 

T 

•  19 

•  25 

•  20 

•  32 

.01 

.45 

1.71  . 

FORDYCE  6  W 

2 

53 

.35 

•  43 

T 

T 

T 

•  62 

.08 

T 

.79 

.  30 

T 

FORT   SMITH  we  AIRPORT  R// 

5 

69 

.75 

.0  1 

1.14 

T 

2.19 

.07 

•  62 

•  07 

.11 

T 

.14 

.24 

•  35  . 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

13 

56 

.92 

.23 

2.75 

.05 

2^75 

.85 

2*67 

.07 

.97 

1.68 

.15 

.49  . 

FULTON 

I 

74 

T 

.13 

T 

T 

T 

1.18 

•  26 

.14 

T 

•  03 

GEORGETOWN 

41 

.96 

.42 

.52 

T 

.19 

.22 

T 

T 

.25 

.16 

1.55 

.  12 

GILBERT 

5 

01 

.76 

•  04 

•  60 

.58 

.03 

.07 

•  13 

•  81 

•  72 

•  0  3 

•  20 

•  1  3 

•  05 

•  70  • 

CLENWOOD 

7 

04 

2.90 

2^30 

.10 

•  62 

.08 

.79 

•  25 

GRAVELLY  2  ESE 

* 

31 

.71 

•  05 

•  40 

.29 

1.56 

.37 

•  20 

T 

T 

T 

.03 

.70 

GRAVETTE 

61 

.65 

.01 

•  33 

1  .03 

.70 

3»  77 

.03 

•  16 

.71 

.03 

.01 

T 

.02 

.22 

1  .68 

T 

.46  . 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

00 

.65 

.40 

.65 

•  30 

.25 

*  10 

.85 

.  35 

.45 

GREENWOOD 

4 

68 

•  65 

.25 

1.27 

1  .07 

.  69 

.39 

T 

•  20 

T 

GUROON  3  E 

3 

54 

.03 

•  10 

.12 

.30 

•  49 

.52 

.30 

1.22 

HAMBURG 

9 

39 

•  03 

•  99 

1.55 

.  19 

•  55 

.06 

•  07 

T 

1.95 

HAMPTON 

3 

62 

1  .03 

.66 

•  05 

•  42 

.52 

HARRISON 

73 

.35 

1  .62 

.17 

•  44 

.24 

•  74 

•  16 

1 .04 

•  65 

1.32  . 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

6 

78 

T 

1.22 

1.29 

.19 

.15 

.96 

1.41 

1.45 

HECTOR 

6 

24 

2.00 

.54 

<69 

1.90 

.59 

.52 

HELENA 

6 

50 

24 

33 

65 

.04 

.51 

•  46 

•  28 

•  30 

.60 

.08 

.51 

T  . 

HENDERSON  2  W 

5 

35 

*  73 

T 

HOPE  3  NE 

* 

HOPPER 

2 

99 

'  79 

'19 

'23 

04 

65 

•  62 

•  12 

.09 

•  10 

06 

18 

HORATIO 

3 

77 

.37 

•  01 

-37 

.02 

U43 

.01 

■  98 

.93 

•  05 

HOT  SPR I NGS   1  NNE 

3 

36 

•  40 

* 

•  01 

• 

* 

75 

• 

* 

• 

HUTTIG  DAM 

5 

46 

* 

*  7i 

*io 

20 

1  *60 

. 

JASPER 

» 

91 

*  1  9 

26 

01 

03 

05 

'09 

131 

02 

1  07 

1  04 

39 

06 

67  * 

JESSIEVILLE 

5 

70 

T 

1.23 

.10 

Ull 

•  79 

!72 

.60 

•  03 

.48 

•  12 

I39 

•  17 

J0NES60R0 

7 

73 

'  'n  ? 

^  *  fci 

^  'jo 

.03 

.44 

•** 

•  10 

'  *  Jo 

5 

21 

1 

.10 

• 

* 

* 

LAKE  CITY 

1*22 

*90 

1*92 

j's7 

*05 

'03 

65 

32 

1  '00 

LAKE  HAUHELLE 

25 

LANGLEY 

5 

86 

.59 

•  05 

.  10 

1.01 

T 

lll9 

T 

?;oo 

T 

.11 

T 

T 

.52 

•  37 

! 

LEAD  HILL 

10 

19 

35 

31 

47 

•  40 

* 

2 

*  * 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

11 

36 

1.26 

*  21 

1*29 

49 

03 

1*  74 

* 

4? 

*  *,n 

78 

*  95 

04 

43 

LEOLA 

4 

41 

.40 

•  12 

* 

* 

LITTLE  ROCK  HB  AIRPORT  R// 

3 

98 

•  04 

1*10 

88 

3  1 

03 

*  31 

*  10 

07 

35 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

3 

00 

•  22 

•  80 

.44 

.17 

.03 

•  14 

.34 

.23 

•  05 

.56 

• 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTON 

7 

70 

1.51 

•  06 

1.22 

.18 

1.09 

.95 

•  27 

•  28 

1.69 

•  11 

.21 

.a  • 

MADISON 

6 

43 

•  41 

1*03 

.63 

.01 

1*51 

1.22 

.11 

.14 

.39 

.31 

.65 

•  06 

MAGNOLIA  3  N 

2 

66 

.31 

•  78 

•  26 

.93 

.38 

.02 

MALVERN 

3 

61 

1.00 

.73 

•08 

T 

T 

•  47 

•  20 

•  71 

.10 

•  10 

•  22 

T 

MAMMOTH  SPRING 

8 

60 

T 

.12 

.89 

.33 

.02 

•  02 

2*99 

.  10 

.12 

•  62 

2.70 

•  90 

•  17 

.10  • 

MARIANNA  2  S 

7 

55 

.23 

T 

•  10 

T 

2.77 

.42 

.49 

.50 

.14 

.57 

2.05 

.32 

T 

MARKED  TREE 

5 

39 

.57 

.69 

2.40 

T 

.19 

T 

•  69 

.69 

T 

T 

T 

MARSHALL 

6 

90 

.78 

2.17 

•  52 

•  11 

.08 

.20 

.63 

1.04 

.06 

.92 

.39  . 

DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
JULY  1958 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  j  3 

4  I 

 1 

5  I 

 L 

6 

7  1 

 L 

8  1 

1 

9 

10  1  u  1 

 1  L 

12 

13  1  14  1  15 

 1  1  

16  1  17  I  18 

 1  1  

19  1  20 

 L_  1 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

1 

29 

 L 

30 

NARVELL 

4.60 

.09 

2.79 

1.60 

.05 

.07 

MELBOURNE 

2.76 

.37 

.21 

.06 

.63 

.06 

1.13 

,11 

MENA 

.51 

.30 

.30 

T 

.55 

.96 

•  67 

.06 

T 

,10 

.02 

MONTICELLO  3  S 

.57 

2.60 

,02 

HOROBAY  L  AND  D  NO  6 

**  7* 
* 

.53 

1.15 

I70 

.07 

.02 

.21 

.05 

.1* 

1,87 

HORRRTON 

4.36 

1,64 

,04 

.26 

.91 

.01 

T 

•  06 

,36 

.26 

T 

.07 

.51 

,07 

T 

.17 

MOUNT  10* 

3.39 

.35 

,02 

.40 

.15 

1.00 

.56 

.  10 

.  16 

.65 

MOUNT  MAGAZINE 

1.05 

■  55 

.17 

1.25 

.17 

.44 

1.23 

.60 

MOUNTAIN  home:    1  NNH 

" 

,22 

,01 

.02 

.03  .41 

.29 

.02 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

.15 

.13 

.85 

T 

,74 

.21 

.49 

•  34 

.*1 

.71 

.01 

.40 

.  12 

.03 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 

6.80 

1,18 

1.02 

1.00 

.15 

.02 

,05 

.02 

1.63 

T 

.95 

.03 

.45 

.30 

MULBERRY  6  NNE 

U.57 

1.75 

1.31 

.10 

1,74 

,59 

1.76 

I 

1.60 

1.26 

.84 

.06 

.25 

NARROWS  0AM 

1.79 

.08 

.38 

.08 

.39 

2.45 

.03 

1.55 

.09 

.09 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

.16 

.15 

.05 

.01 

NATHAN  4  WNH 

4  *  73 

,16 

1.00 

3.45 

.07 

.05 

T 

NEWHOPE  3  E 

4.99 

,40 

.37 

.38 

•70  .44 

1.00 

1.00 

.70 

NEWPORT 

6.03 

• 

2.16 

T 

,15 

.11 

.02 

1.13 

1.38 

.93 

.13 

NIMROO  0AM 

1,06 

,01 

.40 

.31 

.02 

,11 

1.15 

.42 

T 

.50 

,95 

.02 

.05 

.72 

OOELL 

1  o'q3 

.01 

2,30 

.14 

1.05 

OOEN  2  W 

* 

.80 

.07 

.47 

.90 

1.10  .33 

.18 

.03 

,01 

.96 

OKAY 

2.97 

,17 

.13 

1,40 

.17 

1.08 

■  02 

OSCEOLA 

5.14 

.28 

1.34 

1.27 

.04 

,80 

•  40 

.17 

.15 

.45 

•  10 

OHENSVILLE 

.06 

.02 

.02 

,47 

.02 

.54 

T 

T 

•  07 

.36 

•  82 

T 

T 

1.56 

OZARK 

8*  75 

1.22 

,26 

•  60 

,05 

,78 

•  38 

.01 

.02 

.11 

OZONE 

* 

1.05 

,27 

.40 

T 

T 

.  14 

.28 

5.58 

.12 

.05 

.68 

.30 

.15 

.06 

PARAGOULO 

7,47 

1.23 

.60 

.81 

.63 

.39 

1.42 

.95 

.26 

.96 

PARIS 

6.76 

1.41 

.15 

.53 

.14 

T 

.36 

.14 

.70 

T 

2,35 

.07 

T 

.67 

PARKIN  2  W 

.94 

.14 

2.64 

.25 

.02 

1.25 

.36 

.03 

1,43 

.12 

.29 

PARKS 

4*3( 

1  .04 

.85 

PERRYVILLE 

* 

1.15 

.27 

.14 

,78 

.12 

.11 

.27 

.16 

.33 

.46 

PINE  BLUFF 

4.60 

.06 

.55 

.61 

T 

.56 

,72  T 

.03 

.23 

.90 

.23 

,08 

.63 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

5.35 

.02 

2.60 

.15 

.36 

.21 

.04 

.15 

1.12 

.09 

T 

.61 

PINE  RIDGE 

.39 

.10 

1.23 

1  .60 

1,32 

.45 

.25 

.17 

POCAHONTAS  1 

9!ll 

1,45 

2  .00 

.55 

1.55 

.29 

.40 

PORTLAND 

3  .86 

.52 

.42 

.15 

.85 

T 

.90  T 

T 

.47 

T 

,20 

T 

.35 

PRESCOTT 

3.83 

T 

I 

,55 

.14 

1.44  T 

T 

.67 

.83 

RATCLIFF 

5.01 

2.15 

T 

1  ,60 

T 

.65 

.  16 

T 

.27 

.18 

T 

RISON 

.57 

,11 

1.12 

.59 

.02 

.87 

ROGERS 

•  : 

,46 

.72 

.17 

RUSSELLVILLE 

.18 

,84 

.28 

.09 

.23 

1.73 

.17 

.65 

.12 

1.07 

SAINT  CHARLES 

9.11 

.93 

.  33 

.07 

4.00 

,06 

1.10 

.04 

.12 

1.26 

1.  1  1 

.09 

SAINT  FRANCIS 

5.85 

.95 

.26 

.97 

.49 

.28 

.17 

.54 

1.82 

,20 

-lo' 

SALEM 

,64 

.92 

.05 

1.00 

•  05 

.67 

.55 

.69 

SEARCY 

,30 

.  92 

,16 

.02 

,  12 

.21 

.69 

.61 

,39 

•  09 

.65 

.99 

SHERIDAN  TOWER 

3.  90 

.30 

.34 

.20 

.48 

1  .95 

.63 

SHIRLEY  3  SE 

6.26 

UOO 

.12 

1,16 

.81 

.05 

.04 

.12 

.50 

.06 

.65 

.65 

.10 

.60 

.20 

SILOAM  SPRINGS 

7.85 

.18 

.63 

,  to 

4.00 

.48 

.20 

T 

.06 

•  03 

1.50 

SPARKMAN  4  E 

.54 

.49 

.40 

.45 

STAMPS 

.18 

.67 

T 

1.23 

.  70 

1  .09 

STAR  CITY  2  S 

3.20 

.18 

.53 

T 

.45 

T 

1.27 

.77 

STEVE 

3.10 

1  .35 

.55 

.65 

.55 

STUTTGART 

2.22 

.48 

.  16 

.35 

.02 

.55 

.52 

.12 

STUTTGART   9  ESE 

.29 

.43 

.02 

.06 

.47 

.36 

.83 

.26 

,16 

SUBIACO 

7.39 

I  .50 

.06 

.14  ,10 

.27 

1.03 

2.48 

.07 

.72 

,57 

TAYLOR 

6.15 

3.00 

.50 

.06 

.31 

2.14 

.  14 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

2.29 

.01 

.85 

.08 

.  16 

T 

T 

1.17 

.02 

TURNPIKE 

8.49 

1.70 

.04 

.61 

.77 

.76 

1.81 

.60 

.04 

.07 

1.15 

.05 

.  10 

.04 

.76 

HALO RON 

5.22 

2.22 

.06 

,36 

1.00 

.74 

.29 

T 

T 

T 

.53 

6.19 

2.32 

2.83 

.15 

T 

T 

1.41 

.08 

1,40 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

10.63 

2.22 

1,50 

2,80 

.06 

T 

.21 

1.67 

.04 

T 

.93 

.07 

T 

.93 

T 

WARREN 

3.61 

.12 

T 

2.14 

.01 

.14 

.31 

.18 

.06  T 

.26 

.23 

•  10 

.03 

,03 

WASHITA 

2.61 

.25 

.30 

.53 

.48 

.35 

.09 

.22 

.06 

.33 

WHITE  ROCK 

12.84 

1.20 

.08 

1.90 

.11 

1.45 

.73 

2,52 

.05 

1.04 

1,86 

T 

.56 

.60 

.06 

.27 

WHITECLIFFS 

4,61 

.20 

.10 

.21 

.60 

1.90 

1.50 

.10 

WILSON 

b.es 

2.25 

1  .64 

.40 

.i't 

.  14 

.65 

.  14 

WYNNE 

11.37 

.06 

.05 

.71 

6.02 

.62 

.02 

.61 

1.05 

1.51 

.50 

YELLVILLE 

4.11 

.26 

T 

.08 

.42 

.02 

.35 

T 

.11 

.30 

.75 

.09 

.37 

.16 

.06 

• 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUH  FORK 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
65 

92 
66 

90 

67 

85 
69 

86 

70 

82 
69 

81 

65 

66 
66 

88 
68 

89 

72 

88 
68 

89 
66 

90 
72 

91 
74 

93 
73 

96 
71 

96 
74 

95 
72 

96 
74 

94 

70 

90 
66 

37 
69 

90 
57 

92 
67 

89 
71 

94 

73 

93 
72 

93 
72 

94 

69 

93 
75 

90*  3 
69.6 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

90 
6S 

90 
68 

92 
69 

92 
70 

86 

72 

86 
71 

82 
71 

84 

68 

84 

70 

39 
72 

89 

72 

87 
74 

85 
66 

91 
74 

91 
74 

92 
74 

95 
74 

95 
74 

95 

74 

95 
74 

90 

70 

89 

73 

86 

76 

93 
71 

92 

76 

95 
73 

94 
74 

94 

76 

97 
74 

95 
71 

91 

75 

90.6 
72.1 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

91 
68 

92 
68 

94 

68 

93 
70 

90 
68 

85 

71 

82 
71 

88 
65 

89 

72 

93 
74 

94 

73 

92 
69 

92 
68 

94 
72 

95 
76 

96 
74 

96 

75 

96 

75 

96 

75 

98 

76 

95 
69 

9  1 
67 

93 
72 

96 
71 

95 
74 

96 
76 

95 
74 

96 

78 

99 
77 

96 
75 

97 
74 

"ll 

BALD  KN08 

MAX 
MIN 

90 
58 

91 

60 

93 
63 

93 
64 

89 
71 

89 
68 

84 
69 

77 
65 

36 
66 

37 
66 

89 
72 

88 
66 

87 
68 

69 
74 

90 
74 

93 
74 

94 

71 

94 

70 

94 

71 

96 
71 

93 
69 

87 

69 

85 
66 

86 
66 

69 
71 

85 
68 

92 
67 

90 
70 

92 
68 

92 
68 

90 
75 

69.  5 
68.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

88 

58 

89 
52 

91 
66 

91 
64 

91 
68 

85 
65 

88 
68 

32 
63 

73 
61 

75 
65 

83 

71 

90 
67 

89 
65 

89 
71 

90 
73 

94 

74 

93 
68 

95 
72 

97 

72 

95 
72 

96 
67 

84 

67 

89 
54 

39 
63 

91 
68 

39 
68 

89 
69 

95 
72 

83 
68 

92 
68 

95 
73 

89.  3 
67.5 

BATE5V1LLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

91 
59 

92 
62 

92 
65 

94 

65 

85 
69 

88 

68 

83 
70 

.  75 
65 

89 
65 

89 
66 

89 

72 

89 
67 

89 
69 

90 
75 

90 
75 

93 
74 

95 
70 

97 
72 

95 
72 

96 
72 

91 
70 

87 
71 

85 
68 

90 
66 

69 
59 

90 
70 

94 
57 

91 
71 

92 
69 

94 
68 

92 
75 

90.2 
68.9 

8EM0N 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 

92 
62 

91 
64 

89 
67 

90 
68 

87 
66 

81 
64 

85 
65 

86 
66 

90 
66 

90 
69 

92 
68 

94 
69 

91 
65 

89 
67 

69 
66 

93 
69 

95 
69 

96 
70 

38 
67 

89 
66 

36 
67 

92 
68 

93 
67 

94 
68 

93 
67 

94 

67 

94 
67 

95 
66 

94 
68 

90.6 
67.0 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

90 
65 

91 
65 

91 
63 

80 
65 

87 
65 

78 
67 

70 
66 

79 
56 

38 
60 

91 
65 

36 
63 

83 
62 

39 
63 

90 
70 

37 
73 

84 

73 

93 
70 

93 
73 

93 
71 

92 
70 

80 

67 

63 
65 

89 
62 

93 
66 

63 
65 

86 
66 

93 
70 

87 
66 

94 
69 

89 
70 

80 
65 

87.3 
6t.3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

88 
63 

90 
63 

93 
63 

94 
64 

93 
69 

87 

70 

88 

69 

82 

66 

81 
63 

88 
67 

90 
69 

92 
67 

90 
65 

90 
69 

91 
75 

92 
70 

93 
70 

96 
69 

97 

70 

96 

70 

95 
70 

83 
69 

92 
68 

86 
57 

93 
70 

93 
56 

95 
71 

95 

72 

96 
72 

94 
66 

95 
71 

91.4 
61.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

93 
65 

94 
68 

92 
69 

90 
70 

86 
70 

87 
71 

83 
68 

78 
68 

67 
71 

87 
72 

90 
74 

33 
66 

68 
71 

90 
74 

92 
75 

90 
76 

94 

75 

96 
76 

96 

77 

97 
77 

89 
71 

83 
72 

66 

70 

90 
70 

86 

70 

86 
71 

94 
71 

90 
76 

93 
71 

95 
72 

90 
77 

S9.5 
71.7 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

92 
67 

94 
66 

93 
65 

92 

65 

91 
66 

85 
65 

84 

69 

83 
66 

94 

69 

94 
69 

90 
71 

92 
63 

92 
65 

92 
76 

94 

75 

95 
73 

96 
71 

97 
70 

95 
71 

97 
69 

66 
69 

83 

69 

90 

57 

96 

69 

91 

70 

97 
74 

96 

73 

90 
75 

96 
74 

96 
69 

90 
75 

92,2 
69. S 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
60 

94 

67 

93 
69 

86 

68 

90 
68 

84 

70 

81 

65 

87 
67 

86 
68 

90 
71 

85 
65 

36 

69 

91 

72 

92 
72 

92 
74 

95 
72 

95 
74 

95 

75 

96 

73 

89 

71 

90 
70 

35 
69 

90 
57 

86 
72 

90 
70 

93 
69 

94 

70 

96 

70 

94 

70 

88 
71 

69.3 

CAMDEN  I 

MAX 
MIN 

ee 

59 

90 
67 

92 
68 

91 

71 

91 
74 

88 

70 

91 
71 

85 

71 

88 
71 

89 

72 

93 
73 

93 
75 

87 
68 

90 
72 

94 
77 

94 
74 

94 
73 

95 
74 

94 

75 

96 
76 

95 
73 

92 
69 

90 
75 

93 
72 

96 
75 

93 
76 

97 
75 

95 
75 

95 
75 

97 
72 

96 
76 

72l4 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

88 
67 

90 
66 

93 
66 

92 
69 

90 
68 

84 

72 

84 

71 

79 
67 

82 
68 

90 
70 

92 
72 

90 
64 

91 
68 

92 
70 

92. 
72 

94 

75 

94 
74 

96 

73 

96 
74 

94 

72 

94 

70 

83 
66 

67 
69 

90 
71 

95 
73 

90 
74 

95 
73 

94 

72 

89 

72 

95 
71 

96 
76 

90.  8 
70.5 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
66 

93 
68 

93 
68 

89 

67 

87 
67 

85 

68 

84 

70 

83 
65 

86 
69 

91 

70 

39 
69 

86 
71 

90 
67 

92 
74 

93 
73 

95 
71 

97 
74 

96 
71 

95 

72 

95 
70 

90 
66 

66 
57 

86 
65 

94 
68 

91 
66 

90 
70 

95 
67 

96 
66 

95 
72 

96 
70 

86 
73 

91.0 
69.0 

CONWAY 

MAX 
MIN 

90 
62 

92 
66 

93 
67 

91 

70 

87 
69 

89 

70 

82 
70 

83 
65 

88 
66 

69 

70 

89 
69 

90 
72 

87 
67 

90 
74 

91 
76 

93 
75 

94 

73 

96 

72 

95 
74 

94 

72 

91 
71 

89 
69 

86 
68 

93 
69 

91 
71 

89 
73 

94 

73 

91 

76 

96 
72 

95 
69 

91 
76 

90.6 
70.5 

CORNING 

MAX 
MIN 

9A 

64 

96 
66 

97 
67 

97 
69 

90 
69 

87 
70 

80 
66 

77 
64 

90 
67 

39 
71 

89 
75 

86 
64 

89 
72 

90 
76 

91 
76 

90 
76 

96 
71 

97 
76 

96 

75 

97 
75 

90 
70 

86 
68 

89 
70 

92 
69 

85 
68 

88 
76 

94 
70 

92 
70 

95 
71 

95 
70 

89 
72 

90.  7 
70.4 

CROSSETT    7  S 

MAX 
MIN 

90 
63 

93 
65 

91 

67 

92 
67 

89 
71 

91 
68 

87 
71 

90 

72 

86 

70 

89 

72 

92 
72 

90 
70 

90 
69 

93 
72 

93 
73 

93 
71 

95 

72 

94 

72 

95 
72 

95 

73 

91 

72 

89 
69 

90 
70 

93 
69 

92 
70 

95 
75 

94 

75 

94 
74 

97 
73 

96 
70 

93 
75 

92.0 
70.8 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
68 

93 
68 

93 
70 

91 

70 

91 
71 

88 
71 

88 
69 

92 
71 

91 

70 

66 
69 

92 
71 

92 
74 

94 

76 

96 

73 

96 
75 

96 
75 

95 
70 

90 

72 

89 

73 

91 

70 

90 
73 

93 
73 

94 
71 

94 

75 

95 
75 

95 
70 

92 
76 

92,  1 
71.6 

DAROANELLE 

MAX 
MIN 

90 
67 

92 
70 

90 
70 

88 
70 

85 

70 

85 

70 

80 

71 

30 
67 

85 
69 

83 
71 

86 
74 

66 

72 

87 
63 

90 
75 

90 
76 

93 
77 

94 

75 

94 

75 

94 

77 

95 
75 

92 
72 

8? 
71 

85 
70 

93 

70 

92 
71 

89 
76 

94 
74 

93 
77 

93 
73 

95 
71 

91 
75 

89.  6 
72.2 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

92 
69 

95 
66 

94 
67 

93 
68 

84 
63 

87 
68 

82 
68 

89 
64 

91 
70 

94 
71 

94 

71 

93 
71 

92 
65 

94 
71 

94 
71 

72 

72 

98 
71 

98 

70 

98 
69 

88 
66 

93 
70 

90 
70 

97 
69 

95 
71 

98 

72 

96 

73 

97 
72 

98 
71 

96 
69 

94 

70 

69.4 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

90 

65 

91 

67 

92 
70 

94 
71 

93 

73 

88 

69 

89 

71 

85 

67 

80 
67 

88 
71 

90 
73 

92 
67 

38 
69 

S3 
73 

92 
75 

93 
76 

93 
75 

96 
75 

96 

77 

97 
70 

96 

73 

90 
70 

92 

70 

68 

69 

91 

71 

90 

73 

69 

70 

94 

74 

96 
74 

96 
74 

96 
76 

91.4 
71.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 

MIN 

84 

63 

86 
66 

80 
60 

74 

60 

72 
62 

80 
67 

84 
64 

62 
62 

63 
65 

83 
70 

33 
71 

64 

75 

87 
76 

88 

72 

89 

75 

88 

70 

90 
64 

82 
68 

81 
66 

61 

59 

88 

60 

82 

60 

84 

70 

88 
70 

62 
59 

86 
68 

62 
63 

83 
69 

83.  4 
67.1 

DIERKS 

MAX 
MIN 

DUMAS   3  S 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 

67 

93 
68 

93 

69 

89 

69 

9  1 
67 

83 

70 

86 
72 

33 
69 

91 
71 

92 
72 

86 
68 

39 

72 

92 
72 

92 
73 

74 

95 
73 

96 
73 

96 
73 

95 
76 

91 

70 

89 
72 

91 
71 

91 
59 

92 
72 

94 
73 

94 

71 

94 
74 

97 
73 

96 
71 

91 
75 

91.7 
71.1 

EL   DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 
HIN 

92 
66 

94 
68 

92 
69 

9  1 

71 

83 
72 

89 
71 

83 

72 

89 
72 

93 

72 

89 
74 

91 
73 

66 

71 

89 
71 

91 
76 

92 
76 

94 
74 

94 
74 

95 
76 

93 

75 

93 
76 

90 
74 

88 
72 

91 
71 

93 
73 

90 
77 

95 
77 

94 
77 

93 
75 

9* 

73 

94 
72 

93 
76 

91.2 
73.0 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

87 
66 

90 
67 

88 
65 

83 
66 

84 
62 

81 
67 

71 

62 

75 
56 

85 

60 

66 
67 

64 
62 

87 
57 

68 
63 

87 
71 

84 
74 

83 
71 

70 

92 
73 

92 
73 

92 
67 

77 
64 

79 
55 

85 
62 

90 
56 

82 
54 

85 
65 

90 
73 

65 
66 

91 
68 

91 
72 

87 
65 

66.1 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
70 

9  I 
69 

90 
67 

82 
65 

86 

62 

76 
68 

73 

65 

79 
61 

37 
65 

90 
68 

88 
65 

87 
59 

68 
66 

69 
72 

86 

73 

90 
75 

92 
74 

93 
74 

92 
74 

91 
70 

79 
69 

83 
65 

37 
65 

93 
69 

86 
63 

89 
67 

92 
72 

67 
68 

92 
70 

93 
73 

88 
68 

87.4 
68.1 

FAYETTEVILLE   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 

68 

88 
62 

82 
65 

86 

62 

78 
69 

71 
65 

79 
62 

38 
62 

68 
66 

85 
65 

66 

60 

85 
66 

37 
73 

67 
75 

74 

72 

92 
71 

92 

70 

89 
70 

80 
70 

82 
65 

65 
63 

91 
66 

82 
62 

87 
54 

90 
73 

86 

69 

92 
68 

90 
73 

85 
70 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

88 

70 

90 
69 

90 
64 

87 
68 

86 
62 

82 
68 

76 

65 

77 
61 

84 
64 

87 

69 

85 
64 

85 
60 

85 
65 

86 
73 

36 
74 

75 

74 

91 
74 

90 
74 

90 
68 

78 
66 

60 
65 

67 
64 

91 
58 

69 
64 

87 
67 

89 
73 

87 
68 

90 
69 

90 
73 

89 
66 

68.0 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
6<> 

90 
66 

92 
66 

89 
67 

87 
68 

65 
68 

78 
64 

78 
63 

87 
63 

91 

68 

85 
67 

84 
66 

90 
67 

90 
71 

89 
75 

90 

72 

94 
67 

96 
69 

95 
74 

94 

70 

61 

70 

64 
65 

69 
52 

92 
66 

35 
69 

85 
72 

94 
59 

87 
71 

93 
70 

94 

70 

89 
67 

8fi.  6 
68.0 

FOROYCE'6  « 

MAX 
MIN 

90 
66 

70 

70 

92 
72 

90 
72 

90 
69 

85 
71 

87 
72 

90 
69 

9  1 
72 

92 
71 

90 
68 

89 
70 

92 
74 

92 
74 

93 
75 

95 
75 

96 

75 

95 
75 

95 
75 

93 
70 

69 
70 

90 
72 

94 

70 

94 
76 

95 
76 

95 

76 

95 
76 

96 
76 

96 
72 

93 
75 

92  ,  3 
72.4 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
68 

95 

70 

95 
70 

9  I 
69 

88 
67 

85 

72 

80 
70 

82 

68 

91 
68 

94 
71 

90 
72 

92 
63 

93 
68 

95 
74 

94 

76 

95 
77 

97 
75 

97 
75 

97 
75 

96 
71 

87 
73 

68 
70 

92 
70 

97 
71 

90 
72 

95 
73 

95 
75 

90 
73 

96 
73 

98 

72 

92 
75 

92  .  2 
71.5 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

88 
66 

91 
68 

90 
62 

82 
65 

86 
64 

84 

63 

77 
66 

81 
61 

87 
63 

89 
66 

88 
68 

88 
63 

88 
65 

39 
68 

90 
63 

92 
69 

70 

93 
69 

93 
69 

91 
67 

86 
70 

62 
65 

88 
63 

91 
63 

66 
68 

89 
68 

91 
59 

92 
59 

93 
67 

93 
73 

87 
72 

68.  3 
66,7 

6IL8ERT 

MAX 
MIN 

89 
57 

92 
61 

92 
65 

90 
60 

88 
65 

85 
67 

77 
67 

74 
63 

69 
63 

92 
63 

89 

70 

68 
66 

90 
64 

90 
70 

91 

73 

71 

68 

97 
68 

95 
68 

97 
66 

85 
69 

67 
66 

87 
66 

93 
65 

87 
65 

88 
58 

93 
56 

89 
70 

95-  9S 
69  56 

90 
68 

66.3 

GR AVETT  E 

MIN 

88 
66 

89 
66 

89 
63 

84 
67 

86 

60 

79 

67 

70 
63 

79 

55 

85 

60 

89 
65 

66 
63 

66 
61 

66 
63 

88 
69 

86 
73 

87 
69 

91 
71 

92 
73 

91 
72 

90 
67 

82 
67 

89 
54 

69 
63 

93 
65 

87 
66 

68 
65 

90 
72 

91 
67 

91 
71 

87 
66 

87.0 
66.0 

HARRISON 

MAX 
MIN 

90 
62 

91 

65 

91 
62 

88 
63 

87 
65 

85 
62 

75 
65 

75 
61 

66 

60 

91 
65 

85 
64 

66 
66 

90 
65 

39 
70 

89 
72 

90 
72 

95 
69 

95 
70 

95 
70 

95 
70 

87 
69 

84 
57 

87 
52 

90 
70 

84 

56 

90 
70 

94 

74 

88 
69 

95 
68 

94 

71 

90 
66 

38.8 
66.8 

HELENA 

MAX 
MIN 

91 
66 

93 
71 

93 

69 

91 

70 

88 

72 

90 
73 

82 

72 

66 

72 

88 
71 

90 
70 

91 
73 

66 
65 

88 

72 

92 
73 

92 
74 

93 
76 

95 
74 

95 
77 

95 
77 

95 
77 

69 
73 

68 
72 

90 
73 

90 
71 

88 

70 

87 
70 

94 
74 

92 
77 

95 
74 

93 
72 

90 
75 

90.7 
72.4 

HOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

88 
67 

91 
70 

91 
68 

92 

72 

90 
70 

84 

71 

89 
71 

85 
69 

87 
70 

88 
71 

91 
73 

91 
74 

89 
68 

89 
73 

91 
75 

92 
74 

92 
75 

94 
75 

96 
75 

94 
75 

94 
70 

37 
70 

90 
72 

91 
72 

94  93 
75  76 

95 
77 

93 
77 

94  91 
76  72 

94 
74 

91.2 
72.5 

3«»  referwoc*  notes  follovlDc  StatloD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
JULY  1958 


Day 

Of  Month 

V 
W 

Station 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

MAX 

91 

93 

93 

94 

89 

87 

60 

85 

90 

94 

92 

91 

90 

92 

92 

94 

97 

100 

97 

97 

91 

91 

87 

95 

94 

95 

95 

93 

95 

95 

92 

92.3 

MIN 

70 

^' 

67 

70 

73 

74 

67 

68 

75 

75 

77 

75 

77 

78 

7  7 

70 

72 

72 

71 

71 

73 

77 

77 

72 

71 

77 

72.5 

JONESBORO 

MAX 

92 

96 

96 

96 

89 

90 

86 

76 

90 

89 

90 

89 

90 

92 

91 

90 

96 

97 

97 

97 

91 

87 

69 

92 

86 

89 

95 

91 

95 

96 

92 

MIN 

65 

69 

70 

69 

65 

69 

72 

74 

64 

70 

74 

75 

76 

75 

76 

77 

72 

71 

71 

69 

69 

69 

72 

70 

75 

73 

75 

72 

7U4 

KEO 

MAX 

92 

92 

95 

93 

85 

68 

85 

60 

86 

89 

96 

86 

86 

92 

92 

92 

95 

98 

96 

95 

88 

89 

88 

88 

68 

91 

94 

94 

91 

95 

90 

MIN 

65 

65 

67 

70 

70 

70 

66 

66 

7 1 

71 

73 

69 

74 

73 

73 

72 

73 

74 

74 

70 

71 

70 

69 

73 

72 

72 

74 

73 

70 

74 

70.9 

LEAD  HILL 

MAX 

91 

92 

92 

87 

90 

87 

76 

76 

68 

91 

83 

86 

90 

89 

90 

68 

95 

96 

98 

98 

84 

82 

88 

91 

67 

66 

94 

90 

95 

95 

90 

MIN 

65 

63 

63 

65 

65 

67 

62 

63 

62 

66 

62 

67 

65 

70 

71 

70 

66 

70 

70 

69 

70 

69 

62 

64 

66 

7  1 

67 

70 

65 

69 

68 

66.6 

LITTLE   ROCK  WB 

A 1 RPORT 

MAX 

92 

91 

94 

93 

85 

88 

82 

81 

66 

90 

90 

88 

86 

92 

93 

93 

96 

97 

96 

96 

89 

89 

85 

90 

90 

91 

95 

94 

95 

95 

89 

MIN 

68 

69 

72 

74 

72 

72 

69 

67 

70 

72 

75 

70 

70 

75 

75 

77 

76 

76 

78 

74 

73 

73 

72 

72 

74 

76 

74 

77 

73 

71 

76 

73.0 

MAGNOL I A   3  N 

MAX 

92 

92 

93 

92 

91 

90 

89 

91 

92 

96 

94 

93 

93 

93 

95 

98 

96 

97 

96 

96 

96 

93 

92 

95 

99 

97 

97 

96 

99 

97 

97 

MIN 

65 

67 

69 

70 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

66 

72 

74 

73 

73 

72 

73 

70 

68 

69 

73 

74 

73 

75 

73 

73 

70 

73 

70.9 

NALVERN 

MAX 

89 

92 

93 

91 

88 

85 

83 

84 

89 

90 

91 

90 

88 

91 

92 

92 

95 

96 

95 

95 

91 

89 

39 

94 

93 

93 

93 

94 

96 

95 

92 

MIN 

66 

6  1 

62 

63 

69 

69 

67 

66 

67 

66 

70 

65 

67 

70 

73 

71 

68 

70 

71 

71 

68 

69 

68 

67 

71 

69 

71 

71 

71 

68 

70 

68.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

91 

91 

94 

95 

89 

69 

80 

79 

69 

90 

65 

66 

90 

91 

91 

87 

93 

96 

96 

97 

82 

64 

87 

92 

91 

66 

96 

89 

95 

95 

89 

MIN 

59 

60 

63 

62 

66 

6  3 

64 

62 

63 

64 

68 

62 

67 

71 

71 

70 

67 

69 

70 

69 

70 

68 

64 

65 

64 

66 

69 

70 

67 

67 

67 

66.2 

MARIANNA  2  S 

MAX 

91 

92 

94 

94 

92 

90 

62 

65 

86 

90 

91 

89 

86 

89 

90 

92 

94 

94 

95 

95 

92 

85 

87 

66 

87 

89 

92 

92 

93 

93 

91 

M  I N 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

69 

72 

64 

71 

72 

73 

75 

73 

74 

75 

74 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

73 

72 

71 

75 

70.9 

MARKED  TREE 

MAX 

88 

91 

93 

95 

89 

90 

85 

79 

87 

89 

69 

66 

88 

90 

90 

92 

95 

95 

97 

96 

95 

64 

67 

87 

85 

85 

94 

94 

92 

93 

90 

MIN 

65 

64 

69 

70 

70 

73 

70 

67 

70 

70 

75 

65 

72 

75 

75 

75 

75 

75 

77 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

75 

70 

75 

74 

72 

76 

71I7 

MARSHALL 

MAX 

88 

90 

90 

88 

85 

82 

72 

72 

86 

90 

86 

86 

88 

68 

90 

91 

93 

9» 

93 

94 

84 

65 

83 

91 

85 

86 

91 

89 

91 

91 

87 

MIN 

61 

6  3 

66 

66 

65 

66 

64 

60 

60 

70 

70 

69 

64 

72 

75 

75 

70 

71 

74 

74 

66 

68 

62 

63 

67 

65 

74 

69 

66 

70 

66 

67I5 

MENA 

MAX 

88 

92 

91 

88 

88 

63 

82 

85 

92 

90 

90 

90 

88 

69 

90 

92 

93 

98 

94 

93 

84 

91 

92 

96 

95 

93 

92 

94 

93 

94 

91 

MIN 

66 

66 

67 

70 

65 

69 

69 

67 

70 

71 

74 

66 

66 

74 

74 

75 

75 

70 

68 

65 

70 

69 

75 

74 

74 

75 

74 

70 

75 

7ol6 

MONT ICELLO  3  S 

MAX 

90 

93 

93 

92 

93 

92 

89 

85 

90 

89 

91 

90 

89 

92 

93 

93 

94 

95 

95 

95 

93 

92 

90 

94 

92 

95 

95 

95 

95 

95 

93 

M  I N 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

70 

71 

71 

70 

73 

65 

72 

66 

74 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

69 

72 

71 

74 

75 

75 

72 

72 

72 

75 

72.3 

MORR I LTON 

MAX 

90 

92 

92 

91 

67 

68 

85 

83 

86 

90 

90 

90 

88 

90 

92 

94 

95 

98 

96 

96 

93 

90 

65 

94 

92 

69 

95 

92 

98 

95 

89 

91  2 

MIN 

6^ 

67 

68 

69 

69 

7  1 

70 

65 

67 

71 

72 

73 

68 

67 

75 

74 

74 

73 

75 

73 

71 

69 

69 

69 

72 

74 

72 

75 

72 

69 

75 

70.  7 

MOUNT    I  DA 

MAX 

69 

91 

91 

90 

88 

86 

61 

61 

85 

91 

90 

90 

69 

90 

92 

92 

94 

96 

94 

94 

69 

91 

87 

96 

94 

96 

94 

94 

97 

94 

90 

M  I N 

60 

62 

6  1 

62 

62 

69 

68 

65 

67 

66 

65 

63 

65 

71 

72 

73 

69 

70 

69 

67 

69 

64 

72 

64 

70 

69 

71 

7  1 

71 

68 

78 

67*6 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

81 

85 

84 

78 

80 

76 

74 

72 

79 

82 

79 

80 

82 

80 

82 

82 

65 

87 

87 

87 

78 

78 

79 

65 

82 

86 

64 

80 

88 

85 

81 

81.5 

MIN 

62 

66 

63 

63 

62 

63 

64 

60 

60 

67 

66 

64 

60 

62 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

66 

65 

65 

66 

67 

72 

71 

66 

66 

70 

68 

65.9 

MOUNTAIN  HOME  1 

NNW 

MAX 

87 

89 

89 

88 

86 

85 

79 

73 

65 

89 

86 

85 

88 

67 

87 

86 

92 

92 

91 

94 

78 

62 

66 

89 

64 

84 

92 

89 

92 

92 

89 

87  0 

MIN 

63 

67 

68 

66 

67 

68 

64 

61 

64 

66 

68 

65 

66 

68 

73 

72 

67 

71 

74 

72 

69 

68 

65 

61 

68 

70 

70 

70 

69 

68 

67 

67.6 

MOUNTAIN  HOME  C 

OF  ENG 

MAX 

86 

88 

89 

90 

90 

87 

86 

75 

77 

65 

90 

85 

84 

66 

89 

89 

89 

93 

94 

93 

94 

78 

82 

86 

90 

86 

85 

96 

67 

91 

94 

87  6 

M  I N 

60 

64 

65 

65 

68 

69 

69 

62 

63 

66 

70 

65 

67 

70 

74 

71 

68 

70 

72 

69 

69 

68 

65 

57 

68 

69 

68 

70 

68 

68 

67 

67I2 

NARROWS  DAM 

MAX 

89 

90 

93 

93 

92 

85 

88 

83 

85 

66 

92 

92 

90 

91 

90 

92 

93 

95 

96 

96 

96 

83 

90 

89 

94 

93 

95 

94 

95 

97 

96 

91  5 

M  I N 

62 

64 

64 

63 

70 

70 

70 

68 

69 

69 

69 

70 

67 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

66 

70 

72 

71 

71 

71 

67 

70 

68.7 

NASHVILLE  PEACt- 

SUBSTA 

MAX 

88 

88 

90 

92 

69 

63 

86 

83 

87 

86 

90 

91 

89 

88 

90 

91 

92 

9* 

95 

95 

94 

82 

88 

87 

92 

91 

92 

92 

92 

95 

95 

M  I N 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

69 

7  1 

71 

73 

66 

67 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

69 

68 

71 

70 

72 

75 

74 

73 

73 

69 

73 

70.2 

NEWPORT 

MAX 

86 

89 

89 

90 

93 

92 

66 

61 

65 

85 

86 

88 

87 

87 

90 

94 

93 

95 

95 

94 

91 

64 

66 

85 

86 

65 

91 

90 

92 

93 

90 

MIN 

65 

65 

65 

70 

72 

74 

66 

68 

68 

71 

71 

67 

70 

74 

75 

77 

74 

74 

76 

76 

71 

70 

71 

68 

70 

73 

71 

75 

72 

70 

76 

7lll 

NIMROD  DAM 

MAX 

88 

92 

93 

94 

93 

87 

88 

61 

87 

87 

60 

90 

91 

90 

92 

93 

95 

96 

97 

96 

97 

89 

90 

84 

95 

95 

91 

96 

92 

96 

89 

MIN 

60 

65 

64 

65 

66 

69 

69 

66 

67 

66 

71 

67 

67 

68 

75 

71 

71 

70 

72 

70 

70 

70 

66 

67 

70 

69 

7  1 

74 

71 

67 

73 

68. 7 

OKAY 

MAX 

92 

94 

94 

92 

91 

88 

65 

89 

91 

92 

93 

91 

91 

93 

94 

95 

97 

97 

95 

97 

94 

91 

91 

96 

95 

95 

95 

95 

99 

96 

96 

MIN 

70 

72 

71 

72 

69 

71 

7  1 

69 

73 

78 

73 

68 

69 

75 

76 

75 

76 

75 

75 

75 

70 

72 

74 

73 

76 

76 

78 

76 

76 

72 

75 

73.3 

OZARK 

MAX 

90 

92 

91 

85 

87 

85 

62 

82 

88 

91 

69 

90 

89 

90 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

88 

89 

86 

93 

89 

90 

96 

69 

95 

94 

92 

M  I  N 

69 

69 

68 

67 

66 

66 

71 

65 

70 

72 

73 

66 

67 

74 

69 

75 

75 

73 

74 

72 

72 

71 

66 

71 

70 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

70.7 

PARAGOULO 

MAX 

91 

93 

95 

95 

92 

87 

84 

77 

86 

87 

88 

66 

66 

86 

89 

91 

93 

94 

93 

93 

93 

84 

87 

86 

86 

86 

91 

87 

92 

91 

91 

MIN 

58 

65 

66 

65 

66 

69 

68 

62 

66 

66 

72 

61 

75 

72 

73 

74 

72 

73 

75 

77 

69 

69 

69 

67 

66 

69 

70 

72 

69 

69 

70 

68.9 

PARIS 

MAX 

92 

95 

94 

91 

90 

66 

85 

82 

89 

94 

91 

91 

92 

92 

94 

95 

96 

95 

99 

97 

69 

89 

90 

96 

89 

95 

97 

94 

97 

96 

67 

MIN 

6^ 

67 

65 

68 

67 

69 

71 

67 

66 

66 

72 

69 

67 

72 

76 

76 

73 

75 

72 

73 

71 

71 

67 

69 

70 

71 

72 

75 

72 

70 

73 

70.3 

PERRYVILLE 

MAX 

94 

89 

91 

91 

86 

89 

83 

84 

89 

92 

95 

69 

83 

86 

90 

92 

97 

96 

97 

99 

86 

89 

86 

96 

94 

93 

96 

95 

91 

93 

94 

MIN 

68 

74 

63 

75 

70 

68 

69 

65 

67 

68 

66 

71 

67 

69 

70 

71 

70 

69 

77 

73 

69 

70 

73 

66 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

72 

69.9 

PINE  BLUFF 

MAX 

94 

94 

95 

94 

85 

91 

85 

85 

90 

92 

94 

66 

90 

93 

94 

94 

97 

97 

96 

95 

91 

90 

89 

94 

92 

94 

95 

96 

99 

96 

91 

92  .  5 

MIN 

67 

69 

71 

73 

74 

71 

71 

70 

72 

73 

74 

70 

70 

76 

75 

72 

75 

76 

77 

76 

73 

71 

71 

70 

75 

7  7 

75 

^* 

72 

72 

72.9 

PINE  BLUFF  CAA 

AIRPORT 

MAX 

91 

92 

93 

92 

85 

91 

85 

63 

88 

91 

92 

84 

88 

91 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

90 

90 

88 

92 

92 

94 

94 

94 

97 

95 

88 

91.1 

M  I  N 

66 

68 

69 

70 

73 

70 

71 

69 

70 

72 

73 

66 

69 

75 

75 

74 

73 

74 

76 

74 

71 

72 

71 

69 

75 

74 

74 

75 

72 

71 

75 

71.9 

POCAHONTAS  1 

MAX 

91 

95 

94 

94 

85 

67 

63 

77 

88 

69 

90 

67 

90 

90 

90 

90 

92 

95 

96 

96 

95 

84 

87 

90 

66 

69 

92 

91 

93 

93 

93 

90  1 

MIN 

59 

63 

65 

65 

69 

69 

65 

64 

67 

68 

74 

64 

70 

71 

74 

74 

71 

73 

74 

74 

71 

69 

66 

68 

69 

70 

71 

73 

69 

69 

73 

69.  1 

PORTLAND 

MAX 

87 

88 

90 

91 

90 

87 

88 

82 

87 

88 

88 

90 

80 

86 

90 

91 

91 

92 

94 

92 

94 

89 

87 

88 

86 

90 

93 

92 

95 

96 

92 

89  5 

MIN 

67 

66 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

68 

70 

72 

73 

66 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

70 

70 

71 

72 

74 

71 

74 

75 

71 

72 

71.9 

PRESCOTT 

MAX 

89 

92 

94 

94 

95 

95 

89 

83 

86 

67 

91 

94 

90 

90 

93 

94 

93 

98 

96 

95 

96 

93 

69 

92 

95 

93 

96 

95 

96 

99 

97 

92  9 

MIN 

64 

67 

66 

71 

71 

71 

70 

69 

66 

70 

70 

74 

69 

69 

73 

74 

74 

76 

75 

76 

71 

70 

71 

71 

75 

73 

76 

76 

78 

72 

71 

71.7 

ROGERS 

MAX 

67 

88 

89 

65 

64 

78 

70 

76 

63 

68 

65 

85 

87 

88 

63 

86 

91 

91 

92 

86 

77 

80 

86 

90 

85 

86 

90 

86 

91 

91 

89 

MIN 

67 

66 

65 

68 

63 

67 

64 

58 

62 

67 

64 

62 

64 

70 

75 

75 

72 

74 

73 

68 

67 

65 

64 

67 

65 

66 

72 

67 

69 

72 

66 

67.2 

RUSSELLV I LLE 

MAX 

91 

93 

93 

91 

87 

88 

83 

81 

87 

90 

90 

89 

89 

92 

93 

94 

95 

97 

95 

96 

94 

69 

88 

94 

92 

91 

96 

94 

93 

96 

93 

91  * 

MIN 

64 

67 

68 

69 

70 

70 

71 

66 

69 

69 

75 

73 

68 

74 

75 

75 

74 

73 

75 

73 

73 

7  1 

69 

69 

72 

77 

72 

75 

73 

70 

74 

71.5 

SAINT  CHARLES 

MAX 

89 

90 

92 

94 

92 

87 

90 

82 

85 

88 

91 

90 

63 

88 

91 

9  1 

93 

95 

96 

95 

95 

68 

89 

69 

90 

65 

91 

93 

93 

95 

94 

90.5 

MIN 

66 

68 

69 

71 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

74 

68 

69 

73 

74 

75 

74 

76 

76 

76 

72 

71 

71 

70 

73 

71 

71 

77 

75 

72 

77 

72.1 

SEARCY 

MAX 

91 

93 

93 

94 

88 

90 

85 

77 

89 

89 

93 

91 

69 

92 

93 

95 

96 

96 

98 

96 

90 

90 

65 

90 

69 

65 

95 

94 

95 

95 

91 

91.3 

MIN 

63 

65 

67 

66 

71 

68 

70 

65 

68 

67 

72 

68 

68 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

70 

70 

69 

67 

72 

70 

69 

72 

70 

70 

72 

69.9 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

93 

91 

94 

95 

92 

89 

64 

60 

86 

92 

91 

89 

88 

91 

94 

93 

96 

98 

98 

97 

90 

90 

67 

91 

92 

92 

94 

95 

96 

95 

95 

91.9 

MIN 

66 

70 

74 

75 

74 

73 

72 

68 

71 

75 

74 

74 

71 

71 

75 

76 

75 

77 

76 

71 

74 

75 

73 

74 

76 

77 

75 

77 

72 

73 

70 

73.  S 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

85 

87 

86 

76 

83 

75 

70 

76 

84 

86 

83 

66 

86 

67 

67 

89 

91 

92 

92 

90 

62 

82 

89 

93 

85 

89 

91 

91 

92 

91 

67 

86.0 

MIN 

69 

65 

62 

62 

60 

69 

63 

57 

60 

60 

62 

60 

64 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

63 

64 

66 

66 

67 

72 

68 

64 

68 

69 

66.6 

STUTTGART 

MAX 

92 

93 

95 

94 

91 

90 

65 

83 

90 

90 

91 

69 

90 

94 

94 

95 

97 

97 

97 

97 

92 

90 

90 

91 

88 

91 

95 

95 

96 

96 

91 

92.2 

MIN 

66 

70 

71 

72 

73 

72 

72 

69 

71 

72 

74 

71 

70 

75 

75 

75 

75 

76 

77 

76 

74 

73 

73 

71 

73 

74 

73 

77 

76 

72 

77 

73.1 

8««  r«fereace  notes  tollovlng  StatlOD  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Cont Inued 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

5TUITGART    9  ESE 

MAX 
MIN 

87 

89 
69 

91 

70 

92 
72 

92 

71 

65 
71 

88 

73 

82 
70 

62 
70 

86 
72 

90 
73 

66 
70 

62 

70 

87 
73 

91 
75 

92 
75 

93 
74 

95 
76 

95 

77 

94 

76 

95 

73 

90 
73 

69 
73 

88 

70 

89 
72 

84 

73 

89 

73 

9 1 
76 

92 
76 

93 
72 

93 
75 

89.5 
72.5 

SU8 I ACO 

HIN 

92 
66 

93 
67 

94 
67 

90 
67 

89 
66 

65 
66 

84 

66 

83 
65 

62 
66 

93 
69 

89 
66 

91 
67 

91 
66 

94 
72 

95 
74 

73 

72 

96 

72 

97 
76 

98 
71 

86 
69 

89 
68 

86 
68 

96 
66 

89 
66 

94 
69 

95 
71 

88 
73 

96 
70 

96 
68 

86 

73 

91.5 
69.1 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MIN 

90 
73 

92 
72 

93 
73 

91 

72 

80 
70 

87 
72 

83 
72 

88 
69 

91 

72 

92 
74 

92 

73 

91 
70 

91 

70 

9  3 
76 

93 
75 

75 

76 

95 
76 

94 

75 

95 
76 

67 
70 

9  I 
71 

88 
74 

94 

74 

92 
78 

95 
77 

94 
77 

94 

76 

97 
78 

96 
74 

93 
76 

91.6 
73.7 

TURNPIKE 

MIN 

WALDRON 

HIN 

92 
63 

9". 
64 

93 
64 

93 
64 

90 
67 

86 
71 

84 

70 

82 

67 

91 
69 

93 
78 

93 

72 

92 
64 

91 
66 

9  1 
75 

94 
76 

95 

73 

97 

72 

96 
71 

96 
71 

96 
69 

64 

70 

89 
67 

92 
67 

98 
67 

94 

73 

97 
7J 

96 

73 

93 
73 

98 
71 

97 
68 

96 
76 

92.7 
69.8 

WALNUT   RIDGE   CAA  AIRPORT 

MAX 

90 
64 

92 
68 

93 
71 

94 

71 

64 

70 

67 
72 

84 
66 

76 
66 

88 
69 

73 

89 
64 

66 
64 

89 
73 

77 

90 
76 

77 

93 
74 

96 

77 

94 

78 

95 
73 

87 
72 

84 

72 

66 
71 

69 

71 

64 

70 

87 
73 

92 
72 

87 
75 

92 
73 

93 
71 

87 
76 

88.9 
71.6 

WARREN 

MAX 
MIN 

91 
65 

93 
68 

93 
70 

93 
72 

91 
7  1 

91 
72 

84 

70 

69 
72 

90 
70 

92 

7  3 

93 
73 

66 
66 

91 
69 

94 

94 
74 

94 

96 

97 
75 

96 
74 

96 
74 

92 
72 

90 

71 

92 
70 

95 
71 

94 

73 

97 
76 

96 
75 

96 
75 

99 
75 

98 

72 

94 
75 

93.1 
72.2 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

a* 

64 

87 
67 

86 
68 

80 
65 

60 
62 

60 
65 

69 

63 

75 
60 

80 
64 

84 
66 

62 
63 

82 
61 

62 
62 

83 
70 

64 
69 

67 
72 

88 
71 

86 
73 

89 

72 

86 
71 

62 
65 

81 

65 

65 
65 

68 

69 

83 
64 

82 
64 

67 

71 

63 
66 

88 

70 

69 
70 

83 
68 

63. S 
66.6 

WILSON 

MAX 
MIN 

93 

65 

94 
67 

95 
68 

95 
68 

86 
70 

ei 

71 

63 

70 

65 
69 

69 
69 

89 

70 

90 
72 

68 
64 

89 

71 

92 
72 

92 
73 

92 
75 

94 
73 

97 
74 

96 
75 

98 
75 

97 
74 

85 
71 

90 
72 

90 
70 

88 
66 

89 

71 

92 
69 

90 
69 

93 

71 

95 
73 

90 
77 

90.9 
70.8 

WYNNE 

MAX 
HIN 

90 
66 

92 
72 

93 

71 

93 

72 

89 
67 

89 
71 

83 
71 

80 
67 

87 
69 

67 
65 

90 
72 

66 
67 

90 
63 

89 
73 

90 
75 

94 
74 

96 
74 

94 

76 

95 
75 

94 
75 

88 
70 

92 
72 

87 
68 

66 
68 

85 
67 

87 
66 

92 
72 

92 
70 

93 
71 

94 

71 

91 
72 

90.0 
70.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUQOQ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.20 

.24 

.20 

.25 

.21 

.  14 

.  10 

.08 

.13 

.08 

.11 

.15 

.16 

.12 

.20 

.22 

.21 

.23 

.23 

.25 

.26 

.13 

.24 

.06 

.13 

.  25 

.22 

.26 

.12 

.21 

.20 

5.61 

WINdl 

23 

19 

17 

21 

46 

15 

15 

15 

17 

9 

15 

18 

29 

24 

42 

27 

20 

17 

16 

22 

32 

15 

19 

12 

15 

19 

13 

27 

21 

22 

20 

642 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.25 

.24 

.25 

.26 

.34 

.14 

.15 

.11 

.17 

.21 

.22 

.17 

.26 

.24 

.26 

.24 

.27 

.21 

.17 

.26 

.19 

.31 

.27 

.27 

.26 

.28 

7.  IBB 

WIND 

15 

20 

21 

28 

51 

22 

19 

21 

19 

9 

38 

31 

40 

44 

61 

38 

24 

18 

25 

34 

48 

28 

16 

21 

36 

32 

37 

39 

25 

32 

28 

920 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.26 

.27 

.25 

.29 

.17 

.16 

.14 

.12 

.09 

.16 

.27 

.11 

.17 

.22 

.26 

.19 

.21 

.24 

.24 

.25 

.25 

.07 

.15 

.  16 

.22 

.12 

.11 

.31 

.17 

.20 

.38 

6.21 

WIND 

31 

29 

20 

30 

33 

16 

4 

33 

11 

25 

11 

35 

10 

27 

45 

33 

24 

17 

15 

24 

30 

13 

16 

10 

19 

14 

16 

38 

12 

10 

50 

703 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.24 

.24 

.24 

.27 

.33 

.16 

.16 

.09 

.13 

.13 

.22 

.23 

.18 

.18 

.24 

.26 

.22 

.26 

.30 

.24 

.11 

.36 

.  14 

.26 

.  19 

.29 

.27 

.23 

.22 

.31 

6.92B 

WIND 

33 

28 

23 

26 

46 

16 

16 

IB 

16 

17 

25 

24 

37 

42 

55 

37 

23 

21 

21 

21 

46 

16 

18 

19 

22 

23 

26 

34 

27 

IB 

31 

827 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.21 

.21 

.22 

.27 

.21 

.13 

.06 

.21 

.07 

.07 

.18 

.26 

.14 

.26 

.23 

.25 

.23 

.26 

.23 

.29 

.15 

.20 

.09 

.24 

.19 

.22 

.26 

.20 

.26 

.31 

6.338 

WIND 

11 

10 

7 

8 

17 

7 

8 

10 

1? 

5 

4 

9 

15 

14 

24 

14 

12 

6 

8 

10 

15 

9 

10 

6 

10 

6 

11 

17 

8 

5 

15 

330 

RUSSELLVILLE 

EVAP 

.23 

.35 

.20 

.28 

.06 

.20 

.39 

.12 

.21 

.25 

.30 

.32 

.33 

.28 

.26 

.32 

.30 

.33 

.37 

.26 

.26 

.25 

.17 

.43 

.30 

.32 

.28 

.38 

.16 

.29 

8.47B 

WIND 

18 

13 

16 

21 

10 

15 

14 

18 

27 

20 

21 

24 

29 

29 

23 

10 

25 

11 

9 

13 

17 

19 

16 

18 

20 

26 

24 

23 

17 

20 

11 

679 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.23 

.23 

.21 

.24 

.10 

.14 

.12 

.10 

.11 

.16 

.11 

.16 

.16 

.22 

.25 

.22 

.16 

.38 

.20 

.28 

.14 

.18 

.14 

.14 

.16 

.23 

.20 

.21 

.21 

5.76B 

WIND 

29 

42 

23 

23 

48 

34 

25 

76 

7 

16 

51 

42 

63 

68 

105 

59 

41 

42 

16 

30 

39 

30 

15 

26 

19 

27 

34 

41 

36 

20 

66 

1183 

S««  r«f«r«ac«  DOtca  follovlDg  StkttoD  lodaz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


JULY  1958 


-  91  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


JULY  1958 


-  92  - 


STATION  INDEX 


STAnON 

INDEX  NO. 

COUNTY 

U 

U 

U 

s 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVEH 

< 

■J 

LONG 

ELEVJ 

t 

PRECIP. 

> 
u 

SPECIAL 

AeeoTT 

ALICIA 
ALV 

AMITY  3  NE 

006* 
0190 
0136 

SCOTT 
LAWRENCE 

YELL 
CLARK 

35  0* 
35  5* 

34  47 
3*  17 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 

626 

256 
755 
85* 

5P 

7A 

5P 
TA 

C 

c 

c 

JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 

REBA   Y.  SWAIN 
ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 
API  IN    I  H 

ARKADELPMIA 

ari;ansas  citt 

0178 

otee 

0196 

o2;o 

PIKE 
PERRY 

CLARK 

oesHA 

54  02 
3*  58 

9*  0  7 

33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 

285 
400 
522 
200 

8A 
7A 

7A 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A>  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  W.  TRAHMELL 

ATHENS 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  L  IVESTOCK 

0286 

0326 
0350 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  40 

34  19 

35  18 
35  49 

94  08 
93  56 
91  22 
91  34 

329 

218 

230 

7P 

7P 
7A 
7A 
6P 

c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATCSVILLE  L  AND  D  1 
BEAR  CREEK  LAKE 

BEA/ER   1  SE 
BEEBE 

0460 
0496 
0512 
0516 

INDEPENDENCE 
LEE 

CARROLL 
WHITE 

35  45 

36  28 
35  04 

91  38 
90  42 
90  *3 
93  *6 

277 
220 
400 

5P 

7A 
5P 

C  H 
C 

JAMES  J.  MITCMUM 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARVEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 

6ENT0NVILLE 
BERRTVILLE  <i  NW 

0534 
0536 
0562 
0566 

GREENE 
JACKSON 

SENTON 
CARROLL 

36  09 

35  26 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

298 

221 

1295 

5P 

8A 
8A 
6A 
TA 

B.  8.  HAMMOND 

P.  M.  BRECKENRIOGE 

EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L .   ST IDHAH 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUE   MOUNTAIN  0AM 

0664 
0676 
0746 
0  764 

POLK 

MISSISSIPPI 
GARLAND 

34  29 

35  51 

34  36 

35  06 

93  58 

90  OS 

91  06 
93  11 

1100 
228 
259 
426 

7A 
8A 

C 

ANNA  M.  LILES 
N.  W.  DOUGLAS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTMEVILLE 

BOIKINBURG  2  S 
BOUGHT ON 

oaoo 

0606 
0830 
0842 

NEVADA 
MISSISSIPPI 

VAN  SUREN 
NEVADA 

33  41 
35  56 

35  39 
33  52 

93  09 
69  55 
93  55 
92  30 

360 
252 
511 
1200 

6P 

7A 
7A 
7A 

c 
c 

CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 

THOMAS  M,  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

BRADFORD 
BRINKLEY 

BULL  SHOALS  0AM 
BUROETTE 

0672 
0936 
1010 
1020 

WHITE 

BAITER 

MISSISSIPPI 

35  25 

34  53 

36  22 

35  *9 

91  28 

91  12 
93  30 

92  3* 

2*0 

205 

*60 

5P 

7A 

5P 

C  H 
C 

MARSHALL  HICKHON 
RICHARD  K.  WE  IS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

CABOT  4  SW 
CALICO  ROCK 

CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

1102 
1132 
1152 
1154 

PULASKI 

OUACHITA 
SEBASTIAN 

3*  57 

36  07 

33  35 
35  18 

92  0* 

92  08 
92  49 
92  51 

269 

116 
155 

8A 

5P 
7A 

6.   M.  WALTHER 
AUST IN  D.  HARRIS 

EDITH  I.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

CARLISLE    1  SH 
CARPENTER  DAM 

CLARKSVILLE 
CLINTON 

U24 
U38 
1*42 

LONOKE 
GARLAND 

JOHNSON 

3*  47 

34  27 

35  28 
35  35 

91  45 

93  01 
91  18 
93  28 

235 
405 
172 
436 

7A 

c 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

6>   F<  NORTHERN 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

EARL  B.  RIDDICK 

COLD  SPRINGS  GUARD  STAT 
COMBS   3  SE 

CONWAY 
CORNING 

1520 
1574 
1562 
1596 

SCOTT 
MAD 1  SON 

FAULKNER 
CLAY 

3*  58 
35  *8 

35  05 

36  24 

93  5* 
93  68 

93  18 
92  28 

1250 
1*00 
2166 
316 

6P 

5P 

c 
c 

MARGARET  ZORNES 
MAUDE  C.  BRASHEARS 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

COVE 

CBOSSETT   7  S 

cum  INS  FARM 
DAISY 

IT30 
1750 
1768 

POLK 
ASHLEY 

LINCOLN 
PUE 

34  26 
33  02 

3*  05 
3*  14 

94  25 

91  56 

92  25 

1050 
175 
380 
176 

5P 

5P 
7A 

JOE  C.  ALLEN 

U  S  FOREST  SERVICE 

CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDOER 

DAMASCUS 
DANVILLE 

DARDANELLE 
DE  OUEEN 

1829 
1634 
1835 
1836 

FAULKNER 
YELL 

YELL 
SEVIER 

35  22 
35  03 

35  13 
34  02 

92  25 

93  2* 
93  24 
93  09 

705 
370 
370 
330 

5P 

7A 

c 

WILLIAM  A.  8R0WN 
J.  A.  MOUDY 

GRETCHEN  GOODIER 
0.  TUCKER  VASSER 

OEHMOTT 
DES  ARC 

DIERKS 
DUMAS   3  S 

I960 
1968 
1982 
2015 

CHICOT 
PRAIRIE 

OESHA 

33  31 

34  56 

3*  07 
33  51 

91  26 
91  30 

93  2* 

94  02 

1*0 
204 
2350 
422 

7a 

5P 

6P 

7A 

H 

L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 

THOMAS  A.  LOFTON 
TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 
EAGLE  GAP 

EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE  1  NE 

2150 
2204 
2  300 
2356 

DESHA 

SCOTT 

CARROLL 
SHARP 

33  53 
3*  *3 

36  24 
36  05 

91  30 
9*  19 

92  48 

93  44 

165 

nso 

252 
1465 

MIO 

7A 
MID 
7A 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 

MABEL  F.  SPRAT 
OPHA  WOLFE 

FATETTEVILLE 
FATETTEVILLE  CAA  AP 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDTCE  6  W 

2**2 
24*3 
2**4 

2526 

WASHINGTON 
WASHINGTON 

MARION 
DALLAS 

36  05 
36  00 

36  18 
33  49 

94  10 
94  10 
94  10 
92  36 

1370 
1253 
12  70 
700 

7P 
MIO 

5P 

5P 

HID 
MIO 

CHARLES  F.  FORD 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

FOREMAN 
FORREST  CITY 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 
FULTON 

25** 

2  564 
25T4 
2578 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

CRAWfORD 
HEMPSTEAD 

\ 

33  43 
35  01 

35  39 
33  37 

94  2* 

94  22 
9*  09 

261 
793 

MID 

MID 

c 
c 

C  HJ 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A,  MOORE 

R.  J.  SCHOEPPE 
INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 

2760 
2794 
26*2 
2922 

WHITE 
SEARCY 

TELL 
BENTON 

35  07 

35  59 

34  52 

36  2* 

91  26 

92  43 

93  33 
93  39 

200 
595 
5*7 

6P 

SS 

7A 
7A 
7A 
7A 

C  H 

BESSIE  £.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 

WILLIE  PENDERGRASS 
ELSON  B.  SCHMIDT 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 

GURDON  3  E 
HAMBURG 

2946 
2  962 
2976 

CARROLL 
FAULKNER 

CLARK 
ASHLEY 

36  20 
35  1* 

33  5* 
33  1* 

93  26 

92  23 
9*  15 

93  06 

1350 
360 
518 
290 

7A 
8A 
7A 
7A 

STATION  INACTIVE 
MARVIN  C.  CANTRELL 

ROY  S.  ROBBS 
A.  JAMES  LINDER 

HAMPTON 
HARDY 

HE8ER  SPRINGS  3  NE 
HEBER  SPRINGS  3  SW 

3096 
3132 
316* 

322S 

CALHOUN 
SHARP 

CLEBURNE 
CLEBURNE 

33  32 
36  19 

35  32 
35  28 

92  28 

91  29 

93  07 

92  01 

202 
362 
1150 
525 

6P 

8A 

TA 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 

LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

HECTOR 
HELENA 

HOPE  3  NE 
HOPPER 

3235 
32*2 
3258 
3»2e 

POPE 

PHILLIPS 

HEMPSTEAD 
MONTGOMERY 

35  28 
3*  32 

33  43 

34  22 

92  58 
90  35 

92  16 

93  *l 

555 
200 
580 
375 
700 

6P 

7A 
7A 
7A 
7A 

C 

MRS.  B08BY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

HUTTIG  DAM 
INDEX 

3*42 

354t 
3556 
3584 

SEVIER 
GARLAND 

UNION 

LITTLE  RIVER 

33  56 

34  31 

33  02 
33  35 

9*  22 
93  03 
93  4* 
92  05 
9*  03 

337 
710 
1453 

300 

SP 

6A 
5P 

8A 

8A 

c 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 
JESSIEVILLE 

KEO 

KINGSLAND  3  SSE 

3704 
3  734 
3862 
390* 

NEWTON 
GARLAND 
CRA IGHEAD 
LONOKE 
CLEVELAND 

36  01 
3*  *2 

34  36 
33  50 

93  11 
93  0* 
90  42 
92  00 
92  16 

857 
730 
345 
230 
21* 

6P 
7P 

7A 
7A 
7A 

c 

LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYK.es 

R.   A.  WALLER 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  ;  SW 

LEAD  HILL 

3998 
4010 
4019 
*060 
4106 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

35  49 

34  51 

35  26 

36  2* 

90  26 

92  29 

93  25 
93  51 
92  54 

230 

550 
794 

710 

7P 

TA 
8A 

7A 
TP 

c 

TRESS*  ST,  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWOftKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

F.  W.  KELLOGG 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

ilittle  rock  nb  airport 

LITTLE  ROCK  FiLT  Pt.ANT 
LOST  CORNER 

*116 
4134 
4246 
4250 
*324 

CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 
PULASK I 

POPE 

35  42 

34  10 
3*  *4 
3*  *6 

35  3* 

94  19 

92  1* 
92  19 
92  50 

1000 
261 
257 
512 

1550 

MID 

7A 
7A 
MID 
MIO 
7A 

C  HJ 

IDA  G.  RAHEY 

J.  R.  RHODES 

U  5  HEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERwOntS 

STATION  INACTIVE 

LOUANN  2  SE 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 

*366  NEWTON 
*92S  ST  FRANCIS 
1  *5*BJ  COLUMBIA 
*55(n  COLUMBIA 

33  22 
35  *6 
35  00 
33  19 

33  20 

92  46 

93  05 
90  *3 
93  14 
93  13 

13^ 

2007 
215 
315 
36Q 

6P 

6P 
8A 

7A 

c 

FLOAA  A.  HAMILTON 

LOLA   1.  DOLLAR 

JAMES  C.  HOOOES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

}    DRAINAGE  CODE.      1.  ARKANSAS  2. 


PI      3.  OUACHIT. 


RED     5.  SAIN 


STATION 

g 

G 

% 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

E 

i 
g 

SPECIAL  j 

MALVERN 

*S62 

HOT  SPRING 

3*  23 

92  *9 

311 

RADIO  STATION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4S7Z 

FULTON 

36  29 

91  32 

JOHN  H.  MCKEE 

6P 

6P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

4654 

POINSETT 

35  32 

90  25 

229 

6P 

H 

JOHN  F.  SHEARON 

SEARCY 

35  54 

92  36 

1050 

7A 

MINNIE  HORTON 

MARVELL 

PHILLIPS 

34  33 

5TERLIN  WALLACE 

MAUHEE 

*746 

SEARCY 

36  03 

HELEN  E.  ADAMS 

7A 

MENA 

4756 

POLK 

3*  35 

9*  15 

1207 

6P 

C 

h 

RICHARD  W.   ST.  JOHN 

MONT ICELLO  3  S 

4900 

DREW 

33  35 

91  *e 

285 

5P 

c 

RADIO  STAT  ION  KHBM 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

33  19 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

MOROBAY  LOCK   AND  DAM 

CALHOUN 

33  19 

92  27 

85 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

4938 

5P 

7A 

MOUNT  IDA 

4988 

MONTGOMERY 

3*  33 

93  38 

663 

5P 

c 

H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

5010 

LOGAN 

35  10 

93  *1 

2800 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

BAXTER 

36  20 

Radio  stat ion  ktlo 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

5038 

8AKTER 

36  20 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

92  06 

768 

7A 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKLIN 

35  3* 

9*  01 

500 

7A 

HENRY  G.  ARVIN 

NARROWS  DAM 

5110 

3'.  09 

93  *3 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTa 

5112 

HOWARD 

3*  00 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

51  14 

HOWARD 

33  57 

93  51 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE   3  E 

517* 

PIKE 

3*  1* 

93  50 

850 

ELSIE  F.  WARD 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

39  36 

91  17 

225 

SS 

7A 

LUTHER  D.   SUMMERS!  JR 

NIMROD  DAM 

5200 

PERRY 

3*  57 

93  10 

480 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NORFORK  DAM 

5228 

BAXTER 

36  15 

92  15 

425 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

9*  2* 

1500 

7A 

OOEN  2  ¥ 

5358 

MONTGOMERY 

3*  38 

93  *8 

600 

7A 

LORETTA  W.  JACOBSON 

OKAY 

5376 

HOWARD 

33  *6 

93  53 

300 

5P 

J.   T.  HARGIS 

OSCEOLA 

5*80 

MISSISSIPPI 

35  *3 

89  59 

245 

THOMAS  F.  MCKlNION 

OWENSVILLE 

5*98 

SALINE 

34  37 

92  *9 

500 

GUY  COOK 

93  50 

396 

6P 

6A 

OZONE 

551* 

JOHNSON 

35  38 

93  27 

1900 

TA 

MAURICE  R.  BRANDT 

PARAGOULD 

GREEN 

36  0* 

90  29 

275 

*P 

RADIO  STATION  KDRS 

5576 

LOGaN 

35  18 

93  *3 

FRANK  TAYLOR 

PARKIN  2  W 

5566 

CROSS 

35  16 

90  35 

222 

CORINE  D.  GARDNER 

93  57 

7A 

PARTHENON 

5602 

NEWTON 

35  57 

93  15 

925 

c 

ARTHUR  8.  CARLTON 

PERRYVILLE 

PERRY 

35  00 

92  *9 

325 

7A 

FRANCIS  FINK8E1NER 

PINE  BLUFF 

5754 

JEFFERSON 

3*  12 

92  00 

215 

c 

MRS.  EMMA  GRESHAM 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

5756 

JEFFERSON 

3*  10 

91  56 

205 

U   S  CIVIL  .AERO  ADM 

93  5* 

640 

7A 

J.  ft.  HUDDLCSTON 

POCAHONTAS  1 

5620 

ranpolph"'' 

36  16 

90  59 

330 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

33  1* 

91  30 

122 

7A 

PEARL  NEWTON 

PRESCOTT 

5906 

NEVADA 

33  *6 

93  23 

318 

R.   P.  HAMBY 

PRESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

33  *6 

93  23 

318 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

92  51 

600 

RATCLIFF 

600B 

logan" 

35  18 

93  53 

463 

7A 

LULA  M.  WEEKS 

RAVANA   1  NE 

MILLER 

33  0* 

9*  02 

250 

c 

BONNY  L.  ALLEN 

REMHEL  0AM 

6102 

HOT  SPRING 

3*  26 

92  54 

315 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RISON 

CLEVELAND 

33  57 

92  U 

231 

J.    H.  TANEY 

6248 

94  07 

SS 

5S 

RUSSELLVILLE 

6352 

POPE 

35  18 

93  06 

360 

5P 

5P 

5P 

H 

WM.  W.  SPAULDING 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

3*  23 

91  06 

200 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

6380 

36  27 

90  08 

WILLIAM    S.  BUCKLET 

SALEM 

6403 

FULTON 

36  23 

91  50 

668 

JAS.  B.  CALDWELL 

91  ** 

245 

5P 

7A 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

34  27 

92  21 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

SHIRLEr  3  SE 

VAN  BUREN 

35  38 

92  17 

910 

7A 

MAUD  H.  BRADFORD 

SILOAM  SPRINGS 

BENTON 

36  11 

94  33 

1 150 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARKMAN  4  E 

6768 

DALLAS 

33  55 

MARGARET   F.  GORDON 

93  30 

270 

7A 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

6820 

LINCOLN 

33  5* 

91  51 

392 

7A 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

STEVE 

6656 

YELL 

3*  53 

93  19 

T.   P.  SIMS 

STUTTGART 

6918 

34  29 

91  32 

21* 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

3*  28 

91  25 

7A 

7A 

c 

ARKANSAS  FORESIfiY  COMM 

93  39 

500 

SS 

TAYLOR 

7036 

COLUMBIA 

33  06 

93  27 

247 

7A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEHARKANA  MB  AIRPORT 

7046 

MILLER 

33  27 

94  00 

361 

MID 

MIO 

c 

HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURNPIKE 

7262 

POPE 

35  *0 

93  05 

2087 

6P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

7488 

SCOTT 

3*  5* 

9*  06 

675 

5P 

5P 

c 

WILLIAM  0.  BIVENS 

WALNUT  GROVE 

752* 

INDEPENDENCE 

35  51 

91  21 

250 

6P 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

36  08 

90  56 

27? 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

33  36 

92  0* 

206 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WASHITA 

7592 

MONTGOMERY 

34  38 

93  32 

610 

7A 

NORA  LEE  MAYBERRV 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

35  55 

9*  11 

13*0 

c 

EFFIE  D.  LITTLE 

WHEELING 

Fulton 

36  19 

91  52 

680 

c 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

35  41 

93  57 

2285 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECLIFFS 

7812 

SEVIER 

33  48 

9*  0* 

290 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

WILSON 

7912 

MISSISSIPPI 

35  3* 

90  02 

237 

5P 

D.  0.  ANDERSON 

WING 

7950 

YELL 

3*  57 

93  26 

350 

c 

MILES  8.  TURNER 

6052 

CROSS 

5 

35  1* 

90  *  7 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYN 

YELLVILLE 

8084 

MARION 

7 

36  13 

92  *1 

760 

7A 

JESS  B.  JOHNSON 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Box  1819.  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data   and  corrections  will   be  carried  only  in  the  Jmjiev.and'  December  issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  t^e.preced ing  12  months  will   be  carried   in  the  June  issue  of   this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  l-ls^ted  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
Divisions,   as  used  in  "Cl imatological  Data"  Table  and  on   the  maps,   became  effective  with  data   for  January  1957. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  p$  average  daily  temperatures  from  eS'^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  Ra'a  'bJ- f cot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Statioa.-Ihdex  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all'-stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability'  in  the  snowpack 
result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record . 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "pnowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Tiible;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In   the  Station   Index   the  letters  C,  H,   and  J  in   the  "Special"   column  under   the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table.  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter   located  a  few  feet   above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter   located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 
AM       Data   based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a   full  month, 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value   is  entered ,   1  ess  than  10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Ta ble 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS       This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure, 
V      Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,    Washington   25,    D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office    Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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ARKANSAS 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

MIDNIGHT 

< 
o 
o 

NOON  CST 

a 
o 

o 

Trace 

01-09 

.10-.49 

66-OS- 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT 

ENE 

26 

7.3 

30 

SW 

20 

69 

94 

61 

59 

4 

2 

3 

1 

3 

0 

13 

70 

4.8 

LITTLE  ROCK  SUB  AIRPORT 

S 

13 

7.2 

25 

E 

17t 

84 

91 

59 

61 

5 

2 

3 

2 

0 

1 

13 

81 

5.4 

lEKARKANA  WB  AIRPORT 

SE 

10 

6.5 

92 

0 

1 

4 

3 

1 

1 

10 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Slalion 

Terr 

pefature 

Piecipiration 

1  i 

<  s 

?  1 
<  S 

1 

1. 

1 

From  Long 
Term  Means 

J 

X 

1l 

s 

,  1 

1 
1 

No  ol  Days 

_ 

1 

f(om  Long 
Term  Means 

1 

a. 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Mm 

Tolal 

-£  ^ 

0  0 

3  0 

Q 

1 

1 
0 
2 

1 

5 

0 
p 

0^ 

MART MU PC T    n  1  U  I  C  !  C\K 

BENT ON V  I LLE 

7^*  7 

97 

1 5 

18 

0 

0 

0 

\  '  nl 

47 
7*7! 

.0 

Q 

3 

0 

0 

3.8 

93 

29 

9 

0 

0 

0 

.12 

1  *  I7 

.0 

0 

5 

2 

CAVCTTC»/II   1  C 

rATt 1 1 tVILLt 

flfl  4 

77  *  R 

95 

29 

54 

17 

0 

0 

0 

?  «o 

T  *  ^« 

! '  tI 

\ 

.0 

Q 

3 

2 

fayetteville  caa  airport 

fl7 

75*9 
7^*7 

94 

1  3 

10 

0 

0 

0 

3.29 

1.11 

1  7 

.0 

Q 

3 

2 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

fl7  7 

2.0 

93 

29 

55 

10 

0 

0 

0 

2,53 

.88 

1.0  6 

2 

.0 

0 

4 

2 

X 

GR AVE T T  E 

flon 

A4  1 

76*5 

2.6 

95 

2  9 

50 

17 

0 

0 

0 

1.94 

.  0 

0 

5 

1 

0 

HARR I  SON 

ftp  4 

^4*1 

76.8 

^  'c 

50 

Q 

21 

0 

0 

0 

3*09 

1*69 

0 

6 

2 

1 

LEAO  HILL 

90*  7 

64*5 

98 

29 

52 

26+ 

25 

0 

0 

0 

5.02 

2.91 

1 

*n 

0 

6 

3 

2 

ROGERS 

87.1 

6  5.9 

76.5 

?  *n 
• 

95 

29 

54 

2  5 

Q 

10 

0 

0 

0 

1.39 

?  *5fi 

.58 

8 

*n 

0 

4 

2 

U 

SILOAM  SPRINGS 

88.4 

54.5 

76.5 

95 

29 

50 

25 

0 

16 

0 

0 

0 

2.74 

.97 

9 

.  0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

75.6 

• 

2.84 

• 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN   CAA  AI RPORT 

5^ 

18 

0 

0 

0 

1  fl^ 

.  0 

0 

5 

I 

G  I  LBERT 

90*8 
• 

64*9 
* 

77.9 

]° 

?ft+ 

25 

0 

0 

0 

^  *  7A 

.0 

0 

5 

3 

n  AMMU  In    or*"  I  Nv) 

* 

• 

"tI'a 

0.9 

96 

2  9 

24 

0 

0 

0 

4.30 

2.57 

.  0 

0 

5 

3 

MARSHA  L  L 

* 

96 

29 

40 

19 

0 

0 

0 

^'  It 

.  0 

0 

It 

3 

HOUNTA I N  HOME    1  NNW 

77'fl 
77*^ 

1.2 

12 

0 

0 

0 

i'  t 

.  0 

0 

^ 

2 

M(*M  1 W  T  A  I  Kl     l_II^U  C     f     OC     C  Mi" 

nUUN  P  A  1  N    nUM  t          U  r    c  iNlj 

AM 

• 

• 

• 

97 

30 

16 

0 

0 

0 

3.00 

1  .  96 

.0 

0 

1 

. 

u  1 V  J  o  i  un 

77 
7  •  5 

1.2 

3.45 

.16 

.0 

BALD  KNOB 

• 

66.0 

78.0 

97 

1 9 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

1.87 

•  8 1 

1  2 

.0 

0 

4 

1 

0 

oAltbVlLLt  LiVtoIULK. 

AM 

92  •  2 

64.5 

78.4 

100 

30 

50 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

1,53 

•  96 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

DAItbVlLLt    L    AriU    U    MU  I 

97 

29 

5 1 

0 

23 

0 

0 

0 

2.71 

.68 

1.12 

17 

,0 

0 

3 

2 

2 

oL  T 1 ntv 1 LLt 

89*9 

68*6 

79*3 

1.2 

97 

8 

5  3 

2  5 

0 

20 

0 

0 

0 

1.32 

- 

1.96 

.53 

25 

,0 

0 

4 

1 

0 

CORNING 

90.3 

68.5 

79.5 

_ 

0.6 

95 

9 

54 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

5,28 

2,29 

2.05 

2 

,  0 

0 

6 

3 

3 

JONESBORO 

91.9 

68.7 

80.3 

- 

?*? 

95 

14  + 

54 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

.97 

- 

^  '  7I 

.48 

17 

0 

4 

0 

0 

MARKED  TREE 

88.4 

69.1 

76.8 

\'  % 

94 

11  + 

55 

26 

0 

1  5 

0 

0 

0 

3.28 

•  2  1 

1.35 

12 

'ft 
,  0 

0 

2 

2 

NEWPORT 

89.0 

58.8 

78.9 

2.3 

97 

1? 

56 

25 

0 

1  e 

0 

0 

0 

3.07 

- 

.24 

1.58 

24 

,  0 

^ 

PARAGOULD 

89.0 

65.3 

77.2 

11* 

48 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

,  0 

0 

1^ 

2 

0 

POCAHONTAS  1 

90.2 

67.5 

78.9 

- 

95 

' : 

52 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

a'?? 

1.67 

2.05 

,  0 

0 

4 

3 

2 

92.0 

68.3 

80.2 

1  .  1 

97 

55 

2  5 

0 

25 

0 

0 

0 

143 

2.01 

,0 

Q 

\ 

0 

biAlhJIlT     Din/ir     /"AA  AIDDrtOT 

WALNUI     KlUot    CAA  AIKkUKT 

89.1 

69.5 

79.3 

94 

2  5 

Q 

19 

0 

0 

0 

*  AA 
1 .  66 

,6 

0 

4 

2 

1 

Wl LSON 

LI  1  V  1  b  1  UN 

78  9 
* 

1.3 

2  •  62 

.52 

,0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

800NEV I LLE 

93.3 

67.2 

80.3 

1.9 

99 

14  + 

54 

-  c 

24 

0 

0 

0 

2.05 

_ 

1.41 

.97 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

91  •  4N 

6  8.  5M 

80  .  CM 

96 

30  + 

^ 

0 

0 

0 

5.51 

1.82 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

CLARKSV ILLE 

91.7 

67.7 

79.7 

99 

29 

55 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

2.85 

1,25 

2 

.0 

0 

5 

2 

DARDANELLE 

91.9 

59.7 

80.8 

1.4 

101 

29 

50 

26+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.90 

.24 

2,24 

2 

.0 

0 

3 

1 

DEVILS  KNOB 

83.3 

56,7 

75,0 

91 

29 

54 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

3.18 

1.66 

2 

.0 

0 

6 

3 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

91.7 

59.6 

80.7 

1.4 

97 

29  + 

58 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

4.51 

1  .89 

1.15 

8 

.0 

0 

7 

4 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

89.1 

54.2 

76.7 

94 

29  + 

52 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

3.23 

1.30 

2 

.0 

0 

4 

3 

MENA 

91.1 

58.3 

79.7 

1  .0 

98 

12 

59 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

2.95 

.96 

1.39 

17 

.0 

0 

6 

1 

MOUNT  MAGAZINE 

82.4 

65.3 

73.9 

91 

29 

58 

26 

0 

1 

0 

0 

0 

2.53 

1.70 

2 

.0 

0 

4 

2 

OZARK 

91.7 

69.0 

80.4 

1.5 

99 

29 

57 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

2.27 

.95 

1.28 

2 

,0 

0 

4 

1 

PARIS 

92.9 

57.4 

80.2 

100 

29  + 

52 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

2.30 

1.20 

2 

,0 

0 

5 

1 

RUSSELLVILLE 

92,2 

69.3 

80.8 

100 

28 

58 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

1.59 

1.25 

2 

,0 

0 

2 

1 

SUBIACO 

92.6 

57.4 

80.0 

2.3 

102 

29 

55 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

1.48 

1.57 

I  .05 

2 

.0 

0 

2 

1 

TURNPIKE 

3.  10 

2.87 

2 

.0 

0 

3 

1 

WALDRON 

93.2 

67.3 

80.3 

99 

29+ 

55 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

3.89 

2.72 

17 

.0 

0 

6 

2 

WHITE  ROCK 

84.6 

57.5 

75.1 

90 

29 

56 

25 

0 

1 

0 

0 

0 

2.02 

.78 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

D I V  I S I  ON 

79.0 

1.4 

2  .90 

.56 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

91.3 

58.0 

79.7 

98 

3 

50 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

4.79 

1  .73 

8 

.0 

0 

7 

A 

1 

BENTON 

91  •  8 

64.7 

78.3 

95 

15+ 

56 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

3.95 

1.57 

10 

,0 

0 

5 

2 

2 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

91.3 

65.7 

79.0 

97 

30  + 

57 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

3.13 

1.15 

17 

.0 

0 

8 

2 

2 

CONWAY 

91.4 

67.5 

79.6 

2.8 

95 

31  + 

57 

25+ 

0 

25 

0 

0 

0 

3.21 

.38 

1,28 

17 

,0 

0 

3 

3 

2 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

92.1 

70.5 

81  .3 

1,8 

99 

12 

62 

25  + 

0 

24 

0 

0 

0 

3.62 

.15 

1.52 

17 

,0 

0 

6 

2 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

Rl  1 

90.5 

71.8 

81.2 

0.1 

95 

15+ 

63 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

3.80 

.56 

2.02 

17 

,0 

0 

5 

3 

I 

MALVERN 

91.5 

55.4 

78.5 

97 

12  + 

57 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

3.54 

2.28 

1  7 

,0 

0 

4 

2 

1 

MORRILTON 

92.  1 

59.0 

80.5 

0.9 

100 

29 

59 

26 

0 

25 

0 

0 

0 

3.88 

1.16 

1.54 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

NIMROO  DAM 

AM 

91.6 

56.8 

79.2 

100 

30 

55 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

1  .98 

.75 

17 

,0 

0 

5 

2 

0 

PERRYVILLE 

92, IM 

70. IM 

81. IM 

0.5 

97 

5 

0 

0 

0 

0 

3.05 

.03 

1  .30 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

SHERIDAN  TOWER 

91.3 

71  .9 

81.6 

95 

16 

51 

18 

0 

26 

0 

0 

0 

3.01 

1.75 

17 

.0 

0 

2 

2 

2 

D I V  I S 1  ON 

9 

80.0 

1.2 

3.45 

.29 

.0 
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Temperaluri 


1  i 
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<  s 

OT  1 
%  1 

<  s 

i 
< 

•  ?  i 
1  ^  s 

See 
a  <z  £ 

5 
X 

1 

- 
% 
-' 

? 
a 

M 
s 

a 

No  ol  Days 

"2 

- 

Departure 
from  Long 
Tern  Means 

Q 

S 

6 

o 

no 

vw,  Sleer 

No  ol  Dacs 

Max 

- 

s  ■? 
a  2 
-  o 
1  5 

1 

s 

o 

« 
1 

5 

« 

1 

s 

-  ; 

o  ^ 

5  , 

Si 

5  > 

90.  5M 

67. OM 

78. 8M 

-  2.1 

96 

30  + 

53 

2b 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .40 

-  1.33 

.49 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

des  arc 

AM 

90  •  6 

0 

20 

0 

0 

0 

.0 

0 

5 

2 

1 

HELENA 

91.0 

70.8 

80.9 

-  0.1 

96 

5 

58 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

3.55 

.62 

1.25 

17 

.0 

0 

7 

2 

1 

KEO 

90.2 

68.1 

79.2 

95 

16+ 

57 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

1.97 

.58 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

MAR  1  ANNA  2  S 

89.8 

68.2 

79.0 

-  1.3 

94 

16  + 

53 

26 

0 

19 

0 

0 

0 

1.46 

-  1.49 

.84 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  CHARLES 

AM 

90.0 

70.2 

80.  1 

95 

16  + 

60 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

2.43 

.81 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

STUTTGART 

90.  7 

70.9 

80.8 

-  1.1 

96 

16 

60 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

2.73 

-  .38 

1  .06 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

88.  8 

70.3 

79.6 

94 

16 

60 

26 

0 

I  7 

0 

Q 

Q 

3.64 

1.13 

25 

.0 

0 

7 

3 

1 

WYNNE 

90.2 

67.5 

78.9 

94 

14+ 

57 

26 

0 

18 

0 

0 

0 

.84 

.47 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

79.7 

-  1.1 

2.37 

.59 

.0 

ASHOOWN 

92.8 

69.5 

81  .2 

102 

13 

60 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

7.19 

3.60 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

DE  QUEEN 

93.3 

65.8 

79.6 

101 

1 2 

° 

25 

0 

0 

0 

7.08 

21 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIERKS 

HOPE  3  NE 

AM 

90.7 

69.4 

80.1 

-  2.1 

97 

13 

61 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

5.17 

1  .92 

8 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOUNT  IDA 

91.6 

66.0 

78.8 

-  0.9 

97 

29  + 

55 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

2.50 

-   1  .08 

1  .40 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

NARROWS  0AM 

AM 

91.5 

66.5 

79.0 

98 

30  + 

58 

26+ 

0 

2  3 

Q 

0 

Q 

3.36 

.89 

14 

.0 

0 

7 

2 

0 

NASHVILLE  PEACH  SU6STA 

AM 

90.6 

68.4 

79.5 

99 

13 

61 

26+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4.99 

1.58 

22 

.0 

0 

9 

1 

OK  A  Y 

9*.0 

70.2 

82.1 

0.0 

101 

12 

62 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

8.13 

5.28 

3.07 

21 

.0 

0 

5 

3 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

K/  / 

90.9 

71.9 

81.4 

-  1.3 

99 

13 

64 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

7.  19 

4.31 

2  .49 

21 

.0 

0 

9 

2 

80.2 

-  1.1 

5.70 

2  .64 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

92.5 

69,9 

81.2 

99 

15+ 

61 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

3.91 

1. 10 

2.00 

17 

.0 

0 

5 

3 

1 

CAMDEN  1 

AM 

91.1 

69.9 

80.5 

-  1.6 

97 

13 

61 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

4.27 

1.68 

1.03 

18 

.0 

0 

7 

4 

1 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

90.5 

70.0 

80.3 

-  2.5 

98 

7 

60 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

5.  18 

2.16 

3.71 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

FORDYCE  6  W 

91.3 

70.1 

80.7 

96 

16+ 

60 

26 

0 

3.  19 

1.13 

23 

.0 

0 

S 

2 

2 

MAGNOLIA  3  N 

94.0 

66.8 

80.4 

-  2.3 

102 

13 

58 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

4.  12 

1.73 

2.14 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

PRESCOTT 

AM 

91.4 

69.3 

80.4 

-  2.6 

98 

13 

61 

27  + 

0 

24 

0 

0 

0 

3.20 

.40 

.90 

18 

.0 

0 

6 

3 

WARREN 

92.5 

70.0 

81.3 

-  1.3 

100 

16 

60 

26 

0 

3.31 

2.10 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

80.7 

-  1.5 

3.88 

1.12 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT  7  S 

91.2 

68.4 

79.8 

-  1.6 

96 

12 

60 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

3.78 

.63 

1  .98 

17 

.0 

0 

4 

2 

1 

CUMMINS  FARM 

90.5 

69.0 

79.8 

95 

16 

60 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

2.37 

1.00 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

DUMAS  3  S 

90.5 

68.9 

79.7 

-  2.9 

95 

16+ 

61 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

2.06 

-  l.Ol 

.57 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

MONTICELLO  3  S 

91.1 

70.8 

81.0 

95 

16+ 

60 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

3.51 

1.43 

24+ 

.0 

0 

6 

2 

2 

PINE  BLUFF 

91.5 

71.8 

81.7 

-  1.6 

98 

16 

63 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

2.58 

.06 

.98 

17 

.0 

0 

6 

I 

0 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

90.2 

69.6 

79.9 

97 

16 

61 

26 

0 

21 

0 

0 

0 

4.91 

.63 

1.22 

17 

.0 

0 

6 

4 

4 

PORTLAND 

AM 

88.8 

69.9 

79.4 

-    1  .9 

95 

13 

64 

29  + 

0 

18 

0 

0 

0 

3.22 

1.59 

18 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

80.2 

-  1.7 

3.20 

.34 

.0 

Ptecipifation 


Highest  Temperature        102         on  the   29±         at   3  station! 

Lowest  Temperature        48         on  the   26±         at   2  sti<tlons 

Greatest  Total  Precipitation      10.84   inches  at   Lgola — 

Least  Total  Precipitation        0.26         Inches  at   Qsceola  

Greatest  one-day  precipitation        7.32         inches  on  the   23 — 


See  reference  ootee  following  Stfttloa  lodes. 
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DAILY  PRECIPITATION 


AUGUST  1958 


Station 

Total 

Day  of  month  ^1 

1 

2  1 

3 

4  1   5  I  6 

7  1   8  1  9 

10 

11  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16 

17  1 

18 

19  j 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

ABBOTT 



3.67 

T 

i.ia 

T 

1,49 

T 

ALUM  FORK 

4.79 

.82 

.37 

1.73 

T 

,20 

,16 

T 

96 

ALT 

1.83 

,09 

l!o9 

•  30 

•  OS 

T 

•  3* 

AMITY   3  NE 

1.69 

.02 

T 

.96 

•*i 

T 

.30 

ANTOINE 

2.93 

.20 

.30 

.16 

•  10 

.77 

•  85 

,50 

.03 

APLIN   1  H 

3*3* 

.32 

.93 

.11 

.04 

1.01 

,02 

•  21 

•  73 

•  1  5 

•  09 

ARKAOELPHIA 

3.91 

.15 

ARKANSAS  CITY 

2.5* 

•  04 

•  67 

,29 

T 

•  90 

T 

•  11 

•  53 

ASHOOWN 

7,19 

T 

.38 

.42 

T 

T 

T 

.94 

3^60 

.77 

U25 

•  23 

ATHENS 

2.00 

•  12 

T 

.11 

.  12 

.43 

.08 

•  45 

.61 

T 

,06 

AUGUSTA 

T 

•  24 

.44 

1.53 

,38 

1.06 

•  12 

T 

BALO  KNOB 

l!87 

.0* 

•  38 

.43 

•  61 

.21 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

1.53 

.96 

.0> 

•  40 

•  01 

.02 

.11 

BATESVILLE  L   AND  D  NO  I 

2.71 

.02 

1.09 

•  06 

.05 

U12 

T 

.35 

BEATY  LAKE 

3.19 

T 

•  31 

1,01 

1.09 

T  .01 

.19 

,31 

T 

•  1  7 

.10 

BEAVER    1  SE 

•  12 

2*2* 

.16 

•  1  7 

•  07 

T 

BEECH  GROVE 

2*36 

•  85 

•  79 

•  25 

BEEDEVlLLE 

i.se 

T 

T 

,26 

T 

.98 

T 

BENTON 

3.94 

.*1 

1,57 

.16 

U26 

T 

•  48 

,06 

SENTONV  T  LLE 

1.56 

T 

.47 

.42 

.0£ 

,09 

,0  5 

•  07 

,42 

BERRYVILLE  4  NW 

.06 

2.61 

,06 

■  14 

•  65 

BIG  FORK 

3.76 

.23 

.69 

•  27 

.11 

.06 

1  16 

BIG  LAKE  OUTLET 

1.15 

T 

T 

•  02 

,51 

T 

.45 

T 

.0* 

,08 

.05 

T 

BLACK  ROCK 

A. 57 

T 

2.72 

1.15 

T 

.26 

•  42 

T 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

3,13 

.10 

.31 

1.06 

.  10 

1*15 

•  18 

,11 

•  10 

BLUFF  CITY  3  SW 

.16 

•  27 

.02 

,97 

•  67 

•  3  7 

.69 

9LYTHEV1LLE 

1  .32 

T 

•  01 

.  1  3 

•  22 

,06 

*05 

.63 

•  03 

BOONEVtLLE 

2.05 

*  15 

.97 

.06 

T 

.01 

•  66 

T 

,09 

•  11 

T 

B0U6HT0N 

4.10 

.33 

1,10 

.46 

.54 

.62 

.70 

,33 

BR AOFORP 

1.99 

•  54 

•  35 

•  06 

1  ^04 

SRINKLET 

•  *9 

.06 

T 

BUFFALO  TOWER 

A. 61 

•  58 

2*01 

T 

.10 

•  22 

,04 

1  ,  66 

•  07 

.04 

•  01 

,08 

6UR0ETTE 

.83 

,34 

•  05 

•  35 

.09 

CABOT  SW 

2.62 

.05 

1«*4 

,14 

T 

•  26 

.73 

T 

T 

C AL I  CO  ROCK 

6.06 

.42 

3,  *5 

.01 

CAMDEN  t 

,04 

T 

90 

,37 

1  .03 

.20 

.70 

,83 

•  20 

CAMP  CHAFFEE 

5.51 

*  12 

1  .62 

,56 

1.22 

.42 

.20 

.35 

.09 

.02 

•  03 

CARLISLE    1  SW 

2.68 

1  .79 

•  33 

*  76 

CLARENDON 

2.71 

.21 

•  04 

,57 

.13 

.36 

.96 

.19 

.  15 

,10 

CLARK  S V 1 LLE 

2.85 

.60 

1.25 

.20 

.35 

•  40 

•  05 

CL INTON 

.67 

1,24 

•  20 

•  29 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 

CONWAY 

3.21 

.07 

1.12 

•  02 

T 

•  72 

1.28 

T 

T 

T 

CORNING 

5.26 

2.05 

U02 

.44 

•  *S 

U05 

.04 

.20 

5.51 

.33 

.40 

.59 

•  53 

1  ,55 

1.95 

.16 

CROSSETT   7  S 

.39 

■  03 

•  03 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

2.29 

T 

.46 

,46  .34 

T 

T 

T 

,52 

,17 

,  32 

T 

T 

CUMMINS  FARM 

2.37 

,01 

.49 

T 

,70 

•  15 

T 

.01 

T 

.01 

DAISY 

2.07 

.40 

,12 

,23 

.32 

•  22 

.26 

.52 

DAMASCUS 

1.3* 

.17 

DANVILLE 

.23 

•  52 

,01 

•  68 

•  05 

.02 

.  1  3 

,01 

OARDANELLE 

2.90 

2.24 

•  35 

•  29 

•  02 

T 

OE  QUEEN 

7, OB 

•  20 

T 

T 

T 

.05 

.33 

1  .10 

•  35 

3.70 

1.15 

.05 

,15 

OERMOTT 

3.15 

.65 

2^30 

3*31 

.05 

1  .65 

.30 

T 

T 

T 

T 

.25 

.  60 

•  13 

.07 

,06 

T 

T 

< 

DEVILS  KNOB 

,51 

1,65 

,04 

.10 

.09 

.12 

•  03 

•  58 

T 

,  10 

T  1 

DIERKS 

DUMAS   3  S 

2.06 

,44 

,  35 

.26 

.57 

T 

•  10 

.34 

EAGLE  GAP 

- 

5.18 

.11 

T 

,  10 

.55 

•  16 

•  26 

,27 

3^71 

EUREKA  SPRINGS 

T 

2,76 

,24 

,07 

.13 

,01 

.19 

.06 

•  53 

T 

* 

EVENING  SHADE    I  NE 

3.95 

T 

2.60 

•  72 

.  32 

.31 

T  • 

FAYETTEVILLE 

2*89 

1,47 

.02 

•  03 

T  ,92 

.09 

.06 

•  24 

•  04 

T 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

3.29 

1.03 

.11 

.07  ,63 

,  15 

•  06 

T 

1.11 

•  03 

T 

.10 

! 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

2.63 

.33 

1.06 

T  .63 

,07 

•  05 

•  45 

.04 

T 

• 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

2.39 

.18 

.38 

•  06 

•  17 

.35 

• 

FORDYCE  6  W 

3.19 

.06 

,09 

•  40 

1.10 

T 

.06 

.16 

1.13 

•  19 

FORT    SMITH  WB  AIRPORT  R// 

4.51 

.56 

T 

.01  1.15 

1.  !<• 

.37 

1  .00 

,16 

T 

T 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

3.23 

.56 

1.30 

.06 

.44 

.70 

.09 

.08 

T  . 

5.31 

.50 

.22 

T 

T 

.53 

T 

.92 

.15 

1.74 

,49 

.06 

.19 

GEORGETOWN 

.39 

.20 

.20 

.36 

,  34 

T 

1.82 

GILBERT 

3.76 

.07 

1.63 

.03 

.20 

T 

•  63 

.66 

.34 

* 

GLENWOOO 

2.70 

,06 

.56 

.24 

.04 

•  74 

•  72 

,32 

GRAVELLY  2  ESE 

2.69 

.93 

.22 

.04 

.03 

,04 

T 

1.31 

.15 

•  06 

T 

,11 

GR AVET  T  E 

1.72 

,46 

.  1  0 

T  ,33 

.50 

T 

•  0  7 

•  17 

T 

•  07 

• 

GREEN  FOREST 

GREENBP lER 

1.05 

•  25 

,15  t 

GREENWOOD 

3.03 

,52 

.72 

,32 

.12 

.64 

.71 

GURDON   3  E 

2.37 

.07 

.09 

•  03 

.83 

,42 

.46 

•  26 

.21 

• 

HAMBURG 

3.43 

■  1 1 

1,10 

1  ,  61 

,20 

T 

•  21 

• 

HAMPTON 

,40 

•  40 

,20 

1  .60 

HARRISON 

3.09 

.52 

1.69 

,17 

.17 

•  34 

,  1  5 

.05 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

U06 

•  55 

.  32 

•  21 

T 

HECTOR 

- 

3.55 

•  01 

.19 

.45 

.25 

1.25 

,75 

T 

.43 

.22 

• 

HENDERSON  2  W 

1.23 

.20 

,21 

,06 

,45 

.39 

HOPE   3  NE 

5,17 

1.92 

.04 

.14 

.85 

.12 

1,06 

.89 

.03 

.10 

HOPPER 

2.32 

•  05 

.06 

03 

69 

05 

46 

HORATIO 

7.29 

.01 

.0  3 

.36 

•  41 

.78 

2.43 

3.02 

.07 

.01 

.17 

HOT  SPRINGS   1  NN£ 

3.52 

T 

1.2* 

.21 

T 

,05 

•  01 

1.52 

•  10 

•  26 

,11 

■ 

HUTTIG  DAM 

.05 

•  05 

3.17 

.10 

.20 

•  03 

•  56 

INDEX 

6,08 

1.05 

,20 

•  65 

.48 

2.25 

1.40 

U60 

•  29 

T 

• 

JASPER 

3.55 

•  43 

1.45 

,21 

,  10 

JESSIEVILLE 

4.11 

•  17 

1.54 

.10 

.40 

,40 

.11 

.30 

•  39 

.19 

•  35 

.20 

JCHES80R0 

.97 

T 

.10 

•  23 

.46 

.10 

.06 

•J 

KEO 

.47 

,58 

•  03 

.22 

.57 

.02 

.08 

• 

LAKE  CITY 

1.25 

•  04 

•  32 

.08 

•  55 

,0* 

.03 

•  19 

LAKE  MAUMELLE 

3.49 

•  63 

T 

1  30 

03 

1.11 

.16 

LANGLEY 

3.09 

T 

.  10 

T 

T 

T 

1.14 

.73 

•  02 

1.04 

.06 

!' 

LEAD  HILL 

5.02 

2.91 

*  15 

.55 

.40 

1.01 
T 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

3.36 

T 

1.07 

.89 

.31 

,36 

.4* 

.11 

.06 

.14 

•  ■! 

LEOLA 

10*64 

•  70 

T 

U56 

.85 

7,32 

.39 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

3.60 

T 

.29 

•  52 

•  5* 

.02 

T 

.18 

T 

2^02 

T 

•  05 

,18 

T  . 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

3.36 

•  32 

.21 

,07 

,38 

,25 

1.71 

T 

•  10 

,29 

.03  •. 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

LURTOH 

4,27 

.53 

3.05 

.07 

.12 

.36 

.  12 

MADISON 

2.*5 

.11 

T 

1.50 

•  36 

.15 

.33 

MAGNOLIA  3  N 

*.12 

.25 

.  12 

.25 

UOl 

2,1* 

.03 

.32 

MALVERN 

3.6* 

.05 

•  20 

T 

T 

T 

2^28 

•  14 

,97 

MAMMOTH  SPRING 

4.30 

2.57 

•  20 

.78 

.12 

.63 

MAR  I  ANNA  2  S 

l.*6 

•  21 

•  >0 

.06 

•  a* 

•  05 

MARKED  TREE 

3.26 

T 

•  07 

1.35 

K33 

•  05 

.  14 

.34 

T 

MARSHALL 

2.76 

.91 

1.40 

.24 

•  61 

111 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
AUGUST  1958 


MARVELL 

MeteOURNE 

HENA 

MONTICELLO  3  S 
PfOROBAY  L  AND  D  NO  6 

HORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  MNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

MOUNTAIN  VIEM  1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAH 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  WNW 

HEWHOPE  3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAH 
ODELL 
ODEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OHENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

PAR A GOULD 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVlLLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SU61AC0 
TAYLOR 

TEXARKANA  MB  AIRPORT  R/ 

TURNPIKE 

HALO RON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 


9.6S 
3.38 
4.48 


Day  of  month 


2.53 
3.33 
3.00 


3.07 
1.98 
5.69 
2.44 


.46   1.86  .IS 


.03      .S8  .11 


.S6  .82 
.10 
.06  T 


1.59 
.90 


2.49 
.25 


22     23     24    25     26     27     28     29     30  31 


.27  .04 
.06     .12  1.43 
•10  .30 


.06   1.27  .46 
.  10 

.13    1.25  .14 


.28  .36 
.31      .18  1.03 
.15  .12 
.22 

T  T  .72 

.65  .56  .04 
.30 

2.00 


1.17 
1.29 


r*f*r«ac«  notea  tollo*lB«  Station  lodax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day    01  Month  01 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ALU"  rUKR 

MAX 
MIN 

7» 

70 

71 

90 
68 

90 
66 

91 
68 

94 

66 

91 

67 

90 
68 

89 
67 

92 
70 

93 

72 

94 
71 

93 
72 

94 

72 

95 

71 

90 
66 

90 
62 

92 
67 

91 

67 

87 
71 

80 

70 

63 

68 

87 
63 

86 

62 

89 

60 

90 
64 

93 
64 

96 

69 

94 
69 

96 
67 

91.3 
4«.« 

ARKADELPHIA 

MAX 
MIN 

96 
76 

92 
75 

96 
72 

93 

71 

94 

66 

94 

69 

95 
69 

95 

77 

96 

70 

93 

70 

95 
70 

99 
74 

98 
73 

97 
73 

99 
73 

98 

73 

92 
72 

89 
62 

92 
66 

92 
69 

37 
73 

80 
73 

89 

70 

87 
71 

84 

61 

88 

62 

90 
62 

92 
67 

93 
69 

90 
69 

93 
69 

92.5 
49. « 

ASHOOHN 

MAX 
MIN 

97 
7» 

97 
74 

97 
70 

96 
71 

95 
68 

96 
68 

97 
69 

93 

71 

39 

70 

92 
69 

95 

70 

100 
71 

102 
72 

96 
71 

98 
72 

99 

73 

89 

70 

88 

69 

92 
63 

99 
69 

91 

72 

78 

73 

69 
72 

89 

73 

86 

60 

90 
62 

92 
63 

94 
68 

94 

72 

(0 
69 

93 
71 

92.1 
tt.S 

BALD  ICNOB 

MAX 
MIN 

92 
73 

90 

70 

90 
70 

89 
67 

91 
65 

92 
68 

92 
72 

93 
70 

93 
69 

93 
68 

93 
70 

87 
69 

91 
69 

93 
69 

93 
69 

92 
69 

84 
66 

92 
60 

97 

65 

90 
63 

89 
69 

86 

67 

84 

63 

82 
69 

30 
59 

86 

93 

88 
68 

91 
59 

94 
66 

90 
69 

93 
62 

90.0 
44.0 

batesville  livestock 

MAX 
MIN 

9  \ 
71 

92 
69 

92 
68 

92 
65 

93 
62 

91 
65 

92 
65 

93 
66 

94 

65 

93 
67 

94 
68 

95 
69 

94 

67 

94 
66 

95 
67 

95 
66 

97 
64 

93 
58 

90 
64 

93 
62 

93 
66 

88 

67 

SO 
64 

89 
67 

90 

92 

82 

60 

88 
98 

92 
59 

97 
69 

100 
68 

96 

67 

92.2 
44.9 

BATESVILLE   L   AND  0   NO  1 

MAX 
MIN 

93 
73 

91 
71 

91 
69 

92 
68 

93 

67 

90 
68 

93 
65 

94 
70 

90 
67 

95 
66 

94 
69 

89 
69 

93 
68 

95 
66 

9S 
68 

93 
68 

85 
66 

91 
60 

92 
60 

92 
63 

67 
68 

83 
68 

83 
68 

87 

69 

84 

96 

86 
51 

90 
60 

94 
60 

97 
70 

93 

70 

91 
64 

90.8 
44.0 

BENT  OH 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 
68 

93 
68 

91 
65 

93 
64 

93 
65 

93 
66 

94 
65 

94 
64 

94 

62 

92 
68 

92 
68 

92 
71 

94 
7* 

95 
65 

99 
66 

90 
64 

92 
62 

92 
68 

92 
60 

93 

72 

90 

63 

84 
64 

90 
60 

89 

57 

90 
62 

90 
66 

91 
69 

93 
64 

39 
64 

90 
69 

91.8 
44.7 

BENTONV I LLE 

MAX 
MIN 

68 

70 

90 
68 

90 
70 

91 
65 

90 
63 

92 
63 

86 

67 

85 
65 

85 

67 

91 
64 

93 
66 

94 

70 

90 
68 

93 
65 

97 
67 

88 

68 

83 

62 

90 
54 

91 

60 

90 
63 

86 
68 

80 

60 

83 
60 

82 
62 

81 
48 

89 
54 

92 
98 

92 
63 

99 
66 

89 

67 

92 
62 

8*.0 

41. T 

BLAICELY  MOUNTAIN  OAH 

MAX 
MIN 

90 
72 

95 
71 

95 
70 

95 
68 

91 
65 

93 
64 

93 
65 

95 
67 

92 
67 

90 
67 

91 
69 

93 
69 

97 
72 

93 
70 

95 
69 

97 
68 

96 
69 

80 
63 

89 
62 

93 
69 

92 
72 

62 
72 

81 
68 

82 
69 

89 

57 

87 
58 

90 
60 

92 
63 

99 
66 

97 
66 

90 
69 

91.1 
44.7 

BL  VTHEV I LLE 

MAX 
MIN 

97 
75 

89 

73 

91 

70 

92 
69 

93 
71 

94 

71 

95 
73 

97 

73 

96 
71 

96 
74 

95 
74 

90 
71 

92 
71 

93 
71 

90 
72 

94 

72 

87 
69 

90 
62 

37 
69 

92 
63 

87 
69 

83 

70 

83 

70 

87 
70 

76 
58 

81 

S3 

89 

67 

91 
60 

92 

70 

92 

73 

91 
68 

1«.» 
48.4 

BOONEV I LLE 

MAX 
MIN 

97 
73 

94 

71 

94 

69 

92 
67 

93 
64 

94 

68 

94 
71 

83 

70 

91 
69 

95 
68 

96 
69 

99 
70 

98 
72 

99 
72 

98 

70 

94 

71 

88 

69 

92 
56 

94 
63 

94 

68 

89 

71 

65 
65 

89 

70 

89 

66 

87 

64 

92 
60 

99 
57 

98 

67 

97 
68 

99 
70 

96 
62 

91.3 
47.2 

BR  I NICLEY 

MAX 
MIN 

91 

72 

90 
69 

90 
70 

91 
70 

94 

68 

94 

70 

94 

70 

92 
70 

92 
68 

93 
70 

94 

72 

90 
71 

93 
70 

96 
70 

95 

70 

95 
68 

83 

67 

91 
61 

92 
62 

91 
60 

88 
68 

86 

66 

80 
67 

88 

69 

81 
60 

86 

53 

89 

99 

92 
67 

90 
67 

96 
69 

90.9 
47.0 

CAMOEN  1 

MAX 
MIN 

93 
77 

95 
77 

94 

72 

95 
74 

93 
66 

93 
69 

92 
70 

95 

73 

92 
69 

95 
70 

92 
69 

95 
73 

97 
74 

91 
70 

96 

71 

96 
73 

96 
74 

SO 
66 

90 
66 

93 
68 

93 

71 

80 
73 

82 

74 

84 

69 

84 

63 

86 

61 

88 
63 

91 
69 

93 
68 

92 
68 

90 
70 

91.1 
4«.* 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

91 
75 

95 
69 

94 

70 

93 

70 

90 
66 

91 
69 

94 

72 

92 
69 

34 

69 

87 
70 

93 
71 

94 
71 

96 

72 

94 

73 

94 

72 

94 

73 

93 
70 

38 

60 

90 
69 

92 
69 

93 
72 

66 
69 

87 

72 

87 
56 

85 
62 

90 
61 

93 
68 

96 
68 

96 

71 

90 
69 

91.4 
48.4 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

92 
73 

94 
66 

95 
68 

90 
67 

91 
64 

92 
65 

91 
68 

92 
71 

89 
69 

93 
68 

94 

66 

96 
74 

95 

72 

95 
72 

98 
72 

92 
71 

90 
68 

90 
64 

93 
63 

92 
71 

83 

73 

85 
70 

88 

72 

82 

68 

80 
95 

90 
60 

93 
60 

96 
68 

99 
68 

92 
68 

96 
64 

91.7 
47.7 

CONWAY 

MAX 
MIN 

94 

74 

91 
70 

94 

71 

90 
68 

92 
67 

93 
68 

94 
67 

92 
69 

93 
68 

92 
67 

94 

70 

92 
68 

93 
70 

95 
70 

94 

70 

93 

70 

36 
66 

92 
99 

92 
69 

90 
66 

89 

72 

86 

65 

84 

69 

90 
67 

37 

67 

88 

57 

90 
64 

92 
68 

99 
72 

91 
72 

99 
66 

91.4 
47.9 

CORNING 

MAX 
MIN 

sa 

75 

90 
71 

91 
71 

94 
68 

92 
70 

94 

71 

92 
72 

95 

74 

96 
72 

94 
74 

94 
74 

92 
68 

93 
73 

95 
73 

94 

71 

92 

72 

85 
69 

91 
64 

90 
68 

90 
69 

89 
68 

84 

69 

83 

69 

e3 

70 

79 
56 

85 
54 

39 

60 

93 
63 

94 

70 

91 
69 

90 
68 

90.1 
68.4 

CROSSETT   7  S 

MAX 
MIN 

94 
75 

94 
75 

94 

72 

93 
70 

95 
65 

94 
68 

94 
69 

94 

70 

93 
68 

93 
70 

93 
68 

96 

70 

88 
70 

94 

70 

92 
70 

99 

70 

35 

72 

90 
69 

92 
64 

93 
65 

39 
67 

63 

72 

89 

73 

83 
74 

86 

70 

67 
60 

89 
61 

91 
62 

92 
65 

90 
64 

99 
67 

91.2 
48.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

94 
77 

93 
75 

93 
71 

91 

71 

93 
69 

94 

71 

94 

71 

94 

72 

92 
69 

92 
71 

93 
71 

91 
71 

90 
87 

94 

73 

94 

72 

99 

70 

90 
71 

89 
69 

90 
68 

91 
64 

39 
69 

84 

69 

81 

72 

88 

72 

81 

64 

89 
60 

87 
63 

90 
62 

91 
69 

90 
63 

93 
66 

90.9 
49.0 

OAROANELLE 

MAX 
MIN 

93 
75 

90 
71 

90 
72 

91 
68 

90 
67 

90 
78 

91 

71 

90 
75 

88 

72 

91 
70 

91 
73 

94 

73 

92 
76 

92 
72 

97 
72 

93 

71 

89 
68 

99 
61 

95 
64 

93 
71 

86 
74 

86 

68 

87 

71 

90 

72 

88 

60 

92 
60 

96 
61 

97 
67 

101 
71 

96 
71 

96 
46 

91.9 
49.7 

DE  QUEEN 

MAX 
MIN 

98 
70 

98 
72 

97 
68 

94 
68 

94 
64 

95 
66 

95 
67 

85 
67 

91 
66 

94 
66 

96 
66 

101 
68 

100 
69 

94 
6* 

98 
68 

98 

70 

68 

66 

90 
59 

93 
59 

94 

66 

84 

63 

80 
69 

89 
69 

90 
66 

90 
55 

93 
97 

94 

59 

96 
64 

96 
66 

89 
66 

96 
67 

91.3 
49.8 

OES  ARC 

MAX 
MIN 

90 
77 

94 

71 

92 
72 

90 
70 

91 
69 

93 

72 

94 

72 

95 
74 

94 

71 

93 
71 

92 
73 

95 

73 

89 

71 

94 

72 

99 

n 

99 

73 

94 

67 

75 
63 

84 
68 

92 
65 

39 
69 

89 
68 

83 
68 

89 
69 

88 
62 

89 

57 

86 
62 

85 

62 

92 
69 

95 
68 

99 
49 

90.4 
49.0 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

86 
68 

86 

67 

82 
69 

86 
69 

82 
68 

85 
69 

83 
71 

83 
68 

82 
68 

87 
67 

83 
69 

87 
68 

85 
71 

85 

69 

85 

70 

84 

71 

75 
65 

82 
61 

86 

71 

84 
68 

81 
68 

77 
63 

76 
62 

74 
98 

77 
54 

31 
59 

83 
67 

87 
66 

91 
69 

87 
68 

84 
44 

81.3 
44.7 

DIERKS 

MAX 
MIN 

DUMAS  3  S 

MAX 
MIN 

94 

76 

93 
75 

93 
72 

90 

71 

93 
69 

94 

72 

94 

71 

94 

72 

92 
70 

93 
70 

94 

72 

93 
71 

92 
68 

94 

72 

95 
72 

95 
70 

8S 

71 

89 
64 

90 
63 

92 
63 

65 
63 

85 
71 

62 
72 

86 

72 

83 

67 

85 
61 

88 

62 

90 
62 

91 
69 

90 
62 

92 
49 

90.9 
44.9 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
76 

92 
77 

96 
73 

95 
73 

94 

68 

97 
67 

98 

69 

94 

72 

94 
72 

91 

72 

90 
70 

94 

75 

93 
72 

96 
69 

95 
73 

94 

7) 

78 
70 

90 
66 

93 
66 

94 

67 

79 
71 

78 

71 

81 

73 

81 

71 

84 

66 

88 

60 

90 
64 

91 
66 

91 
69 

89 
67 

91 

71 

90.9 
70.0 

EUREKA  SPRINSS 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
67 

87 
66 

87 
66 

88 
62 

90 
64 

84 
69 

86 
65 

85 
67 

90 
65 

91 
69 

92 
68 

88 
69 

92 
67 

90 
68 

89 
68 

82 
61 

89 
96 

90 
62 

88 

63 

82 
68 

76 
62 

60 
64 

81 
62 

80 
50 

87 
54 

89 
60 

90 
69 

93 
66 

87 
71 

88 

64 

84.9 
44.4 

FAYETTEVILLE 

MAX 
MIN 

90 

70 

88 
68 

90 
67 

91 

64 

89 

67 

91 

67 

84 
71 

84 
66 

85 

67 

91 
67 

92 
70 

92 
72 

92 
71 

92 
70 

91 
68 

87 
70 

84 

65 

90 

56 

90 
60 

90 
66 

87 

70 

80 
64 

32 
67 

83 

65 

81 
54 

89 

60 

91 
60 

91 

69 

95 
72 

88 

71 

90 
47 

88.4 
44.9 

FAYETTEVILLE  CA*  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
71 

87 
69 

90 
66 

91 
64 

88 

62 

89 
62 

95 
68 

84 

67 

34 
63 

90 
66 

91 
69 

91 
71 

94 

70 

91 
66 

91 
66 

88 

67 

83 
59 

89 
55 

88 

60 

89 
63 

85 
69 

78 
64 

82 
69 

82 
56 

30 
60 

88 

57 

87 
57 

89 
69 

92 
68 

85 
64 

90 
49 

87.4 
44.3 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

88 

70 

66 
68 

39 
66 

88 
65 

87 
63 

69 
64 

88 

70 

87 
67 

84 

78 

89 
66 

90 
69 

91 
72 

91 
69 

92 
67 

91 
67 

89 
68 

81 
65 

88 
56 

88 

60 

90 
64 

87 
69 

SO 

62 

83 
64 

83 
63 

80 
52 

88 
58 

90 
60 

91 
67 

91 

71 

90 
70 

89 

64 

87.7 
49.7 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
70 

88 
70 

88 
68 

90 
68 

90 
64 

93 

67 

89 

67 

90 
71 

91 
70 

92 
67 

92 
69 

91 
67 

93 
69 

93 
68 

94 
68 

87 
69 

85 

63 

90 
58 

93 
63 

91 
64 

87 
72 

81 
68 

82 
66 

34 

62 

78 
64 

89 

53 

91 
58 

94 
44 

97 

70 

91 
68 

89 
44 

89.4 
49.8 

FOROYCE  6  V 

MAX 
MIN 

95 
77 

93 
76 

96 
72 

94 
70 

96 
66 

95 
71 

95 
71 

93 
74 

92 
68 

90 
70 

95 

70 

93 
72 

93 
72 

95 
72 

96 
74 

96 
75 

90 
71 

89 
64 

94 
67 

92 
66 

88 

72 

81 

71 

81 

71 

89 

71 

84 

62 

86 

60 

90 
67 

92 
68 

92 

70 

88 

69 

92 
72 

91.3 
70.1 

FORT   SMITH  KB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

96 

72 

93 
72 

95 
72 

92 
71 

92 
68 

94 

70 

91 

72 

81 

70 

88 

70 

92 
72 

95 
71 

97 
73 

95 
73 

95 
75 

95 
74 

94 
74 

35 
69 

90 
61 

94 

67 

94 

70 

83 
74 

86 

70 

88 

72 

88 
66 

85 
58 

91 
63 

95 
63 

97 
68 

97 
71 

91 
69 

93 
47 

91.T 
49.4 

FT    SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

MIN 

91 
69 

89 

67 

91 
64 

89 
64 

88 
62 

90 
64 

91 
64 

83 
69 

85 
63 

91 
66 

91 
66 

94 
69 

93 
70 

93 
67 

91 
67 

90 
67 

85 

69 

68 
58 

90 
69 

89 
62 

84 

69 

84 
65 

66 

67 

84 
65 

83 
52 

88 
66 

90 
56 

93 
60 

94 
64 

91 
64 

92 
41 

8*. I 
44.2 

GILBERT 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
70 

90 
67 

90 
68 

91 

65 

92 
66 

91 
64 

92 
64 

92 
68 

93 
66 

94 

67 

95 

70 

95 
71 

95 
68 

94 
69 

90 
68 

85 
65 

91 

57 

94 

62 

92 
65 

87 
67 

82 
67 

89 
69 

86 

66 

80 

53 

90 
63 

91 
59 

96 
69 

98 
63 

92 
65 

91 
42 

90.8 
44.9 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

89 
70 

90 
68 

91 
63 

90 
64 

89 
62 

91 
63 

88 
68 

89 
65 

88 
67 

90 
65 

91 
69 

93 
70 

91 
69 

92 
67 

93 
67 

90 
68 

84 

62 

89 
53 

90 
61 

91 
64 

89 
68 

32 
60 

89 
64 

84 

62 

82 

50 

90 
55 

90 
68 

92 
69 

99 
6T 

88 

70 

88 
42 

89.0 
44.1 

HARRISON 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
68 

90 

67 

89 

65 

90 
62 

91 
64 

91 
66 

99 
70 

90 
73 

91 
66 

92 
67 

95 
66 

91 
68 

93 
65 

92 
66 

89 
67 

85 
64 

90 
55 

92 
60 

90 
63 

87 
69 

78 
66 

83 
65 

89 

64 

81 

50 

88 
52 

90 
57 

93 
61 

94 

63 

90 
64 

91 
43 

89.4 
44.1 

HELENA 

MAX 
MIN 

94 

77 

95 
75 

92 
74 

92 
72 

96 

73 

95 

75 

94 

73 

94 

75 

94 

73 

94 

73 

92 
75 

90 
74 

95 
73 

95 

73 

95 
74 

92 
73 

86 
70 

92 
65 

92 
69 

90 
64 

89 
69 

89 

71 

84 

70 

88 
74 

83 
69 

89 
98 

89 
62 

89 
63 

90 
72 

90 
70 

92 
71 

91.0 
70.8 

HOPE   3  NE 

MAX 
MIN 

93 
75 

94 
76 

94 

72 

95 
72 

94 
64 

94 

67 

95 
67 

96 
71 

92 
70 

90 
69 

92 
69 

94 

73 

97 
74 

96 
70 

94 

72 

95 

72 

96 

73 

78 
62 

88 
64 

92 
69 

92 

73 

77 
71 

79 
72 

89 

70 

86 

63 

84 

61 

88 

63 

90 
67 

92 
72 

92 
68 

88 

71 

90.7 
49.4 

f 

ARKANSAS \f 
AUGUST  1998 ! 


B..  P.f.r.nc.  not.,  followlof  8t.tloD  lotez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
AUGUST  1958 


Day 

01  Month 

0 
Di 

Slation 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avep 

MOT   SPRINGS    1  NNE 

MAX 

96 

96 

98 

96 

95 

95 

95 

92 

69 

91 

93 

99 

96 

97 

95 

92 

93 

92 

85 

79 

82 

90 

88 

90 

91 

94 

95 

89 

95 

92.1 

MIN 

74 

68 

70 

69 

69 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

68 

65 

70 

69 

72 

71 

66 

71 

62 

62 

68 

69 

74 

72 

72 

70.5 

JONESBORO 

MAX 

92 

91 

93 

92 

94 

96 

95 

94 

96 

95 

96 

92 

96 

96 

93 

94 

94 

91 

90 

92 

90 

82 

86 

90 

81 

87 

90 

9* 

95 

92 

93 

91.9 

MIN 

^' 

69 

^' 

^' 

70 

74 

69 

72 

72 

72 

73 

67 

66 

68 

64 

71 

70 

66 

69 

56 

54 

61 

62 

69 

72 

69 

68.7 

KEO 

MAX 

94 

89 

92 

90 

93 

93 

95 

94 

93 

91 

93 

69 

91 

95 

94 

96 

86 

88 

92 

91 

85 

81 

80 

87 

61 

85 

86 

92 

94 

90 

94 

90.2 

MIN 

77 

71 

71 

69 

67 

70 

66 

68 

66 

69 

71 

72 

70 

72 

71 

70 

66 

62 

67 

68 

70 

70 

66 

69 

61 

57 

63 

64 

67 

66 

66 

58.  1 

LEAD  HILL 

MAX 

90 

90 

90 

89 

90 

93 

92 

92 

92 

93 

96 

94 

95 

93 

94 

88 

92 

92 

92 

90 

83 

61 

85 

60 

90 

91 

96 

98 

92 

91 

90.  7 

MIN 

7  1 

65 

66 

66 

61 

63 

66 

72 

69 

66 

68 

66 

68 

68 

66 

66 

65 

65 

60 

64 

70 

66 

66 

65 

52 

62 

56 

61 

64 

69 

63 

64.5 

LITTLE  ROCK  we  AIRPORT 

MAX 

96 

91 

92 

90 

93 

93 

94 

95 

92 

90 

94 

92 

92 

94 

93 

95 

80 

90 

91 

92 

84 

62 

60 

69 

84 

69 

91 

92 

94 

89 

94 

90.5 

MIN 

78 

74 

71 

7  3 

72 

73 

72 

72 

74 

75 

73 

76 

76 

75 

68 

67 

71 

70 

75 

73 

69 

72 

65 

63 

68 

70 

70 

72 

70 

71.8 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 

96 

95 

96 

95 

96 

97 

98 

96 

96 

94 

96 

101 

102 

96 

97 

100 

90 

90 

95 

99 

92 

61 

66 

85 

87 

90 

93 

94 

93 

91 

93 

94.0 

M  I N 

7A 

74 

69 

69 

64 

65 

64 

70 

68 

69 

65 

69 

70 

65 

70 

68 

65 

65 

61 

66 

66 

70 

70 

70 

63 

58 

61 

66 

68 

66 

64 

66.8 

MALVERN 

MAX 

95 

93 

94 

93 

94 

96 

96 

97 

94 

91 

91 

97 

96 

96 

96 

93 

87 

89 

95 

93 

88 

63 

61 

86 

83 

90 

92 

93 

89 

90 

91.5 

MIN 

66 

65 

61 

62 

62 

65 

66 

65 

68 

66 

69 

69 

66 

it 

67 

61 

63 

63 

69 

70 

67 

68 

58 

57 

58 

61 

66 

66 

63 

66.4 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 

90 

90 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

92 

93 

96 

92 

94 

93 

94 

93 

86 

92 

92 

92 

90 

85 

64 

66 

79 

69 

95 

98 

93 

90 

91.0 

MIN 

74 

69 

66 

62 

64 

65 

65 

63 

68 

68 

68 

66 

66 

66 

67 

69 

65 

57 

64 

60 

65 

66 

64 

66 

52 

50 

58 

60 

68 

70 

64 

54.5 

MaRIANNA   2  S 

MAX 

93 

91 

91 

90 

94 

94 

93 

92 

93 

91 

92 

89 

93 

94 

94 

94 

61 

90 

89 

89 

85 

85 

83 

89 

81 

87 

89 

90 

90 

93 

MIN 

^' 

69 

70 

74 

70 

70 

7 1 

70 

70 

71 

70 

69 

62 

68 

62 

67 

66 

69 

72 

62 

53 

61 

59 

67 

66 

71 

58.2 

HARKED  TREE 

MAX 

88 

88 

69 

90 

93 

93 

93 

94 

94 

92 

94 

87 

90 

93 

90 

9 1 

9 1 

88 

86 

67 

66 

83 

79 

85 

77 

64 

86 

90 

90 

89 

MIN 

72 

67 

71 

73 

72 

70 

72 

74 

70 

73 

73 

73 

72 

72 

65 

69 

65 

68 

68 

68 

71 

58 

55 

62 

62 

68 

70 

68 

59.1 

MARSHALL 

MAX 

91 

87 

87 

88 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

90 

92 

93 

90 

63 

89 

90 

89 

85 

76 

83 

84 

60 

90 

93 

96 

93 

90 

MIN 

66 

66 

65 

6 1 

63 

66 

66 

66 

64 

66 

66 

68 

65 

67 

66 

62 

54 

59 

68 

68 

67 

63 

66 

49 

54 

60 

66 

70 

68 

63 

54.3 

HENA 

MAX 

94 

93 

96 

96 

93 

97 

94 

82 

89 

91 

92 

98 

95 

96 

97 

94 

86 

91 

91 

90 

84 

76 

90 

86 

87 

90 

92 

94 

87 

94 

MIN 

74 

70 

70 

68 

64 

67 

69 

69 

69 

68 

68 

73 

74 

73 

70 

71 

69 

60 

63 

67 

70 

71 

70 

70 

59 

60 

62 

69 

72 

71 

67 

68.3 

MONTICELLO  3  S 

MAX 

95 

94 

93 

91 

93 

94 

95 

94 

91 

92 

94 

94 

93 

94 

94 

96 

92 

89 

90 

93 

90 

63 

81 

66 

83 

90 

91 

92 

89 

94 

M  I  N 

75 

74 

72 

75 

74 

75 

73 

71 

73 

75 

74 

76 

71 

76 

76 

76 

71 

66 

66 

64 

71 

70 

73 

71 

65 

60 

62 

61 

68 

57 

69 

70.8 

MORRILTON 

MAX 

95 

92 

93 

91 

92 

92 

94 

92 

92 

92 

95 

86 

93 

95 

95 

94 

87 

91 

93 

92 

66 

68 

86 

90 

86 

93 

96 

100 

93 

97 

MIN 

75 

7  1 

73 

7 1 

66 

70 

69 

71 

69 

68 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

68 

62 

67 

69 

73 

67 

70 

71 

60 

59 

64 

66 

70 

70 

66 

59.0 

MOUNT  IDA 

MAX 

94 

94 

94 

92 

92 

93 

93 

87 

85 

92 

95 

96 

96 

95 

96 

97 

67 

89 

92 

92 

84 

80 

68 

88 

86 

92 

95 

97 

94 

96 

MIN 

72 

71 

68 

65 

61 

62 

65 

70 

69 

64 

67 

64 

71 

70 

69 

69 

69 

62 

61 

65 

71 

70 

70 

65 

55 

56 

59 

62 

69 

71 

53 

65.0 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 

82 

85 

84 

80 

61 

82 

62 

60 

79 

82 

87 

66 

64 

85 

84 

86 

60 

82 

84 

60 

79 

73 

78 

78 

77 

87 

67 

91 

81 

83 

MIN 

64 

66 

60 

65 

66 

6  7 

7 1 

66 

66 

67 

6  7 

70 

69 

69 

71 

69 

61 

64 

65 

61 

60 

64 

63 

66 

58 

60 

61 

63 

71 

66 

57 

65.3 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 

87 

86 

89 

86 

89 

66 

66 

90 

90 

91 

91 

66 

92 

92 

91 

66 

86 

90 

91 

69 

87 

82 

82 

84 

82 

89 

93 

96 

91 

89 

H  I N 

72 

69 

69 

69 

66 

69 

66 

72 

69 

70 

69 

66 

68 

70 

70 

70 

65 

60 

66 

67 

71 

67 

66 

68 

54 

55 

62 

65 

69 

71 

65 

"il 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

MAX 

87 

88 

88 

68 

88 

91 

90 

89 

91 

90 

92 

92 

89 

92 

92 

93 

90 

85 

91 

91 

90 

88 

80 

83 

84 

88 

89 

93 

97 

90 

MIN 

68 

70 

69 

67 

63 

67 

65 

71 

66 

68 

69 

70 

66 

66 

68 

69 

65 

59 

64 

65 

69 

69 

67 

68 

53 

52 

59 

62 

68 

6{ 

63 

65!  7 

NARROWS  DAM 

MAX 

93 

95 

95 

96 

95 

96 

96 

97 

87 

89 

94 

94 

97 

97 

95 

97 

96 

76 

90 

93 

92 

76 

80 

87 

90 

90 

91 

93 

98 

89 

MIN 

71 

72 

68 

69 

61 

64 

66 

69 

69 

66 

67 

67 

70 

69 

70 

70 

71 

66 

62 

65 

72 

70 

71 

69 

59 

5f 

60 

62 

66 

64 

66 

56.5 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 

92 

95 

96 

96 

93 

93 

95 

95 

68 

68 

93 

94 

99 

96 

93 

88 

68 

92 

92 

75 

74 

86 

86 

66 

89 

91 

92 

67 

MIN 

72 

74 

70 

73 

66 

68 

68 

72 

70 

68 

70 

69 

72 

70 

71 

72 

69 

66 

65 

69 

72 

69 

68 

69 

61 

61 

63 

64 

67 

66 

67 

58.4 

NEWPORT 

MAX 

89 

87 

91 

90 

90 

92 

91 

94 

93 

90 

93 

97 

91 

93 

94 

90 

90 

88 

87 

64 

79 

67 

76 

65 

69 

91 

68 

92 

MIN 

77 

71 

70 

69 

69 

72 

70 

70 

70 

71 

73 

71 

72 

T6 

72 

73 

68 

64 

70 

65 

70 

68 

67 

64 

59 

56 

62 

64 

69 

72 

68 

58.8 

NIMROD  DAM 

MAX 

89 

97 

94 

94 

91 

92 

93 

93 

92 

86 

93 

95 

96 

94 

95 

83 

86 

93 

94 

63 

82 

84 

88 

91 

94 

97 

100 

91 

MIN 

73 

71 

72 

69 

63 

65 

65 

69 

67 

66 

67 

70 

76 

69 

69 

68 

67 

64 

63 

67 

71 

66 

68 

69 

57 

5< 

61 

64 

70 

67 

63 

55.6 

OKAY 

MAX 

97 

95 

98 

96 

96 

98 

100 

93 

87 

94 

95 

101 

99 

96 

97 

96 

93 

90 

94 

95 

90 

89 

86 

90 

68 

92 

96 

95 

91 

93 

M  1  N 

75 

75 

71 

72 

67 

68 

69 

70 

71 

70 

71 

74 

73 

72 

73 

73 

70 

64 

66 

71 

70 

73 

72 

72 

62 

6: 

65 

70 

72 

69 

73 

70.2 

OZARK 

MAX 

93 

91 

94 

91 

90 

92 

92 

89 

89 

92 

95 

95 

94 

94 

93 

85 

90 

94 

92 

86 

88 

89 

88 

86 

95 

97 

99 

92 

97 

MIN 

74 

72 

70 

69 

67 

70 

72 

71 

71 

70 

71 

74 

74 

73 

'* 

73 

70 

60 

64 

72 

73 

69 

72 

70 

57 

51 

61 

65 

69 

70 

65 

69.0 

PARAGOULD 

MAX 

87 

88 

89 

91 

91 

92 

92 

94 

93 

92 

94 

90 

91 

93 

92 

84 

89 

89 

89 

88 

83 

82 

66 

79 

83 

86 

91 

92 

69 

89 

MIN 

70 

70 

67 

65 

67 

68 

70 

69 

67 

69 

69 

67 

69 

67 

68 

69 

66 

61 

65 

61 

65 

67 

66 

68 

55 

48 

56 

57 

66 

6( 

65 

55.3 

PARIS 

MAX 

96 

92 

94 

92 

92 

93 

93 

89 

90 

94 

96 

97 

95 

96 

95 

93 

85 

92 

96 

95 

87 

66 

89 

90 

67 

92 

96 

100 

100 

94 

96 

MIN 

72 

70 

70 

66 

65 

66 

70 

73 

70 

66 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

68 

58 

63 

66 

71 

76 

67 

71 

52 

58 

58 

64 

67 

70 

64 

67.4 

PERRYVILLE 

MAX 

92 

92 

94 

91 

96 

97 

96 

94 

93 

94 

91 

96 

96 

96 

94 

94 

95 

93 

91 

88 

83 

81 

86 

67 

94 

90 

93 

91 

88 

MIN 

70 

70 

71 

69 

63 

68 

67 

65 

70 

70 

71 

73 

72 

71 

72 

76 

73 

74 

72 

69 

70 

71 

68 

62 

70 

71 

74 

72 

69 

7oIl 

PINE  BLUFF 

MAX 

90 

92 

94 

93 

96 

96 

96 

94 

92 

91 

95 

94 

94 

96 

95 

91 

87 

93 

83 

86 

81 

87 

63 

88 

91 

93 

94 

92 

94 

'}!• 

MIN 

79 

75 

74 

73 

71 

73 

74 

76 

72 

71 

74 

71 

73 

77 

75 

74 

70 

66 

70 

69 

73 

71 

73 

73 

65 

63 

68 

68 

72 

70 

72 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

92 

91 

93 

93 

94 

94 

93 

91 

94 

89 

92 

94 

95 

97 

77 

90 

91 

91 

63 

64 

83 

68 

82 

65 

89 

90 

92 

89 

93 

90.  2 

MIN 

77 

75 

72 

72 

68 

70 

71 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

66 

64 

68 

65 

72 

72 

73 

70 

64 

61 

66 

66 

66 

67 

69 

59.5 

POCAHONTAS  1 

MAX 

88 

90 

91 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

93 

95 

92 

92 

93 

93 

94 

85 

92 

92 

90 

89 

89 

81 

87 

81 

80  88 

91 

93 

91 

92 

90.2 

MIN 

74 

70 

70 

66 

68 

66 

69 

71 

76 

69 

71 

67 

72 

69 

7  I 

72 

72 

62 

61 

63 

67 

69 

65 

69 

62 

52 

59 

61 

69 

72 

66 

67.5 

PORTLAND 

MAX 

90 

94 

94 

92 

90 

93 

92 

92 

94 

92 

93 

94 

95 

85 

92 

91 

9  3 

75 

87 

90 

90 

82 

60 

83 

82 

84  84 

86  86 

69  88 

88.  8 

MIN 

75 

76 

72 

72 

68 

68 

72 

74 

70 

70 

1\ 

73 

7 ! 

7 : 

72 

72 

68 

67 

68 

68 

70 

73 

72 

70 

64 

64 

54 

64 

67 

68 

59.9 

PRESCOTT 

MAX 

95 

97 

96 

96 

93 

95 

97 

97 

91 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

96 

95 

77 

88 

93 

95 

77 

76 

62 

77 

85 

90 

92 

95 

95 

90 

91.4 

MIN 

75 

75 

73 

73 

68 

65 

68 

72 

68 

66 

69 

75 

75 

69 

72 

75 

72 

62 

65 

68 

70 

7 1 

70 

7C 

64 

61 

61 

65 

68 

68 

72 

59.3 

ROGERS 

MAX 

81 

85  88 

89  88 

90 

65 

82 

63 

66 

90 

92 

90 

91 

92 

85 

82 

88 

89 

90 

84 

80 

82 

80 

80 

86 

91 

91 

95  88 

88 

8  7.1 

MIN 

70 

69 

68 

65 

64 

65 

69 

66 

66 

67 

70 

74 

72 

66 

69 

70 

63 

58 

62 

66 

70 

64 

65 

64 

54 

57 

60 

65 

67  70 

65 

55.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 

95 

93 

92 

91 

91 

93 

92 

91 

89 

93 

94 

95 

94 

95 

95 

92 

87 

91 

93 

92 

90 

66 

87 

90 

66 

93 

96 

100 

96  97 

89 

MIN 

75 

71 

71 

66 

67 

69 

69 

74 

72 

69 

71 

72 

74 

71 

71 

71 

68 

60 

65 

70 

74 

66 

72 

72 

58 

59 

66 

73 

73 

65 

71 

59.3 

SAINT  CHARLES 

MAX 

89 

94 

91 

91 

89 

93 

94 

95 

96 

94 

91 

92 

69 

95 

95 

77 

90 

91 

92 

63 

84 

84 

67 

83 

86 

88 

90  90 

90 

90.0 

MIN 

77  72 

73 

72 

7C 

73 

73 

75 

71 

72 

74 

73 

71 

74  73 

71 

71 

66 

70 

66 

70 

70 

71 

72 

65 

60 

64 

64 

68 

66 

59 

70.2 

SEARCY 

MAX 

94 

91 

93 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

94 

94  86 

93     96  96 

95 

89 

94 

93 

92 

90 

85 

83 

90 

86 

66 

90 

95 

96  92 

97 

92.0 

MIN 

75 

71 

73 

70 

69 

70 

6G 

71 

70 

68  73 

70 

72 

71 

72 

72 

66 

63 

69 

64 

70 

67 

68 

69 

60 

55 

63 

64 

69     68  66 

58.3 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

9C 

95 

94 

93 

93 

94 

92 

93 

92 

90 

95  91 

93     95  92 

96 

91 

91 

92 

91 

88 

64 

82 

8{ 

86 

86 

92 

93 

93 

90 

92 

91.3 

MIN 

78  74 

75 

74 

72 

75 

74 

73 

74 

71 

75 

74 

75     76  75 

77 

67 

61 

72 

71 

69 

72 

70 

71 

66 

64 

70 

72 

69  70 

73 

71.9 

SILOaM  SPRINGS 

MAX 

90     88  87 

90  ee 

90 

8S 

61 

81 

9C 

91 

94 

9 

"92 

93 

89 

63 

89 

90 

90 

87 

82 

84 

63 

82 

90 

90 

92 

96  69 

91 

88.4 

MIN 

70      67  65 

65 

63 

62 

65 

65 

67 

65 

69  70 

71 

68  68 

68 

65 

57 

63 

65 

69 

62 

63 

63 

50 

55 

58 

65 

67  69 

53 

54.5 

STUTTGART 

MAX 

95      90  94 

91 

93 

95 

94 

92 

94 

9C 

95  92 

92     95  94 

96 

90 

91 

91 

91 

85 

83 

61 

84 

82 

86  86 

91 

94 

90 

93 

90.7 

MIN 

79      72  75 

66  74 

1 

7« 

71 

72      74  74 

72      75  75 

73 

70 

65 

70 

67 

72 

71 

70 

73 

64 

60 

66 

67     69     69  70 

70.9 

8««  r«ferenc«  note*  follovloB  Station  Indax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Cont  inued 


Day 

Ol  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

STUTTGART    9  ESE 

MAX 

89 
78 

93 
71 

89 
73 

91 
74 

89 

70 

93 

72 

92 
72 

93 
75 

92 
71 

93 
72 

91 
74 

91 
74 

90 
72 

91 
73 

93 
74 

9* 

72 

93 

72 

78 
66 

89 
69 

90 
65 

90 
70 

82 

71 

83 
71 

80 
71 

87 
64 

81 
60 

83 
63 

86 
65 

88 
69 

90 
68 

89 
69 

86. 
70. 

8 
3 

SUBIACO 

MAX 

95 
72 

92 

70 

95 
70 

92 
66 

92 
65 

94 
68 

92 
69 

87 
72 

89 
69 

92 
67 

96 

70 

97 
71 

95 

72 

96 
70 

92 
70 

93 

70 

85 
66 

91 

60 

94 
68 

96 
68 

85 
70 

86 
67 

89 
68 

89 
69 

87 
56 

67 
58 

98 
60 

101 
65 

102 
67 

96 

72 

97 
65 

92. 
67. 

6 
4 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

MAX 

96 
76 

93 
77 

97 
74 

95 
73 

95 
71 

95 

73 

95 
74 

92 

72 

89 
70 

92 
71 

93 

72 

97 
75 

99 
73 

94 
72 

95 
75 

94 

76 

82 
71 

69 
69 

93 
67 

93 
73 

80 

70 

77 
73 

65 
73 

80 
72 

e: 

64 

89 
65 

90 
68 

93 
71 

92 
74 

88 

70 

92 
74 

90. 
71. 

9 
9 

TURNPIKE 

MAX 
M  I N 

WALDRON 

MIN 

97 
73 

94 

71 

94 
69 

92 
67 

93 

63 

95 
64 

94 

69 

89 

72 

92 
70 

92 
67 

95 
68 

99 
69 

97 
74 

98 
70 

99 
69 

95 

70 

91 

69 

91 
64 

94 

63 

94 

69 

90 
72 

82 
68 

89 
71 

87 
70 

65 

55 

90 
59 

94 
58 

97 
64 

99 
66 

95 

70 

95 
62 

93 
67 

2 
3 

WALNUT   RIOGE   CAA  AIRPORT 

MAX 
M  I  N 

87 
71 

89 
71 

90 
72 

90 
70 

90 
71 

92 
72 

90 
73 

93 
75 

93 

73 

92 
75 

93 
74 

90 
70 

91 
74 

94 
73 

93 
74 

91 

70 

85 
68 

90 
66 

86 

70 

90 
66 

87 
71 

83 

71 

83 
67 

86 

65 

77 
58 

85 
55 

87 
63 

91 

65 

93 
71 

90 
73 

89 
66 

89 
69 

1 
5 

WARREN 

MAX 
MIN 

96 
71 

95 
77 

96 
72 

95 
72 

96 
72 

96 

70 

98 
71 

97 
73 

93 
68 

94 
70 

95 

70 

96 
73 

91 
73 

95 
73 

98 
73 

100 
73 

68 
71 

91 
65 

93 
67 

94 

67 

87 
70 

82 
71 

61 

73 

64 

72 

66 
65 

86 

60 

89 
66 

92 
65 

94 

70 

94 

68 

95 
70 

92 
70 

5 
0 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

B7 
71 

85 
67 

86 
70 

85 
70 

84 
67 

85 
67 

85 
71 

81 
68 

81 

65 

87 
69 

87 
68 

86 
71 

89 
72 

89 
70 

87 
72 

86 

72 

76 
64 

84 
67 

87 
68 

87 
67 

81 
67 

78 
64 

63 
63 

78 
66 

78 
56 

62 

62 

86 
66 

69 
67 

90 
71 

86 
68 

67 
67 

64 

67 

6 
S 

WILSON 

MAX 
MIN 

WYNNE 

MAX 
MIN 

91 

72 

89 

72 

89 
71 

90 
65 

92 
66 

93 
71 

92 
69 

94 

72 

93 
70 

91 
69 

93 
72 

88 

72 

94 
69 

94 
70 

92 
71 

92 
70 

88 
66 

90 
58 

89 
66 

89 
60 

se 

71 

65 
69 

36 
67 

87 

71 

87 
59 

84 

57 

69 
59 

92 
59 

91 
66 

92 

70 

91 
66 

90 
»7 

2 
5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Stabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  -  ? 

b  o  ► 

H  < 

BLAK.ELY  MOUNTAIN  0AM 

EVAP 

.15 

.16 

.31 

.20 

.20 

.  16 

.18 

.18 

.13 

.15 

.  14 

.21 

.18 

.16 

.20 

.18 

.23 

.  10 

.19 

.20 

.  18 

.07 

.07 

.08 

.26 

.18 

.  18 

.15 

.21 

.24 

.21 

5.46 

WIND 

14 

29 

21 

26 

11 

9 

11 

13 

22 

16 

21 

17 

14 

12 

12 

22 

21 

11 

12 

14 

11 

22 

16 

40 

16 

14 

25 

12 

21 

24 

631 

HOPE    3  NE 

EVAP 

.21 

.26 

.17 

.28 

.26 

.20 

.20 

.18 

.40 

.21 

.  1  8 

.22 

.23 

.13 

.19 

.22 

.24 

.11 

.23 

.19 

.22 

.03 

.06 

.12 

.11 

.20 

.18 

.19 

.22 

.20 

6.08B 

WIND 

30 

37 

24 

13 

11 

8 

9 

9 

19 

24 

15 

17 

26 

17 

5 

3 

15 

21 

8 

5 

13 

7 

9 

21 

21 

20 

11 

23 

19 

29 

20 

509 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.13 

.17 

.18 

.23 

.19 

.24 

.  16 

.17 

.22 

.22 

.24 

.17 

.25 

.25 

.19 

.16 

.23 

.21 

.23 

.21 

.20 

.  14 

.13 

.27 

.20 

.  19 

.21 

.22 

.24 

.26 

6.31B 

WIND 

1  1 

14 

12 

6 

5 

9 

15 

13 

9 

9 

8 

20 

16 

15 

14 

11 

32 

9 

7 

13 

12 

24 

19 

16 

39 

13 

13 

15 

22 

26 

31 

462 

NARROWS  DAM 

EVAP 

.17 

.26 

.23 

.27 

.25 

.23 

.34 

.12 

.12 

.11 

.23 

.21 

.22 

.21 

.24 

.22 

.24 

.07 

.21 

.23 

.21 

.00 

.08 

.18 

.15 

.22 

.  17 

.26 

.20 

.23 

.  19 

6.07 

WIND 

24 

27 

26 

18 

13 

13 

16 

12 

20 

IS 

22 

le 

19 

16 

14 

11 

18 

8 

14 

17 

24 

23 

25 

12 

19 

16 

11 

17 

23 

22 

30 

566 

NIMROD  DAM 

EVAP 

.21 

.07 

.23 

.20 

.22 

.11 

.29 

.20 

.15 

.05 

.22 

.24 

.13 

.24 

.23 

.20 

.20 

.08 

.21 

.21 

.22 

.06 

.09 

.09 

.20 

.21 

.21 

.22 

.21 

.27 

.16 

5.65 

W  IND 

4 

7 

9 

8 

7 

3 

5 

15 

6 

3 

18 

5 

4 

6 

1 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

9 

6 

4 

6 

9 

9 

e 

170 

STUTTGART    9  ESE 

EVAP 

.19 

.19 

.15 

.20 

.21 

.20 

.  18 

.15 

.15 

.15 

.  19 

.26 

.11 

.17 

.22 

.21 

.20 

.04 

.17 

.21 

.18 

.07 

.09 

.02 

.12 

.  19 

.17 

.16 

.19 

.23 

.20 

5.17 

W  IND 

54 

27 

10 

5 

5 

1 

0 

2 

5 

4 

S 

25 

26 

5 

6 

2 

14 

1 

5 

5 

9 

3 

4 

11 

11 

2 

5 

22 

66 

48 

390 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations 
taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These  observations  are  mailed 
after  the  close  of  the  month  to  a  Weather  Records  Processing  Center, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and  placed  on  punch 
cards.  These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables. 
Printing  and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at 
Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.  Records  for  any  state  cannot  be  checked 
by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received. 
Printing  cannot  be  done  until  all  the  tables  and  the  text  for  an  issue 
are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high 
quality  of  the  data.  A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed 
Cl imatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of  the  second  following 
month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published). 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather 
Records  Center,  Asheville,  North  Carolina,  should  be  advised. 


8m  r«r«reoc«  DOtes  tollovlng  StkttOB  Indai, 

-  102  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


AUGUST  1958 


-  103  - 


STATION  INDEX 


AUGUST  1958 


STATION 

INDEX  NO. 

C 

COUNTY  : 

c 

B 

ITIOM 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

0 
< 

M 

Z 

0 
P 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LATT 

LONG 

ELEV^ 

TEMP. 

PRECIP. 
EVAP. 

SPECIAL 

a 

3 

LONG] 

ELEV/ 

i 

PRECIP. 

SPECIAL  1 

ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALV 

D130 
0136 
0150 

SCOTT 
LAWRENCE 
SALINE 
YELL 

35  54 
34  48 
34  47 

91  05 
93  52 
93  29 
93  25 

256 
755 
854 

5P 

7A 
5P 

C 
C 
C 

JAMES  V.  WILLIAMS 

RUBY  B.  OWENS 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

REBA  Y.  SWAIM 

ALTA  F>  GARNER 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA  2  S 
MARKED  TREE 

4572 
4638 
4654 

HOT  SPRING 

FULTON 

LEE 

POINSETT 

3 

2 
5 

34  23 
36  29 

35  32 

91  32 
90  46 
90  25 

92  36 

690 
234 
229 
1050 

5P 
SS 
6P 
6P 
SS 

7A 
6P 
7A 
7A 

C  H 

RADIO  STATION  KBOK 
JOHN  H.  MCKEE 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
JOHN    F.  SHEARON 

ANTOINE 
APLtK  1  W 

appleton 
arkaoelphia 

3168 

0220 
023*. 

PIKE 

PERRY 
POPE 

:lark 

34  58 

35  25 
34  07 
33  37 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

400 
522 
200 
145 

6P 

7A 
8A 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  Wt  TRAHMELL 

MAHVELL 
MAUMEE 
MELBOURNE 
MENA 

MONT ICELLO  3  S 

4900 

PHILLIPS 
SEARCY 
IZARO 
POLK 

7 

7 
3 

34  33 
36  03 
36  04 
34  35 

92  39 
91  54 
94  15 
91  46 

749 

1207 
285 

6P 
5P 

7A 
5P 

C 

C  H 

C  H 

STERLIN  WALLACE 
HELEN  E.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 
RICHARD  W.   ST.  JOHN 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

0326 
0350 
CSS 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

34  19 
7  35  17 
7  35  18 
7  35  49 

93  58 
91  22 
91  34 
91  47 

960 
218 
230 

571 

6P 
9A 

7A 

c 
c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
HOMER  W.  CHANEY 
JNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MONTROSE 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM 

MORRILTON 

MOUNT    I OA 

4938 
4988 
5010 

CALHOUN 
MONTGOMERY 

3 
3 
1 
3 

33  19 

33  19 
36  07 

34  33 

92  27 

92  45 

93  38 
93  41 

85 
280 
663 
2800 

5P 
5P 
6P 

6P 

C 

C  H 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EMMA  S.  LEAVELL 
WILLIAM  E.  BLACK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 

BATESVILLE  L   AND  D  1 
BEAR  CPEEK  LAKE 
BEfiTV  LAKE 
BEAVER   1  S£ 

0512 
0518 
0530 

INDEPENDENCE 
LEE 

st  francis 
:arroll 

34  43 
i  35  OS 
7  36  28 
7  35  04 

90  42 

90  43 
93  46 

91  53 

400 

5P 

c 
c 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
Lt  G.  AOAMSON 
HARVEY  E.  SKELTON 
i^ARvIN  MORRISON 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

5038 
5046 
5072 

BAXTER 
BAXTER 
St  ONE 

7 

36  20 
36  20 
35  52 
35  34 

92  23 

92  06 
94  01 

93  43 

600 
766 
500 
425 

6P 
8A 

8A 

7A 

6A 

8A 

C 

c 

RADIO  STAT  ION  KTLO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NELL  A.  TAPLEY 

HENRY  G.  ARVIN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

0536 
0582 
D586 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 

35  26 
S  34  33 

36  22 
7  36  26 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

221 
285 
1295 
1150 

5P 
6P 

8A 

7A 
7A 

c 

e.  B.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENRIDGC 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 
DAVID  L.  STIDHAM 

NASHVILLE  PEACH  SU8STA 
NASHVILLE  SCS 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE  3  E 

5114 
5158 
5174 
5186 

HOWARD 
HOWARD 
HOWARD 
PIKE 

3 
3 

34  00 

33  57 

34  07 
34  14 

93  51 
93  52 
93  50 
91  17 

373 
550 
850 
225 

SS 

7A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
EDNA  J.  WESTFALL 
ELSIE  F.  WARD 
LUTHER  D.   SUMMERS •  JR 

BIG  FORK 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELr  MOUNTAIN  0AM 

3676 
07ii6 

0799 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

.  35  51 
7  36  07 
}  34  36 
35  06 

90  08 

91  06 
93  11 
93  39 

228 
259 
42  6 
455 

8A  8 

A  C 

c 

ANNA  M,  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

nimrod  dam 
norfork  dam 

OOELL 
ODEN  2  W 

5228 
5354 
5358 
5376 

PERRY 

BAXTER 

WASHINGTON 

MONTGOMERY 

HOWARD 

1 

3 

34  57 
36  15 

35  48 
34  38 

92  15 
94  24 

93  48 
93  53 

425 
1500 
600 
300 

8A 
5P 

5P 

eA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  RENZO  HURST 
LORETTA  W.  JACOBSON 

BLUFF  CITV  J  SW 
BLYTHEVILLE 
eOONEV ILLE 
BOriCINBURG  2  S 

0806 
0S30 
09^12 
0846 

MISSISSIPPI 

LOGAN 

VAN  BUREN 

■  35  56 
1  35  09 
7  35  39 
3  33  52 

89  55 
93  55 

92  30 

93  20 

252 
511 
1200 
235 

6P 

7P 

7A 

c 
c 

CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 
CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

paragoulo 

5498 
5508 
5514 
5562 

MISSISSIPPI 
SALINE 
FRANKLIN 
JOHNSON 

2 

35  43 

34  37 

35  29 
35  36 

92  49 

93  50 
93  27 
90  29 

500 
396 
1900 
275 

6P 

THOMAS  F.  MCKINION 
GUY  COOK 
BURNS  WAKEFIELD 
MAURICE  R.  BRANDT 
RADIO  STATION  KDRS 

BRADFORD 
BRINKLFY 
BUFFALO  TOWER 
BULL  SMOALS  0AM 

0936 
1010 
1020 
1052 

WHITE 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 

'  34  53 
7  35  52 
7  36  22 
2  35  49 

91  12 

92  34 
89  57 

205 

460 
240 

5P 

5P 
7A 

C  H 

c 

MARSHALL  HICKMON 
RICHARD  K.  weiS 
6EULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PARIS 

PARKIN  2  W 
PARTHENON 

5586 
5591 
5602 
5694 

LOGAN 

CROSS 
SCOTT 
NEwTON 

5 
1 
1 

35  18 

34  48 

35  57 

90  35 
93  57 
93  15 
92  49 

222 
666 

925 

32  5 

6P 

c 

FRANK  TAYLOR 
CORINE  D.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINER 

CABOT  <t  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

1132 
1152 
115<. 
1172 

PULASKI 
IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 

'  36  07 
3  33  36 
3  33  35 
1  35  18 

92  08 
92  49 
92  51 
94  18 

116 
155 
419 

7a 

8A 

c 

B.  M,  MALTHER 
AUST IN  D.  HARRIS 
LEONARD  8.  DILLHORTH 
EDITH  2.  LEHMAN 
CECIL  E.  STAMPS 

PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 

5756 
5  760 
5820 
5866 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

RANDOLPH 

1 
1 

34  12 
34  10 
34  35 
36  16 

91  56 
93  54 

90  59 

91  30 

205 
840 
330 
122 

7P 
MID 

5P 
7A 

7A 

MRS.   EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
J.   R.  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 

CARLISLE    !  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLARKSVILLE 

123B 

1455 
1492 

LONOKE 
GARLAND 

JOHNSON 

1  34  27 
7  34  41 
1    35  28 
7  35  35 

93  01 

91  16 
93  28 

92  26 

405 
172 
436 
510 

6P 

7A 
7A 

c 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

e.   F.  NORTHERN 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

EARL  B>  HIDDICK 

PBESCOTT 
PRESCOTT  SCS 

RAICLIFF 

5910 
5970 

NEVADA 

MARION 
LOGAN 

3 
1 

33  48 
33  46 
36  16 
35  18 

93  23 

92  51 

93  53 

94  02 

318 
800 
463 

7A 

7A 

c 
c 

c 

R.  P.  HAMBY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

ONA  V.  MCLEAN 

LULA  M.  WEEKS 

COLO  SPRINGS  GUARD  STAT 

t:oMe=;  a  se 

COMPTON  2  NE 

1574 
1582 
1596 
1632 

SCOTT 
MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 

'  35  48 
7  36  06 
1   35  05 
7  36  24 

93  48 
93  18 
92  28 
90  35 

1400 
2166 
316 
293 

5P 
6P 

5P 
7A 

c 
c 

C  H 

MARGARET  ZORNES 
MAUDE  C.  SRASHEARS 
WILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 

REMMEL  DAM 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 

6174 
6248 
6352 

HOT  SPRING 
CLEVELAND 
BENTON 
POPE 

3 
3 

1 
7 

33  57 
36  20 
35  18 

34  2  3 

92  11 

93  08 
91  08 

231 
1387 

200 

SS 
5P 

8A 

SS 

eA 

5P 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

J.  H.  YANEY 

HOWARD  FOWLER 

WM.   W.  SPAULDING 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 

1730 
1750 
1768 
1914 

ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 

1  3}  02 
1   34  43 
1   34  05 
3  34  14 

91  56 

92  25 
91  35 

93  44 

175 
380 

629 

5P 
6P 

5P 
7A 

c 

JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
BILL  IE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  TEDDER 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

6403 
6506 
6566 
6586 

CLAY 
FULTON 
WHITE 
GRANT 

5 
3 

36  27 
36  23 
35  15 
34  27 

91  50 

91  44 

92  21 
92  17 

663 
245 
290 
910 

5P 
6P 

WILLIAM  S.  BUCKLEY 
JAS.    6.  CALDWELL 
ADAM  C.  MELTON 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
MAUD  H.  BRADFORD 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OANVILLE  SCS 
DARDANELLe 

1834 
1835 
1838 
1948 

FAULKNER 
YELL 
YELL 
YELL 

1   35  03 
1   35  04 
1   35  13 
4  34  02 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 

370 
370 

42  0 

6P 
5P 

7A 

c 

MILL  lAM  A.  BROWN 

J,  A.  MOUDY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOODIER 

0.  TUCKER  VASSER 

SILOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

6768 

6820 
6656 

BENTON 
DALLAS 
LAFAYETTE 
LINCOLN 

I 
3 

36  11 
33  55 
33  22 
33  54 

92  48 

93  30 
91  51 
93  19 

260 
270 
392 

7A 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 
MARGARET  F.  GORDON 
HUBERT  BAKER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
T.   P.  SIMS 

DERMOTI 

DEVILS  KNOB 
OIERKS 

1968 
1982 
2015 
2148 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 

7  34  58 

1  35  43 
4  34  0  7 

2  33  51 

91  30 

93  24 

94  02 
91  29 

204 
2350 
422 
159 

5P 
5P 
6P 

7A 
7A 

L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
THOMAS  A.  LOFTON 

STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

6920 
6928 
7038 
7048 

ARKANSAS 
ARKANSAS 
LOGAN 
COLUMBIA 

1 

34  29 

34  28 

35  18 
33  06 

91  32 
91  25 
93  39 

93  27 

94  00 

196 
500 
247 
361 

6P 
7A 

SS 

MID 

MIC 

7A 

C  H 
C  HJ 

GEORGE  L.  CLARK 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
NEW  SUBIACO  ABBEY 
IDELLA  0.  NORWOOD 
U  S  WEATHER  BUREAU 

DUMAS 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

2204 
2300 
2356 
2366 

DESHA 
SCOTT 
UNION 
CARROLL 

I   34  43 
3   33  13 
7  36  24 
7   36  05 

94  19 
92  48 

91  37 

1150 
252 

1465 
490 

MID 

MID 

C  H 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 
J  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAY 
OPHA  WOLFE 

TURNPIKE 
WALDRON 

WALNUT   GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE  CAA  AP 

7488 

7624 
7530 

POPE 
SCOTT 

INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 

7 

35  40 

34  54 

35  51 

36  08 
33  36 

94  06 

91  21 
90  56 

92  04 

675 
250 

206 

6P 
5P 

6P 
5P 
6P 
MID 

'I 

U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  0.  BIVENS 
A,  H.  FAST 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
WARREN  COTTON  OIL  CO 

FAYETTEVILLE 
FAVETTEVlLLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

2443 
2444 
2526 
2540 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON  , 
MARION 

7  36  00 
1  36  06 
7  36  18 
3  33  49 

94  10 
94  10 
92  36 
92  31 

1253 
1270 
700 
280 

MID 
5P 

MID 
5P 

MID 
5P 

MID 
5P 

CHARLES  F.  FORP 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMH 

WASHITA 
WEST  FORK 
WHEELING 
WHITE  ROCK 

7592 

7744 
7772 
7812 

MONTGOMERY 
WASHINGTON 

FRANKL IN 
5EV  lER 

3 
7 

I 

34  38 

35  55 

36  19 

33  48 

93  32 

91  52 

93  57 

94  04 

610 
1340 

680 
2285 

290 

5P 

11 

C 

c 

NORA  LEE  MAYBERRY 
EFFIE  D.  LITTLE 
THOMAS  W.  CONE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  L.  M.  SNEAD 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT    SMITH  we  AIRPORT 

FORT   SMITH  WATER  PLANT 

2  564 
2574 
2578 
2670 

LITTLE  RIVER 
SI  FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 

5  35  01 
1   35  20 
1   35  39 
4  33  37 

90  47 
94  22 
94  09 
93  48 

261 
458 
793 
260 

HID 

MID 

c 

C  HJ 

LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CRISTEE 
INA  J.  LOGAN 

WILSON 
WING 
WYNNE 
YELLVILLE 

7950 
8052 
6084 

MISSISSIPPI 
YELL 

MARION 

1 
5 

35  34 

34  57 

35  14 

36  13 

90  02 
93  26 

92  41 

237 
350 

760 

5P 

SS 

SS 

c 

D.  0.  ANDERSON 
MILES  6.  TURNER 
RADIO  STATION  KWYB 
JESS  B.  JOHNSON 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOO 
GRAVELLY  2  ESE 

2794 
2842 
2922 
2930 

WHITE 
SEARCY 
PIKE 
YELL 

7  35  59 
3  34  20 
I   34  52 
1   36  24 

92  43 

93  33 

94  28 

595 
547 

1250 

6P 
SS 

ss 

C  H 

BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE    I.  PRICE 
WILLIE  PENDERGRASS 
ELSON  B.  SCHMIDT 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

2962 
2976 
3074 
3088 

CARROLL 
FAULKNER 
SEBAST IAN 
CLARK 

1   35  14 
1   35  13 
3  33  54 
3   33  14 

92  23 
94  15 

93  06 
91  48 

360 
518 
290 
177 

8A 
7A 
7A 
6P 

STATION  INACTIVE 
MARVIN  C.  CANTHELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBSS 
A.   JAMES  LINDER 

HAMPTON 

MARRI<^ON 

HE8ER  VPRINGS  3  NE 

3132 
3164 
3228 
3230 

CALHOUN 

BOONE 
CLEBURNE 

7  36  19 
7  36  14 
7  35  32 
7  35  26 

91  29 
93  07 

92  01 
92  03 

362 
1150 
525 

6P 

i: 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 

HECTOR 
HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

3242 
3258 
3428 
3438 

POPE 

PHILLIPS 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

2  34  32 
7  36  22 
4  33  43 

3  34  22 

90  35 

92  16 

93  33 
93  41 

200 
580 
375 
700 

8A 

7A 
7A 

TA  C 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDDELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A*  SHIELDS 

HORATIO 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 
3  540 
3556 
3584 

SEVIER 
GARLAND 

3  34  31 
7  36  05 

3  33  02 

4  33  35 

93  03 

710 

5P 

5P 

c 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY   PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  E.  MCDOWELL 

HUNISVILLE 
MUTT IG  0AM 

MADISON 
UNION 

L  1 TTLE  RIVER 

93  44 
92  05 

94  03 

1453 
60 
300 

8A 

c 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

3600 

3734 
3  862 
3904 

NEWTON 
GARLAND 
CRAIGHEAD 
LONOKE 

7  36  01 
3  34  42 
7  35  50 
1   34  36 
3  33  50 

93  11 
93  04 
90  42 
92  00 
92  16 

857 
730 
345 
230 
214 

6P 
7P 

7A 
7A 

7P 

c 

LOTTIE  e.  DAVIS 
LURA  8i  5YKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.   A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUMELLE 
LAMAR  2  SW 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

3998 
4010 
4019 
4060 
4106 

CRAIGHEAD 

PULASKI 

JOHNSON 

PIKE 

BOONE 

5  35  49 
I   34  51 
1    35  26 
3  34  19 
7  36  24 

90  26 

92  26 

93  25 
93  51 
92  54 

230 
305 
550 
796 
710 

7P 

8A 

7A 
7P 

c 

TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
F.  W.  KELLOGG 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

i LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FiLT  PLANT 
LOST  CORNER 

4116 
4134 
4248 
4250 
4324 

CRAWFORD 
GRANT 
PULASKI 
PULASKI 

3  34  10 
1   34  44 
1    34  46 
7  35  34 

94  19 
92  35 
92  14 
92  19 
92  50 

1000 
261 
257 
512 

1550 

MID 

7A 

HID 
MID 
7A 

C  HJ 

IDA  G.  RAMEY 

J.  R.  RHODES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

STATION  INACTIVE 

LOUANN  2  SE 

MADISON 
MAGNOLIA  3  N 
MAGNOLIA  5  N 

4332 
4386 
4528 
4548 
4550 

UNION 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

COLUMBIA 

COLUMBIA 

3  33  22 
7  35  46 
5  35  00 

4  33  19 
4  33  20 

92  46 

93  05 
90  43 
93  14 
93  13 

130 
2007 
215 
315 
360 

6P 

6P 
8A 

C 

FLORA  A.  HAMILTON 

LOLA   i.  DOLLAR 

JAMES  C.  HODGES 

EARL  E.  GRAHAM 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

t     DRAINAGE  CODE.      I.  ARKANSAS     2.   MISSISSIPPI      3.  OUACHITA     4.   RED     5.    SAINT  FRANCIS     6.    SALINE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  rcRardlng  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cl imato loglst  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819.  Little 
Rock.   Arkansas,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and   letters  following   the  station  name,   such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
Divisions,   as  used  In  "Cl imatological  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at   the  present  location.     Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  SDOwpack 
result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall   in  the  "Cl imatological  Data"  Table  and   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and   in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  sumner  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station   Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"   column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J       "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 

No  record   In   the  "Cl Imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

No  record   in  the  "Daily  Precipitation"  Table.   "Evaporation  and  Wind"   Table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+       And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  "Thermometers  are  generally  exposed   in  a  shelter   located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//       Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 
AM       Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a   full  month. 

D       Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M       One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record   is  missing.     See  "Dally  Tenperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  nontb. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  SuBusary.)  Checks  and  aoney  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents, 
Government   printing  Office,    Washington   25,   D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of   which  may  be   obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  thrO''jh  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatologlcal  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 

15  cents. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


StAtion 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 
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sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 
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mile 
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of 
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fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00A  CSt' 

H 

o 
o 

6:0OP  CST 

Trace 

60-10 

.10-49 

66-09- 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Port  Smith  WB  Airport 

ENE 

25 

8.6 

32 

NE 

1 

87 

92 

62 

66 

7 

3 

2 

2 

1 

0 

15 

49 

6.0 

Little  Rock  WB  Airport 

ENE 

14 

8.6 

30 

SE 

26 

84 

90 

63 

68 

4 

3 

2 

0 

3 

1 

13 

73 

5.5 

Texarkana  WB  Airport 

ENE 

17 

7.3 

94 

4 

2 

5 

0 

3 

0 

14 
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Slanon 

Ten- 
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< 
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o 

s 

No  o 
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u 

1 
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1 
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o 

1 

1.00  01  More 

-To 

NORTHWEST  DIVISION 

BENT  ON v I LL  E 

80  8 

58  3 

69 

91 

2^ 

41 

28 

4  1 

5 

0 

0 

0 

5.19 

1,46 

7 

•  0 

0 

7 

4 

2 

EUREKA  SPRINGS 

79,7 

60,0 

59*9 

_  2.5 

90 

41 

2  8 

40 

1 

0 

0 

0 

7.72 

3.39 

2,63 

1 5 

.  0 

0 

1 1 

4 

2 

FAYETTEVILLE 

71.5 

92 

41 

2  8 

5 

0 

0 

0 

4.40 

2,09 

1 6 

,  0 

0 

7 

3 

1 

80  *  7 

59.0 

6  + 
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44 

2 

0 

0 

0 
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3 

3 
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.09 
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,  0 

0 
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2 

1 
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97 
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5 

0 

0 

0 

5.57 
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1  0 

,  0 

0 

9 

1 
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59*=^ 
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9^ 

42 

7R 

4 
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0 
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,0 
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6 

4 

L  EAD  HILL 

62  *  ^M 
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6  + 

44 

79 

77 

7 

0 

0 

0 

7,20 

3  ,97 

2,31 

in 

,0 

0 

5 

5 

3 

Rogers 

80  •  9 

71*1 

-  0*3 
• 

91 

6  + 

44 

7  Q 

38 

7 

0 

0 

0 

,65 

,0 

7 

4 

1 

S I  LOAM  SPRINGS 

61*6 

72*1 

92 

25  + 

40 

2  8 

^2 

8 

0 

0 

0 

3  ,05 

1  '  11 

2  -J 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

70.7 

-  0.7 

5,58 

1,54 

,0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

EL IPPIN  CAA  AIRPORT 

80.5 

59.8 

70.2 

94 

3 

43 

28 

40 

6 

0 

0 

0 

5.71 

1,59 

10 

*_ 

0 

1  0 

2 

GILBERT 

44 

^6 

9 

0 

0 

0 

4.95 

1  * 

0 

10 

2 

MAMMOTH  SPRING 

Rl  *  7 

58*4 

59*  fl 

• 

QL 

40 

7ft 

II 

6 

0 

0 

0 

6.12 

• 

1  9 

0 

1 

U  A  D  C  U  A  1  1 
l"l  A  K  ^HM  L  L 

80*9 

59*9 

6  + 

7R 

5 

0 

0 

0 

A7 

,  0 

0 

nuu'N  1  A  I  IN  nunc,    i  ininw 

80*9 
• 

61*3 

7  1*1 
• 

-   0  9 
• 

90 

i7 

30  + 

3 

0 

0 

0 

3,87 

1 

0 

,  0 

^ 

9 

^ 

'luui'iAjn   nunc   L    ur  tiN'j 

AM 

AM 

■ 

59.8 

.  2 

43 

3 

0 

0 

0 

8*14 

,  88 

1  1 

,  0 

0 

I  I 

7 

2 

D  I  V  I  S I  ON 

70 

* 

- 

* 

5.95 

3.11 

,  0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

82  •  9 

60.4 

71.7 

94 

45 

2  9  + 

1  6 

6 

0 

0 

0 

5,  30 

1  73 

1  9 

,  0 

0 

8 

5 

2 

DAICDVlLl.c  LlVcol'-"^F. 

AM 

98 

^  \ 

20 

11 

0 

0 

0 

2,45 

,0 

0 

8 

4 

3 

BATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

84  •  2 

61.3 

72.8 

95 

2  9 

1 1 

10 

0 

0 

0 

5,36 

2,20 

2,35 

1  I 

,0 

^ 

5 

3 

2 

BLYTHEVILLE 

80  •  7 

62.9 

71.8 

_    ^  ^  9 

92 

6-t- 

46 

2  8 

1 9 

4 

0 

0 

0 

7.09 

3,93 

1,95 

.0 

0 

9 

5 

3 

CORNING 

81  •  7 

62.7 

72.2 

-  0.5 

92 

^  o 

2  8 

2  0 

5 

0 

0 

0 

^'^^ 

1,82 

1,28 

^2 

,0 

0 

8 

4 

2 

JONESBORO 

83.7 

62.9 

73.3 

-  0.4 

95 

1 

49 

28 

14 

9 

0 

0 

0 

6.68 

3,55 

2  .00 

7 

,0 

0 

9 

4 

3 

MARKED  TREE 

80.6 

52.8 

71.7 

-  1.1 

90 

6  + 

28 

18 

2 

0 

0 

0 

I*no 

4,37 

1.71 

20 

,0 

0 

10 

5 

3 

NEWPORT 

82.0 

63.1 

72.6 

-  1.6 

93 

3 

29+ 

14 

4 

0 

0 

0 

^*  1  A 

2,26 

1  .40 

1  1 

.  0 

Q 

3 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

81.7 

59.1 

70.4 

91 

25  + 

44 

29+ 

22 

4 

0 

0 

0 

5.16 

1  .00 

20 

.  0 

9 

5 

POCAHONTAS  1 

83.6 

61.0 

72.3 

-  0.7 

93 

3 

29 

17 

5 

0 

0 

0 

3  •  96 

1,13 

.75 

2  1 

0 

3 

0 

SEARCY 

84.  8 

63.8 

74.3 

-  0.2 

97 

5 

47 

29 

11 

10 

0 

0 

0 

5.00 

3,15 

1  .68 

17 

*0 

0 

^ 

3 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

80.7 

62.3 

71.5 

46 

4 

0 

0 

0 

4,  78 

7? 

•  0 

0 

9 

1 

W 1 L  SON 

81.6 

6  2.1 

71.9 

9  3 

5  + 

45 

2  8 

4 

0 

0 

0 

5,  72 

2  *63 
• 

,  0 

0 

5 

3 

D  I  V  I S I  ON 

72.2 

-  1,0 

5,  85 

2  ,90 

,  0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEV ILLE 

87.2 

63.1 

75.2 

0.1 

98 

6  + 

42 

2  8 

1  7 

12 

0 

0 

0 

2,59 

-  ,83 

* 

,0 

0 

5 

2 

0 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

85.4 

49 

1  1 

0 

0 

0 

3,54 

* 

.0 

0 

8 

2 

1 

CLARKSV ILLE 

8  5.1 

64*4 

74.8 

96 

6  + 

43 

28* 

16 

10 

0 

0 

0 

2.30 

*  73 

.0 

0 

7 

2 

0 

DARDANELLE 

86.2 

64.8 

75.5 

0,0 

97 

3  + 

47 

29+ 

10 

13 

0 

0 

0 

4.83 

1.91 

2.15 

1  1 

,0 

0 

8 

4 

1 

DEVILS  KNOB 

76.1 

59.4 

57.8 

88 

6 

45 

30 

57 

0 

0 

0 

0 

3.72 

1.12 

1  7 

.0 

0 

8 

3 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

84.9 

65.0 

75.0 

0,0 

95 

3 

48 

28 

15 

10 

0 

0 

0 

4.44 

.73 

2.30 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

82.8 

61.1 

72.0 

93 

6 

41 

28 

26 

7 

0 

0 

0 

3.92 

1.64 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

MENA 

84.2 

55.0 

74  ,  6 

0.4 

94 

4 

45 

29 

12 

10 

0 

0 

0 

4.55 

,26 

2  .00 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

2 

MOUNT  MAGAZINE 

76.6 

50.0 

68.3 

87 

3 

47 

30 

39 

0 

0 

0 

0 

3.00 

.56 

15 

.0 

0 

9 

3 

0 

OZARK 

85.6 

55.2 

75.4 

0.6 

97 

4 

47 

28 

15 

13 

0 

0 

0 

2.81 

-  .56 

1.14 

1  7 

.0 

0 

4 

2 

2 

PARIS 

86.  3 

63.5 

74.9 

99 

3 

45 

28 

15 

13 

0 

0 

0 

6.23 

2.00 

10 

.0 

0 

5 

5 

3 

RUSSELLVILLE 

SUBIACO 

84.9 

62.9 

73.9 

-  1.3 

98 

3  + 

48 

29  + 

17 

10 

0 

0 

0 

4.  37 

,92 

1.80 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

TURNP IKE 

75. 4M 

61. 5M 

68.  5M 

26 

0 

0 

0 

0 

3,72 

.94 

26 

.0 

0 

8 

3 

0 

WALDRON 

86.6 

62.5 

74.6 

97 

6  + 

42 

28 

15 

12 

0 

0 

0 

2,  13 

.95 

1  1 

.0 

0 

5 

2 

0 

WHITE  ROCK 

77.3 

61.0 

69.6 

90 

4 

45 

30 

43 

1 

0 

0 

0 

3,70 

1  .60 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

73.0 

-  0.7 

3,73 

•  15 

.0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

84.  5 

63.8 

74.2 

94 

2 

45 

29 

7 

9 

0 

0 

0 

5,91 

1.72 

19 

.0 

0 

8 

5 

2 

BENTON 

87.  8M 

M 

93 

5 

12 

0 

9,  84 

3.11 

20 

.0 

0 

7 

6 

3 

BLAKELY   MOUNTAIN  DAM 

AM 

M 

62  .4 

M 

44 

29 

12 

0 

0 

0 

4,82 

1  .22 

1  1 

.0 

0 

5 

5 

2 

CONWAY 

84.4 

53.5 

74.0 

-  1.6 

93 

5  + 

44 

29  + 

12 

9 

0 

0 

0 

4.30 

1,13 

1.75 

19 

,0 

0 

a 

2 

1 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

85.7 

65.7 

76.2 

-  0.2 

95 

6 

48 

29 

9 

11 

0 

0 

0 

4.43 

,81 

1.35 

19 

,0 

0 

7 

3 

2 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

83.6 

55.9 

74.8 

0.0 

94 

3 

50 

29 

10 

1 1 

0 

0 

0 

7.18 

4.33 

2.35 

1  9 

,0 

0 

6 

4 

4 

MALVERN 

85.2 

51.9 

73.5 

94 

3 

42 

29 

15 

11 

0 

0 

0 

9.45 

3.04 

19 

,0 

0 

8 

6 

4 

MORR ILTON 

85.0 

54.2 

74.5 

0  . 1 

95 

4  + 

45 

29 

1  1 

U 

0 

0 

0 

5.38 

2.47 

1.61 

20 

,0 

0 

6 

5 

1 

NIMROD  DAM 

AM 

86.2 

61.5 

73.9 

97 

4  + 

43 

29  + 

15 

12 

0 

0 

0 

4.  52 

.95 

27 

,0 

0 

8 

5 

0 

PERRYV ILLE 

85. 6M 

65.  3M 

76  .  OM 

2.6 

53 

28 

3 

0 

0 

0 

4.53 

1.25 

1.63 

19 

,0 

0 

7 

3 

1 

SHERIDAN  TOWER 

84.5 

65.8 

75.7 

95 

3 

49 

29 

8 

10 

0 

0 

0 

10.00 

3.70 

19 

,0 

0 

DIVISION 

74.8 

0.4 

6.40 

3.28 

,0 

lotes  follovlQg  Stktlon  Indaz. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANbAb 
SEPTEMBER  1958 


Tempeijlure 


St  a  I  ion 

2  E 

<  i 

a)  e 
2  1 
<  S 

i 

< 

1 

J  1 

E  § 

_ 

-f~. 
± 

a 

1 
^ 

1, 
a 

% 

•lO  Q 

D.i,. 

1-1  ^ 

lis 

&  1  £ 

- 

0 

a. 

^  Sleer 

Uo  o\  Days, 

1  O 

t 
o 

s 

5 

o 

h.i 

si 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

83.  1 

62.8 

73*0 

_ 

1.2 

94 

3 

44 

29 

20 

1  0 

0 

0 

0 

12.65 

9.72 

3.  88 

1  9 

.0 

0 

9 

6 

4 

DES  ARC  AM 

85,  1 

62.5 

73.8 

96 

1 

46 

29 

9 

1 1 

0 

0 

0 

7.05 

2.45 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

HELENA 

85.  1 

66.5 

75.8 

0.7 

94 

6+ 

50 

29 

5 

9 

0 

0 

0 

8.31 

5.74 

2.00 

21 

.0 

3 

ICEO 

83.6 

63.0 

73.3 

93 

10  + 

46 

29  + 

15 

9 

0 

0 

0 

9.04 

2  ,90 

1  9 

.0 

Q 

e 

7 

MARIANNA  2  S 

f  c  *  ^ 

6  3.4 

7  3.7 

0.3 

93 

6  + 

4  7 

2  9  + 

1 0 

9 

0 

0 

0 

8.09 

5,64 

2,30 

1  1 

•  0 

0 

9 

3 

SAINT  CHARLES  AM 

85  •  1 

A^*  Q 

7  5.1 

q\ 

^ 

1q 

2  9 

1  2 

0 

0 

0 

^  * 

In 

'  ^ 

7 

2 

STUTTGART 

fl2'n 

7^*1 

0.3 

1 1 

0 

0 

0 

1  *qR 

Q 

3 

2 

STUTTGART9ESE  AM 

Qi 

A 

70 

8 

10 

0 

0 

0 

5.15 

11 

0 

7 

2 

2 

WYNNE 

8?*  7 

AIR 

61  • 

43 

20 

1  3 

7 

0 

0 

0 

8.18 

7     1  fi 

1  Q 

* 

0 

10 

^ 

D I V  I S I  ON 

74.0 

0  •  3 

7 

7.78 

5.13 

.0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOWN 

85.8 

66.9 

76.4 

96 

1 

47 

29 

6 

1  2 

0 

0 

0 

6.84 

3.68 

19 

.0 

0 

7 

4 

1 

DE  QUEEN 

86.3 

66,1 

76.2 

95 

2  + 

48 

29 

4 

12 

0 

0 

0 

9.68 

4.45 

1  9 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIERKS 

HOPE  3  NE  AM 

86.4 

65.6 

76.0 

0.3 

94 

2 

45 

29 

8 

1  7 

0 

0 

0 

4.36 

1.64 

2.93 

20 

.0 

Q 

2 

1 

MOUNT  IDA 

7^*fl 

2.0 

A^ 

1 1 

0 

0 

0 

.39 

Q 

2 

NARROWS   DAM  AM 

ftt 

7^*  A 

OR 

1  3 

0 

0 

0 

v'  OA 

-,  *  T 

?  *  RA 
f  *nn 

1  q 
■ 

'n 
*  A 

Q 

5 

3 

NASHVILLE   PEACH   SUBSTA  AM 

77  t 

OA 

94 

2 

49 

2  9 

9 

0 

0 

0 

7.03 

1  9 

•  ■ 

Q 

3 

2 

OKAY 

1.1 

95 

1 

2  9 

2 

15 

0 

0 

0 

I' 7^ 

■>'-> 

1  9 

Q 

3 

TEXARK.ANA  WB  AIRPORT  R// 

Aft'? 
• 

6.8 

0.4 

94 

^ 

50 

29 

* 

12 

0 

0 

0 

2.94 

1  Q3 

26 

•  0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

76.1 

1  .4 

6.66 

3.25 

.0 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

86.1 

65.9 

76.0 

95 

3  + 

47 

29 

9 

1 6 

0 

0 

0 

8.43 

5.60 

2.48 

19 

.0 

3 

CAMDEN   1  AM 

86.9 

65.0 

76.0 

0.4 

95 

2 

47 

30  + 

5 

1  7 

0 

0 

0 

10.08 

7.45 

2.55 

26 

.0 

^ 

EL   DORADO  CAA  AIRPORT 

85.2 

67.5 

7  6.4 

0,5 

95 

1 

47 

2  9 

5 

12 

0 

0 

0 

6.61 

4.20 

1.97 

1  6 

.  0 

2 

FOROYCE   6  W 

Rfl' t''^ 

66.  9M 

76.  2M 

'*! 

^« 

f 

1 1 

0 

0 

0 

\  * 

\  ^ 

.  0 

MAGNOL I A   3  N 

76  *  2 

0.9 

99 

2 

42 

2  9 

3 

16 

0 

0 

0 

A*  R? 
A*  A^ 

3.35 

2,95 

2  0 

•  0 

Q 

2 

2 

PRESCOTT  AM 

AA 

*  I 

^7 

30  + 

18 

0 

0 

0 

2  •  72 

^  *  An 

*  ^ 

0 

2 

2 

WARREN 

ra'  fl 

AA*  7 

7A*  H 

6.8 

0.3 

07 

97 

47 

15 

0 

0 

0 

17 

13.17 

4  ,  50 

2  1 

.0 

0 

9 

8 

6 

D I V I S I  ON 

76.2 

0.2 

7.87 

5.18 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

86.2 

66.7 

76.5 

0.5 

95 

3+ 

47 

29 

3 

14 

0 

0 

0 

13.  76 

11  .48 

3.86 

20 

.0 

0 

7 

6 

5 

CUMMINS  FARM 

85.4 

64.2 

74.8 

94 

3 

47 

29 

6 

13 

0 

0 

0 

12.98 

4,04 

11 

.0 

0 

10 

7 

5 

DUMAS   1  ESE 

87.5 

64.7 

76.1 

0,0 

96 

2 

47 

29 

5 

15 

0 

0 

0 

11.03 

8.27 

3,70 

2  1 

.0 

0 

7 

4 

3 

MONTICELLO  3  S 

85.9 

65.3 

75.6 

95 

2  + 

45 

29 

5 

16 

0 

0 

0 

17,22 

.0 

0 

PINE  BLUFF 

85.0 

67.1 

76.  1 

1  .  1 

95 

3  + 

49 

29 

5 

14 

0 

0 

0 

7.69 

4.85 

2.55 

20 

.0 

0 

8 

4 

2 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

84.  5 

64.4 

74.5 

93 

6  + 

46 

29 

12 

1  1 

0 

0 

0 

8.67 

2.?1 

1  1 

.0 

0 

9 

4 

3 

PORTLAND  AM 

85.  IM 

66.5 

75. 8M 

0.3 

95 

2 

52 

30 

2 

10 

0 

0 

0 

14,  75 

12.43 

6.00 

1  1 

.0 

0 

6 

5 

5 

DIVISION 

75.6 

0.2 

12,  30 

9.73 

.0 

Highest  Temperature        99        on  the        3+        at   2  Stations  . 

Lowest  Temperature        38        on  the        28         at  2  Stations  . 

Greatest  Total  Prec  iplt a t  ion         17  .22         inches  at   Mont  icel lo  3  F  . 

Least  Total  Precipitation         2  . 13         inches  at   Waldron  . 

Greatest  one-day  precipitation         6.19         inches  on  the        11         at        Mountain  View  1  E 


8«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1958 


station 

Total 

Day  oi  month 

1 

1 
1 

i  I 
1 

■ 

1 
1 

1 
1 

in 

10 

12 
12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29 

3( 

ABBOTT 

3*3fl 

1.95 

.55 

•  05 

•  39 

•  69 

1,24 

ALICIA 

.29 

.12 

.64 

.04 

•  60 

.09 

1  ■45 

.06 

ALUM  FORK 

5*91 

1.50 

.64 

.50 

•  72 

,16 

1  •  72 

3*8S 

1.63 

T 

•  45 

•  30 

1.01 

•  02 

T 

.44 

T 

».e4 

1.05 

.39 

2^00 

3.O0 

2.16 

T 

T 

ANTQINE 

2.26 

.17 

.21 

2.10 

.  50 

2.74 

*22 

2.25 

APLrn    I  W 

S«9' 

.84 

■  55 

2.48 

•  12 

.45 

ARKAOELPHIA 

8*43 

1.90 

.10 

1,63 

.73  .06 

.12 

1. 

15.93 

2.97 

1,95 

T 

.70 

1*68 

T 

2.60 

5.95 

T 

.36 

■  09 

T 

ASHDOWN 

6.64 

.19 

,03 

•  60 

T 

3.68 

.33 

.03 

T 

.02 

ATHENS 

4.02 

T 

2.10 

•  64 

1  ■OB 

T 

AUGUSTA 

6,52 

1,55 

•  19 

T 

T 

1*55 

.20 

T 

.68 

,49 

T 

.60 

1.38 

•  14 

1.73 

.48 

•  07 

T 

6.77 

.10 

.23 

2.45 

.02 

.16 

1*48 

.  10 

1  .44 

.09 

BATcSViLLE  L  AND  0  NO  1 

5.36 

.06 

.27 

.03 

1.22 

•  79 

,05 

BEATY  LAKE 

11.40 

.  10 

T 

.05 

.10 

1.65 

.02 

,16 

,33 

4.60 

2,61 

.09 

T 

T 

1  . 

BEAVER   1  SE 

5.26 

.35 

.15 

T 

.60 

.06 

1  .40 

,81 

.26 

•  1  5 

.06 

1,10 

3.73 

.26 

.29 

.25 

.42 

.09 

,  72 

.71 

•  6  1 

,22 

4.93 

T 

,57 

.59 

1.  83 

1  ,66 

,  38 

T 

BE  NT ON 

9.64 

,20 

.63 

2.26 

2,36 

.62 

3.11 

.  62 

BENTONV 1 LLE 

5,19 

.91 

1  .46 

,02 

,40 

,18 

1.23 

.07 

,06 

.52 

BERRYVILLE  <t  NW 

5.64 

.36 

,  19 

.65 

.02 

•  86 

1.40 

.21 

•  22 

.05 

1,32 

BIG  FORK 

5.64 

1.16 

.59 

.28 

1^10 

1.39 

1.12 

BIG  LAKE  OUTLET 

6.58 

,31 

.  12 

.65 

.08 

.80 

.31 

.31 

1,17 

.02 

.04 

U41 

.60 

.61 

BLACK  ROCK 

7,36 

,76 

,65 

.72 

.05 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

4.82 

1.22 

T 

1  .04 

.  12 

.78 

.60 

.61 

T 

BLUFF  CITY  3  SW 

6.57 

,10 

.08 

.  10 

.19 

.46 

.03 

.  12 

4,69 

.10 

.58 

BL  YTHEV 1 LLE 

7.09 

.  36 

.05 

.01 

.94 

.01 

.37 

,09 

•  46 

1.05 

.01 

.06 

1.95 

.53 

•  02 

.03 

2.59 

T 

.66 

,83 

.23 

,37 

T 

.47 

T 

BOUGHT ON 

6*24 

19 

bpadforo 

5.72 

1.32 

.20 

.22 

1,65 

.03 

1.92 

.20 

8RINKLEY 

12.65 

.  86 

2,34 

,92 

.29 

.  14 

.  39 

3.88 

2.29 

1. 

BUFFALO  TOWER 

T 

1.05 

.04 

,66 

.03 

2.56 

1,36 

.42 

.05 

T 

.05 

.62 

1. 

10.10 

.26 

1.46 

1.32 

,11 

.96 

.40 

1  .44 

■  65 

2.95 

CABOT   *i  SW 

5.47 

1  .05 

,29 

32 

CALICO  ROCK 

6.68 

.56 

.04 

.02 

.16 

3.26 

.05 

.06 

.15 

.59 

.11 

.88 

.03 

.46 

CAMDEN  1 

10.08 

.65 

T 

1.35 

.08  ,30 

2.10 

T 

1.96 

.25 

2.55 

.06 

.37 

.01 

.53 

,20 

.10 

1,63 

.  12 

.03 

T 

.30 

T 

CARL  I SLE    1  SW 

5.06 

.30 

,30 

.23 

.20 

.15 

.92 

.22 

2.46 

.27 

CLARENDON 

6.27 

14 

01 

CLABKSVlLLE 

2.30 

,04 

T 

,56 

,73 

.22 

,10 

'  *26 

.11 

<^1 

. 

CLINTON 

6.07 

.60 

2.31 

.20 

.38 

,77 

.10 

.66 

.09 

.51 

COLD  S  PR  I NGS  GUARD  ST A 

4.30 

.06 

.  36 

.37 

.17 

.53 

.10 

1.75 

.47 

T 

T 

CORN  I NG 

4,90 

1.24 

.10 

63 

COVE 

4.44 

1.32 

,25 

.74 

1.35 

T 

.39 

.39 

CR055ETT    7  S 

13.76 

T 

T 

3.73 

T 

.25 

.05 

1.00 

.90 

3.66 

1.51 

T 

2. 

5.15 

T 

.04 

T 

T 

1  .32 

T 

.03 

1  ,60 

.03 

.33 

1.72 

T 

T 

. 

12.98 

.12 

.39 

4.04 

T 

.  78 

T 

1,74 

T 

•  80 

1*01 

2.48 

.26 

1. 

D 

5.95 

.96 

DAMASCUS 

6.79 

2.47 

.05 

.06 

1,46 

.46 

1.00 

,12 

T 

DANVILLE 

3.99 

2.35 

.18 

.04 

.20 

.27 

.40 

.55 

T 

OARDANELLE 

2.15 

T 

.26 

*  10 

.60 

.80 

.57 

,01 

.10 

OE  QUEEN 

9.66 

.45 

.06 

.  10 

1  ,04 

4.45 

3.50 

.06 

DERMOTT 

17,04 

DES  ARC 

7.05 

.43 

T 

1  .94 

.10 

T 

.30 

,30 

■  04 

.44 

2.45 

,06 

T 

.64 

DEVILS  KNOB 

3.72 

T 

,06 

,53 

.02 

.30 

T 

.59 

1.12 

.33 

.15 

T 

.42 

DUMAS   1  ESE 

11.03 

3.53 

.32 

.  34 

,08 

•■'^ 

.03 

1,81 

3.70 

.25 

T 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

6.61 

.  16 

.26 

T 

.02  ,22 

1.97 

,02 

T 

1  .88 

.64 

.88 

.02 

T 

.02 

EUREKA  SPRINGS 

7.72 

.67 

.  14 

,97 

.02 

2,63 

•  22 

.35 

.10 

1.94 

.25 

.24 

EVENING  SHADE    1  NE 

.25 

.18 

.33 

T 

1.20 

T 

.16 

T 

1.01 

T 

.20 

.  I  7 

.30 

FAYETTEVI LLE 

4.40 

,04 

.11 

.65 

T 

.07 

2  ,09 

.06 

.25 

.27 

.54 

FAYETTEVlLLE  CAA  AIRPORT 

5.34 

.01 

1.27 

FAYETTEVILLE   ExP  STA 

4.34 

,09 

T 

.22 

.71 

T 

T 

2,47 

T 

.06 

.10 

.13 

.27 

.20 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

6.71 

.40 

.03 

T 

,48 

1,59 

.15 

.42 

,22 

.02 

I  .07 

.02 

T 

.37 

.03 

.30 

. 

FORDYCE  6  W 

T 

1.12 

.39 

T 

1.19 

• 

1.14 

.80 

T 

.06 

.12 

FORT    SMITH  W6  AIRPORT  R// 

4.44 

,70 

T 

T 

T 

,93 

.01 

.07 

2.30 

T 

T 

.02 

.14 

.27 

T 

T 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

3.92 

.29 

1  64 

FULTON 

3.  66 

.22 

.05 

T 

.32 

.03 

.  96 

.  16 

1.78 

.06 

.08 

.17 

. 

GEORGETOWN 

7.66 

T 

1.48 

.31 

.25 

2.01 

T 

.90 

2.76 

.05 

T 

.10 

GILBERT 

■  08 

.02 

1.38 

.40 

.  19 

.45 

1.12 

.15 

.  19 

.02 

.47 

.23 

GL  ENWOOD 

3.77 

.30 

.08 

.95 

.66 

1.72 

.16 

GRAVELLY  2  ESE 

3,28 

•  67 

43 

89 

GRAVETTE 

5,57 

.02 

.63 

,43 

.26 

1.78 

.01 

.71 

.89 

.02 

.13 

T 

.07 

.01 

.23 

.34 

GREEN  FOREST 

GREENBRIER 

1.06 

.10 

.20 

.40 

.40 

.25 

Gf EENWOOO 

5.33 

.55 

.10 

T 

1.61 

1.30 

1.12 

.12 

.31 

.22 

GURDON  3  E 

6.60 

1.80 

3  19 

34 

oa 

.09 

HAMBURG 

11,37 

5.63 

T 

.  1  6 

.91 

2.03 

1.16 

.26 

1. 

HAMPTON 

6.30 

.86 

.30 

.08 

1.56 

.02 

• 

5.01 

.16 

.25 

HARR I  SON 

6.77 

.  64 

1.13 

1.34 

.04 

1.48 

.04 

2.72 

.06 

.42 

,16 

.22 

HE6ER  SPRINGS   3  NE 

HECTOR 

2.61 

.62 

.08 

HELENA 

6*31 

,02 

1.97 

1.88 

.02 

.61 

.08 

.02 

1.52 

2.00 

. 

HENDERSON  ?  U 

7.59 

.33 

.63 

.  16 

.35 

1.12 

.27 

.  66 

.42 

.45 

1 .49 

.05 

T 

.61 

1. 

4.36 

.02 

.11 

T 

.09 

.68 

.04 

.04 

2.93 

.14 

.08 

,20 

HOPPER 

3-36 

.08 

.37 

T 

.91 

.  63 

1.31 

.03 

,03 

T 

HOP AT  1 0 

4*07 

.24 

.09 

.06 

,02 

HOT  SPRINGS    1  NNE 

4*43 

T 

.09 

1.15 

.  16 
•  1  8 

.47 

.20 

1.36 

.26 

T 

.05 

. 

HUTT IG  DAM 

12.96 

,08 

.11 

.  14 

2.79 

.46 

1.36 

.03 

.02 

5.60 

1.92 

.25 

T 

.30 

T 

1.16 

.66 

.90 

.10 

.16 

,20 

JASPER 

4.69 

.  10 

.37 

.65 

.04 

T 

1.77 

.65 

.43 

.05 

.02 

T 

.11 

JESS  I EVi LLE 

7.79 

3.17 

,  30 

.10 

JONESBORO 

6.66 

.22 

2.00 

T 

.39 

.06 

.32 

U52 

.13 

1  .01 

.90 

. 

KEO 

9.04 

.60 

.05 

.66 

.19 

.02 

.05 

1.33 

1.02 

2.90 

1  ,00 

.02 

1. 

LAKE  CITY 

.05 

,05 

1  .20 

.45 

.15 

•  39 

1.62 

■  34 

.60 

1.15 

.31 

.08 

LAKE  MAUMELLE 

6.06 

4.94 

.02 

•  03 

1.28 

1.52 

• 

.29 

LANGLEY 

4.69 

.80 

1.31 

LEAD  HILL 

7.20 

2.3  1 

1.96 

■  63 

1.42 

.66 

LEE  CREEK   GUARD  STA 

6.70 

,1* 

.  18 

.20 

.63 

.03 

,35 

1.67 

.58 

.26 

.01 

2*16 

.24 

.< 

8.76 

2.47 

.23 

.85 

.10 

3.10 

.10 

.  17 

.16 

1  . 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

7.18 

.06 

1  .44 

.21 

.06 

1  ,42 

.06 

2,36 

.30 

T 

T 

T 

T 

1. 

LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 

6.85 

.67 

1.66 

,  10 

.  1  1 

1,34 

,03 

1.91 

.  33 

T 

. 

LOST  CORNER 

LURTON 

3.51 

.08 

.07 

.25 

.88 

.07 

.26  .09 

■  42 

,08 

,05 

.02 

.02 

1.00 

MAD I SON 

7*46 

.52 

.12 

.06 

.92 

.56 

.03 

.06 

,42 

,01 

.17 

3,60 

•  18 

MAGNOLIA   3  N 

5*52 

.04 

.03 

.34 

.11 

1.68 

2,96 

.05 

,04 

MALVERN 

y  .*5 

.36 

1  .60 

1.21 

.07 

1.63 

.50 

3.04 

,27 

T 

.09 

MAMMOTH  SPRING 

6.12 

.46 

,59 

.95 

.60 

•  11 

.12 
.06 

.15 

.96 

1.30 

,23 

.  12 

T 

HARIANNA  2  S 

6.09 

.21 

T 

2.30 

.10 

T 

■  55 

1.91 

1.08 

.17 

T 

.66 

MARKED  TREE 

7.33 

.35 

.05 

.65 

.50 

.77 

.17 

U20 

.04 

.21 

1.71 

1.47 

.01 

MARSHALL 

4.09 

1.41 

.89 

.63 

,34 

.05 

.51 

MARVELL 

-  110  -  ' 


DAILY  PRECIPITATION 


ARKANSAS 
SEPTEMBER 


Total 

Day  of  month 

1 

 L 

2  1 

3 

4 

5  6 

1  1  

7 

-  ' 

8  9 

10  1 

11 

12 

13  1  14  1  15 

 1  1  

16 

 L 

17 



18 

19  20 

 \  L 

21 

22  1  23  1 

 1  L 

24 

25  1  26  { 

 !  L 

27 

28 



29 

 L 

30 

31 

3»9l 

•  64 

* 

26 

* 

31 

* 

•  '* 

,04 

.  16 
* 

2  *00 

- 

28 

17,22 

4  *00 
* 

1*19 

1*76  • 

1.53 

6.06 

,09 

2 1 

1.09 

*        2  36 

2*25 

06 

5.38 

T 

T 

.64 

•  04 

.95 

.25 

.71 

.69  1.61 

,02 

.07 

•  01 

64    1  16 

3  00 

,20 

55 

*50 

*  30 

56 

'20 

*  30 

*?9 
* 

.10 

6.67 

.58 

1  *  94 

•  22 

.35 

*  1 1 

1*55 

■ 

6.14 

1 66 

.35 

•  25 

*  J  ^ 

1*88 

05 

*  36 

,51 

.56 

T 

ll67  .04 

•  02 

29 

79 

7,  84 

,03 

6.  19 

,04 

.18 

.  12 

.03 

.27 

•  54 

T 

.2  7 

■  40 

1.66 

T  T 

.10 

7  96 

26 

1  .90 

.96 

05 

* 

7I03 

*04 

14 

• 

4*00  1*20 

'o4 

01 

.0 

* 

7.04 

lei 

1.41 

.58 

2)30  l!91 

Io3 

8.16 

1.85 

1.38 

•  4,95 

,03 

.18 

10 

40 

24 

* 

.87 

T 

43 

•* 

4*52 

.03 

* 

• 

* 

64      *  84 

• 

*  ' 

'is 

2.69 

.  62 

I  4  1 

T  *09 

*  AS 
• 

3.93 

1*93 

50  1*07 

*43 

7.46 

.08 

.12 

.20 

.87 

2.25  .60 

.10 

1.57 

1.67 

.32 

.73 

1,10 

06 

04    1  48 

87 

9  11 

3*35 

*nH 

.29 

1*58 

1  •  58 

*  10 

15 

01 

12    1  70 

'q2 

2!81 

1  .04 

^  *6e 

2.83 

08 

*  58 

06 

*  72 

09  *05 

05 

J. 

5.16 

.59 

.06 

.79 

.18 

.49 

.70 

.35 

.45  1,00 

,04 

.01 

.50 

6.23 

T 

' 

.94 

.21 

1  35 

* 

06 

8.44 

'20 

47 

1.35 

•  03 

.32  4,51 

■j-j 

56 

3.36 

.36 

1.48 

.22 

.47 

,80 

.03 

4.53 

.21 

.41 

.75 

.69 

1.63  .43 

.41 

7.69 

.  79 

2.28 

.46 

.23 

>  79 

.02 

.05  2.55 

.27 

.25 

.24 

T 

2 

.65 

.04 

2  29  20 

14 

* 

2  23 

3*97 

1*02 

'ot 

.24 

•47  ^99 

1  19 

!o3 

3.96 

* 

■  76 

14,75 

6*00 

2  00 

T 

1,10 

.30 

*^^  3*20 

2,10 

05 

5,53 

.40 

,12 

1.21 

.03 

,06  2,62 

.26 

.10 

,02 

.36 

,35 

78 

.  10 

.71 

T 

1,05 

29 

7*35 

49 

* 

'  an 
1 .80 

•  0 

2.22 

.55 
* 

02 

* 

* 

4.21 

* 

* 

,04 

1  50 

* 

91 

• 

18 

6,98 

T 

2.57 

.05 

.11 

.18 

.57 

.05 

.02  2.56 

.67 

,20 

27 

• 

OB 

•  12 

.  60 

2.10 

.27 

54 

• 

6*40 

'7* 
• 

'lit 

1.50 

* 

6.00 

* 

if  A 

•  05 

1  *  68 

'so  1*23 

05 

* 

* 

10.00 

03 

I  *  63 

T          T  T 

2,10 

3*70  l!oO 

1  *  n 

5.  78 

T 

T 

T 

3.13 

.09 

.16 

l.ZO 

.39  ,59 

•  22 

* 

.0 1 

•  02 

•  93 

03  03 

T 

04 

* 

*  ?c 

• 

3.  10 

,20 

*  2  I  1*25 

• 

* 

4.10 

19 

.  66 

T 

.02  2.60 

,17 

46 

7.42 

* 

1.23 

5.07 

1.70 

.53 

1.34 

.98 

.52 

1.  18 

1  98 

5  15 

.12 

.40 

•  01 

08  ItlQ 

*35 

,01 

01 

4.37 

* 

* 

5,19 

*  3S 

.53 

.02  2*22 

1.30 

•  10 

*  1  *i 

36 

'oi 

5.73 

.11 

.01 

T 

.23 

1.53 

T 

•  01 

U36  .11 

•  12 

T 

1  .92 

T 

.31 

3.72 

.08 

•  34 

.74 

.65 

,18 

.30  .05 

.94 

.2* 

.20 

2.13 

.29 

6.09 

.50 

.34 

1.26 

.  10 

.54 

•  26 

,10 

.85  1.58 

.54 

4.78 

.62 

.50 

.27 

.28 

T 

.  30 

,06 

,51  1.39 

.20 

T 

T 

.75 

13.17 

T 

1  .04 

.20 

.07 

1.47 

1,35  1,95 

4.50 

.54 

,52 

1.49 

5.76 

.55 

.15 

2.05 

.  30 

1.50 

.21 

T 

.60 

.20 

T 

3.70 

.06 

.07 

.30 

•  45 

1  .60 

.05  .08 

T 

.72 

.35 

5.86 

T 

.13 

.20 

.65 

.35  3.40 

.10 

T 

.73 

,10 

6.72 

.71 

1.66 

1.02 

2.63 

.70 

a.  18 

.14 

.13 

,39 

.28 

•  02 

.  10 

1.30 

.40 

2,18  2,17 

.02 

1,05 

5.39 

T 

.38 

.45 

,24 

1.12 

.05 

.20 

.55 

.40 

,63  .07 

T 

.55 

.75 

MELBOURNE 
MENA 

NONTICELLO  3  S 
HOROBAY  LOCK  AND  DAM  8 
WRfilLTON 

MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNH 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 

MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE  PEACH  5UBSTA 
NATHAN  4  WNW 
NEWHOPE   3  E 

NEWPORT 
NIMROO  0AM 
ODELL    3  N 
ODEN  2  H 
OKAY 

OSCEOLA 
OWENSVILLE 
OZARK 
OZONE 

PARAGOULO  RADIO  KORS 
PARIS 

PARKIN  2  N 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 

RATCL IFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 

SAINT  FRANCIS 

SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 

SI  LOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 

STUTTGART 
STUTTGART   9  ESE 
5U81AC0 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R/ 

TURNPIKE 
WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 
WARREN 

WASHI TA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 

YELLVILLE 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
SEPTEMBER  1958 


Station 

Day 

Ot  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

It 
< 

ALUM  FORK 

MAX 
MIN 

91 
70 

94 
64 

93 
68 

92 
68 

90 
67 

93 
67 

91 
69 

89 
62 

91 

58 

88 
66 

72 
68 

82 
64 

82 
58 

85 
62 

87 
69 

87 

70 

75 

62 

79 
54 

75 
61 

77 
64 

85 
67 

84 

62 

87 
65 

89 
73 

91 
69 

67 
69 

79 
65 

76 
53 

74 
46 

70 
65 

84*5 
63. S 

ARKAOELPHIA 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
68 

95 
70 

93 
68 

91 
69 

90 
71 

93 
71 

92 
67 

93 
61 

91 
65 

92 
70 

83 
63 

82 
59 

85 
66 

91 
71 

90 
70 

78 
67 

79 
59 

76 
66 

78 
67 

84 

70 

84 

65 

87 
68 

90 
75 

91 

70 

90 
70 

80 
69 

74 
51 

74 
47 

68 
56 

86*  1 
66.9 

ASHOOWN 

MAX 
MIN 

96 

70 

93 
70 

92 
68 

92 
68 

90 
70 

89 

71 

90 
73 

90 
69 

91 

65 

88 
69 

89 

72 

83 
67 

84 

59 

88 
67 

90 
71 

89 
64, 

80 

63 

78 
63 

73 
66 

80 
68 

82 
70 

83 
66 

89 
72 

90 
73 

91 

70 

90 
74 

80 
70 

75 
60 

75 
47 

62 

66.9 

BALD  KNOB 

MAX 
MIN 

89 
62 

92 
61 

93 
62 

91 
65 

94 
62 

88 

69 

89 
71 

91 
51 

89 
60 

87 
62 

71 
64 

80 
59 

83 
56 

85 
58 

85 
70 

85 
65 

75 
62 

75 
50 

73 
58 

70 
60 

80 
61 

81 

56 

86 

59 

87 
66 

90 
67 

88 
66 

78 
65 

70 
45 

73 
45 

70 
57 

82.9 
60.4 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 
MIN 

95 
62 

78 
61 

95 
63 

98 
64 

95 
61 

96 
64 

96 

65 

93 

59 

92 
54 

93 
65 

64 

78 
58 

86 
49 

84 

58 

89 
66 

86 
64 

73 

54 

78 
55 

66 

57 

71 
62 

57 

86 

59 

88 

69 

90 

70 

92 
69 

79 
58 

78 
54 

75 
41 

70 
46 

85.  1 
59.6 

6ATE5V1LLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 
MIN 

89 
66 

90 
62 

94 
65 

94 
64 

93 
60 

95 
63 

89 
69 

91 
54 

91 
52 

87 
65 

71 
64 

80 
62 

85 
51 

88 
59 

86 
69 

87 
66 

74 
64 

78 

53 

74 
56 

72 
62 

81 
66 

85 

58 

90 
61 

90 
70 

90 
71 

89 
69 

80 
66 

75 
51 

72 
43 

67 
58 

84*  2 
tl.3 

BENTON 

MAX 
MIN 

91 

92 

90 

92 

91 

93 

91 

89 

89 

87 

75 

81 

83 

84 

86 

90 

84 

84 

85 

90 

92 

91 

90 

87.8 

BENTONVILLE 

MAX 
MIN 

91 
62 

91 
63 

90 
66 

90 
63 

89 
61 

90 
65 

84 

65 

88 

53 

87 

57 

76 
65 

74 
65 

78 
61 

84 
61 

84 
53 

82 
60 

72 
64 

71 
50 

78 
42 

69 
60 

79 
61 

83 
57 

85 

69 

84 

57 

86 
71 

90 
66 

83 
63 

72 
50 

71 
41 

65 
48 

58 
49 

80.  8 
58.3 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

68 

66 

66 

64 

65 

66 

67 

63 

56 

63 

68 

67 

55 

83 
63 

88 
69 

87 
68 

67 
65 

77 
52 

78 
60 

68 
62 

76 
66 

85 
61 

66 
66 

87 
70 

89 

66 

92 
66 

90 
69 

SO 
46 

73 
44 

74 
48 

62.4 

BLYTHEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
64 

83 
63 

92 
67 

88 
68 

89 
66 

92 
66 

84 

70 

86 
60 

87 
62 

81 
65 

72 
67 

77 
57 

80 
53 

86 
60 

82 
70 

87 
70 

73 
66 

74 
54 

65 

57 

70 
62 

77 
66 

62 
61 

86 
62 

86 
74 

90 
72 

90 
69 

77 
65 

69 
46 

76 
51 

66 
54 

80.  7 
62.9 

BOONEVILLE 

MAX 
MIN 

94 
67 

98 
67 

98 
67 

98 
67 

97 
65 

98 
68 

92 
70 

95 
60 

94 
57 

85 
67 

85 
70 

82 
66 

86 
56 

89 
65 

92 
69 

83 
69 

77 
60 

82 
49 

73 
62 

83 
63 

89 
66 

67 
65 

89 
65 

94 

76 

92 
67 

88 
68 

81 
63 

75 
42 

73 
45 

66 
54 

87.2 
63.1 

BRINKLEY 

MAX 
MIN 

91 
66 

92 
64 

94 
65 

90 
68 

90 
65 

93 
65 

89 
67 

90 
66 

90 
64 

87 
62 

71 
65 

80 
59 

79 
5* 

80 
60 

85 
67 

69 
69 

73 
66 

77 
65 

69 
60 

71 

62 

84 

65 

83 
60 

85 
64 

89 

72 

91 
71 

92 
68 

79 
65 

71 
45 

74 
44 

64 

52 

ft 

83«1 
62.8 

CAMOEN  1 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 
71 

94 

70 

93 
68 

92 
68 

91 

70 

92 
68 

90 
68 

90 
61 

91 
62 

91 
66 

88 
66 

82 
58 

85 
63 

89 
66 

90 
70 

91 

70 

74 

65 

78 
65 

72 
66 

76 
69 

85 
66 

83 
67 

91 
69 

91 
67 

92 
69 

92 
68 

80 
60 

79 
47 

77 
47 

86.  9* 
65.0 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
68 

92 
68 

93 
66 

94 
67 

91 

70 

92 
72 

88 
62 

91 
62 

91 
67 

86 
70 

84 

67 

83 
56 

83 
63 

86 
67 

88 
68 

76 
61 

74 
52 

80 
59 

67 

63 

80 
66 

86 

65 

85 
68 

89 
72 

92 
67 

92 
69 

87 
66 

4"! 

73 
49 

71 
53 

69.4 
6^.1 

CLARKSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
73 

96 
69 

96 
70 

96 

70 

93 
67 

96 
70 

90 
71 

93 
57 

93 
60 

88 
68 

78 
69 

83 
66 

84 
55 

86 
65 

87 
70 

84 
69 

76 
60 

80 
50 

75 
62 

74 
65 

87 
68 

65 
64 

86 
69 

94 
75 

92 
68 

89 
69 

79 
66 

74 
43 

70 
47 

65 
56 

85.  1 
64.4 

CONWAY 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
65 

93 
69 

92 
67 

91 
65 

93 
67 

91 
69 

89 
56 

90 
55 

85 
67 

7* 

69 

82 
66 

S3 
64 

86 
64 

86 

71 

87 

72 

75 
65 

78 

53 

75 
62 

76 
64 

86 
67 

84 

60 

87 
66 

89 
74 

92 
69 

87 
69 

80 
67 

76 
44 

73 
44 

70 
58 

63^6 

CORNING 

MAX 
MIN 

82 
62 

79 
64 

92 
68 

91 
68 

90 
66 

92 
68 

85 
68 

88 

58 

87 
66 

81 
65 

74 
62 

79 
57 

84 
52 

85 
63 

83 
71 

83 
69 

73 
62 

75 
51 

77 
63 

73 
63 

80 
66 

85 
60 

87 
62 

88 
71 

91 

73 

89 

71 

76 
63 

70 
46 

69 
63 

63 

52 

81.7 
62.7 

CROSSETT   7  S 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 

70 

95 
68 

91 
68 

89 
71 

92 
68 

90 
70 

92 

62 

92 

59 

91 
64 

86 

70 

80 
68 

80 
62 

88 
64 

90 

72 

90 
69 

87 
70 

75 
66 

74 

69 

75 
70 

81 

72 

82 

72 

89 
70 

90 
75 

91 

70 

92 
70 

84 

70 

76 
61 

79 
47 

75 
56 

86.  2 
66.7 

CUMMINS  FARM 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
67 

94 

68 

92 
67 

91 

67 

93 
66 

91 
63 

89 
63 

91 

58 

91 
63 

78 
67 

80 
63 

80 
59 

86 

62 

92 

70 

69 
69 

84 
66 

77 
60 

74 

62 

74 

65 

83 

69 

83 
66 

86 

65 

90 
70 

91 
69 

92 
70 

82 
68 

74 

60 

76 
47 

74 

59 

64.2 

DARDANELLE 

MAX 
MIN 

91 
70 

97 
68 

97 
70 

95 
68 

92 
67 

96 
69 

91 
72 

95 

58 

96 
56 

87 
70 

73 
70 

83 
66 

84 
56 

88 
65 

90 
70 

8  7 
71 

79 
62 

79 
53 

76 
63 

77 
65 

88 
69 

83 
63 

90 
68 

92 
74 

96 
70 

88 

70 

82 
68 

75 
47 

72 
47 

68 

59 

86.  2 
64. S 

DE  OUEEN 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
67 

94 
65 

92 
64 

91 

67 

89 
68 

92 
69 

89 
64 

90 
61 

86 
69 

89 
72 

86 
65 

84 

60 

88 
69 

90 
70 

71 

63 

77 
60 

70 
66 

81 
68 

87 
71 

62 
68 

90 
73 

91 
74 

92 
72 

93 
72 

87 
70 

77 
50 

77 
48 

68 

60 

66.1 

DES  ARC 

MAX 
MIN 

96 
72 

90 
65 

92 
66 

93 
69 

94 
68 

91 

67 

93 
71 

85 

59 

90 
59 

89 
63 

84 
68 

72 
60 

79 
59 

84 
59 

87 
58 

87 
66 

66 

68 
56 

77 
58 

68 
60 

71 
64 

62 
61 

83 
64 

86 
67 

90 
72 

93 
70 

91 
66 

79 
47 

78 
46 

74 

50 

62.5 

DEVILS  KNOB 

MAX 
MIN 

84 

61 

87 
62 

87 
64 

86 
66 

82 
66 

88 

67 

81 
64 

80 
65 

83 
63 

81 

65 

66 
61 

72 
56 

75 
56 

77 
61 

81 
61 

74 
64 

67 
51 

70 
52 

67 
66 

67 
66 

77 
65 

76 
54 

76 

63 

83 

69 

84 

67 

81 
67 

69 

50 

64 
48 

61 
49 

56 
45 

59.4 

DIERKS 

MAX 
MIN 

DUMAS   1  FSE 

MAX 
MIN 

95 
66 

96 
65 

95 
68 

95 
67 

93 
67 

94 
64 

95 
68 

94 
69 

94 
57 

93 
64 

84 
68 

84 
65 

85 
58 

90 
62 

90 
71 

92 
70 

6 1 

69 

82 
62 

73 
65 

75 
66 

87 
71 

86 
64 

89 
65 

89 
71 

93 
69 

93 
70 

82 
65 

76 
48 

79 
47 

72 
59 

64.7 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

96 
72 

93 
71 

94 

71 

93 
69 

91 

72 

92 
70 

91 
73 

90 

69 

91 
64 

87 
67 

84 

71 

78 
68 

81 
62 

88 
65 

90 
72 

89 
71 

74 

68 

76 
66 

74 

68 

76 

70 

82 
72 

83 
71 

88 
71 

89 
74 

90 
70 

90 
72 

79 
62 

73 
52 

76 
47 

80 
55 

85.2 
67.5 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
61 

88 
64 

89 
68 

89 
64 

87 
63 

90 
65 

83 
65 

87 
56 

87 

57 

80 
65 

71 
62 

77 
68 

82 
50 

83 
61 

85 
65 

65 

52 

76 
45 

68 

59 

73 
61 

81 
62 

84 

63 

81 
64 

86 

73 

89 
69 

62 
66 

71 
56 

69 
41 

63 
48 

63 
42 

60.0 

FAi-FTTEVILLE 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
70 

90 
70 

92 
66 

88 
65 

92 

70 

85 
68 

90 
56 

88 
59 

80 
69 

77 
67 

80 
60 

83 
52 

34 
64 

82 
66 

72 
65 

72 
53 

79 
47 

69 
61 

78 
63 

83 
63 

84 
61 

83 
67 

86 

73 

88 
70 

79 
66 

73 
57 

71 
41 

59 
51 

60 
48 

61.9 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
66 

88 
66 

88 
65 

90 

62 

86 

60 

90 
66 

84 

62 

88 
54 

89 
56 

78 
67 

79 
65 

78 
66 

83 
50 

84 
59 

83 
62 

73 
60 

50 

79 
45 

71 
62 

60 
63 

83 
61 

86 
68 

83 
67 

86 
74 

88 
70 

SO 
66 

73 
46 

72 
40 

60 
48 

61 
46 

59.0 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
68 

90 
68 

89 
63 

87 
61 

90 
66 

87 
67 

88 

55 

85 

57 

81 
68 

77 
66 

78 

63 

80 
51 

81 

63 

81 
63 

65 

53 

77 
46 

76 
61 

78 
62 

82 
59 

82 
60 

82 
66 

86 
76 

87 

70 

86 
65 

71 
56 

70 
41 

65 
48 

61 
48 

60.7 

FLIPPIN   CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
63 

85 
66 

94 
67 

91 
66 

89 
62 

91 
65 

85 
62 

90 
56 

89 
54 

73 
65 

70 
63 

78 
57 

82 
60 

85 
62 

84 
64 

60 
68 

73 
51 

76 
46 

63 

57 

72 
61 

86 
65 

83 
61 

85 
63 

90 
74 

90 
68 

61 
68 

75 
52 

70 
43 

66 
47 

59 
48 

59.8 

FORDYCE   6  W 

MAX 
MIN 

95 

73 

94 
71 

93 

71 

92 
69 

89 
68 

93 
69 

90 
71 

91 
62 

92 
69 

85 
71 

69 

81 

88 
65 

87 
71 

71 

66 

75 
63 

72 
65 

63 
71 

60 
65 

89 
66 

90 
74 

89 
72 

90 
70 

82 
70 

74 
47 

76 
48 

71 
60 

66.9 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 

70 

94 

68 

95 
70 

94 

69 

92 
69 

94 

71 

89 
70 

93 
64 

90 

63 

87 
71 

84 
70 

83 
66 

85 
60 

87 
65 

87 
68 

7  7 
69 

75 
59 

80 
54 

70 
64 

79 
66 

86 
68 

86 
67 

89 

69 

92 
73 

92 
70 

86 
70 

60 
55 

73 
48 

68 
51 

66 

52 

ssto 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

89 
65 

92 
65 

92 
63 

92 
62 

91 
62 

93 
65 

87 
69 

91 
54 

90 
55 

82 
64 

83 
68 

84 
65 

83 
51 

84 
63 

87 
66 

66 

57 

78 
52 

72 
62 

76 
63 

86 
65 

83 
59 

83 
69 

88 
74 

88 
63 

64 

65 

76 
62 

72 
41 

66 
45 

62 
52 

61.1 

GILBERT 

MIN 

84 
64 

92 
65 

94 
64 

96 
61 

91 

60 

95 
62 

88 
69 

90 
54 

92 
52 

79 

66 

72 
65 

80 
60 

85 
54 

85 
56 

85 
63 

65 

58 

79 
50 

70 
57 

73 
62 

67 
64 

66 
61 

85 
60 

90 
74 

90 
71 

87 
65 

76 
61 

73 
44 

66 
47 

60 
51 

60.2 

GRAVETTE 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
65 

90 
66 

91 
63 

89 
62 

92 
66 

85 
63 

89 
54 

87 
58 

78 
66 

74 

65 

80 
61 

83 
51 

84 
59 

84 
60 

73 
65 

71 
50 

78 
45 

72 
60 

77 
60 

85 
60 

86 
60 

84 
63 

85 

72 

89 
69 

87 
64 

74 
55 

72 
38 

65 
46 

59 
45 

81.5 
59.3 

HARRISON 

MAX 
MIN 

91 

69 

89 

65 

90 
61 

92 
62 

87 
59 

91 
65 

86 
66 

89 

53 

87 
54 

81 

66 

72 
64 

79 
58 

81 
48 

83 
61 

83 
64 

76 
65 

72 
55 

76 

72 

58 

72 
60 

84 

61 

83 
58 

83 
65 

88 

72 

89 
69 

87 
66 

75 
58 

72 
42 

64 
47 

58 

50 

81.1 
59.5 

HELENA 

MAX 

MIN 

90 
69 

94 
68 

94 

70 

92 
70 

92 
70 

94 

70 

88 

70 

89 
64 

90 
63 

89 
67 

82 
68 

82 
65 

83 
64 

86 
65 

87 
73 

89 
72 

63 
69 

60 
60 

72 
65 

60 
64 

82 
71 

83 
65 

86 
67 

87 
72 

91 
73 

92 
71 

80 
70 

74 
52 

76 

60 

68 

69 

85. 1 
66.5 

HOPE    3  NE 

MAX 
MIN 

92 
'0 

94 

70 

92 
69 

93 
68 

90 
69 

92 
71 

92 
72 

92 
69 

90 
61 

90 
64 

87 
70 

86 
64 

82 
59 

85 
65 

91 
69 

91 
68 

90 
69 

78 
63 

76 
64 

70 
65 

82 
69 

83 
66 

83 
68 

90 
70 

90 
72 

91 
71 

91 
71 

80 
60 

74 
45 

76 
47 

86.4 
65.6 

S«e  refereDC«  notes  follosing  Stktlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANbAS 
iEPIEMBtR  1958 


Day 

01  Month 

g, 

Station 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

r 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOT   SPRINGS    !  NNE 

MAX 

95 

9* 

95 

94 

95 

96 

92 

94 

93 

86 

77 

83 

85 

89 

88 

85 

80 

70 

75 

86 

86 

88 

87 

91 

90 

84 

76 

75 

65 

85.  7 

MIN 

74 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

67 

63 

72 

70 

65 

60 

67 

71 

71 

63 

57 

63 

65 

70 

65 

70 

75 

72 

72 

69 

50 

46 

56 

66.  7 

JON  F  S60R0 

65 

86 

87 

81 

92 

90 

79 

7 1 

76 

68 

83.  7 

MIN 

68 

63 

66 

61 

65 

67 

68 

60 

61 

67 

65 

59 

57 

61 

70 

70 

67 

52 

59 

61 

67 

61 

64 

70 

73 

70 

65 

49 

50 

51 

62.9 

KEO 

90 

76 

7 1 

7  3 

67 

83.6 

MIN 

70 

65 

68 

66 

66 

66 

69 

58 

55 

63 

67 

61 

56 

61 

70 

69 

64 

55 

62 

65 

67 

62 

63 

71 

69 

68 

68 

46 

46 

54 

63.0 

LEAD  HILL 

72 

78 

71 

68 

82.4 

MIN 

64 

68 

68 

63 

64 

60 

67 

51 

52 

65 

65 

59 

49 

59 

65 

67 

48 

61 

65 

59 

62 

62 

75 

66 

66 

50 

44 

44 

59.9 

LITTLE   ROCK   W8  AIRPORT 

90 

77 

MIN 

69 

67 

71 

71 

70 

71 

72 

66 

61 

68 

66 

66 

63 

66 

72 

63 

56 

63 

65 

66 

65 

68 

73 

72 

73 

62 

54 

50 

54 

65.9 

M AGNOL I  A    3  N 

94 

91 

82 

88.  1 

MIN 

68 

67 

66 

65 

69 

68 

70 

65 

58 

64 

70 

64 

58 

65 

68 

68 

65 

62 

64 

65 

67 

66 

67 

71 

67 

67 

68 

46 

42 

57 

64.3 

MALVERN 

87 

79 

70 

85.2 

MIN 

65 

64 

64 

63 

64 

64 

65 

62 

54 

60 

67 

63 

54 

59 

68 

69 

65 

55 

62 

65 

68 

59 

64 

71 

73 

63 

67 

43 

42 

55 

61.9 

MAMMOTH  SPRING 

86 

75 

MIN 

59 

60 

61 

64 

60 

62 

68 

53 

54 

61 

60 

55 

48 

57 

65 

63 

58 

46 

52 

60 

64 

65 

58 

70 

67 

67 

60 

40 

45 

50 

58.4 

MAR  I  ANNA   2  S 

90 

93 

93 

92 

88 

89 

81 

MIN 

66 

65 

67 

69 

65 

67 

69 

57 

57 

64 

66 

62 

57 

62 

71 

69 

63 

55 

61 

64 

69 

61 

65 

71 

71 

69 

67 

47 

47 

59 

63.4 

M  AKK.  CV     1  KCC 

60 

85 

90 

88 

88 

90 

85 

85 

85 

82 

76 

86 

80 

76 

70 

7  \ 

78 

80 

MIN 

64 

66 

67 

65 

67 

68 

62 

62 

65 

65 

57 

54 

62 

71 

70 

65 

55 

59 

62 

66 

61 

63 

70 

71 

70 

65 

47 

49 

53 

62.8 

H AR  SHALL 

85 

92 

93 

92 

87 

81 

72 

MIN 

61 

65 

68 

66 

59 

66 

66 

50 

52 

64 

61 

56 

49 

63 

66 

62 

54 

49 

52 

58 

63 

57 

64 

71 

7C 

67 

57 

3e 

43 

41 

58.8 

MENA 

80 

75 

MIN 

69 

71 

72 

67 

68 

69 

69 

67 

63 

70 

67 

64 

57 

66 

69 

70 

53 

64 

65 

67 

65 

70 

73 

73 

69 

66 

49 

46 

55 

65.0 

MONT  I  CELLO    3  S 

91 

80 

MIN 

69 

70 

66 

69 

70 

68 

65 

67 

59 

60 

71 

65 

61 

62 

71 

69 

68 

62 

61 

68 

71 

68 

66 

74 

71 

68 

67 

5C 

45 

59 

65.3 

MORR I L  T  ON 

85 

86 

90 

77 

70 

MIN 

70 

65 

69 

68 

65 

68 

69 

58 

56 

69 

6? 

65 

56 

63 

70 

64 

53 

62 

64 

68 

63 

65 

73 

69 

70 

68 

49 

46 

5f 

64.2 

MOUNT  IDA 

87 

77 

MIN 

66 

69 

65 

64 

62 

63 

67 

65 

56 

66 

70 

65 

53 

67 

68 

61 

49 

59 

63 

67 

67 

67 

72 

73 

66 

67 

49 

42 

54 

63.  1 

MOUNT   MA6AZ I NE 

86 

87 

79 

74 

72 

71 

MIN 

67 

68 

67 

65 

66 

64 

67 

65 

68 

62 

60 

60 

58 

59 

56 

64 

53 

53 

55 

56 

57 

58 

67 

69 

65 

55 

5C 

48 

47 

60.0 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

87 

84 

90 

90 

87 

90 

88 

88 

88 

84 

78 

84 

78 

72 

MIN 

61 

65 

67 

69 

66 

67 

68 

57 

58 

66 

65 

59 

54 

62 

66 

66 

50 

56 

60 

62 

60 

64 

71 

69 

69 

60 

41 

46 

41 

61.3 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  ENG 

83 

82 

79 

MIN 

65 

62 

65 

65 

63 

65 

69 

55 

54 

63 

65 

57 

50 

58 

66 

66 

59 

48 

55 

60 

62 

60 

62 

66 

6{ 

61 

60 

42 

4< 

51 

59.8 

NARROWS  DAM 

80 

86 

88 

90 

89 

78 

MIN 

66 

66 

65 

65 

67 

71 

71 

67 

59 

64 

69 

67 

59 

65 

67 

70 

65 

60 

64 

67 

68 

63 

67 

72 

6( 

67 

70 

41 

4! 

5C 

64.3 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

89 

87 

76 

MIN 

69 

68 

67 

68 

69 

71 

72 

68 

65 

65 

6S 

62 

6C 

65 

68 

69 

63 

60 

62 

65 

68 

66 

67 

70 

6< 

7C 

69 

5; 

49 

54 

65.3 

NEWPORT 

85 

77 

MIN 

68 

64 

65 

67 

64 

67 

69 

59 

58 

65 

66 

61 

56 

62 

71 

70 

68 

55 

60 

61 

62 

60 

62 

72 

7; 

7C 

66 

4? 

49 

5! 

63.1 

NIMROD  DAM 

MAX 

92 

95 

93 

96 

9 1 

9  1 

82 

82 

85 

88 

89 

74 

MIN 

67 

65 

65 

65 

62 

65 

67 

65 

55 

66 

68 

64 

53 

56 

67 

69 

61 

50 

60 

60 

63 

63 

64 

72 

6' 

61 

65 

4; 

4: 

50 

61.6 

OKAY 

MAX 

92 

92 

92 

87 

87 

80 

75 

MIN 

72 

71 

71 

69 

70 

72 

73 

69 

63 

70 

72 

65 

5S 

63 

71 

71 

67 

63 

66 

68 

71 

65 

71 

73 

7; 

7; 

71 

5) 

4( 

62 

67.4 

OZARK 

81 

81 

78 

85 

66 

MIN 

72 

70 

69 

71 

70 

71 

70 

59 

61 

7C 

71 

67 

56 

6C 

71 

71 

60 

52 

63 

65 

68 

65 

70 

74 

b' 

7C 

64 

4' 

5( 

54 

65.2 

PARAGOULD   RADIO  KDRS 

86 

75 

91 

88 

67 

MIN 

61 

59 

62 

61 

61 

63 

64 

54 

56 

61 

62 

56 

5; 

5; 

69 

66 

64 

46 

54 

59 

65 

57 

57 

69 

69 

66 

62 

4' 

4i 

52 

59. I 

PARIS 

86 

87 

90 

86 

76 

92 

94 

64 

MIN 

65 

68 

65 

65 

67 

67 

68 

5e 

56 

66 

6S 

66 

58 

65 

68 

68 

59 

49 

69 

63 

64 

64 

68 

76 

70 

69 

66 

4! 

»< 

57 

63.5 

PERRVV I LL  E 

89 

87 

64 

83 

69 

80 

69 

MIN 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

63 

65 

63 

6* 

65 

6( 

61 

68 

73 

72 

67 

64 

63 

62 

73 

53 

56 

56 

66.3 

PINE  BLUFF 

MAX 

90 

75 

92 

90 

71 

MIN 

72 

70 

72 

71 

70 

70 

74 

65 

60 

70 

70 

66 

6C 

6! 

73 

72 

66 

62 

64 

67 

71 

71 

67 

74 

72 

72 

70 

5; 

49 

55 

67.1 

PINE  BLUFF   CAA  AIRPORT 

68 

73 

91 

91 

72 

1*1* 

MIN 

70 

68 

70 

69 

68 

68 

71 

64 

58 

65 

6< 

64 

5i 

63 

71 

70 

64 

60 

64 

68 

69 

64 

64 

72 

70 

70 

59 

4< 

46 

52 

POCAHONTAS  1 

86 

80 

91 

69 

67 

70 

66 

MIN 

61 

61 

65 

65 

63 

64 

61 

62 

58 

6« 

61 

57 

53 

55 

68 

66 

62 

52 

56 

62 

66 

60 

60 

71 

72 

69 

59 

49 

47 

52 

61.0 

PORT  L  AND 

90 

80 

80 

78 

85 

86 

87 

60 

85 

88 

88 

90 

77 

85  1 

MIN 

70 

70 

70 

70 

71 

68 

6e 

6e 

62 

62 

61 

65 

62 

63 

70 

68 

66 

65 

65 

70 

70 

70 

68 

70 

72 

72 

72 

54 

53 

52 

66.5 

PRESCOTT 

85 

91 

92 

92 

91 

76 

87  1 

MIN 

71 

70 

67 

68 

69 

70 

6E 

6i 

62 

6! 

61 

64 

5< 

62 

65 

70 

69 

61 

61 

64 

68 

65 

65 

68 

70 

69 

69 

5C 

41 

47 

64.6 

ROGERS 

79 

85 

84 

82 

75 

70 

75 

82 

90 

65 

80 

62 

56 

MIN 

65 

65 

69 

65 

65 

68 

6( 

5! 

59 

6< 

66 

62 

52 

61 

64 

65 

52 

47 

60 

63 

62 

60 

65 

72 

70 

67 

57 

4« 

48 

48 

61.2 

RUSSELLV I LLE 

MIN 

SAINT  CHARLES 

MAX 

87 

87 

89 

68 

91 

76 

MIN 

71 

61 

69 

7C 

61 

69 

70 

6; 

60 

61 

6' 

63 

5< 

6' 

70 

70 

69 

59 

62 

63 

70 

64 

66 

69 

71 

70 

69 

5( 

49 

59 

65.0 

SEARCY 

MAX 

93 

92 

72 

81 

89 

85 

90 

76 

64 

66 

93  86 

60 

68 

84  8 

MIN 

7C 

65 

66 

61 

65 

67 

T: 

58 

56 

61 

67 

64 

5' 

63 

71 

70 

65 

55 

63 

63 

66 

63 

65 

71 

72 

70 

68 

48 

47 

56 

63.8 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 

92 

91 

95 

94 

93 

92 

87 

90 

85 

89 

73 

80 

84 

87 

84 

85 

76 

74 

69 

73 

84 

84 

88 

90 

92 

92 

88 

60 

73 

70 

84.5 

MIN 

71 

68 

73 

75 

65 

72 

73 

67 

68 

67 

66 

65 

65 

66 

71 

67 

65 

56 

65 

66 

68 

67 

69 

75 

74 

75 

70 

55 

49 

52 

66.8 

SILOAM  SPRINGS 

MAX 

92 

92 

91 

92 

90 

91 

85 

90  88 

81 

8C 

80 

34 

85  88 

74 

72 

80 

71 

81 

84 

66 

85 

S8 

92 

86 

73 

73 

62 

60 

62.5 

MIN 

69 

71 

68 

64 

66 

68 

67 

57 

62 

60 

68  63 

54 

62 

63 

66 

51 

48 

63 

64 

62 

62 

67 

73 

70  65 

57 

40 

50 

48 

61.6 

STUTTGART 

MAX 

92 

94 

95 

92 

93 

95 

90 

91 

92 

92 

73 

81 

84 

87  82 

90 

79 

78 

74 

75 

81 

62 

84 

88 

89  89 

60 

72 

75 

69 

84.6 

MIN 

72 

68 

70 

72 

70 

70 

73 

64 

62 

67     69  64 

63 

59 

64 

71 

67 

59 

63 

66 

70 

64 

67 

73 

72  73 

69 

51 

49 

57 

65.9 

8c«  ref«r»&c«  notes  tollovl&s  Station  Iiid«z. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONI INUEO 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUTTGART  9 

ESE 

MAX 

92 
72 

91 

67 

92 
69 

94 
70 

90 
67 

90 
68 

92 
70 

88 
61 

89 
59 

88 
62 

91 
67 

71 
63 

79 
58 

79 
61 

85 
66 

84 

70 

86 
70 

75 
58 

76 
60 

70 
63 

76 
68 

81 
64 

83 
65 

83 
68 

87 
71 

90 
70 

90 
70 

76 
49 

71 
48 

74 
51 

84  • 
64  • 

0 
2 

SUBIACO 

MAX 

90 

98 

98 

96 

94 

95 

87 

94 

95 

83 

79 

82 

81 

87 

89 

86 

74 

80 

80 

75 

86 

83 

85 

92 

93 

84 

78 

73 

68 

9 

69 

65 

68 

68 

66 

69 

70 

58 

62 

67 

67 

63 

56 

65 

67 

64 

59 

51 

60 

61 

66 

63 

67 

69 

68 

68 

62 

46 

48 

54 

62 

9 

TEXARKANA  WB 

AIRPORT 

MAX 

94 

93 

92 

92 

92 

90 

91 

90 

89 

87 

88 

80 

83 

88 

90 

88 

78 

75 

70 

81 

83 

85 

89 

90 

90 

91 

79 

73 

76 

74 

72 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

67 

71 

72 

67 

62 

68 

72 

70 

66 

64 

67 

69 

71 

68 

73 

73 

72 

72 

64 

53 

50 

57 

68 

2 

TURNPIKE 

MAX 

«4 

83 

80 

82 

83 

77 

84 

84 

76 

70 

72 

72 

77 

72 

67 

72 

65 

66 

76 

76 

77 

64 

59 

65 

67 

67 

66 

65 

63 

65 

65 

60 

60 

55 

62 

65 

50 

59 

59 

62 

62 

65 

52 

61 

5 

WALRRON 

MAX 

97 

96 

95 

95 

95 

97 

93 

93 

93 

88 

83 

79 

86 

87 

86 

82 

75 

81 

77 

60 

88 

88 

90 

92 

93 

66 

81 

76 

74 

69 

6 

M  I N 

67 

68 

66 

63 

63 

68 

67 

63 

58 

66 

69 

66 

5  3 

67 

67 

62 

59 

49 

62 

63 

64 

61 

68 

76 

69 

67 

65 

42 

43 

54 

62 

5 

WALNUT  RIDGE 

CAA  AIRPORT 

MAX 

72 

82 

92 

91 

89 

93 

82 

88 

86 

75 

69 

78 

84 

85 

83 

86 

73 

77 

65 

72 

80 

86 

86 

88 

90 

87 

77 

71 

70 

62 

80 

7 

M  IN 

64 

64 

67 

68 

66 

69 

64 

58 

61 

66 

63 

71 

54 

58 

63 

65 

63 

63 

72 

73 

71 

53 

46 

50 

51 

62 

3 

WARREN 

MAX 

86 

89 

90 

84 

79 

75 

75 

83 

81 

90 

91 

93 

94 

80 

74 

79 

70 

86 

e 

MIN 

71 

71 

71 

69 

70 

69 

71 

68 

67 

61 

7C 

66 

59 

64 

72 

70 

69 

64 

64 

68 

72 

65 

67 

74 

71 

70 

70 

50 

47 

60 

66 

7 

WHITE  ROC< 

MAX 

83 

86 

87 

90 

85 

89 

81 

87 

85 

79 

75 

78 

79 

77 

7  9 

75 

68 

68 

70 

6  7 

62 

56 

77 

3 

MIN 

70 

66 

68 

68 

66 

67 

66 

64 

64 

68 

65 

60 

58 

62 

64 

63 

51 

53 

58 

60 

64 

63 

64 

69 

tt 

66 

58 

49 

49 

46 

61 

9 

WILSON 

MAX 

75 

83 

93 

92 

93 

88 

84 

86 

86 

81 

76 

82 

80 

86 

82 

85 

76 

76 

78 

70 

77 

82 

87 

86 

91 

86 

76 

71 

74 

66 

81 

6 

MIN 

63 

67 

64 

65 

62 

63 

67 

66 

58 

65 

67 

57 

60 

60 

71 

71 

63 

52 

60 

64 

66 

62 

60 

69 

69 

63 

64 

45 

47 

53 

62 

.1 

WYNNE 

MAX 

90 

90 

92 

91 

89 

89 

90 

89 

87 

83 

72 

80 

80 

85 

83 

83 

75 

76 

75 

72 

81 

82 

86 

87 

91 

90 

80 

76 

70 

67 

82 

.7 

MIN 

72 

62 

67 

66 

66 

65 

66 

52 

54 

66 

65 

56 

54 

60 

68 

64 

63 

53 

62 

60 

66 

59 

64 

72 

72 

66 

67 

43 

49 

56 

61 

.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

Blakeiy  Mountain  Dam 

EVAP 

.15 

.14 

.25 

.23 

.18 

.18 

.18 

.16 

.26 

.15 

.17 

.08 

.  11 

.17 

.14 

.10 

.16 

.11 

.01 

.03 

.14 

.13 

.08 

.16 

.11 

.08 

.25 

.10 

.06 

4.21B 

WIND 

18 

19 

21 

24 

17 

20 

16 

18 

21 

16 

20 

41 

21 

19 

26 

11 

27 

36 

18 

9 

6 

17 

18 

14 

26 

12 

30 

39 

18 

8 

606 

Hope  3  NE 

EVAP 

.18 

.23 

.22 

.15 

.18 

.14 

.17 

.21 

.19 

.13 

* 

.30 

.13 

.18 

.18 

.19 

.08 

.07 

.11 

.08 

.07 

.14 

.18 

.14 

.13 

.11 

4.32B 

WIND 

11 

13 

20 

19 

11 

15 

11 

15 

13 

14 

21 

30 

25 

9 

13 

24 

36 

15 

7 

6 

2 

5 

* 

21 

22 

4 

6 

26 

7 

4 

425 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 

.22 

.12 

.09 

.23 

.  21 

.21 

.22 

.20 

.20 

.24 

.03 

.05 

.18 

.17 

.  14 

.07 

.10 

.11 

.21 

.00 

.02 

.12 

.15 

.11 

.21 

.14 

.22 

.21 

.12 

.09 

4.39 

WIND 

16 

18 

16 

20 

10 

12 

17 

13 

8 

15 

6 

19 

19 

15 

24 

3 

21 

17 

11 

11 

4 

7 

14 

22 

29 

20 

20 

32 

7 

6 

452 

Narrows  Dam 

EVAP 

.19 

.18 

.23 

.26 

.20 

.18 

.22 

.16 

.21 

.20 

.12 

.20 

.13 

.17 

.10 

.13 

.16 

.  18 

.20 

.04 

.13 

.  10 

.11 

.21 

.09 

.18 

.22 

.13 

.11 

4.90B 

WIND 

13 

18 

22 

33 

17 

18 

23 

25 

13 

20 

17 

31 

19 

16 

17 

22 

40 

32 

20 

10 

6 

16 

14 

39 

31 

11 

19 

30 

17 

15 

624 

Nimrod  Dam 

EVAP 

.20 

.11 

.19 

.25 

.19 

.18 

.  17 

.15 

.10 

.24 

.06 

.04 

.14 

.19 

.08 

.18 

.02 

.14 

.20 

.12 

.00 

.13 

.08 

.17 

.21 

.03 

.18 

.10 

.09 

4.08B 

WIND 

* 

16 

7 

12 

8 

10 

6 

9 

19 

1 

3 

2 

4 

10 

11 

3 

14 

10 

11 

7 

3 

7 

10 

11 

14 

5 

3 

13 

9 

5 

243 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.18 

.09 

.17 

.22 

.19 

.19 

.17 

.20 

.18 

.19 

.12 

.05 

.18 

.09 

.18 

.10 

.15 

.04 

.13 

.01 

.13 

.12 

.11 

.06 

.14 

.10 

.12 

.22 

.12 

.11 

4.06 

WIND 

27 

15 

16 

* 

34 

24 

15 

26 

13 

9 

41 

49 

45 

16 

51 

65 

68 

29 

30 

32 

22 

19 

17 

32 

58 

13 

16 

66 

25 

27 

900 

See  reference  notes  following  StktloD  lodez. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1958 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


SEPTEHBER  1958 
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STATION  INDEX 


SEPTEMBER  1956 


STAHON 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

■      t  J 

LATITUDE 

g 

0 
ac 

Q 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

P 

1  PBECIP. 

SPECIAL 

TEMP. 

PRECIP. 

ft 
> 
u 

SPEaAlj 

ABBOTT 

SCOTT 

94  12 

JAMES  V.  WILLIAMS 

LURTON 

NEWTON 

35  46 

93  OS 

200  7 

LOLA   1.  DOLLAR 

006A 

LAWRENCE 

35  5* 

256 

7A 

c 

4526 

7A 

JAMES  C.  HODGES 

0130 

3*  46 

755 

5P 

c 

LITTLE  AOCK  WATERWORKS 

45*8 

33  19 

93  14 

315 

6P 

7A 

H 

EARL  E.  GRAHAM 

REBA  T<  SWAIH 

MAGNOLIA  5  N 

4550 

33  20 

93  13 

360 

C 

ARit  POWER  AND  LIGHT  CO 

ALTA  F*  GARNER 

MALVERN 

34  23 

92  49 

6P 

RADIO   STATION  KtlOK 

ANTOINE 

PIKE 

93  2S 

DREW  A.  LAMB 

MAMMOTH  SPRING 

FULTON 

JOHN  H.  MCKEE 

oiee 

34  5a 

400 

7A 

HOBART  WATTS 

*638 

34  ** 

90  46 

234 

6P 

6P 
7A 

H 

UNIVERSITY   OF  ARKANSAS 

APPLE  TON 

0196 

35  25 

522 

c 

JOHN  A*  JONES 

MARKED  TREE 

*65* 

35  32 

90  25 

229 

6P 

H 

JOHN  F.  SHEARON 

T I LLNAN  E*  LAWRENCE 

35  5* 

92  36 

1050 

SS 

M 1 NN  1  E  HURT ON 

ARKANSAS  CITt 

JOHN  W.  TRAMMELL 

90  55 

195 

STERLIN  WALLACE 

ASWONN 

HOWARD 

94  08 

7P 

SH  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

MAUMEE 

SEARCY 

HELEN  £,  ADAMS 

0300 

3*  19 

960 

TA 

*746 

36  0* 

91  6* 

610 

7A 

IVAN  L.  SHRADER 

0326 

35  18 

218 

TA 

c 

4  756 

3*  35 

9*  15 

1207 

6P 

TA 

C  H 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

91  *B 

285 

5P 

5P 

C  H 

RADIO  STATION  KHBM 

BATESV 1  LLC  L  I VESTOCK 

INDEPENDENCE 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

33  19 

91  29 

125 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

BATESVlLLE  L  ANO  D  1 

INDEPENDENCE 

91  3« 

5P 

JAMES  J.  MITCHUM 

MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

CALHOUN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAR  CREEK  LAKE 

0^96 

34  *3 

220 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

4936 

35  07 

92  46 

280 

5P 

7A 

BEATT  LAKE 

0512 

35  05 

*00 

5P 

L<  G<  AOAMSON 

*988 

MONTGOMERY 

3*  33 

93  38 

663 

5P 

TA 

C  H 

BEAVER  1  SE 

HARVEY  E*  SKELTON 

35  10 

2800 

6P 

NARVIN  MORRISON 

36  20 

800 

6P 

A          S  A        N   K  L 

BEECH  GROVE 

GREENE 

90  36 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

BAXTER 

8A 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BEEOE V 1 LLE 

0536 

35  26 

221 

BA 

Pa  H*  BRECKENRIDOE 

50*6 

36  52 

92  06 

768 

TA 

0582 

34  33 

S85 

6A 

ETTA  C<  BURKS 

5072 

35  3* 

9*  01 

500 

TA 

BENT  ON 

CARLE  L>  BROWNE 

8a 

8A 

8A 

C 

BERRYVILLE  A  NH 

OAV ID  L ■   ST lOHAM 

3*  00 

550 

7A 

TA 

POLK 

93  58 

ANNA  M.  LILES 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

*• 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BIG  LAKE  OUTLET 

0676 

M 1 SSISSIPPI 

35  51 

226 

TA 

N*   W>  DOUGLAS 

5158 

3*  07 

93  52 

650 

TA 

BLACK  HOCK 

0  746 

LAWRENCE 

36  07 

259 

7A 

LEE  W •  MCKENNE  Y 

SIT* 

3*  14 

93  50 

850 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

eA 

BLUFF  CITY  3  SW 

NEVADA 

93  09 

CATHERINE  WHITE 

norfork  dam 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

0  80  6 

35  56 

252 

6P 

7* 

H 

Ivy  W>  CRAWFORD 

539* 

35  *e 

9*  24 

1600 

7A 

0S25 

35  12 

- 

C 

5358 

3*  38 

93  *8 

800 

7A 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

300 

5P 

U  S  SOIL  CONS  SEHvICE 

* 

BOOWevlLLE 

VAN*6UBEN 

93  55 

7P 

CLEO  E.  YANDELL 

OWENSVILLE 

SAL  INE 

GUY  COOK 

35  39 

1200 

C 

THOMAS  M.  PEARSON 

5506 

36  29 

93  50 

396 

6P 

6A 

33  52 

235 

TA 

IRIS  ELMORE  WICKET 

551* 

35  38 

93  2T 

1900 

MARSHALL  HICKMON 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

0887 

FHaNKL 1 N 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SW 

oeaa 

FRANKL IN 

93  59 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

0936 

34  53 

205 

5P 

5P 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

paRk1n''2*'w'' 

5586 

CROSS 

35  16 

90  35 

222 

7A 

BUFFALO  TOMER 

1010 

35  52 

- 

TA 

BEULAH  F.  FOWLER 

5591 

3*  46 

93  57 

666 

7A 

BOMAR   K.  HANSARD 

BULL  SHOALS  DAH 

1020 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PARTHENON 

NEWTON 

ARTHUR  B .  CARL  TON 

MISSISSIPPI 

G.  A.  HALE 

PERP YV 1 LLE 

FRANCIS  FINKBEINER 

CABOT   k  SW 

1102 

PULASK 1 

92  04 

e*  M.  WALTHER 

PINE  BLUFF 

JEFFERSON 

HHS>  EHMA  GRESHAH 

1132 

IZARD 

36  07 

400 

TA 

AUST IN  D.  HARRIS  | 

PINE  BLUFF  CAA  AI RPORT 

5756 

JEFFERSON 

3*  10 

91  66 

205 

MID 

MID 

H 

1152 

OUACHI TA 

33  36 

116 

TA 

H 

LEONARD  B.  OILLWORTH  | 

PINE  RIDGE 

5T60 

MONTGOMERY 

3*  35 

93  6* 

8*0 

TA 

J<  R«  HUODLESION 

OUACHI TA 

EDITH  I.  LEHMAN 

POCAHONTAS  1 

RANDOLPH 

BENED IC T 1 NE   S 1  ST ERS 

1172 

SEBAST IAN 

CECIL  E.   STAMPS  . 

CARLISLE   1  SW 

1224 

LONOKE 

91  45 

JOHN  L.  TAtT 

PRESCOTT 

NEVADA 

R.    P.  HAMBY 

34  27 

*05 

C 

ARK  POWER  AND  LlOHT  CO 

5910 

33  *8 

93  23 

316 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1**2 

MONROE 

34  41 

172 

7A 

B.   F.  NORTHERN 

5970 

36  16 

92  51 

800 

ONA  V*  MCLEAN 

1*551  JOHNSON 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

1*92 

VAN  BUREN 

EARL  e.  RIDOICK 

RATCL IFF  5  NE 

F  R  A  NK  L  I N 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

COLD  SPRINGS  CUARO  STAT 

93  54 

TA 

MARGARET  ZOAMES 

BATC-.  IFF    5  NNW 

FRANKL IN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

35  48 

1400 

C 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

6008 

35  18 

93  53 

*63 

7A 

36  06 

2166 

W  I  LL  1  AM   L  .    B  1  NAM 

6016 

33  04 

9*  02 

250 

«^ 

BONNY  L.  ALLEN 

1596 

FAULKNER 

CLARENCE  S.  WILLIAMS 

REMMEL  DAM 

HOT  SPRING 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

CLAY 

C  H 

LAURA  POLK 

CLEVELAND 

COVE 

1666 

POLK 

94  25 

JOE  C.  ALLEN 

ROGERS 

BENTON 

HOWARD  FOWLER 

1730 

ASHLEY 

33  02 

175 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RUSSELLVILLE 

6352 

35  IB 

93  08 

360 

5P 

5P 

5P 

H 

1  T50 

PULASK I 

34  *  3 

360 

7A 

BILLIE  JO  TOUNG 

SAINT  CHARLES 

63  76 

ARKANSAS 

3*  23 

91  08 

200 

8A 

6A 

U  S  F  ISH  AND  WILDLIFE 

1  768 

L 1 NCOLN 

3*  05 

6P 

CUMMINS    PRISON  FARM 

SAINT   FRANC  1 S 

WILLIAM  St  BUCKLEY 

DA  1 

ISl* 

PIKE 

FERNA  JONES  TEOOER 

JAS.  B.  CALDWELL 

DAMASCUS 

1829 

FAULKNER 

92  25 

WILL  1AM  A.  BROWN 

SEARCY 

WHITE 

ADAM   C.  MELtON 

DANV  ILLE 

183* 

TELL 

35  03 

370 

7A 

J.   A.  MOUDY 

6566 

3*  27 

92  21 

290 

6P 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

1835 

tELL 

35  04 

370 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

6586 

35  36 

92  17 

910 

7A 

MAUD  H.  BRADFORD 

1638 

YELL 

GERALD  COODIER 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

19*8 

0.   TUCKER  VASSER 

MARGARET  F.  GORDON 

OERHOTI 

1960 

CHICOT 

L.  W.  WILSON 

STAMPS 

LAFAYETTE 

HUBERT  BAKER 

1968 

3*  58 

?i  It 

204 

7A 

7A 

C.   J.  RISTEH 

6820 

33  5* 

91  51 

392 

7j 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

1982 

JOHNSON 

35  43 

5P 

7A 

H 

COHNELIA  H.  DICKEY 

6856 

34  53 

93  19 

682 

TA 

T.  P.  SIMS 

2015 

HOWARD 

3*  07 

Thomas  a.  lofton 

STUT  T  GAHT 

ARKANSAS 

GEORGE  L.  CLARK 

DESHA 

T* 

TRAV IS  C.  KEAHEY 

STUTTGART   9  ESE 

ARKANSAS 

34  28 

91  25 

198 

TA 

7A 

C  H 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

DUMAS 

2150 

DESHA 

91  30 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

SUB  1  ACQ 

LOGAN 

NEW  SUB  1 ACO  A6BE  Y 

220* 

SCOTT 

34  *3 

1150 

7A 

STAT  ION   INACI IVE 

7036 

COLUMB I A 

33  06 

93  27 

2*7 

7A 

IDELLA  0.  NORWOOD 

2300 

33  13 

252 

MID 

MID 

H 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

T  E  XARK ANA  WB  A  I RPORT 

70*6 

33  27 

94  00 

361 

MID 

HID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2356 

CARROLL 

MABEL  F.  SPRAY 

U  S  FOREST  SERVICE 

2366 

SHARP 

OPHA  WOLFE 

HALDPON 

WILLIAM  D.  BlvENS 

FAYETTEVILLE 

2**2 

94  10 

7P 

CHARLES  F.  FORD 

WALNUT   GROVE  2  NNE 

INDEPENDENCE 

FAYETTEVILLE  CAA  AP 

2**3 

WASHINGTON 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

WALNUT   H  1 OGE  CAA  AP 

LAWRENCE 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2*** 

WASHINGTON 

9*  10 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

WARREN 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

2528 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

MONTGOMERY 

NORA   LEE  MATBERRY 

DYCE   6  ■ 

25*0 

DALLAS 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

WEST  FORK 

HASH INGTON 

EFflE  0.  LITTLE 

FOREMAN 

25** 

LITTLE  RIVER 

9*  24 

LESLIE  P.  CALlENS 

WHEEL ING 

THOMAS  W.  CONE 

ST  FRANCIS 

THOMAS   A.  MOORE 

WHITE  ROCK 

FRANKL I N 

U  S  FOREST  SERVICE 

257* 

SEBAST IAN 

35  20 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WH| TECL IFFS 

SEVIER 

MRS.   L.  M.  SNEAD 

2576 

CRAMFORD 

JAMES  L.  CRISTEE 

MISSISSIPPI 

D.  0.  ANDERSON 

2670 

HEMPSTEAD 

INA  J.  LOGAN 

MILES  B.  TURNER 

2  760 

WHITE 

BESSIE  E.  AKERS 

CROSS 

35  1* 

90  AT 

260 

SS 

SS 

RADIO  STATION  KWYB 

279* 

SEARCY 

35  59 

595 

6P 

TA 

C  H 

C.   ELI  JORDAN 

YELLV 1 LLE 

8064 

36  13 

92  41 

T60 

7A 

JESS  B.  JOHNSON 

28*2 

PIKE 

3*  20 

5*7 

7A 

2922 

YELL 

WILLIE  PENDERGRASS 

2930 

ELSON  8.  SCHMIDT 

Closed  stations 

29*6 

STAT  ION    INACT IVE 

FLORA  d.  HAMILTON 

2962 

FAULKNER 

35  14 

360 

8A 

MARVIN  C.  CANTRELL 

2976 

SEBAST IAN 

35  13 

516 

7A 

DOROTHY  M.  BEEN 

3074i 

CLARK 

ROY  S.  HOBBS 

3086 

ASHLEY 

A.   JAMES  LINDER 

eOONEVILLE  6  NW 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HAMPTON 

309B 

CALHOUN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE   7  NE 

LOGAN 

I 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

3132 

SHARP 

3b  19 

91  29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

0827 

35  13 

93  6* 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

316* 

BOONE 

36  1* 

1150 

6P 

BEA  GRAY  BEENE 

0867 

FRANKL IN 

36  21 

9*  00 

- 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

3228 

LESTER  B.  LOGAN 

FRANKL IN 

U  s  iOlL  CONS  SERVICE 

3230 

CLEBURNE 

WAYNE  STARH 

PARIS   *  WSH 

U  b  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCL IFF   2  S 

LOGAN 

U  S   iOlL  CONS  SERVICE 

HECTOR 

3235 

POPE 

91  56 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

RATCL IFF  5  N£ 

FRANKL IN 

I 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

32*2 

PHILL IPS 

34  32 

200 

6P 

7A 

CHARLEY  M.  FRIOOELL 

6007 

FRANKL IN 

35  22 

93  65 

c 

u  s  SOIL  cons  service 

3258 

BAXTER 

36  22 

5  BO 

7A 

LUCY  A.  BENT2IEN 

3*28 

HEMPSTEAD 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

3*3  8 

MONTGOMERY 

3*  22 

LONA  A.  SHJELCS 

HORATIO 

SEVIER 

94  22 

EL  IZABETH  W.  FRIDAY 

GARLAND 

3*  31 

710 

5P 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

35*C 

MADISON 

I'b  05 

C 

MAY   PEARL  MARKLEY 

3556 

UNION 

33  02 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

358* 

LITTLE  RIVER 

33  35 

300 

8/ 

W.   E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

NEWTON 

36  01 

93  11 

657 

LOTT IE  B.  DAVI S 

3  70* 

GARLAND 

34  42 

730 

LURA  B.  SYKES 

373* 

CRAIGHEAD 

35  50 

346 

BENEDICTINE  SISTERS 

3662 

LONOKE 

3*  36 

230 

7P 

R.   A.  WALLER 

390* 

CLEVELAND 

33  50 

21* 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

TRESSA  ST.  CLAIR 

LAKE  MAUMELLE 

PULASK I 

3*  51 

92  26 

305 

8/ 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

JOHNSON 

35  26 

93  25 

560 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LAM6LET 

*06l 

PIKE 

34  19 

93  51 

796 

MABEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILL 

*106 

BOONE 

36  24 

92  5* 

710 

7P 

7f 

F.  H.  KELLOGG 

LEE  CHEEK  GUARD  STA 

*116 

CRAWFORD 

35  42 

94  19 

1000 

7A 

IDA  G.  RAHEY 

LEOLA 

*13* 

GRANT 

3*  10 

92  35 

261 

J.  R.  RHODES 

'LITTLE  BOCiC  MB  AIRPORT 

4241 

PULASK 1 

34  44 

92  14 

257 

HIO 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FiLT  PLANT 

425C 

PULASK I 

3*  46 

92  19 

512 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LOST  CORNER 

*32* 

POPE 

7  35  3* 

92  50 

1550 

STAT  ION   INACT IVE 

t    DRAINAGE  CODE.      1.  ARKANSAS     2.   MISSISSIPPI      3,   OUACHITA     *.   RED     5.    SAINT  FRANCIS     6.    SALINE     7.  WHITE 
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RST?- ISCi  50TEE 

Addicioul  lEfonntioc  re^rtiis^  =t:e  cliaate  cf  Arkacsis  nay  be  cbtai=^c  bv  »TiTi=g  -=  -be  SX2--e  .        st  leather  Baresu  Airport  Station.  Box  1S19.  Little 

Pock.  Jirkaasas.  or  to  i=t  Vest&er  Bcrean  Office  oexr  toc. 

FtcT;r*s  »aS  letters  follo»tag  the  statioz  nsae .  si=cii  as  12  SS*.   i=<iicate  di^tazsce  is  itlles  aad  directi  -  rost  office. 

Deljred  data  aod  corrections  will  be  carriec  rrlj  ic  the  Jcae  i=c  De««ber  Issaes  of  this  bulletin. 

•onthlT  aad  seisc=al  ssowfill  a=<;  heatl=g  decree  zay^  fcr  tie  prececlrcr  12  iic=tis  will  be  earned  in  tbe  Jure  issce  of  this  boaietia. 

ctjtioBS  appeariBc  i=  the  lacei.  but  for  wticb  data  are  =<:t  listed  ia  the  tables,  are  either  nissizg  c:r  received  toe  late  to  be  iacladed  ic  this  issue. 
r.iTlstoas.   as  esed  ic  -Climatolosical  Data"  Table  s=d  o=  Tbe  ii2r=.   becaate  effective  »itb  data  for  Js^cary  1?57. 

raless  otherwise  indicated.  dimeesioEal  oeits  nsed  i=  this  bdletin  are:  Temperatare  1=  'T .  precipitatiM  sad  evapcratioa  la  laches.  at>d  »i2d  ■oveaent  iz  Miles. 
Sonthlv  degree  day  totals  are  the  scats  of  the  se^tive  departures  of  average  daily  t eaperatures  from  odT. 

v^-^ratio:  is  neascred  iz  the  standard  Veather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dianeter  acless  otherwise  staw^  by  foorcote  folloviag  tlie  "Evaporation  aad  Wiad"  Table. 

;e  stow=  ia  the  Station  ladex  as  ~C.  S.  Teatiier  Borean"  '  are  based  oa  the  period  1921-1950.  adjost^ed  to  represeat  ob- 
.on^-tem  neass  for  all  statiocs  except  full-tijee  Weather  Bureau  stations  are  based  oo  the  period  1331-1955. 

Tater  eqwivalect  valoes  rcbl tsbed  i=  the  "Snowfall  sad  S=o*  on  Ground"  Table  2re  the  water  equivalent  of  seow.  sleet,  or  ice  oa  the  grooBd.  Samples  for  obtaining 
aej5-^eite=ts  are  taie=  froai  different  points  for  successive  observations:  consectie^Tly  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  ia  the  sDorpack 
result  m  apparent  izoonsisteccies  in  the  record. 

r^-r;es  of  sno-rfall  i=  the  ~Cl  taato  lc£:ical  Data"  Table  and  the     ?=c^fall  snc  "i     "able,   and  In   tbe  seasonal  s  =  o»fall   table  include  snov  and  sleet. 

Entries  of  snow  on  g^round  icclode  sr?ow .  sleet  an=c  ice. 

"lats  in  the  "Pailv  orecinit^tion"  Tsble:  "Daily  7eiE>€ratiire~  Table:  and  "Fvaporation  aad  Viad"  Table,  and  snowfall  is  the  "Swjwfall  aad  Sbow  ob  Ground"  Table, 
when  cnblisned.  are  for  the  2-S  nocrs  ending  at  tijie  of  observation .  The  Station  Index  sbows  observation  tiaes  in  local  standard  time.  During  the  sn^aer  Boat-hs 
scxe  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tiate. 

Snow  on  crocnd  in  the  "Ssowfall  aad  Snow  on  Grocad"  Table  is  at  observaticn  tine  fcr  all  eicert  Weather  B^sz-  an-d  Ci»  Stations.  Tor  those  stations  s^ow  on  grouxkd 
values  sre  at  C.S.T. 

In   the  Statirn  In-dex  "be  letters  Z-  5-   and  J  in  tie  "Special"   c-clujc  under  the  beadinir  "Ccservarion  "ijie  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weichin^:  Sain  Gage  Kecorclng  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  pcrposes  and  are  published  later  ia  ^Hourly 
Precipitation  Data"  3ulletin. 

H      "Snorfall  and  Sncw  on  Ground"  Table.     Ottission  of  data  1=  any  month  indicates  no  snowfall  ajad  or  sdow  on  grouad  is  that  aoath. 
J       ■Supplenental  Data"  Table. 

Other  Reference  Jfotes 

5o  record  m  the  "Cllnatologlcai  Etetja"  Table  aed  rhe  "Daily  Teicperature"  Table  is  indicated  hj  bo  atary. 
Interpolated  values  for  nonrily  precipitation  totals  aiay  be  found  is  the  anneal  issue  of  this  paU.lca'tifm. 

So  record  in  the  "D>iily  Precipitation"  Table.  "Evaporation  and  »iixi~  Table.  "SMwfall  aac  Saov  M  (^tmd**  Table:   and  the  station  Index, 
ind  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
•       Anount  inclnded  in  following  neasureaient .  tiace  distribution  unknown. 

s      Themcieters  are  generally  exposed  in  a  sielter  located  a  few  feet  above  sod -covered  grccnd:  bcwever     the  reference  in^c-cates  that  the 
tbenKjaieters  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
G-ige  is  equipped  with  a  windshield. 
X?.       This  entry  in  time  of  observation  ccluats  is  Station  Index  neans  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  eadi^i^  before  Doon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

D  Tater  equivalent  of  snowfall  wnolly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  eqnivalCTt  to  every  10  iT^fT  of  m&m  SMWltall.  j 
K      One  or  aiore  days  of  record  missing:  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  uissisg.     See  "Daily  Te^ietalmtf*  lkU.e  j 

for  detailed  dally  record.     Degree  cay  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  waLLae  for  m.  fall  acMtb.  J 
?.      Amounts  froai  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  atay  vary  slightly  from  tbe  aanoants  to  be  pidillsbed  later  ia  ] 

Sourly  Precipitation  Data.''  j 
S5      This  entry  in  time  of  observation  coltrmE  In  Station  Index  meaes  observation  made  sear  snisset.  i 
T      Trace,  an  aaioont  too  small  to  itteasnre. 
T      laclcdes  total  for  prevlocs  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.50  per  TCar .  (Yearly  subsc  r  i-t  incl'^sdes  the  Annual  Stamary.  '  Checks  and  moxj  orders  shoold 
be  msde  payable  to  the  Super  in  tendent  af  Documents.  Beailttance  and  correspond  ecce  regir:.--  -  -  r  5  rriptlons  should  be  sent  to  the  Saperiateadent  of  Docameats, 
Government  Printing  Office .   Tashingxon  25 ,  D.  C . 

General   weather   conditions   in   the  C.   S-   for  each  moath  are  described  ia  the  pahl  1  r  ^ '  .  tviTHTE  RSTirw  and  the  BOyTELT  CUSATOUIGICAL  DtiTA,  JUTICSAL 

SClDLiBT.    either  of  which  may  be  obtained  from  the  E^zperlnt^ideat  of  !>ocaMteats .  C-  -  -    rffice.  Tashingtoa.  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locatiosss.  elevations,  exposure.  1  "nrough  1955  My  be  fooad  ia  the  poblicatlos  "Svbstetioa 

History^   for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Snperintendect  ;i  Z'-c-Jiezzs.  ^^veraient  priEttmg  Office,  Ta*=^1  ngtow  25,  D.  C-  foK"  45  oevts. 

g:::lar  ¥eatber  Bureau  statiocs  say  be  fotmd  is  the  latest  Issoes  of  Local  CllKtnloglcal  Data  AaBoml,  obtained  ms  Indicated  above,  price 
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ASHEVILLE:  1958 


SUPPLEMENTAL  DATA 


OCTOBER  1958 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
ph. 

Relative 

humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 



StAtiOD 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

biOOA  CST 

NOON  CST 

biOOP  CST 

Trace 

.01-09 

-10-.49 

66-OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunaliine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

NE 

23 

7.1 

38 

N 

9 

81 

81 

52 

60 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

8 

57 

5.5 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

N 

11 

7.7 

22 

NW 

10 

78 

81 

<i7 

58 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

77 

5.5 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

NE 

16 

5.6 

90 

4 

3 

2 

0 

0 

1 

10 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Starion 

Tempefatuie 

'recip 

la  lion 

?  ^ 

1 

• 

From  Long 
Teim  Means 

1 
I 

• 

1 

a 
1 

No  0 

Days 

Toial 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Mtn 

Toial 

O  O 
S  o 

2 

5 

1 

o 

NORTHMEST  DIVISION 

BENTONV I LLE 

71,3 

44,9 

58,1 

83 

9+ 

2  7 

2  7 

239 

.56 

.35 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

EUREKA  SPRINGS 

72.  1 

45,9 

59,0 

3.3 

83 

19 

3  1 

2  7 

215 

•  78 

-  3.11 

.59 

22 

.  0 

0 

1 

1 

0 

FAYETTEVILLE 

70.2 

47,  1 

58,7 

82 

8 

30 

27 

222 

.91 

.55 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

70.  9 

4  3,9 

5  7,4 

83 

8 

28 

29  + 

253 

0 

0 

4 

0 

1.21 

1,05 

9 

.  0 

0 

1 

1 

1 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

70  .  8 

45,8 

5  8,3 

3  .0 

81 

19  + 

26 

27 

235 

0 

0 

3 

0 

.89 

-  2.91 

,49 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRAVETTE 

72.0 

44,3 

58,2 

2  . 7 

84 

17+ 

23 

27 

235 

0 

0 

4 

0 

.85 

-  3.11 

,36 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

HARR  I  SON 

72  .  7 

44,5 

5  8,6 

1.7 

85 

8 

27 

27 

224 

0 

0 

3 

0 

.49 

,24 

2  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEAD  HILL 

73  .  8M 

43.0 

58, 4M 

1.9 

86 

8 

25 

27 

228 

0 

0 

5 

0 

.48 

-  2.55 

.48 

2  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROGERS 

72  •  7 

48.1 

60,4 

0.8 

85 

19 

32 

27 

185 

0 

0 

1 

0 

,  53 

-  3.37 

.  50 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

SI  LOAM  SPRINGS 

72.3 

46.8 

59,6 

85 

1  9 

27 

27 

202 

^ 

^ 

^ 

^ 

,  65 

.38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

58,7 

2.3 

,  75 

-  ?.90 

.0 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

73  .  4 

44.7 

59,1 

86 

8 

29 

2  7 

217 

0 

0 

2 

0 

,52 

•  44 

2  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILBERT 

74  .  7 

45.0 

59,9 

87 

8 

29 

27 

194 

Q 

0 

3 

0 

1  .  37 

.78 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

MAMMOTH  SPRING 

74  •  5 

4  3.2 

58,9 

1,3 

85 

1  7 

2  5 

27 

220 

0 

0 

5 

0 

.63 

.35 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

MARSHALL 

70  .  9M 

42  .  2M 

56 ,  6M 

82 

17 

2  8 

2  7 

2  64 

0 

0 

5 

0 

1.99 

.93 

22 

.0 

0 

5 

I 

0 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

72  •  3 

49.  5M 

60  ,  9M 

0.5 

84 

8 

14  1 

^ 

1  .44 

-  1.45 

.93 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

AM 

72  .  4 

44.0 

58,2 

85 

9 

3  1 

27 

226 

0 

0 

.  79 

.49 

22 

,  0 

0 

2 

0 

0 

D! V 1 S ION 

58,9 

1.6 

1.15 

-    1  .99 

,  0 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

73.8 

47. OM 

60,  4M 

84 

16 

35 

28+ 

159 

0 

0 

0 

0 

,82 

.49 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

AM 

75.2 

44.1 

59.7 

85 

18  + 

31 

27+ 

187 

0 

0 

2 

0 

.93 

.82 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

75.  1 

45.0 

60,1 

85 

17 

28 

2  7 

191 

0 

0 

3 

0 

.53 

-  2.82 

.  40 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BL  YT HEV I LLE 

72  .  7 

48,6 

60 ,  7 

2.7 

85 

9 

35 

27 

171 

0 

0 

0 

0 

1  .01 

-  1.84 

.67 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORNING 

73.6 

47,3 

60,5 

1  .2 

85 

1  7 

32 

29 

178 

0 

0 

1 

0 

.59 

-  2.89 

.  52 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

JONESBORO 

74.  1 

48,9 

51,5 

- 

1.5 

85 

17  + 

35 

27 

150 

1  .  34 

-  2.13 

.53 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARKED  TREE 

73.2 

47,7 

60.5 

1  .6 

88 

8 

35 

29+ 

168 

1  .  52 

-  1.51 

.  70 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEWPORT 

73.1 

48,8 

61  .0 

- 

2.3 

84 

17 

37 

29+ 

159 

1.80 

-  1,75 

.  70 

1 

.0 

0 

3 

3 

0 

PARAGCULD  RADIO  KDRS 

73.9 

45, OM 

59. 6M 

85 

8 

3  3 

27 

197 

0 

1.47 

,  54 

2  2 

.0 

0 

4 

1 

0 

POCAHONTAS  1 

74.7 

47,  IM 

50, 9M 

- 

1  .4 

89 

14 

35 

29+ 

155 

.36 

-  3,14 

.35 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

SEARCY 

75,2 

48,9 

52  ,  1 

1  , 5 

85 

1  7  + 

38 

27 

138 

.82 

-  2.75 

.48 

23 

.  0 

0 

2 

0 

0 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

73.  5 

48,0 

60.8 

84 

17  + 

35 

29+ 

169 

.55 

.  ?9 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

W I L  SON 

73,6 

47,1 

60.4 

85 

9 

35 

2 

175 

0 

1,27 

.77 

10 

.0 

0 

2 

2 

0 

D I V  I S I  ON 

60 .  5 

1,8 

1.02 

-  2.17 

.0 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

73  •  5M 

45  ,  5M 

59  .  5M 

4,9 

3  1 

28+ 

211 

0 

0 

2 

0 

2.52 

-  .52 

1.51 

22 

.0 

0 

2 

2 

2 

CAMP  CHAFFEE 

AM 

74  »  6 

4  7,3 

61,0 

85 

21  + 

32 

28 

158 

0 

0 

1 

0 

1.23 

.53 

22 

.0 

0 

2 

2 

0 

CLARKSV ILLE 

75,2 

48.1 

51,7 

89 

8 

32 

27 

155 

0 

0 

1 

0 

2  .49 

1.05 

2  2 

.0 

0 

3 

3 

I 

DARDANELLE 

76.7 

48.9 

52.3 

2.2 

87 

1  7 

34 

27 

129 

0 

0 

0 

0 

2.19 

-  1.03 

1.79 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

DEVILS  KNOB 

67.0 

49.3 

58.2 

78 

8 

34 

26 

220 

0 

0 

0 

0 

3.19 

1  .54 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT 

R// 

73.8 

50.5 

52,2 

1.7 

86 

19 

36 

2  8 

140 

0 

0 

0 

0 

1.32 

-  2.31 

.0 

0 

2 

1 

0 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

73.5 

45.9 

59.7 

83 

9+ 

30 

27 

192 

0 

0 

3 

0 

1.29 

.58 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

MENA 

72.6 

51.3 

62.0 

2.2 

84 

19  + 

37 

28+ 

139 

0 

0 

0 

0 

4.53 

.79 

2.00 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

tWUNT  MAGAZINE 

63.5 

49.6 

57.6 

78 

19 

37 

1 

232 

0 

0 

0 

0 

2.83 

1  .75 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

OZARK 

75.4 

49.9 

52.7 

0.8 

88 

9  + 

35 

27 

130 

0 

0 

0 

0 

2.  13 

-  1.19 

1  .31 

22 

.0 

0 

2 

2 

1 

PARIS 

76.3 

47.3 

51.8 

88 

8 

34 

28 

145 

0 

0 

0 

0 

1  .  56 

.73 

21 

,•0 

0 

3 

2 

0 

RUSSELLVILLE 

SUBfACO 

75.2 

48.8 

62.0 

2.5 

87 

8 

36 

27 

145 

0 

0 

0 

0 

1.72 

-   1  .86 

1  .  35 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

TURNPIKE 

3,81 

1.06 

10 

.0 

0 

5 

4 

2 

WALDRON 

75.4 

47,4 

51,4 

85 

19  + 

31 

2  8+ 

155 

0 

0 

2 

0 

3.48 

2.18 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

WHITE  ROCK 

67.  7 

50,9 

59,3 

78 

24  + 

37 

26+ 

193 

0 

0 

0 

0 

1  .  57 

.73 

22 

,0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

50,8 

2.6 

2.41 

-  1.18 

•  0 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 

74.2 

50.5 

62,4 

83 

17 

40 

28 

115 

0 

0 

0 

0 

2.45 

1.55 

22 

.0 

0 

3 

2 

1 

BENTON 

2.  19 

.99 

2  3+ 

.0 

0 

3 

2 

0 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

AM 

73.6 

48.3 

61.0 

83 

2  1  + 

35 

28 

150 

0 

0 

0 

0 

4.53 

2.55 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

CONWAY 

74.5 

47.9 

51.2 

3.5 

84 

17 

35 

28  + 

151 

0 

0 

0 

0 

1,29 

-  2.09 

1  .04 

22 

.0 

0 

2 

1 

1 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

74.2 

52.6 

53.4 

2.9 

84 

18  + 

41 

28  + 

106 

0 

0 

0 

0 

2.69 

-  .97 

2  .00 

22 

.0 

0 

2 

2 

1 

LITTLE   ROCK  WB  AIRPORT 

R// 

73.2 

53.1 

63.2 

0.9 

85 

17 

45 

28  + 

115 

0 

0 

0 

0 

.  3  1 

-  2.50 

.  1  7 

22 

.0 

0 

I 

0 

0 

MALVERN 

74.1 

47.5 

50.9 

84 

17+ 

34 

28 

155 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.93 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

MORRILTON 

74.3 

48,8 

61.6 

2.1 

84 

17 

37 

28 

140 

0 

0 

0 

0 

1.02 

-   1  .99 

.65 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

NIHROD  DAM 

AM 

73.6 

46.8 

60.2 

84 

21  + 

35 

28 

174 

0 

0 

0 

0 

1.43 

.85 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

PERRYVILLE 

78. 2M 

M 

M 

84 

0 

0 

0 

0 

1  .05 

-  2,05 

.78 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

SHERIDAN  TOWER 

74,4 

54,0 

54.2 

84 

17 

37 

27 

93 

0 

0 

0 

0 

.  74 

.55 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

62.0 

2.0 

1  .  73 

-  1.56 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED  OCTOBER  1958 


Tempeiatute 

P 

recip 

latton 

Station 

o  E 

2  i 

S  S 

<  s 

Average 
Minimum 

i 

= 

From  Long 
Term  Means 

Higheir 

1 

rzj 

Loweir 

o 

No  o 

Davs 

Toral 

o 

From  Long 
Term  Means 

1 

rJu  ol  Days 

Mm 

Toral 

s  1 

1  0 

• 
a 

1 

5 

s 

4 

6 

o 
° 

2 

Q 
O 

hi 

its 

sj 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

7<t.  5 

49.2 

61.9 

1  .6 

84 

17  + 

33 

28  + 

145 

0 

0 

0 

0 

1.18 

1  . 78 

.51 

1 

.  0 

0 

1 

DES  ARC  AM 

74.  1 

46.1 

61.1 

85 

18 

3  5 

27 

162 

0 

0 

0 

0 

1.80 

1  .12 

1 

•  0 

0 

3 

2 

1 

HELENA 

75.4 

52.3 

63.9 

1.1 

85 

5 

40 

2  8+ 

99 

0 

0 

0 

0 

1.13 

1.57 

.85 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

KEO 

73.0 

48.7 

50.9 

85 

B 

37 

28+ 

161 

0 

0 

0 

0 

.85 

.66 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

MAR  I ANN A  2  S 

74.9 

47.9 

61.4 

2.2 

88 

16 

35 

28+ 

150 

0 

0 

0 

0 

1.18 

1.77 

.45 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAINT  CHARLES  AM 

74. 5M 

50.5 

62.  5M 

85 

10 

38 

26 

123 

0 

0 

0 

0 

2.21 

1.32 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

STUTTGART 

73.6 

52.2 

62.9 

2  .  1 

84 

9+ 

39 

27 

115 

0 

0 

0 

0 

1.94 

- 

1  .01 

1.38 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

STUTTGART   9  ESE  AM 

73.  7 

47. 9M 

60. 8M 

84 

10 

35 

27 

157 

0 

0 

0 

0 

1  .49 

1  .32 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

MYNNE 

73.7 

47.7 

50.  7 

84 

9  + 

33 

2  8+ 

174 

1  .02 

.52 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

D I V I S  I  ON 

61.8 

-  . 
• 

1.42 

1.51 

.  0 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHOOHN 

74.6 

53.4 

64.0 

84 

21  + 

3  7 

28 

107 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.51 

10 

.  0 

0 

3 

\ 

0 

DE  QUEEN 

74.8 

53.5 

64.2 

65 

18 

38 

28 

100 

0 

0 

0 

0 

3.15 

2.35 

22 

.0 

0 

4 

1 

DIERKS 

HOPE  3  NE  AM 

74.3 

51.2 

52.8 

2.3 

85 

1 0 

38 

2  8 

120 

0 

0 

0 

0 

1.51 

- 

1.52 

.80 

1 

.0 

0 

5 

0 

MOUNT  IDA 

73.  7 

47.2 

60.5 

1.6 

84 

24 

31 

2  8 

160 

0 

0 

1 

0 

5.51 

1  .93 

2.80 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

NARROWS  DAM  AM 

75.  5 

50.3 

62.  9 

B5 

18 

35 

2  8 

111 

0 

0 

0 

0 

4.09 

2  .53 

22 

.0 

0 

3 

2 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA  AM 

74.0 

52.5 

53.3 

84 

20  + 

42 

2  7 

113 

0 

0 

0 

0 

2.81 

2.25 

22 

.0 

0 

3 

1 

OR  AY 

76.  3 

53.1 

64.7 

1.4 

65 

20+ 

3  5 

3  1 

104 

0 

0 

0 

0 

.62 

_ 

2.70 

.37 

2  2 

.  0 

0 

2 

0 

TEXARRANA  W6  AIRPORT  R// 

73.2 

54.7 

64.0 

3.0 

85 

q 

4  1 

2  8 

110 

0 

0 

0 

0 

3.25 

•  1  3 

2.75 

1  0 

.0 

0 

3 

' 

1 

DIVISION 

53.3 

1.2 

* 

' 

• 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

73.5 

52.6 

63.1 

88 

15 

38 

28 

115 

0 

0 

0 

0 

.43 

3.04 

.  30 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMDEN   1  AM 

74.6 

49.6 

62.1 

2.9 

88 

10 

37 

2  8 

124 

0 

0 

0 

0 

.97 

- 

1  .99 

.83 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

73.  7 

52.2 

63.0 

3.6 

85 

9 

38 

2  8 

113 

0 

0 

0 

0 

.55 

2.32 

.34 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORDYCE  6  W 

73,8 

51.8 

62.8 

84 

q 

39 

2  8 

116 

0 

0 

0 

0 

.82 

.  50 

2  2 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAGNOLIA  3  N 

74.6 

49.4 

52.0 

5.2 

88 

9 

34 

2  8 

135 

0 

0 

0 

0 

.51 

2.11 

.19 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

PRESCOTT  AM 

74.  5 

51.0 

62.8 

3.5 

85 

21  + 

41 

2  9  + 

111 

0 

0 

0 

0 

1.99 

_ 

1.29 

1  .37 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

WARREN 

75.0 

52.1 

5  3.6 

2.7 

88 

9 

37 

2  8 

10  3 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.63 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

62.  8 

3.1 

.92 

_ 

2.04 

.0 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

75.7 

51.4 

53.6 

2  .  1 

87 

9 

38 

28 

95 

0 

0 

0 

0 

.58 

2.08 

.26 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

CUMMINS  FARM 

74.0 

48.9 

51.5 

83 

8 

37 

2  8+ 

135 

0 

0 

0 

0 

1.37 

.53 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

DUMAS  1  ESE 

76,0 

50.0 

63.0 

2.4 

85 

9 

37 

28 

105 

0 

0 

0 

0 

1.48 

1.10 

.98 

1 

.0 

0 

2 

2 

0 

MONTICELLO  3  S 

76. 2M 

M 

M 

67 

9 

35 

28+ 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.58 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

PINE  BLUFF 

73.6 

53.0 

63.3 

3,3 

84 

9 

42 

2  8+ 

103 

0 

0 

0 

0 

2.44 

.71 

2.16 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

73.4 

50,5 

62.0 

84 

9+ 

39 

28 

130 

0 

0 

0 

0 

.33 

.19 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORTLAND  AM 

74.1 

50.5 

52.4 

2.9 

85 

10 

41 

29+ 

115 

0 

0 

0 

0 

1.30 

1  .40 

1  .00 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

62.6 

2.8 

1.23 

1  .48 

.0 

Highest  Temperature        89        on  the         14+         at   2  Stations  . 

Lowest  Temperature        23        on  the         27        at   Gravet te  . 

Greatest  Total  Precipitation        5 .75         inches  at   Big  Fork  , 

Least  Total  Precipitation        0.05         inches  at   Hamburg  . 

Greatest  one-day  precipitation        4 . 13         inches  on  the        22        at   Pine  Ridge 


S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


ARKANSAS 
OCTOBER  1958 


ABSOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 
ALY 

AMITY   3  -NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARKADELPHIA 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALO  KNOa 

BATESVILLE  U IVESTOCK 
BATESVILLE  L   AND  D  NO  1 

BEATY  LAKE 
9EAVER  1  SE 
BEECH  GROVE 
BEEDEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
BERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
eiG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SH 
8LYT NEVILLE 
BOONEVILLE 
SOUGHTON 

BRADFORD  1*30 
6RINKLEY  1.18 
BUFFALO  TOWER  1.08 
BURDETTE  U27 
CABOT  A  SW 

CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    I  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CL INTON 

COLD  SPRINGS  GUARD  STA 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY  Z  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 

DAMASCUS 
DANVILLE 
OARDANELLE 
OE  QUEEN 

OERMOTT  1.62  1.26 

DES  ARC  1.80  1,12 

DEVILS  KNOB 
DIERKS 
DUMAS   1  eSE 
EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 
FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W  .82 
FORT    SMITH  WB  AIRPORT     R//  1,32 
FT   SMITH  WATER  PLANT  1,29 

FULTON 
GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 

GRAVETTE 
GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
6URD0N  3  E 

HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 

HOPE   3  NE  1.61 
HOPPER 

HORAT 10  3.97 

HOT  SPRINGS    1  NNE 
HUTT IG  DAM 
INDEX 
JASPER 
JESSIEVILLE 

JONESaORO 
KEO 

LAKE  CITY 
LAKE  HAUMELLE 
LANGLEY 

LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

LOST  CORNER 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 

MARKED  TREE  1.52 
MARSHALL  1,99 
MARVELL  1,25 


1.55 
1.66 
2.23 


.29 
1,67 

.37 

.06 

T 


.50 
.28 
.27 


.02 
,05 

.01 


.50 
.01 

1.06 
.88 

1*04 
3.02 


.20 
.16 
1.14 


8*a  r*r*renc«  Dotaa  follovlDi  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


atation 

Tol 

1     1  9 

1    1  2 

11 

4       5  6 

7 

R  1 
^  1 

9 

1 

10 

1  in 

11  12 

1           1  ,p 

13      14  15 

ic  1  1*7  1  ^a 

11 

la      ZU  Zl 

1 

1 

97 

<7fi  1   OQ  1  m 
Za  oU 

MELBOURNE 

.45 

.15 

•  22 

.08 

MENA 

.63 

.15 

T 

,38 

.62 

1.48 

2.00 

T 

MONTICELLO  3  S 

1 

.12 

T 

.68 

.4 

MOftOBAY  LOCK   AND  DAM  8 

.54 

.25 

.09 

.20 

MORR ILTON 

' 

.02 

,05 

.  14 

.25 

T 

.56 

.02 

MOUNT  [DA 

5 

.31 

.  16 

1.99 

.54 

2.60 

MOUNT  MAGAZINE 

2 

.63 

.18 

1.75 

.90 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

1 

.44 

.93 

.44 

.07 

MOUNTAIN  HOME   C  OF  ENG 

79 

.27 

T 

.49 

.03 

T 

MOUNTAIN  View   1  E 

69 

.26 

.20 

.10 

.13 

MULBERRY  6  NNE 

1 

.99 

.65 

T 

1.14 

NARROWS  DAM 

.09 

1.15 

T 

.06 

.26 

2.53 

.07 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

2 

*S1 

.24 

T 

.24 

.01 

.01  ,01 

2.25 

.05 

NATHAN   4  UNH 

3 

61 

.90 

T 

.  15 

2.61 

.15 

NEWHOPE   3  E 

4 

X4 

1.15 

.45 

2.54 

NEWPORT 

I 

.80 

.70 

T 

.56 

T 

.52 

NIMROO  DAM 

1 

■  43 

.n 

.  10 

.25 

T 

.85 

.12 

OOELL    3  N 

1 

.34 

.05 

.06 

.52 

.25 

.  14 

.32 

ODEN  2  W 

OKAY 

62 

T 

T 

.20 

.37 

.0 

OSCEOLA 

1 

.60 

.35 

.70 

.55 

OWENSVILLE 

2 

.25 

,80 

T 

.01 

.06 

.01 

1.25 

.10 

OZARK 

2 

.13 

I 

.82 

T 

T 

1.31 

T 

T 

OZONE 

2 

,76 

,09 

T 

.  58 

T          T  T 

.04 

1.90 

.15 

PARAGOULO  RADIO  KDRS 

I 

.47 

.26 

.64 

.10 

.4 

PARIS 

1 

.66 

T 

.36 

T 

.73 

.57 

PARKIN  2  W 

1 

•  36 

.98 

.38 

PARKS 

3 

.60 

1.60 

2.00 

PERRYVILLE 

1 

.05 

,03 

.21 

T  .03 

.76 

PINE  BLUFF 

2 

.44 

2.16 

T 

T 

T 

.02 

,26 

T 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

•  33 

T 

T 

T 

.  19 

. 

PINE  RIDGE 

5 

.35 

.07 

,72 

.38 

4.13 

.05 

T 

POCAHONTAS  1 

.35 

.35 

T  T 

PORTLAND 

1 

•  30 

1 .00 

.20 

T 

T 

T 

. 

PRESCOTT 

1 

.99 

1.37 

.04 

T  T 

T 

.  16 

.16 

T  T 

.12 

,14 

RATCLIFF 

1 

.31 

T 

T 

1.31 

T 

T 

RISON 

1 

.42 

1.03 

.03 

.03 

.07 

.21 

ROGERS 

.63 

T 

.50 

. 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 

2 

.21 

1.32 

.01 

T 

.01 

.06 

.04 

T 

.74 

SAINT  FRANCIS 

.52 

.52 

SALEM 

•  35 

.10 

.07 

.18 

SEARCY 

•  62 

.25 

.09 

.48 

SHERIDAN  TOWER 

.74 

.55 

.11 

•  < 

SHIRLEY  3  SE 

•  71 

.26 

,14 

.29 

SILOAM  SPRINGS 

.66 

.01  T 

T 

.01 

,36 

T 

.02 

.24 

SPARKMAN  4  E 

3 

•  60 

3.49 

.  1 1 

STAMPS 

•  39 

.13 

T 

.26 

T 

T 

T 

T 

STAR  CITY  2  S 

1 

.40 

i.oa 

T 

.32 

T 

STEVE 

I 

.94 

,54 

1.40 

STUTTGART 

I 

.94 

1.38 

.35 

STUTTGART   9  E5E 

1 

.49 

1.32 

.10 

T 

.07 

SUBl ACO 

1 

.72 

.28 

1.36 

.06 

TAYLOR 

.62 

.21 

,12 

.01 

.12 

.06 

.10 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R// 

3 

.25 

T 

.19 

T 

2.75 

T 

.12 

.09 

.03  T 

. 

TURNPIKE 

3 

81 

.24 

■  65 

1.06 

T 

1.00 

.86 

WALDRON 

3 

46 

2.16 

.46 

WALNUT   GROVE   2  NNE 

0 

36 

T 

T 

.13 

.04 

.15 

. 

WALNUT    RIDGE  CAA  AIRPORT 

66 

T 

.03 

.24 

T 

T 

.10 

WARREN 

1 

14 

.15 

.06 

T 

T 

.01 

.63 

,07 

WASH] TA 

WHITE  ROCK 

1 

57 

•  02 

.15 

,02 

.65 

T 

.73 

WHITECL IFFS 

0 

84 

T 

.10 

.49 

,25 

T  T 

T 

WILSON 

1  .27 

.77 

,50 

WYNNE 

1 

02 

.16 

,52 

YELLVILLE 

0 

B6 

.10 

,05 

.69 

.04 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1958 


f«yetteville 

fatettevillE  ca*  airport 
fayetteville  exp  sia 
flippin  caa  airport 
forotce  6  w 
fort  smith  kb  airport 
ft  smith  water  plant 


HOPE   3  NE 


3  7      3A  Wi* 


35     33  43 


62      62  71 


bit  6a  63 
48     42  48 


65     64  66 


63  65  67 
34      34  43 


62  62  71 
34      32  40 


66  67  64 
49     45  49 


72      64  68 


75      81  78 


41      45  49 


78      83  83 


49      53  53 


74  80  81 
45      49  54 


74      80  79 


79  84  82 
41     45  50 


75  83  79 
43     45  50 


78  83  80 
39     44  57 


71  82  85 
47      56  54 


58     69  76 


61      67  69 


76  83  82 
64     68  60 


75  81  81 
63     68  68 


60  86  83 

61  63  65 


60      64  66 


81  85  85 
63     67  65 


61      66  70 


80  87  84 
57      64  62 


76     84  82 


79  85  82 
63      65  67 


81  82  84 
60      63  68 


81  83  83 
52      63  67 


50  43  52 

69  73  72 

44  41  51 

76  72  69 

49  42 

72  72 

44  40  43 


64     52  52 


77  72  71 

54  53  53 

76  70  74 

57  43 

76  72 

52  41  45 

74  73  65 
49  40  46 

75  71  73 
49  40  44 

79  78  77 

64  49  51 


85      72  72 


56     49  57 


48     44  56 


53     47  56 


84  77  77 
52     45  55 


80  77  77 
47     52  69 


51     53  61 


79  78  76 
46     45  55 


82  80  76 
53  44  54 

80  69  72 

47  48  56 

80  7  3  72 

55  45  55 

83  82  78 
50  53  59 

77  60  82 

48  50  54 


54     54  45 


79  60  79 
50     48  43 


78  79  79 
53     49  45 


62  83  77 
51     48  42 


80  82 
52  47 


84     65  80 


79  84  80 
49      51  41 


81  83  76 
53     46  40 


60      57  60 

80  80  60 
60     54  55 


60  79  71 
45     58  58 


81  80  70 
43     55  55 


81     80  75 


80  81  77 

38  48  63 

80  83  79 

50  56  50 

86  85  72 

52  54  62 

82  82  76 


62  82  76 

36  52  59 

83  63  73 

47  57  54 

82  80  76 

38  49  52 

77  60  61 

47  50  50 

82  8  3  84 

51  52  57 


Stcrtion 

Day    Of  Month 

rage 

0} 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALUM  FORK 

MAX 

64 

69 

69 

73 

82 

80 

81 

82 

77 

77 

73 

75 

79 

79 

72 

SO 

83 

82 

76 

61 

79 

76 

78 

81 

77 

65 

61 

64 

61 

61 

61 

74.2 

M  I N 

45 

44 

45 

46 

50 

52 

59 

62 

66 

56 

50 

51 

48 

50 

59 

57 

53 

58 

47 

5 1 

55 

53 

45 

60 

48 

60.5 

ARKADELPHIA 

MAX 

65 

66 

60 

70 

74 

76 

61 

82 

83 

60 

72 

71 

80 

76 

66 

85 

60 

82 

79 

64 

75 

75 

75 

60 

69 

64 

65 

66 

66 

60 

59 

73.5 

M 1 N 

50 

5  1 

56 

56 

59 

63 

67 

64 

54 

56 

51 

51 

60 

60 

56 

55 

46 

5 1 

60 

59 

48 

47 

53 

43 

46 

52.6 

ASHOOHN 

MAX 

65 

66 

66 

69 

71 

79 

61 

63 

83 

79 

70 

77 

80 

61 

78 

61 

8 1 

83 

64 

82 

84 

78 

78 

82 

72 

62 

66 

64 

62 

63 

60 

74.6 

MIN 

49 

43 

51 

50 

57 

50 

56 

68 

69 

62 

55 

55 

46 

55 

60 

61 

53 

54 

54 

64 

66 

52 

49 

5  7 

40 

40 

37 

43 

53.4 

BALD  KNOB 

MAX 

62 

65 

62 

60 

80 

80 

82 

63 

81 

70 

73 

79 

80 

77 

80 

84 

60 

77 

76 

80 

80 

76 

75 

78 

70 

66 

62 

65 

63 

61 

60 

73.6 

MIN 

5  1 

58 

56 

48 

56 

4  1 

46 

42 

51 

54 

41 

42 

40 

37 

36 

36 

41 

43 

46 

47.0 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

MAX 

65 

65 

66 

69 

79 

84 

62 

81 

80 

79 

78 

79 

70 

78 

85 

78 

84 

85 

31 

62 

82 

81 

68 

77 

77 

70 

63 

66 

66 

66 

65 

75.2 

MIN 

56 

55 

50 

39 

44 

46 

55 

49 

51 

46 

40 

44.  1 

BATESVILLE   L   AND  D  NO  1 

MAX 

63 

67 

69 

76 

84 

83 

63 

62 

83 

77 

.75 

77 

81 

84 

76 

83 

85 

60 

77 

81 

82 

78 

77 

76 

70 

64 

60 

65 

66 

63 

60 

75.1 

MIN 

50 

58 

62 

39 

49 

43 

57 

56 

47 

44 

40 

39 

42 

45.0 

BENTON 

MAX 

MIN 

BENTONVILLE 

MAX 

60 

60 

71 

75 

61 

60 

76 

83 

83 

76 

73 

72 

80 

71 

74 

79 

81 

77 

62 

SO 

70 

68 

76 

76 

66 

53 

59 

60 

60 

59 

47 

71.3 

MIN 

32 

33 

43 

44 

46 

52 

63 

66 

68 

48 

41 

41 

50 

46 

57 

53 

50 

39 

39 

44.9 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

65 

65 

66 

64 

72 

61 

80 

82 

83 

79 

74 

68 

76 

80 

78 

74 

80 

63 

61 

60 

83 

79 

68 

79 

75 

70 

59 

66 

65 

62 

61 

73.6 

MIN 

39 

45 

46 

52 

53 

54 

60 

62 

59 

50 

51 

45 

47 

49 

56 

60 

53 

44 

48.3 

BL YTHEVILLE 

MAX 

62 

65 

63 

75 

80 

83 

60 

63 

85 

77 

69 

71 

76 

81 

75 

81 

63 

77 

75 

78 

81 

71 

73 

70 

6" 

62 

59 

63 

65 

64 

58 

72.7 

MIN 

43 

37 

45 

45 

48 

52 

60 

63 

67 

58 

45 

44 

47 

54 

6  1 

55 

55 

54 

50 

40 

38 

43 

48.6 

800NEVILLE 

MAX 

66 

68 

67 

78 

85 

63 

62 

67 

85 

77 

69 

74 

64 

SO 

76 

75 

63 

76 

56 

66 

66 

64 

61 

54 

73.6 

MIN 

35 

43 

39 

46 

48 

61 

64 

68 

6  1 

47 

48 

45 

46 

42 

45.5 

BRINKLEY 

MAX 

63 

66 

66 

70 

80 

83 

82 

84 

84 

79 

75 

81 

60 

80 

81 

82 

84 

77 

78 

81 

83 

72 

77 

77 

7C 

63 

63 

64 

64 

63 

56 

74.5 

MIN 

39 

52 

49 

45 

49 

57 

62 

64 

58 

42 

46 

58 

57 

57 

54 

60 

54 

44 

45 

49.2 

CAMDEN  1 

MAX 

73 

64 

68 

60 

71 

75 

81 

63 

81 

86 

72 

75 

77 

81 

78 

60 

79 

80 

81 

80 

84 

61 

72 

77 

8; 

7C 

63 

65 

64 

62 

65 

74.6 

MIN 

49 

43 

45 

50 

51 

53 

53 

55 

65 

66 

53 

51 

46 

47 

53 

59 

55 

64 

42 

48 

49.6 

CAMP  CHAFFEE 

MAX 

65 

65 

65 

67 

75 

80 

61 

82 

65 

65 

76 

72 

72 

82 

79 

75 

63 

83 

61 

85 

65 

72 

75 

61 

8C 

76 

54 

6; 

6« 

63 

60 

74.6 

HIN 

39 

39 

44 

4  1 

47 

49 

58 

65 

67 

59 

50 

49 

46 

48 

54 

52 

49 

51 

37 

41 

47.3 

CLARKSVILLE 

MAX 

66 

66 

67 

75 

83 

82 

81 

89 

66 

77 

71 

77 

62 

80 

78 

62 

66 

82 

82 

85 

77 

70 

79 

82 

7- 

6C 

65 

6! 

6: 

60 

56 

75.2 

MIN 

39 

36 

46 

40 

44 

52 

61 

67 

70 

61 

52 

46 

53 

49 

58 

55 

50 

49 

46 

44 

48.1 

CONWAY 

MAX 

64 

66 

63 

72 

82 

81 

83 

82 

60 

79 

70 

76 

81 

61 

75 

80 

84 

80 

60 

82 

81 

76 

78 

80 

76 

61 

65 

6! 

6« 

60 

58 

74.5 

MIN 

47 

37 

43 

42 

47 

49 

60 

64 

66 

59 

43 

46 

48 

46 

56 

54 

48 

50 

45 

44 

47.9 

CORNING 

MAX 

61 

64 

67 

75 

81 

63 

79 

62 

81 

76 

70 

72 

81 

79 

78 

81 

85 

77 

76 

60 

82 

60 

75 

72 

67 

60 

67 

65 

66 

62 

61 

73.6 

MIN 

40 

36 

42 

47 

47 

51 

60 

64 

67 

58 

41 

44 

49 

52 

60 

58 

52 

46 

42 

40 

36 

43 

39 

32 

40 

42 

47.3 

CROSSETT   7  S 

MAX 

73 

69 

66 

76 

76 

64 

63 

83 

87 

63 

74 

76 

80 

76 

78 

80 

76 

83 

79 

63 

82 

62 

77 

82 

72 

66 

65 

66 

6: 

63 

62 

75.7 

MIN 

52 

45 

48 

53 

60 

52 

54 

61 

60 

56 

53 

48 

47 

50 

58 

57 

60 

57 

46 

48 

52 

59 

^' 

46 

50 

45 

36 

50 

51 

51.4 

CUMMINS  FARM 

MAX 

63 

67 

63 

74 

75 

81 

82 

63 

81 

79 

72 

75 

79 

77 

75 

79 

80 

79 

78 

81 

62 

75 

77 

76 

75 

63 

65 

64 

64 

67 

64 

74.0 

MIN 

48 

42 

47 

5  1 

51 

50 

54 

56 

65 

62 

5  1 

46 

45 

48 

60 

58 

53 

54 

45 

45 

50 

44 

43 

43 

43 

39 

46 

48 

48.9 

DARDANELLE 

MAX 

67 

69 

63 

74 

85 

83 

63 

65 

79 

78 

71 

74 

81 

82 

73 

82 

87 

64 

80 

66 

79 

71 

81 

83 

76 

66 

69 

67 

66 

62 

63 

75.7 

MIN 

46 

39 

43 

4  2 

47 

50 

58 

63 

66 

60 

48 

49 

49 

46 

59 

56 

52 

54 

44 

49 

62 

55 

44 

46 

45 

40 

34 

40 

47 

46 

BE  QUEEN 

MAX 

67 

68 

63 

77 

76 

79 

81 

63 

64 

75 

68 

77 

80 

79 

74 

61 

84 

65 

83 

84 

80 

75 

78 

83 

72 

61 

69 

65 

6; 

65 

58 

74.8 

M  I N 

48 

5 1 

52 

56 

52 

62 

69 

7 1 

65 

57 

56 

4G 

53 

60 

60 

52 

54 

54 

58 

63 

62 

43 

50 

58 

42 

36 

48 

45 

53.6 

DES  ARC 

MAX 

64 

63 

66 

62 

74 

80 

62 

82 

64 

84 

74 

69 

74 

60 

62 

78 

82 

86 

77 

79 

82 

83 

67 

78 

71 

71 

61 

64 

66 

63 

63 

74.1 

M  I  N 

46 

42 

44 

43 

47 

5  I 

51 

60 

66 

60 

46 

45 

50 

49 

54 

57 

52 

5  5 

45 

46 

5 1 

59 

43 

45 

4  ] 

36 

41 

41 

46 

48.1 

DEVILS  KNOB 

MAX 

52 

56 

62 

72 

76 

74 

72 

78 

76 

72 

69 

71 

73 

68 

69 

75 

77 

72 

74 

76 

68 

66 

71 

75 

65 

52 

65 

56 

56 

46 

51 

67.0 

MIN 

36 

38 

46 

4b 

54 

55 

57 

63 

63 

5  1 

50 

52 

53 

56 

57 

58 

55 

64 

53 

60 

46 

52 

56 

41 

34 

36 

38 

40 

39 

49.3 

DIERKS 

MAX 

DUMAS   1  ESE 

68 

71 

64 

78 

78 

63 

81 

62 

66 

77 

74 

76 

63 

79 

79 

SO 

62 

82 

61 

81 

61 

80 

79 

82 

71 

66 

67 

67     68  70 

59 

76.0 

MIN 

46 

41 

48 

54 

53 

51 

57 

61 

66 

60 

50 

50 

46 

48 

57 

59 

54 

53 

48 

45 

65 

53 

43 

42 

49  43 

40 

37  41 

46 

49 

50.0 

EL   DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 

62 

69 

59 

71 

76 

80 

82 

79 

86 

73 

73 

76 

61 

78 

80 

60 

79 

81 

61 

82 

61 

75 

78 

82 

70  62 

64 

64 

61 

65 

66 

73.7 

MIN 

49 

44 

51 

51 

56 

50 

57 

64 

68 

58 

55 

51 

50 

54 

60 

60 

60 

56 

50 

55 

59 

54 

47 

48 

45  44 

40 

38     47  52 

44 

52.2 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

60 

59 

71 

76 

81 

79 

76 

62 

81 

75 

70 

72 

80 

60 

76 

80 

81 

77 

83 

80 

75 

70 

76 

72 

66  59 

61 

60 

60  57 

57 

72.1 

MIN 

34 

32 

42 

45 

51 

52 

63 

66 

63 

46 

40 

42 

54 

51 

51 

53 

63 

43 

49 

56 

61 

50 

41 

41 

3  7  34 

31 

36     32  38 

36 

45.9 

69  76  72 
51      40  46 


70     77  74 


51     38  46 


71  79  72 
45      36  44 


75  76  80 
55     47  50 


75     81  61 


74     77  81 


70     80  76 


71  79  73 
47     36  45 


73     79  75 


76      77  80 


82      69  77 


65  53  59 
38     36  30 


67  55  58 
34     33  28 


65  59  59 
35     35  26 


67  55  59 
38     36  29 


72  59  64 
62     43  41 


68     61  61 

33     33  23 


67  56  69 
37     38  27 


73  67  63 
49     46  40 


49     42  41 


59  60  56  60 

33  31  40  40 

60  60  60 

31  26  37 

60  60  58 

30  29  38  36 

62  64  59 

34  3  1  41 

63  62  65  56 

39  42  48  48 

64  63  60  51 
36  3  7  46 

62  64  61 

32  32  40  39 

64  64  60  59 

31  30  36  40 

62  62  55  52 

29  30  38 

62  62  69 

33  30  38  40 

65  65  66  65 

40  41  49  52 

66  64  62  62 
38  39  45  47 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBFR  1958 


Slation 

Day     Of  Month 

Di 

g 

7 

g 

9 

10 

]  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j 

31 

< 

HOT   SPRINGS    1  NNE 

67 

67 

61 

73 

80 

80 

81 

80 

79 

77 

69 

79 

82 

77 

73 

80 

84 

84 

82 

83 

80 

73 

77 

81 

72 

64 

68 

66 

62 

61 

59 

74  •  2 

MIN 

i>b 

42 

48 

50 

55 

54 

62 

66 

67 

55 

52 

56 

52 

54 

61 

60 

55 

58 

53 

57 

61 

56 

48 

49 

50 

45 

41 

41 

44 

47 

48 

52.6 

JONESBORO 

62 

66 

67 

7i 

84 

85 

81 

84 

82 

76 

72 

74 

82 

82 

72 

82 

85 

79 

77 

81 

82 

72 

76 

74 

70 

62 

61 

64 

64 

67 

57 

MIN 

43 

41 

45 

44 

49 

53 

59 

61 

66 

53 

48 

45 

51 

52 

60 

59 

54 

55 

47 

45 

51 

54 

43 

50 

42 

42 

35 

40 

38 

43 

48 

48.9 

KEO 

61 

65 

61 

71 

76 

81 

83 

85 

84 

76 

68 

73 

79 

81 

77 

81 

81 

77 

79 

81 

83 

72 

74 

77 

69 

60 

63 

64 

63 

62 

57 

MIN 

<>6 

40 

46 

44 

51 

51 

57 

63 

66 

58 

47 

48 

48 

47 

58 

58 

51 

53 

45 

47 

54 

55 

42 

47 

45 

42 

37 

37 

39 

44 

45 

4el7 

LEAD  HILL 

58 

68 

70 

78 

83 

82 

83 

86 

82 

73 

73 

82 

78 

78 

82 

85 

79 

81 

82 

75 

72 

80 

71 

68 

61 

60 

61 

63 

60 

60 

MIN 

34 

31 

39 

42 

50 

48 

54 

58 

62 

44 

46 

41 

49 

48 

53 

53 

47 

48 

35 

52 

55 

45 

34 

41 

33 

40 

25 

29 

26 

32 

38 

43.0 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

63 

64 

62 

72 

82 

80 

82 

83 

83 

75 

67 

75 

80 

79 

74 

80 

85 

81 

78 

82 

82 

66 

77 

80 

70 

59 

64 

65 

63 

60 

56 

MIN 

49 

45 

51 

48 

53 

54 

61 

64 

69 

58 

53 

56 

54 

53 

62 

61 

56 

55 

49 

52 

58 

53 

47 

52 

52 

46 

45 

45 

47 

48 

50 

53.1 

MAGNOL I A    3  N 

67 

64 

54 

69 

77 

60 

84 

78 

88 

83 

73 

77 

79 

80 

79 

76 

78 

82 

83 

84 

85 

79 

78 

83 

74 

68 

63 

65 

60 

61 

63 

MIN 

48 

42 

49 

45 

57 

48 

54 

63 

64 

61 

51 

47 

45 

50 

56 

55 

54 

50 

49 

52 

56 

52 

44 

43 

50 

38 

40 

34 

42 

47 

45 

49.4 

MALVERN 

67 

66 

63 

70 

75 

80 

82 

84 

83 

77 

70 

74 

80 

80 

74 

78 

84 

82 

78 

82 

81 

74 

76 

79 

77 

62 

67 

65 

65 

62 

60 

MIN 

44 

39 

43 

45 

47 

48 

63 

58 

63 

59 

49 

50 

43 

46 

56 

54 

49 

51 

43 

53 

52 

57 

43 

41 

49 

38 

35 

34 

40 

43 

43 

47.6 

MAMMOTH  SPRING 

62 

63 

72 

78 

83 

82 

SO 

83 

83 

76 

72 

72 

81 

80 

81 

83 

86 

78 

79 

80 

81 

74 

79 

72 

69 

56 

61 

63 

68 

64 

63 

74*  5 

MIN 

36 

30 

37 

39 

42 

47 

58 

62 

64 

53 

38 

39 

56 

43 

56 

57 

44 

40 

38 

49 

54 

53 

33 

39 

31 

44 

25 

30 

29 

36 

37 

43.2 

NARIANNA   2  S 

63 

67 

64 

74 

SI 

83 

80 

83 

83 

79 

72 

75 

81 

81 

81 

88 

82 

80 

78 

80 

81 

75 

76 

79 

70 

60 

63 

66 

65 

67 

65 

74  9 

MIN 

46 

40 

46 

42 

48 

49 

59 

62 

66 

61 

46 

46 

47 

48 

50 

53 

53 

52 

46 

43 

53 

58 

45 

47 

43 

40 

35 

35 

37 

40 

44 

47.9 

HARKED  TREE 

64 

55 

63 

71 

78 

79 

80 

88 

82 

78 

69 

75 

78 

85 

75 

79 

81 

71 

76 

78 

81 

79 

72 

75 

66 

62 

60 

69 

64 

69 

58 

73.2 

MIN 

43 

38 

46 

43 

48 

52 

58 

62 

64 

51 

45 

45 

46 

52 

59 

55 

54 

54 

47 

45 

48 

50 

46 

48 

42 

42 

36 

39 

36 

41 

44 

47.  7 

MARSHALL 

61 

63 

70 

77 

78 

78 

70 

70 

72 

74 

79 

78 

75 

80 

82 

77 

78 

80 

75 

66 

77 

74 

67 

57 

57 

60 

63 

59 

58 

70  9 

MIN 

32 

30 

40 

48 

42 

48 

52 

4  1 

43 

53 

42 

53 

53 

48 

42 

38 

53 

60 

50 

36 

42 

34 

39 

28 

31 

29 

37 

38 

42.2 

MENA 

6S 

67 

68 

75 

83 

78 

76 

84 

78 

74 

65 

73 

81 

75 

76 

81 

83 

83 

84 

81 

71 

69 

78 

80 

68 

57 

65 

63 

60 

59 

52 

72,6 

MIN 

46 

43 

45 

47 

52 

50 

62 

68 

68 

58 

55 

54 

49 

51 

59 

58 

52 

55 

51 

57 

63 

56 

43 

43 

51 

44 

37 

37 

42 

47 

46 

51.3 

MONTICELLO   3  S 

81 

81 

81 

87 

79 

72 

76 

80 

79 

77 

83 

80 

81 

80 

82 

80 

78 

80 

80 

69 

71 

65 

63 

64 

66 

66 

76.  2 

M*N 

49 

68 

63 

55 

50 

47 

49 

58 

58 

55 

52 

51 

60 

44 

45 

50 

35 

35 

37 

MORR I LTON 

6S 

67 

61 

73 

81 

82 

82 

82 

80 

76 

69 

77 

81 

82 

72 

82 

84 

81 

80 

82 

81 

70 

79 

81 

71 

60 

66 

66 

65 

62 

62 

74  3 

MIN 

44 

39 

45 

43 

49 

50 

58 

63 

65 

57 

46 

47 

49 

48 

58 

55 

49 

55 

43 

51 

59 

56 

46 

48 

46 

40 

39 

37 

41 

44 

45 

48.8 

MOUNT  IDA 

68 

67 

62 

75 

81 

79 

82 

79 

81 

71 

72 

75 

79 

77 

74 

83 

83 

82 

83 

82 

78 

68 

79 

84 

73 

58 

66 

66 

61 

61 

58 

73  7 

MIN 

45 

46 

44 

45 

49 

50 

54 

59 

66 

59 

50 

50 

44 

45 

50 

55 

46 

50 

44 

44 

62 

58 

38 

42 

45 

37 

34 

31 

37 

44 

41 

47.2 

MOUNT  MAGAZINE 

56 

56 

61 

69 

71 

69 

71 

70 

69 

69 

59 

63 

65 

70 

73 

74 

75 

75 

78 

75 

67 

63 

72 

73 

62 

55 

54 

55 

55 

54 

51 

65  5 

MIN 

37 

40 

48 

46 

55 

54 

56 

64 

61 

52 

52 

52 

51 

52 

55 

54 

55 

54 

57 

58 

58 

45 

46 

58 

43 

38 

38 

39 

41 

39 

39 

49.6 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

61 

62 

69 

76 

81 

79 

78 

84 

81 

72 

72 

73 

79 

78 

78 

80 

82 

78 

78 

79 

75 

69 

78 

72 

67 

53 

60 

63 

64 

61 

59 

72.  3 

MIN 

38 

37 

42 

44 

43 

56 

58 

63 

64 

53 

44 

46 

64 

51 

56 

55 

52 

51 

51 

59 

55 

40 

42 

40 

44 

49.5 

MOUNTAIN   HOME   C   OF  EN6 

60 

61 

62 

69 

76 

81 

80 

79 

85 

81 

71 

71 

73 

79 

78 

77 

81 

83 

77 

78 

80 

75 

69 

78 

72 

67 

57 

58  62 

64 

60 

72.4 

MIN 

37 

33 

36 

41 

46 

50 

54 

62 

63 

52 

40 

43 

48 

46 

49 

52 

49 

42 

39 

42 

50 

56 

37 

41 

39 

43 

31 

34  32 

34 

42 

44.0 

NARROWS  DAM 

74 

6; 

68 

63 

T. 

79 

ec 

7S 

80 

8C 

77 

68 

78 

83 

80 

77 

82 

86 

95 

S3 

84 

82 

75 

78 

83  70 

62 

69  67 

63 

64 

75  .  5 

MIN 

55 

56 

43  48 

58 

46 

39 

36  42 

48 

50.3 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

MAX 

67 

65 

69 

61 

72 

75 

78 

79 

82 

82 

74 

68 

77 

81 

82 

77 

81 

82 

84 

84 

82 

80 

70 

76 

81 

70 

62 

67     64  61 

61 

74.0 

MIN 

47 

45 

4« 

49 

54 

50 

55 

61 

67 

63 

58 

56 

52 

54 

58 

60 

54 

58 

51 

53 

60 

61 

43 

50 

52 

44 

42 

43     45  49 

46 

52.5 

NEWPORT 

MAX 

62 

66 

63 

73 

81 

82 

80 

83 

82 

74 

70 

73 

79  81 

74 

81 

84 

78 

78 

80 

79 

73 

76 

73 

69  61 

63 

64     64  63 

58 

73.  1 

MIN 

44 

40 

45 

42 

50 

51 

60 

64 

65 

57 

46 

45 

53     49  60 

60 

51 

54 

45 

45 

55 

55 

44 

46 

40  43 

37 

39      37  44 

47 

48.8 

NIMROD  DAM 

MAX 

66 

65 

65 

61 

75 

82 

81 

83 

82 

78 

74 

65 

76      80  80 

71 

83 

84 

81 

81 

84 

79 

67 

79 

82  71 

54 

65     65  63 

61 

73.6 

MIN 

42 

36 

42 

43 

48 

48 

53 

60 

63 

55 

44  48 

46     46  50 

55 

50 

54 

40 

47 

56 

53 

43 

47 

46  41 

37 

35     39  43 

43 

46.8 

PARAGOULD  RADIO  KORS 
PARIS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
POCAHONTAS  1 


ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SILOAM  SPRINGS 
STUTTGART 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


66  69  67 
49     43  52 


68     67  68 


61  66  68 
39      36  41 


65     65  67 

39      37  45 


49     44  51 


62  66  63 
47     42  49 


63      61  69 


76  63  66 
52     45  46 


70  62  68 
47     42  42 


62     59  70 


48     42  46 


45     41  47 


65      66  63 


62      62  73 


48     44  50 


71      77  81 

52      58  51 


75  83  82 
48     48  52 


40     42  48 


80      84  83 

42      45  50 


79      80  79 


72  78  82 
52     56  54 


73  78  82 
50     54  51 


78     82  80 

45     52  58 


62  72  72 
42     45  55 


60     72  78 

51     52  50 


75  83  80 
45     49  53 


48     51  51 


34     81  84 

63      69  68 


81  as  83 
54      61  64 


62  86  86 

63  61  65 


80  81  84 
65      66  64 


60      66  67 


81  81  78 
62      61  58 


80  80  82 
55      58  65 


80  81  33 
50      60  66 


76  82  82 
63      66  69 


59     64  67 


42     46  50 

65     70  80 

52     55  54 


43     47  50 


71     76  80 


78  72 
60     46  51 


79  73 
5  7  40 


80  72 
67  47 


77  70 
61      54  56 


85  73 
68     52  51 


83     85  85 


31     83  62 

63      65  70 


80  84  84 
59      64  69 


85  72 
60  55 


62     49  49 


79      75  74 


76      75  69 


60      51  52 


62  33  81 
50     54  61 


81  30  77 
54     61  59 


62  61  74 
44     48  56 


74      79  80 


80  77  76 
61      52  61 


76  89  79 
48     49  59 


76  78  75 
51     51  52 


75  80  30 
50     50  54 


82  75  77 
55     50  56 


75  80  80 
48     51  57 


81  82  79 
52     49  60 


76  80  75 
55     54  64 


81  73  70 
52     49  57 


51      53  61 


81     83  36 


83  65  82 

55  63  51 

81  64  79 

5  7  4  7  50 

83  85  63 

53  50  50 


79  60  79 
61     58  60 


79  79  79 
58     55  51 


80  85  78 
57     49  46 


30  80  77 
54     55  57 


80  78  30 
60     55  55 


30  62  81 
54     52  47 


60     56  57 


83  85 
58     50  56 


82     84  82 

65     57  62 


51      50  47 


61     58  58 


85  85 
53  59 


84  84 

47  56 


77      79  82 


86  86 
44  47 


51      50  57 


79  82 
49  51 


79  84 
41  46 


85  82 
46  58 


78      78  80 


79  82  64 
45     45  55 


78  83  31 
50     54  59 


85  83  71 
49     60  57 


78  81  82 
50     50  55 


79     76  83 


73     79  82 


73  80  82 
53      40  45 


54      50  53 


72  77  81 
57     48  50 


53     46  46 


57      37  42 


60      51  48 


70      80  73 


82  75  77 
58      46  46 


73      78  81 


78      81  80 

55     53  52 


70      80  73 


58     48  50 


82  62  69 
5  7     40  42 


72  67  67 
40      37  35 


69  61  65 
52     46  42 


67  62  66 
47     44  40 


70  63  61 
40     42  36 


60  72  65 
48     44  46 


S3     75  66 


67  63  60 
39     37  32 


46     45  40 


71      63  64 


81  70  63 
50      51  37 


35      36  27 


69     63  63 


66  65  60  55 

38  38  45  45 

64  65  59 

35  35  39 

66  64  60 

34  35  45  42 


63  63 
42  43 


64  64  64  66 
39     40     48  47 


66  64  62 
36     42  45 


65 
41 

65 

41      41      44  50 

66  64  60  63 
41      41      45  48 

61  63  60  53 
37     37     40  43 


38  40  43  48 

66  64  62  60 

40  43  46  46 

64  65  59  61 

43  48  52  50 

62  61  54  52 

31  31  40  41 

64  64  64  61 

41  42  47 


S«e  r8f«r«nc«  not**  follovlnt  Btallon  liutoz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
OCTOBER  1958 


Station 

Day 

01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

STUTTGART  9  ESE 

KIN 

66 
47 

62 
42 

65 
44 

62 
46 

72 
50 

77 
50 

61 
51 

60 
56 

82 
65 

84 
62 

72 
49 

69 
48 

75 
49 

79 
50 

80 
50 

79 

81 
54 

61 

55 

79 
46 

77 
46 

80 
49 

82 

55 

73 
44 

77 
44 

60 
46 

69 
42 

61 

35 

64 

36 

65 
39 

64 
40 

65 
45 

47. 

7 
9 

CI  IB  1  »m 

MIN 

6S 
41 

65 

36 

66 
46 

76 

42 

64 
46 

62 

51 

82 
62 

67 
63 

63 
65 

77 
67 

71 
47 

73 
49 

63 
51 

76 
50 

77 
56 

82 
55 

84 

51 

82 
53 

86 
46 

66 
60 

78 
60 

73 
51 

61 
42 

62 
46 

74 

46 

66 
41 

66 

36 

65 

37 

63 
39 

61 
45 

65 
43 

75» 
46. 

2 
6 

TEXARKANA  W8  AIRPORT 

MIN 

69 

50 

69 

45 

57 
52 

65 

53 

70 
56 

79 
56 

61 
63 

62 
70 

85 
66 

71 

57 

72 
56 

77 
55 

80 
50 

80 
57 

76 
62 

62 

56 

82 
59 

83 
58 

64 

60 

83 
64 

69 

53 

77 
53 

61 

53 

69 
51 

61 

45 

66 
46 

62 
41 

61 
46 

62 
50 

59 
46 

73, 
54. 

2 
7 

TURfiP  I  ICE 

MIN 

WALOROM 

MIN 

65 
44 

66 
36 

62 
42 

76 
42 

85 
46 

63 
47 

83 
61 

80 
67 

83 
67 

79 
60 

68 
47 

74 
47 

81 
42 

79 
44 

79 
58 

54 

48 

63 
46 

85 
45 

63 
49 

61 
62 

73 
55 

62 
38 

83 
43 

60 
46 

66 
46 

65 
31 

66 
31 

63 
34 

59 
44 

58 
42 

75. 
47. 

4 
4 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

MIN 

63 
42 

66 

37 

70 
45 

74 

45 

64 

47 

62 

52 

60 
63 

81 
66 

81 
66 

73 
49 

73 
45 

73 
45 

62 
52 

80 
52 

76 
60 

8 1 
58 

84 

53 

80 

51 

79 
46 

79 
44 

61 

53 

68 
48 

75 
41 

74 
46 

70 
41 

58 
41 

61 
36 

64 

38 

65 
36 

62 
42 

61 
46 

73. 
46. 

5 
0 

WARREN 

MAX 
MIN 

65 
49 

70 
42 

62 
49 

75 
51 

75 
56 

62 
51 

62 

57 

61 

63 

68 
68 

80 
65 

72 
54 

78 
51 

61 
47 

79 
49 

79 
59 

60 

57 

82 

57 

60 
46 

84 

50 

61 

55 

77 
59 

78 
48 

82 
48 

70 
52 

62 
45 

66 

43 

66 

37 

64 
42 

66 

52 

58 
50 

76. 
52. 

0 
1 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

59 
37 

61 
41 

60 
46 

70 
46 

77 
55 

79 

56 

69 

59 

76 
64 

76 
66 

70 
53 

65 
64 

67 
52 

74 

55 

66 
57 

68 
55 

70 
57 

78 
57 

77 
56 

77 
59 

77 
56 

68 

60 

68 
49 

71 
50 

78 
56 

67 
43 

66 

37 

58 
36 

58 
42 

55 
41 

55 
42 

50 
41 

67, 
50. 

7 
9 

WILSON 

MAX 
MIN 

66 
42 

66 

35 

63 

39 

75 
45 

60 
47 

84 

49 

62 

57 

84 

60 

85 
65 

77 

55 

77 
45 

73 
43 

76 
43 

62 
52 

81 

57 

61 

56 

63 

55 

77 
54 

75 
46 

80 
42 

63 
46 

72 
49 

73 
46 

73 
48 

67 
46 

62 
43 

59 
36 

60 
37 

63 
36 

64 
41 

68 
43 

73. 
47. 

6 
1 

WYNNE 

MAX 
MIN 

63 
44 

66 
40 

63 
43 

72 
46 

81 
41 

82 
54 

60 
60 

84 
65 

84 

67 

78 
59 

71 
44 

74 
42 

61 
47 

81 
49 

79 
58 

81 
55 

63 

62 

76 
52 

75 
43 

80 
43 

61 

55 

77 
55 

75 
42 

73 
47 

67 

37 

60 
44 

62 

33 

64 

33 

65 
43 

65 
43 

60 
43 

73 
47 

7 
7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


otaDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.06 

.16 

.07 

.05 

.09 

.09 

.06 

.12 

.07 

.07 

.15 

.  10 

.12 

.13 

.02 

.08 

.07 

.09 

.12 

.11 

.  10 

.05 

.  13 

.07 

.08 

.08 

.09 

.08 

.07 

.07 

2.76B 

WIND 

55 

31 

16 

3 

8 

10 

16 

20 

12 

20 

28 

15 

14 

7 

5 

3 

7 

22 

17 

10 

23 

23 

17 

8 

19 

25 

23 

19 

23 

19 

23 

541 

HOPE   3  NE 

EVAP 

.27 

.04 

.09 

.07 

.07 

.  11 

.11 

.11 

.  16 

.  12 

.  16 

.  10 

.11 

.12 

.06 

.12 

.  12 

.10 

.15 

.05 

.12 

.13 

.13 

.05 

.  10 

.07 

.08 

.09 

3.22B 

WIND 

53 

20 

9 

0 

2 

6 

38 

38 

33 

24 

19 

12 

7 

3 

4 

6 

1 

15 

10 

31 

31 

20 

8 

17 

24 

16 

16 

16 

32 

35 

554 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

EVAP 

.07 

.  13 

.08 

.11 

.11 

.11 

.17 

.  12 

.  11 

.  11 

.17 

.06 

.  10 

.13 

.07 

.  10 

.  14 

.  14 

.  14 

.13 

.14 

.09 

.07 

.12 

.12 

.12 

.07 

.07 

.07 

.08 

.07 

3.34 

WIND 

31 

10 

19 

11 

12 

e 

24 

42 

38 

34 

22 

8 

6 

5 

4 

4 

15 

4 

10 

33 

27 

5 

17 

12 

40 

19 

19 

18 

18 

17 

536 

NARROWS  0AM 

EVAP 

.19 

.17 

.09 

.04 

.07 

.  12 

.11 

.10 

.04 

.08 

.18 

.  11 

.15 

.  14 

.04 

.07 

.09 

.11 

.13 

.12 

.  14 

.00 

.  10 

.11 

.09 

.12 

.05 

.  10 

.10 

.09 

.09 

3.  14 

WIND 

27 

35 

le 

7 

18 

12 

19 

23 

20 

42 

34 

30 

20 

22 

21 

15 

18 

18 

21 

19 

38 

36 

15 

13 

18 

18 

16 

20 

29 

27 

38 

708 

NIHROD  DAM 

EVAP 

.04 

.11 

.06 

.04 

.05 

.09 

.  10 

.08 

.03 

.06 

.09 

.05 

.06 

.11 

.06 

.06 

.06 

.08 

.11 

.08 

.09 

.04 

.04 

.06 

.07 

.  10 

.03 

.07 

.05 

.04 

.04 

2.07 

WIND 

12 

11 

5 

0 

5 

4 

10 

10 

8 

6 

8 

6 

4 

5 

2 

1 

3 

5 

4 

6 

14 

13 

3 

5 

5 

10 

5 

9 

6 

4 

7 

196 

STUTTGART  9  ESE 

EVAP 

.02 

.13 

.11 

.03 

.08 

.07 

.11 

.15 

.09 

.14 

.13 

.11 

.  12 

.10 

.14 

.04 

.18 

.13 

.12 

.03 

.09 

.11 

.06 

.09 

.08 

.08 

.10 

3.03S 

WIND 

123 

29 

3 

24 

6 

25 

87 

94 

62 

37 

32 

21 

12 

e 

47 

29 

0 

51 

47 

20 

11 

16 

24 

18 

IB 

18 

41 

30 

933 

!er*iic^  notea  following  Station  Index. 

-    126  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1958 
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STATION  INDEX 


STAnON 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY  ; 

t 

I  i 

U 

NOU^ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

LATT 

LONG 

ELEV; 

i 

1 

SPECIAL  1 

ABBOTT 
ALICIA 
ALW"  FORK 
ALY 

006* 

0130 
0136 
0190 

LAWRENCE 
SALINE 

YELL 

7  35  5* 
1    34  4S 

3   34  17 

91  05 

92  52 

93  29 
93  29 

256 
89* 

9P 

7A 
7A 
9P 
7A 
7A 

C 
C 

c 

JAMES  V.  WILLIAMS 
RUBY  B.  OWENS 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
RE6A  Y.  SWAIH 

ANTOINE 
APLIN  I  « 
APPLETON 
ARKADELPHIA 

OIBB 

0196 
0220 
0234 

PIKE 
PERRY 
POPE 
CLARK 

1    34  58 

1  35  25 
3   3*  07 

2  33  57 

93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

400 

522 

149 

6P 

8A 
7A 

8A 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 
H08ART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E*  LAWRENCE 

ASHDOHN 
ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOB 

0300 
0326 
0350 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

t  3*  19 
7   35  18 
7  35  18 
7  35  *9 

93  M 
9t  22 
91  34 

218 
230 
571 

7P 

6P 
9A 

6P 

c 
c 

SW  GAS  ANO  ELECTRIC  CO 
ARRA  0.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  ANO  0  I 
BEAR  CREEK  LAKE 
BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 

0<>96 
0512 

o5ia 

0930 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 
CARROLL 

7  34  43 

5  35  05 
7  36  28 
7  35  04 

90  42 

90  43 

91  53 

220 
*00 
930 
250 

5P 

5P 
7A 

c 
c 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L>  0.  AOAMSOH 
HARVEY  E.  SKELTON 

BEECH  GROVE 
etEOEVILLE 
BENTON 
BENTONVILLE 

0536 
0582 
0SS6 
0616 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 

7  35  26 

6  34  33 

1   36  22 

7  36  26 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

221 
269 
1299 
1150 

5P 
6P 

8A 
8A 
6A 

7A 

c 

B.  B.  HAMMOND 
P.  H.  BRECKENRIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BROWNE 

BIG  FORK. 

BIG  LAKE  OUTLET 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0T*6 
076« 
0798 

POLK 

MISSISSIPPI 

LAWRENCE 

GARLAND 

i  35  51 
7   36  07 
3   3*  36 
1    35  06 

90  06 

93  11 
93  39 

228 
259 
426 
455 

6A 

7A 
7A 
7A 
8A 

BA 

c 
c 

ANNA  M.  LILES 

N.  W.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  J  SW 
BLrtHEVILLE 
BOONEVlLLE  6  NM 
BOONEVILLE   T  HE 

0806 
0625 
0826 
082  7 

NEVADA 
MISSISSIPPI 
LOGAN 
LOGAN 

i  35  56 
1   35  12 
I  35  13 
1  35  13 

89  55 
93  59 
93  SO 
93  5* 

292 

6P 

7A 

c 
c 

CATHERINE  WHITE 
IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVlLLE 
BOTKINflURG  2  S 
BOUGHTON 
BRADFORD 

08*2 
08*0 

0872 
0887 

VAN  eUHEN 

NEVADA 

WHITE 

7  35  39 
3  33  52 
7  35  25 
1  35  21 

92  30 

91  28 
94  00 

1200 
235 
2*0 

c 
c 

CLEO  E.  YANDELL 
THOMAS  M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 
MARSHALL  HICKMON 

BRANCH  )  SM 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOUER 
BULL  SHOALS  DAM 

0936 

1020 
1052 

FRANKLIN 
MONROE 
NEWTON 
BAXTER 

7  3*  53 
7  35  52 
7  36  22 
2   39  49 

91  12 
93  30 

92  34 
89  57 

209 
2576 
460 
2*0 

SP 
6P 

C  H 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WEIS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CABOT   •  SW 
CALICO  ROCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 

1132 
1152 
115* 
1172 

PULASKI 
IZARD 
OUACHITA 
OUACHITA 

7  36  07 
3  33  36 
3  33  35 
1  35  18 

92  06 
92  49 
92  51 
94  18 

400 
116 
159 
*19 

7A 
8A 

5P 
7A 

8A 

c 

B.  M.  WALTHER 
AUSTIN  0.  HARRIS 
LEONARD  8.  DILWOBTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 

CARLISLE   1  SW 
CARPENTER  DAM 
CLARENDON 
CLAftKSVtLLE 

123B 
1*«2 
1*55 
1*92 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 

3  34  27 
7  3*  *1 
I   35  28 
7  35  35 

93  01 

91  18 
93  26 

92  28 

*09 
172 
436 
510 

6P 

8A 

7A 
6P 

c 

JOHN  L.  TAIT 

ARK  POWER  ANO  LIGHT  CO 

B.  F.  NORTHERN 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

COLO  SPRINGS  GUARD  STA 
COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 
CONWAY 

157* 
1582 
1596 
1632 

SCOTT 
MADISON 
NEWTON 
FAULKNER 

7  35  •« 

1    39  05 
7  36  24 

93  46 
93  18 
92  26 
90  35 

1400 

316 

293 

9P 
6P 

5P 

c 

MARGARET  ZORNES 
MAUDE  C.  BRASHEARS 
WILLIAM  L.  aiNAM 
CLARENCE    S.  WILLIAMS 

COVE 

CROSSETT   7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 

1730 
1750 
1768 
161* 

POLK 
ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 

3  33  02 
1   34  43 
1   34  05 
3  34  14 

91  96 

92  25 
91  35 

93  44 

175 
380 
176 

9P 
6P 

7A 
5P 
7A 

c 

JOE  C.  ALLEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
6ILLIE   JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 

DAMASCUS 
DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OARDANELLE 

183* 

1835 
1838 
19*8 

FAULKNER 
YELL 
YELL 
YELL 

1   35  03 
1   35  04 
I   35  13 
4  3*  02 

93  24 
93  24 

93  09 

94  21 

370 
370 
330 
420 

6P 
5P 

7A 
7A 

c 

WILLIAM  A.  BROWN 

J.  A.  MOUDV 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOODIER 

0>  TUCKER  VASSER 

OERMOTT 
DES  ARC 
DEVILS  KNOe 
OIEHKS 

1968 
1982 
2015 
2148 

CHICOT 
PRAIRIE 
JOHNSON 
HOWARD 

7  34  58 

1  35  43 
*   3*  07 

2  33  53 

91  30 

93  24 

94  02 
91  29 

20* 
2350 
422 
162 

7A 

9P 
5P 
6P 

8A 

L.  W.  WILSON 
C.  J.  RISTER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
THOMAS  A.  LOFTON 

DUMAS 
EAGLE  GAP 

lEL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUREKA  SPRINGS 

2300 
2356 
2366 

DESHA 
SCOTT 
UNION 
CARROLL 

1    34  43 

3   33  13 
T  36  24 
7   36  05 

92  46 

93  44 

91  37 

1190 
252 

1465 
490 

MID 
6P 

MIC 
7/ 
7A 

C  H 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
MABEL  F.  SPRAY 

FAYETTEVILLE 
FAYETTEVILLE  CAA  AP 
FAYETTEVILLE  ExP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

2*V 
252B 
25*0 

WASHINGTON 
WASHINGTON 
WASHINGTON 

7  36  00 
1    36  06 
7  36  18 
3  33  49 

94  10 
94  10 

1253 
1270 
700 
280 

7P 
MID 

9P 
MID 

9P 

7P 
MID 

5P 
MID 

5P 

CHARLES  F.  FORD 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

FOREMAN 

FORREST  CITY 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

FORT  SMITH  HATER  PLANT 

2564 
2674 
2576 
2670 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 
SEBASTIAN 
CRAWFORD 

5  35  01 
I   35  20 

*  33  37 

90  47 
94  22 
94  09 
93  48 

*58 
793 
260 

MID 

5P 

MID 
7A 
0A 

C 

C  HJ 

leslie  p.  callens 
Thomas  a.  moore 
u  s  weather  bureau 
james  l.  cristee 

GEORGETOWN 
GILBERT 
GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 

2794 
28*2 
2922 
2930 

WHITE 
SEARCY 
PIKE 
YELL 

7   35  59 
3  3*  20 
1   34  52 
1   36  24 

92  43 

93  33 

93  39 

94  26 

59! 
547 
498 
1290 

6P 

SS 

7A 
7A 
7A 
7A 

SS 

C  H 

BESSIE  E.  AKERS 
C.  ELI  JORDAN 
MYRTLE    I.  PRICE 
WILLIE  PENOERGRASS 

GREEN  FOREST 
GREENBRIER 
GREENWOOD 
GURDON  3  E 

297* 
3068 

CARROLL 
FAULKNER 
SEBAST IAN 
CLARK 

1    35  1* 
1   35  13 
3   33  5* 
3  33  14 

92  23 
94  15 

93  06 
91  48 

51( 
290 
177 

a< 

6F 

STATION  INACTIVE 
MARVIN  C.  CANTRELL 
DOROTHY  M.  BEEN 
ROY  S.  ROBBS 

HAMPTON 
HARDY 
HARR ISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

313i 
3164 
3226 
3230 

CALHOUN 
SHARP 
BOONE 
CLEBURNE 

7  36  19 
7  36  14 
7  35  32 
7  39  28 

91  29 
93  07 

92  01 
92  03 

36: 

1150 
525 

6P 

6P 

C 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 
THERESA  DONALDSON 
BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 

HECTOR 
HELEN* 

HENDERSON  2  W 
HOPE  5  NE 
HOPPER 

324i 
3258 
3*2  B 
3*36 

POPE 
PHILLIPS 
BAXTER 
HEMPSTEAD 

2  34  32 
7  36  22 
4  33  43 

3  34  22 

90  39 

92  16 

93  33 
93  41 

20C 
560 
375 
700 

6P 

71 

7A 

C 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIOOELL 
LUCY  A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HORAT 10 

HOT  SPRINGS   I  NNE 
HUNT SV ILL E 
HUTTIG  DAM 

3442 
3466 
3540 
3556 
3564 

SEVIER 
GARLAND 
MADISON 
UNION 

4  33  96 
3   34  31 
7  36  05 

3  33  02 

4  33  35 

93  03 
93  44 
92  05 
9*  03 

337 
1452 
30C 

9P 

5f 

BA 
6A 

c 
c 

ELIZABETH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MAY  PEARL  MARKLEY 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JASPER 
jESSIEVILi-E 
JONESBORO 
KEO 

KINGSLANO  3  SSE 

5600 
3  704 
3734 
3862 
390* 

NEWTON 

GARLAND 

CRAIGHEAD 

LONOKE 

CLEVELAND 

7  36  01 
3  3*  42 

7  35  50 
1    3*  36 

3   33  50 

93  11 
93  04 
90  42 
92  00 
92  16 

657 
730 
3*5 
230 
214 

6P 

7A 
7A 
7A 

7P 

c 

LOTTIE  B.  DAVIS 
LURA  B.  SYKES 
BENEDICTINE  SISTERS 
R.   A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

LAKE  CITY 
LAKE  MAUHELLE 
LAMAR  2  SW 
LANGLEY 
LEAD  HILL 

3998 
*010 

*10( 

CRAIGHEAD 
PULASKI 

PIKE 
BOONE 

5  35  *9 
1    34  51 
1    35  26 
3  34  19 
7  36  24 

90  26 

92  26 

93  25 
93  51 
92  54 

230 
3Q5 
990 

71( 

7P 

7A 
8A 

7A 
7P 

c 

TRESSA  ST.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
F.  W.  KELLOGG 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

'LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK   FILT  PLANT 
LOST  CORNER 

4241 
*250 

CRAWFORD 

GRANT 

PULASKI 

PULASKI 

POPE 

1    35  42 
3  3*  10 

1   34  46 
7  35  3* 

94  19 
92  35 
92  14 
92  19 
92  50 

1000 
261 
257 
512 

1990 

MID 

7A 
MID 
MIO 

7A 

C  HJ 

IDA  G.  RAMEY 

J.  R.  Rhodes 

U  $  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
STATION  INACTIVE 

STAnON 


LURTON 
MADISON 
MAGNOL I  A 


MAMMOTH  SPRING 


MOROBAY 
MORRILTC 
MOUNT  II 
MOUNT  Ml 
MOUNTAII 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  El 
MOUNTAIN  VIEW  I  E 
MULBERRY  6  NNE 
lARROWS  DAM 
NASHVILLE  PEACH  SUBS 

1VILLE  SCS 


1  I 


NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 
NIMROO  DAM 


OWENSVlLLE 

OZARK 

OZONE 

RAGOULD  I 


SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  *  E 

STAMPS 


.  SEARCY 
>  IZARD 
.  POLK 


I  CONWAY 

iTOOHER 
LOGAN 


>  PERRY 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

MONTGOMERY 

RANDOLPH 

ASHLEY 

VADA 


'  FRANKLIN 
I  LOGAN 

MILLER 
'  HOT  SPRING 
■  CLEVELAND 

BENTON 
POPE 
.  ARKANSAS 


INDEPENDENCE 

LAWRENCE 

BRADLEY 
iNTGOMERT 
,SHINGTON 

FULTON 


CLOSED  STATIONS 
>LD  SPRINGS  GUARD  STA 


93  13 
92  49 

91  32 
90  46 
90  25 

92  38 
90  55 


91  29 

92  27 


34  12 
34  10 
34  35 
36  16 


35  51 

36  08 
33  36 


93  23 

92  91 

93  53 


36  20 
39  16 
34  23 


39  15 

34  27 

35  38 
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TABLES 
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HELEN  E.  ADAMS 
IVAN  L.  SHRADER 
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CORPS  OF  ENGINEI 
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S  SOIL  CONS 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
iRS.  RENZO  HURST 
LORETTA  U.  JACOBSON 
r.  HARGIS 


AURICE  R.  BRANDT 
ADIO  STATION  KORS 
RANK  TAYLOR 

I  S  SOIL  CONS  SERVII 
CORINE  O.  GARDNER 
BOMAR  K.  HANSARD 
ARTHUR  B.  CARLTON 
FRANCIS  FINKBEINER 

.  EMMA  GRESHAM 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

^.  HUDDLESTON 
BENEDICTINE  SISTERS 
PEARL  NEWTON 


S  SOIL 
BONNY  L. 


FISH  ANO  WILDL IFE 
lAM  S.  BUCKLEY 


ARKANSAS  FORESTRY  C< 
MAUD  H.  BRADFORD 
JOHN  BROWN  UNIVERSI 
CARET  F.  GORDON 

HUBERT  BAKER 

ANSAS  FORESTRY  CI 
P,  SIMS 
GEORGE    L.  CLARK 

IKANSAS  FORESTRY  CI 

NEW  SUBIACO  ABBEY 


U  S  CIVIL  AERO  ADM 
WARREN  COTTON  OIL  CI 
NORA  LEE  MAYBERRY 
EFFIE  D.  LITTLE 

THOMAS  W,  CONE 
I  S  FOREST  SERVICE 
IRS.   L.  M.  SNEAO 
>.  0.  ANDERSON 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Bock.  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  Include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  TaLie. 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

in  the  Station  Index  the  letters  C,  H.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,   "Evaporation  and  Wind"  Table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

P      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $3.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,    Washington   25,    D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 
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82 
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21 

29 
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45.3 

55.3 

3.5 

84 

15 
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29 
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82 
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29 
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52.9 
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29 
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M 
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FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 
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MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

DIVISION 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 
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5.87 
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4.22 
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5,09 
5,25 
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5.19 
1  1.09 
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5.63 

6.31 


6.24 
6.00 
7.24 
6.76 
6,90 
5.36 
5.34 
7.51 
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5.41 
4.99 
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2.33 
1.66 


2.27 
2.19 
2.44 
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2.45 

1.52 
2.33 
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5,87 
1.94 
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1.42 
2.34 
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3.67 
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1.75 
1.78 
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1.70 
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2.86 
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2.25 
2.12 


3.22 
3.14 
4.25 
3.02 

3.44 


4.44 
2.21 

2.83 
2.14 
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2.50 
3.96 
1,68 
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1,88 
3,15 
2,40 
2,79 
3,90 
2,39 
2,50 
5.13 
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3.36 
2.41 
2.26 
1.84 
4.30 
2.29 
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2.44 
2.70 
2.05 
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3.57 
2.30 
3.14 
3.44 
1.41 
1.41 


5.5 
5.5 
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2.0 
2.5 

6.4 
5.5 
5.3 
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.6 
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3.0 


3.0 
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SOUTHEAST  DIVISION 
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68.5 
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PINE  BLUFF 

66.6 

44.1 
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1.7 

82 

16 
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29 
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.0 

0 
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DIVISION 

54.7 

1.5 

4.54 

.31 

T 

Highest  Temperature       85       on  the        17+         at  2  Stations  . 

Lowest  Temperature         2        on  the        29        at        Mammoth  Spring  . 

Greatest  Total  Precipitation        11.09        Inches  at  Turnpike  . 

Least  Total  Precipitation        2.12         inches  at  Snarkman  4  E  . 

Greatest  one-day  precipitation        5.53        Inches  on  the        15        at  Cove 

Deepest  Snow  on  Ground        9         inches  on  the        29        at       Mammoth  Spring  . 
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ALICIA 
ALUM  FORK 

.34 
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T 

.16 
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2.25 
2.66 

.08 
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6.24 
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.12 

T 
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.23 

2.10 
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APLIN  1  W 
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T 

.02 
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I.IO 
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.04 
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T 
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ASHOOWN 

5.6* 

1.64 

T 

ATHENS 

T 

1.30 

2.41 

T 

1.36 

.43 

T 

AUGUSTA 

6.76 

.17 

T 

4.45 

.04 

1,30 

T 

.20 

.60 

BALD  KNOB 

5.87 

.03 

.04 

4.44 

2.21 

.61 

.60 

T 

.15 

SATESVILLE  LIVESTOCK 

1.91 

.34 

.62 

.41 

.32 

.71 
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.11 
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T 
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T 
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.05 

T 
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T 

.32 
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1.53 

.39 

T 
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T 
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.28 
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18 
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2.64 

.04 

1.24 

,17 

T 

.09 

BLACK  ROCK 

* 

* 

.04 

1,10 

' 

BLAKELY  MOUNTAIN  OAH 

7  2A 

02 

2.70 

2.46 

.15 

.51 

.11 

85 

BLUFF  CITY  3  SW 

2.46 

.  14 

.25 

.79 

.12 

.91 

,25 

6LYTHEVILLE 

5.74 

.68 

.19 

T 

.01 

.04 

,08 

.25 

2.14 

T 

1,30 

,33 

.08 

BOONEVTLLE 

.01 

.05 

1.88 

.  12 

1,50 

.08 

.58 

T 

,68 

80U6HT0N 

1.16 

1,36 

.10 

,70 

1.50 

BRADFORD 

.03 

3.80 

T 

.02 

1.10 

,09 

8RINKLEY 

5.26 

.06 

2.21 

.90 

.28 

1.10 

.01 

.68 

BUFFALO  TOWER 

B.49 

.08 

.10 

,22 

3.96 

1.85 

1.55 

.  10 

.63 

T 

BURDETTE 

.21 

■  30 

.17 

1.43 

1.56 

1.82 

CABOT   4  SW 

5*  65 

3.20 

1.00 

.05 

.67 

'73 

CALICO  ROCK 

6  75 

25 

.02 

.11 

3.35 

3.70 

.33 

.06 

83 

10 

CAMDEN  1 

3.72 

.27 

.06  1.01 

1.  10 

,09 

.14 

1.00 

.05 

CAMP  CHAFFEE 

4.75 

.02 

T 

,04 

3.15 

.10 

.56 

,^6 

.03 

.59 

CARLISLE   I  SW 

,29 

2.10 

.80 

.59 

.05 

.68 

CLARENDON 

5*  50 

*  35 

,  12 

3,19 

1.00 

.22 

.03 

.51 

.06 

CLARKSVILLE 

6  32 

05 

2.40 

.26 

2.14 

.43 

.03 

.08 

.07 

84 

CLINTON 

6.78 

.03 

.  77 

3,43 

2.72 

.52 

,34 

.70 

.27 

CONWAY 

5.76 

.02 

.02 

2.05 

1.71 

.02 

.90 

.21 

,05 

.04 

.74 

CORNING 

13 

.08 

* 

3.64 

.67 

.21 

COVE 

• 

5.53 

.20 

3.18 

.32 

.10 

* 

CROSSETT   7  S 

2  71 

T 

.03 

.26 

.20 

.03 

T 

1.58 

6  1 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

6.54 

.04 

T 

T 

.90 

3.70 

T 

1.15 

T 

!75 

CUMMINS  FARM 

6.43 

1.15 

1,39 

.02 

2.30 

1.57 

DAISY 

.04 

1,10 

1.75 

.48 

.08 

.50 

.85 

.18 

DAMASCUS 

* 

• 

.60 

2.65 

2,25 

.60 

,  10 

.17 

.40 

DANVILLE 

T 

,23 

2.11 

.22 

2,63 

,63 

.03 

OARDANELLE 

6.79 

.02 

T 

.32 

2.20 

.03 

2,79 

.69 

.37 

.28 

,09 

OE  QUEEN 

4.59 

.05 

.88 

1.14 

1,18 

.20 

1.14 

DERMOTT 

2,14 

1.66 

DES  ARC 

• 

* 

* 

.02 

.36 

3.63 

.03 

1.12 

.09 

.03 

* 

DEVILS  KNOB 

8  89 

.12 

3.90 

.20 

2,02 

1,80 

.15 

70 

DUMAS    1  ESE 

4.92 

.40 

T 

.01 

T 

T 

,08 

1.65 

T 

1,53 

,57 

,62 

.06 

EAGLE  GAP 

EL  DORADO  CAA  AIRJ'ORT 

T 

T  2.10 

.65 

.47 

.18 

46 

EUREKA  SPRINGS 

5*  70 

05 

24 

.06 

1 .  76 

1,52 

.95 

.34 

*76 

EVENING  SHADE    1  NE 

6  86 

29 

T 

.83 

2,20 

1  .90 

.46 

.  15 

1  03 

FAYETTEVILLE 

4.66 

.10 

.01 

1.78 

.35 

1.55 

.  32 

T 

.06 

.47 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

4.35 

.09 

X 

.01 

1.99 

1.52 

.40 

T 

.13 

,21 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

.01 

1.70 

.26 

1.35 

.45 

T 

.02 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

7.51 

*  18 

^ 

3.22 

2,73 

,61 

.30 

*47 
* 

FORDYCE  b  W 

3.52 

T 

T 

.66 

,74 

T 

.  14 

.64 

T 

T 

94 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT  R// 

4.22 

T 

T 

T 

2.39 

T 

1.14 

.17 

,15 

.21 

.16 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

4.64 

2.60 

1.30 

.20 

T 

.54 

T 

FULTON 

T 

1.38 

1.74 

.04 

.35 

.06 

GEORGETOWN 

5*34 

,44 

3,00 

1  .48 

T 

• 

GILBERT 

T 

.12 

3.14 

2.  79 

.58 

GLENWOOD 

8.  16 

.12 

1,20 

?,5t. 

1.45 

.12 

.41 

.82 

,08 

GRAVELLY  2  ESE 

6.39 

.02 

.07 

1.96 

2,97 

.47 

.88 

GRAVETTE 

5,38 

.13 

.06 

2.01 

T 

.91 

.70 

T 

T 

1,20 

GREEN  FOREST  *t  ESE 

.02 

1.88 

.97 

.42 

.14 

'  tl 

GREENBRIER 

4  68 

18 

3.20 

,25 

.60 

.20 

GREENWOOD 

4.44 

T 

2.84 

.43 

.20 

,97 

GURDON  3  E 

4.66 

.18 

T 

.56 

2.56 

.03 

,61 

,66 

.06 

HAMBURG 

3.24 

.12 

1.46 

.05 

,92 

HAMPTON 

4.71 

.15 

2,71 

•  81 

.16 

,71 

HARRISON 

5  94 

2.86 

1.84 

.40 

.41 

43 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

5.10 

.05 

.05 

.01 

.61 

2,44 

T 

.44 

,  74 

.12 

6.40 

.55 

2.27 

2.81 

,58 

.19 

.36 

.05 

.02 

T 

.14 

2.  10 

.93 

.76 

.02 

.14 

HENDERSON  2  W 

a'  94 

*23 

.  60 

3.10 

3.14 

.43 

.20 

'n^ 

HOPE   3  NE 

3  85 

.02 

.01 

1  ,28 

1.03 

.05 

J, 

HOPPER 

6I57 

.01 

T 

1  .45 

.15 

.56 

.60 

.32 

HORAT 10 

3.82 

.02 

.01 

.46 

1.  16 

.61 

.25 

T 

1.25 

,06 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

.02 

T 

3.02 

1.57 

.21 

.32 

.32 

,02 

.16 

.05 

HUTTIG  DAM 

* 

.05 

1.67 

T 

.03 

1.37 

.  54 

.74 

INDEX 

1.60 

.10 

.40 

1.40 

JASPER 

6.06 

.13 

.16 

2.  7? 

.03 

1.77 

.44 

.02 

.72 

T 

JE SS I EV I lle 

7.18 

.04 

.45 

.20 

JONESBORO 

18 

.03 

.05 

.06 

.47 

3.0c 

1.12 

.06 

4.83 

loi 

1.95 

.88 

.45 

.66 

.05 

*78 

.03 

LAKE  CITY 

5  49 

65 

T 

.08 

.05 

.43 

2,28 

1  .07 

,  72 

.06 

LAKE  HAUMELLE 

5.49 

T 

3.63 

.  30 

,  82 

.29 

.42 

L ANGLEY 

7,16 

T 

T 

.10 

4.77 

T 

.80 

.66 

T 

T 

,81 

D5.47 

2.70 

.20 

.89 

.84 

.29 

D.55 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

5.52 

.09 

2,96 

.08 

1.63 

.20 

.56 

T 

LEOLA 

4.44 

.20 

2,33 

1.13 

T 

.78 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

5.35 

T 

.01 

3.57 

.  76 

,11 

T 

.04 

,30 

,54 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

.01 

.69 

,05 

T 

,09 

1.30 

,63 

LOST  CORNER 

LURTON 

9.75 

.  10 

.03 

.04 

3.15 

4.02 

1.39 

.35 

.60 

.07 

MADISON 

5.66 

.55 

T 

T 

T 

.27 

2.14 

1.91 

.32 

,43 

,04 

MAGNOLIA  3  N 

3.83 

.06 

.25 

.63 

1.51 

,05 

1,10 

.03 

MALVERN 

5.34 

.03 

2.30 

1,28 

T 

.33 

,35 

.08 

T 

,97 
.60 

MAWOTH  SPRING 

8.96 

T 

.23 

.08 

2.90 

4.25 

.45 

.15 

.  10 

MARIANNA  2  S 

5.37 

.05 

T 

1.06 

1.23 

T 

T 

2,20 

T 

.22 

T 

.61 

MARKED  TREE 

MARSHALL 

MARVELL 

MELBOURNE 

MENA 

6.24 
6.74 
4.93 
9.35 
9.75 

.64 

.25 
.30 

.  10 

T 

T 

T 

.70 
.27 

.15 

2.60 
3.02 
1.50 
3.03 
5.13 

1  .69 

4,55 
3.  16 

1,35 

2,50 
,30 
.46 

.25 

T 

T 

.  19 

.11 
.05 

.60 
.87 
.68 
1  ,06 
.80 

.50 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


MONTICELLO  3  S 
MORO0AY  LOCK   AND  DAM  8 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 

MOUNTAIN  HOME    I  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  b  NNE 
NARROWS  OAH 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 
NATHAN   <•  WNM 
NEWHOPE    3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAM 

ODELL    3  N 
ODEN  2  W 
OKAY 
OSCEOLA 
OWENSVILLE 

OZARH 
OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PAR  IS 

PARKIN  2  H 
PARKS 

PERRYV ILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIOGE 

POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 

SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKHAN  A  E 

STAMPS 

STAR  CITY  2  S 
STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 

SUBIACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  ft// 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT   GROVE  2  NNE 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 

WASHITA 

WHITE  ROCK 

WHITECLIFFS 
WILSON 
WYNNE 
YELLVILLE 


5.86 
4.56 
7,51 
7.02 
5.50 


.55 


.08 

.31  .03 


3.16 
2.93 
11.09 


5.18 
5,87 
6,63 


10     II     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.51  2.42 
1.  10  3.  12 
1.60 


1.47  1,05 

1.40  1.20 
1.05  1.64 
3,00 
.43  3.95 
,47  3,44 

.06  2. SO 


.75 


3.14  .60 


3.12  .57 

2.36  .28 

1.92  ,40 

.06  ,57 


,62      .12  .34 

.48     .13  .47 

1.38     •  1.00 

T  1  ,00 

1.15    1.27  .55 


.14  1.20 
,07  1.90 
.57 


.28 


1*54  1 
2.41 
,57  2.69 


.75  1.44 

2.07 
.11  1.80 

2.25 

1.82 
.22  2.12 
.25  1.94 
.25  3.20 

1.00  3.62 


.75 
1.90  1.07 
,94 


,64    1.07  ,12 


.58 
l.IO 
.75 


2.26  1.51 


3.40 
.20  2.00 
.07  2.53 


2.05  1.46 
3.73 
1.26  1. 

3.65 
T  3.25 

1.80 

2,96 

i.ea  1.S6 


.04      .30  1.25 


.40 
1.78 
1,48 

.47 


1.50 
,24 
.04 

.05 


.  38 
.95 
1.59 


.59 
.40 
.52 


1.60 

.65 
.75 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1958 


ALUM  FORK 
ARKADELPHIA 
ASHDOWN 
BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK 

8ATESVILLE   L   AND  0   NO  1 

BENTON 

BENTONV ILLE 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 


BLYTHEVILLE 


BOONEVILLE 


CAMDEN  1 


CAMP  CHAFFEE 


CLARKSVILLE 


CROSSETT    7  S 


CUMMINS  FARM 


OARDANELLE 


DEVILS  KNOB 

DUMAS   1  ESE 

EL   DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE   EXP  STA 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

FORDYCE  6  H 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

GILBERT 

GRAVETTE 

HARRISON 

HELENA 

HOPE  3  NE 

HOT   SPRINGS    1  NNE 


MAX 
MIN 


Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^6 

67 

67 

73 

69 

66 

64 

67 

75 

72 

73 

79 

77 

68 

76 

78 

77 

59 

67 

72 

70 

70 

72 

66 

72 

33 

tlii 

44 

43 

42 

47 

52 

43 

31 

47 

36 

42 

43 

48 

56 

55 

47 

39 

31 

34 

41 

41 

43 

64 

45 

38 

31 

28 

22 

22 

60 

68 

69 

71 

69 

66 

66 

70 

76 

78 

74 

76 

76 

70 

79 

80 

83 

59 

62 

69 

61 

71 

76 

72 

75 

38 

39 

37 

39 

48 

56 

47 

37 

46 

34 

39 

35 

39 

44 

58 

54 

6  1 

52 

47 

37 

31 

36 

36 

42 

50 

41 

41 

33 

32 

23 

26 

41.4 

62 

68 

71 

71 

71 

71 

67 

72 

76 

75 

77 

78 

77 

76 

79 

82 

80 

59 

64 

69 

70 

72 

72 

74 

77 

73 

50 

44 

52 

52 

69.4 

36 

36 

36 

46 

52 

46 

31 

50 

32 

37 

37 

41 

49 

63 

49 

63 

41 

30 

30 

33 

34 

38 

64 

57 

32 

bb 

68 

65 

73 

70 

68 

65 

69 

72 

78 

78 

76 

73 

76 

78 

79 

59 

64 

66 

65 

66 

70 

68 

72 

33 

50 

44 

38 

33 

47 

48 

40 

26 

46 

33 

30 

31 

34 

36 

58 

59 

52 

56 

45 

31 

31 

29 

35 

37 

42 

42 

31 

30 

28 

19 

21 

38.2 

61 

50 

68 

7  1 

75 

7  2 

70 

78 

79 

7  1 

70 

70 

31 

49 

44 

39 

36 

44 

47 

30 

24 

35 

37 

34 

36 

37 

42 

56 

56 

5  8 

66 

38 

28 

32 

34 

36 

40 

43 

42 

32 

26 

2( 

16 

20 

37^9 

51 

70 

70 

75 

70 

67 

65 

66 

79 

75 

74 

78 

77 

72 

78 

79 

80 

75 

66 

72 

65 

68 

71 

66 

71 

35 

51 

46 

47 

45 

33 

47 

53 

30 

22 

46 

31 

3  1 

31 

34 

42 

58 

59 

^' 

70 

48 

28 

30 

31 

34 

35 

47 

4  1 

35 

29 

26 

13 

25 

36.6 

69 

69 

72 

72 

66 

64 

64 

71 

76 

78 

79 

64 

72 

69 

69 

71 

70 

72 

70 

35 

53 

66  7 

48 

65 

71 

71 

56 

65 

60 

72 

71 

73 

76 

76 

66 

76 

70 

77 

50 

62 

67 

66 

69 

66 

60 

68 

30 

50 

49 

42 

35 

34 

43 

41 

30 

30 

43 

43 

32 

38 

41 

51 

60 

52 

63 

27 

30 

36 

31 

33 

35 

40 

45 

2! 

25 

20 

17 

26 

37.2 

60 

55 

71 

69 

73 

72 

64 

66 

70 

79 

69 

75 

78 

77 

70 

78 

80 

76 

57 

66 

69 

68 

72 

72 

70 

75 

38 

36 

53 

45 

38 

35 

37 

45 

40 

31 

34 

33 

35 

33 

37 

40 

45 

53 

70 

40 

32 

31 

32 

36 

37 

40 

46 

40 

32 

30 

24 

25 

36.4 

51 

64 

67 

72 

66 

67 

64 

64 

76 

63 

70 

76 

77 

69 

76 

80 

82 

77 

62 

65 

59 

67 

68 

63 

72 

65 

36 

35 

45 

41 

46 

44 

39 

49 

52 

38 

32 

45 

40 

38 

37 

39 

43 

60 

60 

46 

35 

39 

37 

39 

41 

47 

44 

34 

28 

30 

23 

24 

41.9 

55 

71 

77 

77 

70 

66 

69 

78 

72 

61 

80 

81 

73 

51 

40 

3  1 

32 

41 

48 

30 

27 

30 

3  1 

40 

40 

43 

55 

17 

26 

56 

69 

68 

72 

71 

61 

65 

70 

78 

67 

73 

76 

76 

73 

80 

82 

82 

60 

63 

69 

69 

69 

72 

64 

75 

66 

35 

50 

44 

42 

39 

37 

48 

47 

41 

27 

44 

35 

41 

31 

35 

39 

56 

67 

59 

59 

45 

33 

36 

41 

37 

42 

56 

43 

36 

30 

26 

21 

29 

40)5 

56 

62 

70 

67 

69 

69 

65 

68 

75 

80 

70 

77 

79 

75 

73 

83 

85 

82 

54 

65 

72 

71 

74 

75 

75 

76 

42 

40 

64 

38 

37 

36 

37 

46 

49 

31 

33 

35 

35 

34 

33 

37 

43 

49 

^' 

50 

43 

33 

32 

35 

35 

40 

47 

45 

31 

33 

24 

24 

39.0 

52 

56 

70 

77 

76 

67 

65 

68 

66 

76 

71 

78 

80 

82 

65 

80 

76 

79 

55 

66 

70 

70 

72 

69 

65 

76 

39 

36 

54 

44 

46 

32 

35 

41 

31 

28 

37 

40 

30 

35 

40 

48 

52 

53 

33 

27 

28 

30 

32 

34 

47 

51 

38 

34 

30 

20 

22 

37.4 

54 

68 

72 

76 

72 

65 

65 

68 

78 

69 

75 

78 

80 

71 

79 

70 

76 

56 

64 

68 

66 

70 

67 

72 

69 

64 

36 

49 

45 

45 

39 

34 

42 

44 

31 

29 

46 

32 

33 

37 

43 

51 

61 

53 

60 

54 

33 

26 

29 

34 

34 

41 

52 

50 

37 

31 

28 

18 

27 

39.2 

56 

68 

70 

73 

71 

69 

66 

68 

77 

72 

74 

79 

76 

72 

79 

82 

79 

59 

66 

68 

64 

70 

72 

66 

75 

69 

35 

51 

49 

46 

38 

34 

49 

53 

39 

27 

49 

34 

35 

32 

37 

45 

61 

67 

56 

56 

40 

31 

32 

34 

35 

40 

51 

44 

36 

31 

29 

21 

26 

40.1 

52 

66 

69 

73 

71 

67 

64 

65 

76 

64 

72 

77 

78 

65 

77 

79 

80 

55 

61 

64 

63 

65 

68 

62 

69 

66 

36 

33 

46 

37 

64  0 

48 

42 

35 

47 

51 

42 

28 

44 

36 

37 

33 

37 

42 

58 

60 

59 

42 

34 

37 

35 

37 

38 

45 

46 

33 

27 

23 

16 

16 

39.4 

62 

67 

65 

66 

68 

67 

66 

70 

77 

70 

75 

72 

75 

71 

84 

82 

80 

79 

64 

69 

70 

73 

70 

76 

75 

67 

43 

40 

52 

58 

68.6 

37 

35 

39 

50 

49 

53 

31 

46 

40 

40 

37 

38 

42 

58 

60 

47 

42 

31 

32 

35 

42 

47 

46 

43 

30 

33 

23 

25 

42.9 

61 

66 

67 

68 

70 

66 

65 

69 

73 

69 

74 

78 

77 

70 

80 

61 

79 

77 

63 

71 

61 

63 

73 

74 

75 

67 

44 

38 

53 

52 

67.5 

41 

35 

34 

48 

51 

44 

30 

43 

34 

36 

34 

37 

40 

51 

53 

44 

36 

36 

41 

39 

38 

43 

44 

37 

30 

30 

21 

27 

40.2 

55 

71 

75 

76 

73 

68 

67 

70 

79 

70 

77 

80 

80 

69 

79 

74 

76 

61 

65 

70 

67 

69 

71 

70 

72 

68 

37 

51 

44 

46 

39 

35 

47 

47 

36 

28 

45 

34 

36 

33 

39 

46 

61 

56 

57 

66 

37 

30 

30 

34 

35 

39 

55 

47 

41 

32 

29 

21 

28 

39.9 

60 

70 

70 

74 

70 

66 

68 

73 

78 

70 

77 

78 

76 

71 

77 

77 

76 

65 

65 

71 

71 

74 

72 

71 

76 

66 

39 

64 

53 

35 

35 

37 

47 

56 

38 

33 

49 

34 

36 

39 

44 

53 

62 

50 

68 

56 

38 

30 

30 

33 

35 

39 

55 

56 

45 

33 

31 

22 

27 

41.3 

63 

56 

69 

69 

73 

70 

60 

65 

71 

78 

66 

73 

76 

78 

69 

76 

82 

81 

56 

64 

71 

67 

69 

72 

65 

76 

38 

34 

50 

43 

41 

39 

44 

50 

41 

26 

29 

39 

46 

35 

37 

40 

42 

69 

65 

69 

46 

33 

35 

38 

37 

39 

43 

43 

38 

3C 

30 

23 

24 

39.9 

45 

62 

68 

68 

63 

54 

56 

57 

70 

62 

60 

72 

73 

65 

71 

66 

66 

48 

54 

63 

64 

65 

61 

66 

66 

50 

28 

40 

36 

40 

39 

43 

46 

48 

38 

36 

44 

46 

39 

40 

52 

54 

55 

53 

46 

28 

30 

42 

42 

42 

49 

60 

49 

26 

24 

20 

18 

28 

40.9 

63 

63 

66 

67 

68 

64 

68 

74 

79 

70 

76 

79 

70 

72 

84 

63 

81 

62 

62 

70 

70 

73 

73 

76 

75 

59 

40 

62 

68 

37 

37 

37 

49 

59 

36 

32 

43 

35 

41 

35 

36 

43 

62 

56 

^' 

45 

35 

32 

34 

36 

43 

61 

61 

36 

3« 

28 

22 

26 

till 

46 

67 

75 

75 

65 

56 

65 

68 

73 

71 

75 

76 

77 

70 

79 

71 

76 

53 

64 

69 

70 

71 

70 

62 

66 

60 

34 

53 

47 

41 

37 

43 

50 

50 

32 

33 

44 

46 

36 

46 

52 

53 

59 

54 

60 

50 

27 

36 

43 

36 

41 

45 

39 

43 

24 

2« 

21 

20 

24 

40.4 

46 

65 

72 

71 

61 

59 

63 

61 

72 

73 

72 

75 

75 

67 

75 

70 

76 

52 

63 

67 

69 

69 

66 

60 

66 

50 

31 

62 

50 

42 

38 

41 

49 

47 

35 

30 

43 

46 

33 

49 

51 

56 

57 

65 

61 

^' 

29 

34 

41 

32 

34 

45 

41 

49 

26 

26 

22 

22 

25 

40.3 

48 

66 

74 

72 

61 

59 

63 

62 

72 

74 

74 

75 

75 

66 

75 

71 

77 

51 

64 

68 

70 

70 

66 

60 

67 

41 

30 

54 

50 

35 

34 

31 

46 

32 

29 

25 

41 

39 

30 

45 

39 

53 

66 

55 

61 

36 

29 

28 

31 

30 

31 

36 

43 

41 

29 

2" 

16 

16 

23 

36.6 

47 

65 

72 

71 

65 

56 

62 

60 

72 

74 

73 

70 

75 

70 

76 

70 

76 

64 

61 

66 

67 

69 

65 

62 

66 

64 

29 

63 

50 

41 

36 

35 

48 

46 

31 

27 

44 

45 

32 

46 

50 

55 

58 

54 

69 

28 

32 

37 

32 

33 

41 

40 

45 

25 

25 

21 

17 

26 

38.8 

49 

69 

76 

76 

65 

56 

65 

64 

75 

69 

77 

80 

82 

66 

78 

71 

78 

66 

67 

73 

69 

70 

72 

60 

71 

44 

32 

58 

38 

44 

40 

32 

39 

39 

29 

23 

36 

34 

31 

36 

40 

48 

61 

60 

61 

46 

34 

29 

30 

32 

35 

37 

41 

43 

30 

2( 

15 

7 

25 

36.8 

60 

66 

65 

66 

66 

65 

66 

71 

76 

68 

75 

76 

70 

70 

78 

81 

78 

59 

62 

69 

68 

72 

72 

75 

75 

69 

39 

51 

59 

37 

36 

40 

50 

66 

46 

33 

50 

43 

40 

42 

36 

»9 

58 

58 

46 

36 

36 

42 

42 

49 

54 

49 

40 

3' 

31 

21 

31 

43.4 

55 

70 

76 

75 

66 

64 

69 

65 

76 

70 

78 

79 

79 

66 

78 

72 

81 

64 

66 

70 

69 

70 

66 

63 

74 

50 

36 

64 

48 

43 

37 

36 

44 

46 

34 

33 

40 

35 

36 

42 

47 

52 

67 

64 

34 

30 

30 

35 

36 

44 

50 

50 

36 

\\ 

26 

22 

29 

39!  7 

53 

69 

73 

74 

67 

65 

65 

65 

77 

69 

74 

76 

79 

72 

77 

72 

75 

56 

64 

69 

66 

70 

66 

70 

66 

63 

34 

63 

46 

42 

31 

31 

36 

44 

30 

26 

42 

29 

32 

34 

39 

45 

58 

49 

30 

27 

28 

32 

32 

34 

50 

55 

33 

31 

26 

17 

26 

36.8 

57 

71 

78 

71 

69 

59 

65 

67 

78 

70 

77 

82 

62 

73 

80 

73 

75 

61 

71 

70 

72 

72 

72 

67 

70 

67 

35 

47 

45 

35 

30 

39 

45 

27 

22 

42 

30 

27 

30 

35 

41 

61 

50 

64 

61 

33 

25 

29 

30 

31 

33 

48 

43 

32 

3( 

25 

6 

22 

35.7 

50 

66 

75 

74 

61 

60 

65 

61 

73 

74 

75 

77 

76 

67 

79 

78 

76 

52 

64 

69 

70 

74 

64 

58 

68 

50 

31 

54 

64 

41 

31 

34 

44 

46 

32 

27 

40 

43 

38 

43 

46 

52 

67 

52 

54 

30 

27 

35 

34 

32 

39 

3S 

45 

23 

2< 

20 

13 

27 

37.1 

51 

66 

77 

75 

64 

56 

64 

63 

74 

67 

77 

79 

76 

67 

77 

69 

76 

55 

67 

72 

71 

70 

71 

62 

69 

63 

4C 

35 

57 

46 

66.4 

44 

40 

32 

45 

51 

30 

25 

47 

40 

30 

37 

37 

47 

61 

52 

61 

55 

32 

32 

32 

31 

32 

40 

43 

45 

30 

23 

10 

24 

59 

66 

68 

66 

67 

64 

65 

69 

75 

70 

70 

74 

75 

76 

80 

60 

61 

77 

60 

68 

67 

68 

69 

72 

76 

70 

44 

40 

49 

48 

67.1 

50 

43 

47 

53 

57 

47 

35 

50 

40 

45 

39 

45 

44 

62 

55 

56 

68 

48 

35 

38 

46 

39 

46 

50 

46 

42 

31 

32 

24 

30 

44.7 

59 

63 

70 

69 

71 

68 

63 

76 

81 

84 

76 

76 

50 

40 

40 

52 

68.6 

35 

36 

37 

39 

50 

46 

32 

33 

36 

41 

35 

39 

4; 

5C 

55 

55 

71 

49 

30 

31 

34 

36 

40 

43 

50 

43 

28 

31 

22 

26 

40.0 

54 

71 

68 

71 

70 

66 

66 

72 

61 

71 

74 

77 

75 

69 

84 

76 

76 

56 

66 

72 

68 

72 

72 

70 

74 

68 

40 

36 

51 

61 

67.3 

41 

43 

49 

52 

56 

42 

35 

51 

47 

45 

46 

46 

57 

60 

51 

63 

58 

40 

37 

36 

43 

47 

49 

59 

50 

38 

30 

29 

26 

31 

45.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1958 


Day  Of  Month 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

81 

68 

65 

69 

64 

65 

67 

48 

38 

40 

41 

43 

79 

61 

63 

70 

65 

70 

59 

43 

31 

33 

38 

36 

79 

55 

68 

73 

70 

71 

52 

32 

26 

i") 

29 

31 

79 

56 

65 

71 

65 

68 

51 

42 

35 

38 

46 

41 

61 

58 

61 

74 

60 

72 

55 

47 

40 

29 

33 

33 

78 

59 

62 

72 

69 

72 

58 

43 

31 

28 

31 

31 

78 

64 

67 

71 

65 

68 

61 

36 

25 

28 

29 

30 

81 

77 

61 

69 

66 

70 

61 

44 

32 

35 

40 

37 

80 

76 

65 

68 

60 

65 

68 

45 

34 

37 

37 

38 

69 

73 

71 

70 

69 

31 

30 

33 

72 

59 

67 

71 

72 

76 

53 

33 

31 

32 

38 

40 

77 

63 

70 

70 

74 

55 

47 

38 

33 

34 

37 

78 

61 

64 

67 

66 

69 

56 

40 

34 

36 

37 

38 

76 

65 

68 

73 

69 

72 

6'! 

43 

26 

27 

30 

32 

61 

48 

58 

59 

63 

64 

45 

26 

36 

44 

45 

49 

73 

77 

53 

66 

71 

67 

62 

33 

30 

31 

31 

33 

82 

79 

62 

60 

73 

71 

71 

39 

32 

31 

32 

34 

82 

72 

60 

64 

70 

70 

69 

39 

30 

32 

34 

37 

80 

62 

70 

73 

66 

65 

61 

47 

35 

38 

43 

38 

79 

78 

68 

67 

71 

68 

65 

35 

29 

34 

35 

37 

82 

62 

67 

72 

72 

74 

55 

44 

34 

33 

34 

36 

78 

58 

67 

68 

68 

71 

56 

36 

30 

32 

37 

37 

80 

76 

64 

69 

62 

65 

67 

43 

31 

32 

35 

35 

82 

56 

66 

71 

69 

71 

54 

33 

30 

29 

32 

34 

76 

63 

71 

70 

73 

47 

28 

29 

38 

79 

59 

61 

69 

65 

68 

58 

46 

36 

38 

43 

40 

79 

52 

64 

71 

67 

71 

52 

43 

36 

36 

37 

38 

80 

77 

62 

72 

62 

66 

68 

43 

29 

32 

32 

36 

82 

83 

52 

61 

71 

71 

66 

49 

42 

35 

36 

38 

84 

81 

60 

65 

70 

70 

70 

47 

31 

31 

32 

36 

78 

55 

65 

70 

70 

72 

54 

27 

33 

39 

36 

37 

78 

60 

67 

69 

68 

70 

55 

37 

29 

30 

34 

35 

82 

80 

50 

62 

70 

68 

70 

47 

37 

36 

44 

38 

60 

68 

69 

65 

68 

57 

45 

33 

33 

41 

36 

74 

55 

66 

71 

72 

73 

55 

27 

30 

38 

37 

35 

79 

55 

61 

71 

65 

71 

62 

45 

38 

37 

42 

39 

80 

80 

50 

60 

68 

69 

47 

35 

3? 

41 

KEO 

LEAD  HILL 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

MAGNOLIA    3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MAR  I  ANNA   2  S 


MARKED  TREE 


MONTICELLO  3  S 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN   HOME   C   OF  EN& 
NARROWS  DAM 

NASHVILLE   PEACH  SUBSTA 

NEWPORT 

NIMROO  0AM 


PARAGOULO  RADIO  KDRS 


PERRYVILLE 


PINE  BLUFF 


PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 


POCAHONTAS  1 


RUSSELLVILLE 


SAINT  CHARLES 


SHERIDAN  TOWER 


SILOAM  SPRINGS 


STUTTGART   9  E5E 


58  69 
44  39 


38     35  29 


56  70 
47  41 


75  71 

51  53 

72  69  62 

48  52  39 


61  69 
32  31 


56  69 
36  43 


62  70 
45  42 


55  68 
46  40 


51  68 
42  34 


54  68 
38  38 


64  65 

35  35 


55  69 
47  40 


65  70 
35  32 


39  65 
37  37 


62  58 
42  28 


72  70 
50  55  40 

69  67  66 

50  55  50 

71  70  65 

42  45  40 

78  70  5  7 
36  44  26 

70  68  64 
47  53 

79  69  66 

49  52  40 

73  67  57 


66  63 
46  41 


66  70 

27  45 


65  62 
21  39 


66  69 
33  46 


65  73 
27  42 


66  66 
22  43 


65  70 
29  46 


68  65 
32  42 


66  66 
33  50 


66  70 
29  46 


71      74      71  64 

47     47  38 

71     72     70  70 

53  41 

60  55 
42     51  48 


59  49  68 
45     42  33 


68  58  70 
33     31  33 


57  60  68 
37     36  36 


53     70  67 


63  70  76 

35  35  46 

55  68  75 

46  38  37 

53  68  67 

45  40  33 

51  71  76 


59     58  67 


60     70  67 


64  69  59 
47     45  35 


S3  62  58 
43     41  41 


50  60  69 
37     37  40 


47     58  75 


54  70  76 

47  40  34 

57  69  58 

47  40  43 

56  70  67 

46  41  36 

59  70 

45  40 

50  68  76 

41  34  36 

59  57  58 

47  41  41 

57  58  67 
45  38  38 


35     40  29 


69     73  71 


69  72  70 
43     45  45 


47     52  38 


71  74  71 
40     45  35 


47      57  48 


77  73  66 
37     46  35 


77  71  55 
40     42  31 


70 
55  45 


70     72  52 


74     74  61 


66  65  65 
42     52  52 


73  65  59 
47     51  39 


75  73  67 
47     46  32 


68      69  58 


76  70  65 
48     48  40 


71     71  67 

50     53  42 


74      64  62 


70  59  67 
50     53  43 


69  69  69 
40     49     4  2 


57  55  63 
24     26  33 


57  68  70 
31     34  32 


65  67  71 
34     43  35 


65  58  80 
29     46  38 


57  69 
36  33 


70     75  78 


69  67  81 
31     47  35 


68  57  80 
28     43  32 


58     69  68 


71 
49     4  2 


30     40  36 

60  61  79 
25     45  33 


65     73  78 


74  75  78 
38    33  33 


58  78  80 
26     30  36 


67  70  80 
43     42  38 


75  76 
28  41 


65  75  80 
28     29  35 


38  35  41 

76  72  75 

39  35  38 

72  76  78 

33  35 

70  75  78 

38  40  49 

58  75  78 

43  34  33 

68  75  81 

36  34  38 

74  73  79 

41  30  35 

60  65  68 

43  48  49 


74  66  75 
30     30  38 


80  71  77 
35     33  35 


76  69 
45  39 


63  70  73 

33  33  38 

66  63  74 
31  44  45 

67  70  80 
27  43  32 

62  65  71 


74  74  78 
35     36  38 


77  59  76 
37     30  37 


74  76  82 
38     37  41 


58  71  77 

34  29 

71  76 

34  32  42 

71  73  71 
43 

55  73  75 

44  38  44 

66  75  79 
40  35  38 

67  71  78 

35  31  35 


45     38  38 


77  70  78 
38     35  36 


35     44  46 


34     33  39 


77  56  73 
41     37  40 


69     76  80 


47     42  43 


29     44  45 


67  71  77 
33     46  40 


78  75 
41  54 


33     45  46 


74  75  79 
42      38  41 


77  66  73 
39      34  37 


79 


56 

67  80 
50  45 


45     69  51 


76  70  80 
44     59  66 


75  72  77 
42     59  50 


71  78 
61  51 


75  66  76 
53     60  53 


78  70 
49  58 


79  68  80 
44     60  52 


79  32  55 

44  54  49 

78  78  75 

39  46  48 

78  78  71 
44  48  47 

77  68  79 

46  60  61 

79  60  68 
44  48  51 

79  75  60 

60  64  63 

61  68  80 
52  63  54 

77  69  77 

36  56  6« 

83  72  82 

47  59  51 

70  71  72 


75  70  82 
41     60  56 


76  69  72 
39     56  54 


39     43  60 


80  79  73 
41     47  53 


75  70  78 
52     50  52 


45     60  56 


78  77  70 
43     51  50 


41     61  59 


47     62  59 


76  58  77 
55     60  54 


45     60  60 


77  75  69 
40     43  55 


74  68 
41  50 


73  66 
34  40 


72  67 
46  54 


75  75 
40  45 


71  70 
37  56 


72  65  39 
44     36  28 


76  64  39 
43     35  31 


70  61  41 
39     29  29 


76  60  37 
45     36  31 


74  75  44 
49     41  30 


76  70  40 
43      38  30 


70  67  35 
39     29  26 


71  73 
41  48 


71  69 
39  42 


57  72 
42  53 


72  76 
44  48 


73  68 
40  65 


70  59 
32  54 


59  54 
50  48 


75  66  41 

42  37  29 

74  66  40 

45  35  30 

70  69  33 


50     40  35 


74     67  39 


73  54  42 
50     40  31 


49     2  7  21 


43  30  27 

72  75  51 
52  44  34 

69  74  61 

51  43  33 

73  56  40 

46  37  30 


46  40  30 

77  74  48 

57  46  33 

71  65  39 

53  37  33 

70  64  54 

41  32  25 


74  71 
48  38 

75  67 
48  37  33 

77  62  39 

45  34  32 

70  65  38 

43  33  26 


63  34 
26  26 


69  42 
39  30 


73  75  42 
44     39  31 


74     67  42 


38  29 

70  59  33 

48  23  27 

77  68  41 

45  39  32 

72  73  43 

44  38  31 


32  48  42 
28    22  21 


35  51  49 
28    21  27 


35  63  45 
29    23  32 


51  55 
20  24 


35  51  51 
29     21  22 


34     55  47 


37  50  45 

29  21  29 

3  3  46  44 

26  20  26 

32 
24 


67  46 
13  24 


27     21  28 


37  31  46 

28  22  28 

35  52  52 

29  18  23 

25  46  47 

20  18  31 


34     33  56 


38  39  53 
31     20  20 


37  35  52 
30     21  26 


29     20  25 


37  35  52 
26     21  26 


42     53  56 


38  52  47 
28     20  29 


33     46  39 


33  61  48 
29     22  25 


27     29  28 


37     54  50 


35  53  60 

25  22  27 

35  46  39 

25  11  19 

42  37  55 

34  24  26 

40  40  50 

32  23  23 


21     19  28 


29     20  27 


40     34  60 


29     20  29 


31     56  52 


37  50  47 
32     23  31 


38  34  49 
31     25  26 


S«e  reference  Dotes  follovlng  StBtlea  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1958 


Station 

Day 

Ol  Month 

irage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SUB  I ACO 

54 
43 

69 
41 

76 
37 

77 
43 

69 

43 

65 
36 

67 
29 

67 
44 

78 
36 

71 

40 

75 
36 

77 
42 

81 
49 

71 
58 

82 

50 

72 
56 

79 
51 

55 
34 

64 

35 

69 

33 

67 
37 

71 
37 

67 
41 

71 
53 

74 
46 

69 
37 

43 
30 

35 
26 

49 
25 

47 
28 

67.0 
40.0 

TEXARKANA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
41 

66 
39 

69 
42 

70 
53 

69 
54 

65 

47 

68 

37 

72 
46 

78 
43 

71 
47 

77 
44 

79 
52 

77 
54 

73 
63 

80 
56 

71 

52 

59 
44 

65 
35 

69 
36 

70 
39 

73 
42 

72 
47 

74 
59 

77 
56 

64 
40 

42 
33 

40 
28 

52 
24 

53 
30 

68.4 
45.  1 

TURNP IKE 

WAX 
MIN 

44 

39 

66 

36 

65 
47 

67 
47 

61 
41 

57 

37 

56 

40 

58 
45 

70 
47 

62 
40 

63 
41 

70 
52 

72 
55 

63 
54 

70 
53 

60 

43 

50 
31 

57 
36 

61 
44 

61 
41 

58 
51 

64 
46 

66 
46 

61 
45 

6  1 
26 

32 
22 

3  1 
20 

43 
18 

41 

22 

56.9 
41.0 

WALDRON 

MAX 
MIN 

55 
36 

70 
30 

73 
31 

75 
39 

69 
46 

64 

30 

68 
26 

67 
49 

76 

30 

72 
30 

77 
31 

79 
37 

77 
45 

70 
58 

78 
44 

62 

54 

59 
32 

68 

25 

71 
25 

72 
30 

7  1 
32 

71 
34 

66 
46 

73 
53 

70 
37 

44 

31 

33 
26 

55 
16 

49 
24 

67.5 
36.5 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 
47 

69 
46 

66 

37 

73 
48 

72 
44 

57 
35 

64 

29 

64 
41 

78 
39 

65 
36 

72 

35 

76 
36 

77 
44 

67 
60 

75 
60 

60 

62 

55 
42 

65 

37 

69 
37 

62 
38 

67 
39 

67 
41 

63 
45 

66 
45 

49 
32 

35 
30 

33 
20 

46 

17 

34 
22 

63.3 
39.9 

WARREN 

MAX 
MIN 

62 
40 

69 
39 

65 
39 

66 
50 

68 
57 

66 

50 

66 
31 

72 

48 

73 

36 

69 
4  1 

74 

36 

78 
40 

73 
43 

71 
60 

62 
59 

65 

51 

55 
49 

63 
40 

70 
34 

71 
40 

73 
37 

73 
45 

74 
50 

76 
51 

69 
39 

42 
36 

37 
31 

51 

23 

57 
26 

67.6 
42.9 

WHITE  ROCK 

MAX 
MIN 

45 
39 

65 
39 

67 
44 

66 
45 

66 
49 

59 

38 

61 
40 

61 
44 

72 
45 

65 
43 

69 
47 

71 
54 

73 
55 

64 
56 

70 
56 

67 

59 

67 
48 

5  1 
26 

60 

35 

65 
42 

63 
44 

66 
47 

59 
47 

67 

50 

60 

50 

60 
26 

32 
24 

2  7 
20 

47 
20 

40 
30 

60.2 
42.1 

WILSON 

MAX 
MIN 

59 
46 

65 
42 

66 
42 

77 
49 

66 
46 

66 

39 

66 
32 

68 
42 

76 
40 

69 
37 

70 
37 

77 
42 

77 
45 

66 

55 

76 
60 

60 
59 

82 
69 

77 
51 

62 
35 

67 
39 

61 

37 

62 
39 

63 
46 

69 
50 

75 
46 

68 
34 

44 

26 

35 
30 

43 

23 

45 
26 

66.0 
42.3 

WYNNE 

MAX 
MIN 

59 
45 

67 
40 

67 
36 

72 
49 

70 
55 

64 

38 

65 
37 

65 
48 

76 
36 

74 

33 

73 
36 

77 
43 

76 
45 

68 
62 

79 
50 

81 
64 

61 

59 

77 
44 

63 
33 

67 
38 

66 
37 

65 
36 

70 
40 

68 

53 

74 
44 

65 
36 

38 
28 

33 
29 

49 

20 

44 

27 

66.5 
41.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:jiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  0  ► 

H  < 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

.06 

.03 

.07 

.06 

.04 

.04 

.10 

.10 

.10 

.07 

.09 

.08 

.06 

.13 

.06 

.09 

.07 

.06 

.08 

.04 

.04 

.05 

.05 

.06 

.14 

2. 123 

WIND 

54 

44 

17 

5 

19 

27 

17 

23 

22 

17 

11 

9 

5 

16 

14 

16 

60 

35 

27 

10 

21 

9 

7 

11 

10 

41 

54 

40 

65 

15 

721 

Hope  3  NE 

EVAP 

.05 

.10 

.08 

.07 

.11 

.08 

.09 

.12 

.11 

.11 

.08 

.09 

.10 

.15 

.04 

.11 

.10 

.07 

.06 

.08 

.06 

.07 

.05 

.14 

.13 

2.  708 

WIND 

18 

29 

21 

27 

38 

30 

27 

14 

24 

19 

11 

11 

5 

22 

34 

38 

76 

48 

11 

8 

14 

8 

5 

16 

3 

64 

61 

34 

45 

15 

776 

Narrows  Dam 

EVAP 

.06 

.06 

.05 

.03 

.12 

.04 

.10 

.11 

.12 

.12 

.10 

.07 

.09 

.06 

.11 

.06 

.19 

.11 

.06 

.08 

.07 

.07 

.04 

.05 

.10 

.13 

2.54B 

WIND 

23 

21 

18 

9 

45 

20 

21 

33 

19 

23 

17 

22 

18 

27 

31 

21 

102 

55 

26 

7 

16 

14 

20 

14 

6 

46 

35 

25 

40 

15 

789 

Nimrod  Dam 

EVAP 

.01 

.04 

.04 

.06 

.07 

.04 

.06 

.07 

.09 

.07 

.09 

.05 

.05 

.08 

.04 

.04 

.03 

.02 

.04 

.04 

.05 

.09 

WIND 

10 

8 

10 

5 

12 

10 

6 

27 

2 

12 

8 

5 

4 

S 

6 

10 

26 

22 

8 

3 

6 

6 

4 

6 

3 

34 

17 

3 

20 

3 

304 

Russellville 

EVAP 

.10 

.09 

.25 

.03 

.13 

.10 

.32 

.07 

.17 

.18 

.14 

.16 

.06 

.08 

.08 

.09 

.07 

.14 

.05 

.08 

WIND 

24 

10 

21 

20 

18 

23 

21 

22 

17 

14 

10 

14 

24 

16 

14 

51 

30 

20 

11 

10 

13 

10 

23 

46 

42 

84 

8 

28 

666B 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.01 

.06 

.09 

.08 

.10 

.04 

.13 

.12 

.09 

.14 

.08 

.11 

.07 

,08 

.07 

.10 

.02 

.05 

.05 

.09 

.16 

.06 

.01 

♦ 

.07 

* 

.23 

2.26B 

WIND 

20 

53 

64 

56 

107 

61 

26 

77 

56 

73 

15 

28 

17 

72 

120 

78 

164 

143 

44 

17 

23 

20 

35 

25 

129 

37 

74 

59 

1693 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ARKANSAS 
NOVEMBER  1950 


Day  of  month 


2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    13    14    IS     16     17    18     19    20    21    22    23    24    25  26 


Batesville  L  and  D  No  1 

Blytheville 

Brinkley 

Conway 

corning 

Devils  Knob 

Eureka  Springs 

Fayetteville  CAA  Airport 

Flippin  CAA  Airport 

Fort   Smith  WB  Airport 

Gilbert 

Gravette 

Jonesboro 

Little  Rock  WB  Airport 
Mammoth  Spring 
Marked  Tree 
Uena 

Monticello  3  S 

Newport 

Ozark 

Pine  Bluff  CAA  Airport 
Rogers 

Russellville 

Searcy 

Waldron 

Walnut  Ridge  CAA  Airport 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


NOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


6.5 

2.0 

2 

5.5 


5.0 

5 

2.5 


1.0 
T 


Jtec  reference  notes  follo»l(i«  Ststloo  Index. 
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STATION  INDEX 


HOVEHBER  1958 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

M 
O 

U 

ELEVATION 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

:  DRAIN, 

3 

long: 

TEMP. 

PRECIP.  1 

i 

1  SPECIAL 

ABBOIT 

AL  icrA 
ALUM  row 

AMIIV  3  NE 

0006 
006A 
0130 
0136 
D1»0 

SCOTT 

LAWRENCE 

SALINE 

YELL 

CLARK 

35  0* 
35  5* 
34  *8 
3*  *7 

94  12 

91  05 

92  52 

93  29 
93  25 

624 

256 
755 
85* 

5P 

7a 
7A 
5P 
7A 

C 

c 

C 

james  v.  williams 
buby  b.  owens 
little  rock  waterworks 
reba  t.  shaim 
alta  f.  garner 

A.VIOINE 
APLIN  1  H 
APPLE TON 
ARKAOELPHIA 
ARKANSAS  CITY 

0176 
0186 
0196 
0220 
02  3* 

PIKE 
PERRY 
POPE 

DESHA 

34  02 
3*  58 

35  25 
3*  07 
33  37 

93  25 
93  00 

92  53 

93  03 
91  12 

285 
400 
522 
200 
1*5 

6P 

7A 

7* 
8A 

C 

c 
c 

DREW  A.  LAMB 
HOBART  WATTS 
JOHN  A.  JONES 
TILLMAN  E.  LAWRENCE 
JOHN  H.  TBAMMELL 

ASHDOWN 
ATHENS 
AUGUSTA 
SALD  KNOB 

BATESVlLLE  LIVESTOCK 

02  66 
0300 
0326 
03SO 

LITTLE  RIVER 
HOWARD 
WOODRUFF 
WHITE 

INDEPENDENCE 

33  40 

35  IB 
35  16 
35  *9 

93  58 
91  22 
91  34 
91  *7 

329 
960 
218 
230 
571 

9A 

7A 
9A 

c 

c 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 
ARRA  D.  PARKER 
CECIL  WILLIS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

BATESVILLE  L  AND  0  1 
BEAR  CREEK  LAKE 
6EATV  LAKE 
BEAVER   1  SE 
6EEBE 

0*60 
0512 

osie 

INDEPENDENCE 
LEE 

ST  FRANCIS 

CARROLL 

WHITE 

35  *5 
3*  *3 

35  05 

36  26 
35  0* 

91  38 
90  42 

90  43 

91  53 

277 
220 
400 
930 
250 

5P 

7A 

5F 

C  H 

c 
c 

JAMES  J.  MITCHUM 
U  S  FOREST  SERVICE 
L.  G.  AOAMSON 
HAftvEY  E.  SKELTON 
MARVIN  MORRISON 

BEECH  6B0VE 
BEEOEVILLE 
BENTON 
6ENT0NVJLLE 
BEHBYVILLE  *  NW 

053* 
0536 
0582 
0566 
0616 

GREENE 
JACKSON 
SALINE 
BENTON 
CARROLL 

35  26 
34  33 

36  22 
36  26 

90  38 

91  06 

92  37 
94  13 

93  37 

298 
221 
285 
1295 
1150 

5P 

BA 

eA 

7A 
TA 

B.  a.  HAMMOND 
P.  M.  BRECKENBIDGE 
ETTA  C.  BURKS 
EARLE  L.  BBOWNE 
DAVID   L.  STIOHAH 

810  FORK 

eiG  LAKE  OUl^tT 

BLACK  ROCK 

BLAKELY  MOUNTAIN  0AM 
BLUE  MOUNTAIN  DAM 

066A 
0676 
0746 
076* 
0796 

POLK 

MISSISSIPPI 
LAMRENCE 

YELL 

3*  29 
35  51 

35  06 

93  58 

90  08 

91  06 

93  39 

1100 
226 
259 
426 
455 

8A 

8A 

c 

ANNA  M.  LILES 

N.   w.  DOUGLAS 

LEE  W.  MCKENNEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PLUFF  CITY    3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVtLLE  6  NW 
BOONEVILLE  T  NE 
800NEVILLE  6  NNE 

0600 
0806 

0626 
0827 

NEVADA 

MISSISSIPPI 
LOGAN 
LOGAN 
LOGAN 

33  41 
35  56 
35  12 
35  13 
35  13 

93  09 
89  55 
93  59 
93  50 
93  5* 

360 
252 
600 
730 
610 

6P 

7A 

c 
c 
c 

CATHERINE  WHITE 

IVY  W.  CRAWFORD 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVILLE 
BOTKtNBURG  2  S 

6RADF0R0 
BRANCH  <•  NH 

0830 
08*2 
08*6 
0872 
0887 

LOGAN 
VAN  auBEN 
NEVADA 
WHITE 
FRaNKL IN 

35  09 
35  39 
33  52 
35  25 
35  21 

93  55 

92  30 

93  20 
91  26 

94  00 

511 
1200 
235 
240 
470 

7A 
7A 

c 
c 

c 

CLEO  E.  YANOELL 
THOMAS   M.  PEARSON 
IRIS  ELMORE  WICKER 
MARSHALL  HKKMON 
U   S    SOIL   CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SM 
BBINKLEY 
BUFFALO  TOKER 
BULL  SHOALS  0AM 
BUBDETTE 

0888 
0936 
1010 
1020 
1052 

MONROE 
NEWTON 
BAXTER 
MISSISSIPPI 

35  16 
3*  53 

35  52 

36  22 
35  *9 

93  59 

91  12 
93  30 

92  3* 
89  57 

500 
205 
2578 
460 
240 

5P 

5P 
7A 

c 

C  H 

c 

U    S    SOIL   CONS  SERVICE 
RICHARD  K.  WE  IS 
BEULAH  F.  FOWLER 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  A.  HALE 

CABOT  l>  SW 
CALICO  HOCK 
CAMDEN  1 
CAMDEN  2 
CAMP  CHAFFEE 

1102 
1132 
1152 
US* 
1172 

PULASKI 

IZABD 

OUACHITA 

OUACHITA 

SEBASTIAN 

3*  57 
36  07 
33  36 
33  35 
35  18 

92  04 
92  08 
92  49 
92  51 
9*  18 

289 
400 
116 
155 
419 

7A 
8A 

5P 
7A 

8A 

c 

B.   M.  WALTHER 
AUSTIN  D.  HARRIS 
LEONARD  e.  DILWORTH 
EDITH  Z.  LEHMAN 
CECIL   E.  STAMPS 

CARLISLE   1  SW 
CABPENTEfl  DAM 
CLABENOON 
CLARKSVILLE 
CL INTON 

122* 
1236 
1**2 
1*55 
1*92 

LONOKE 
GARLAND 
MONROE 
JOHNSON 
VAN  BUREN 

34  *7 

J*  27 

34  41 

35  26 
35  35 

91  45 
93  01 

91  16 
93  28 

92  28 

405 
172 
*36 
510 

6P 

SA 

7A 
6P 
7A 

c 

JOHN  L.  lAII 

ARK    POWER   AND  LIGHT  CO 

Bt   F.  NORTHERN 

DR.    IRVING  T.  BEACH 

EARL  e.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 
COMPTON  2  NE 
CONWAY 
CORNING 
COVE 

157* 
1582 
1596 
1632 
1666 

MADISON 
NEWTON 

Faulkner 

CLAY 
POLK 

35  48 

36  06 

35  05 

36  24 
34  26 

93  46 

93  la 
92  28 
90  35 

94  25 

1*00 
2166 
316 
293 
1050 

5P 

SP 

c 
c 

C  H 

MAUDE  C.  BRASHEaRS 
WILLIAM  L.  BINAM 
CLARENCE  S.  WILLIAMS 
LAURA  POLK 
JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

1730 
1750 

161* 
1829 

ASHLEY 
PULASKI 
LINCOLN 
PIKE 

FAULKNER 

33  02 
3*  *3 
3*  05 

34  14 

35  22 

91  56 

92  25 

91  35 

93  4* 

92  25 

175 
380 
176 
629 
705 

5P 

5P 
7A 
6P 
7A 

C 

U  S  FOBEST  SERVICE 
81LLIE  JO  YOUNG 
CUMMINS  PRISON  FARM 
FERNA  JONES  lEODER 
WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 
DANVILLE  SCS 
OABOANELLE 
DE  QUEEN 
DEBMOTT 

183* 
1835 
1638 
19*8 
I960 

YELL 
YELL 

SEVIER 
CHICOT 

35  03 
35  04 
35  13 
3*  02 
33  31 

93  24 
93  24 
93  09 
9*  21 
91  26 

370 
3  70 
330 
420 
140 

6P 
5P 

8A 

c 

J.   A.  MOUOY 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

GERALD  GOODIER 

0.   TUCKER  VASSER 

DES  ARC 
DEVILS  KNOB 
DUMAS  1  eSE 
DUMAS 
EAGLE  CAP 

1982 
21*6 
2150 
220* 

PRAIRIE 

JOHNSON 

DESHA 

DESHA 

SCOTT 

34  58 

35  *3 
33  53 
33  53 

91  30 

91  29 
91  30 

204 

2350 
162 
165 

1150 

6P 

7A 
7A 
7A 

c 

C.    J.  RI5TER 
CORNELIA  H.  DICKEY 
TRAVIS   C.  KEAHEY 
ARK    POMER   AND   LIGHT  CO 
STATION  INACTIVE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 
EUBEKA  SPHINGS 
EVENING  SHADE    1  NE 
FAYETTEVILLE 
FATETTEVILLE  CAA  AP 

2300 
2356 
2366 

2**3 

CARROLL 
SHARP 

WASHINGTON 
WASHINGTON 

33  13 
36  2* 
36  05 
36  05 
36  00 

92  48 
9*  10 

252 
1465 

490 
13  70 
1253 

MID 
MID 

MID 

TA 
7A 

MID 

C  H 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

OPHA  WOLFE 

CHARLES  F.  FORD 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

FAYETTEVILLE  E«P  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPOHT 
FORDVCE  b  W 
FOREMAN 
FORREST  CITY 

2*** 

2528 
25*0 
25** 
256* 

WASHINGTON 

MARION 

DALLAS 

LITTLE  RIVER 
ST  FRANCIS 

36  18 
33  *9 
33  *3 
35  01 

92  36 
92  31 

90  *7 

1270 
700 
260 
400 
261 

5P 
MID 
5P 

5F 

C 
C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
LESLIE  P.  CALLENS 
THOMAS  A.  MOORE 

FOBT   SMITH  WB  AIRPORT 

FOBT  SMITH  WATEB  PLANT 

FULTON 

GEOBGETOWN 

GILBERT 

257* 
2578 
2670 
2760 
279* 

SE6AST IAN 

CRAWFORD 

HEMPSTEAD 

WHITE 

SEARCY 

35  20 

35  39 
33  37 

36  07 
35  59 

9*  22 
9*  09 

93  48 

91  26 

92  43 

458 

260 
200 

MID 

5P 

6P 

MID 

OA 
7A 
7A 

C  HJ 
C  H 

U  S  WEATHER  BUREAU 
JAMES  L.  CBISTEE 
INA  J.  LOGAN 
BESSIE  E.  AKERS 
C.   ELI  JORDAN 

GLENWOOD 
GRAVELLY  2  ESE 
6BAVETTE 

GREEN  FOREST  h  ESE 
GREENBRIER 

26*2 

2922 
2930 

PIKE 

YELL 

BENTON 

CARROLL 

FAULKNER 

3*  20 
3*  52 
36  24 

35  14 

93  33 
93  39 

93  22 
92  2  3 

54  7 

496 
1250 
1300 

360 

SS 

SS 

MYRTLE    1.  PRICE 
WILLIE  PENDERGBASS 
GLENN  S.   JUST  ICE 
RALPH  L,  BANTA 
MARVIN  C.  CANTBELL 

GBEENWCJOD 
GUBDON  3  E 
HAMBURG 

2976 
307* 
3066 
3096 
313Z 

SE6AST IAN 

CLARK 

ASHLEY 

CALHOUN 

SHARP 

3t  13 
33  54 

33  32 

94  15 
93  06 
91  48 

91  29 

518 
290 
177 
202 

6P 

c 

DOROTHY  M.  BEEN 

ROY  S.  ROBBS 

A.  JAMES  LINDER 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

THERESA  DONALDSON 

HARR 1  SON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 
HEBEB  SPRINGS  3  SM 
HECTOR 
HELENA 

3228 
3230 
3235 
32*2 

CLEBURNE 
CLEBURNE 
POPE 

PHILLIPS 

35  32 
35  26 
35  26 
3*  32 

92  01 
92  03 
92  58 
90  35 

1150 
525 

555 
200 

6P 

7A 

7A 
7A 

c 

BEA  GRAY  BEENE 
LESTER  B.  LOGAN 
WAYNE  STARK 
MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 
CHARLEY  M.  FRIDOELL 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 
HOPPER 
HORATIO 

HOT  SPRINGS  I  NNE 

3256 
3*26 
3*36 
3**2 

BAXTER 

HEMPSTEAD 

MONTGOMERY 

SEVIER 

GARLAND 

36  22 
33  43 
3*  22 

33  56 

34  31 

92  16 

93  33 
93  41 
9*  22 
93  03 

580 
375 
700 
337 
710 

5P 

TA 
7A 
5P 

7A 

c 

LUCY   A.  BENTZIEN 
UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
LONA  A.  SHIELDS 
EL  1 ZABEIH  W.  FRIDAY 
U  S  NATL   PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 
HUT  TIG  DAM 
INDEK 
JASPER 

JESSIEVILLE 

3556 
3  56* 

370* 

MADISON 
UNION 

LITTLE  BIVER 

NEWTON 

GARLAND 

33  02 

33  35 
36  01 

34  42 

92  05 
9*  03 

93  11 
93  0* 

657 
730 

SA 
7a 

c 

MAY  PEARL  MARKLEY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

W.  E.  MCDOWELL 

LOTTIE  B.  DAVIS 

LURA  B.  SYKES 

KEO 

EIHCSLAND  3  SSE 
LAKE  CITY 

3662 
390* 

«010 

LONOKE 

CLEVELAND 

CRAIGHEAD 

35  50 

33  50 
35  49 

90  *2 
92  00 
92  16 
90  26 
92  26 

345 
230 
21* 
2  30 
305 

6P 
7P 

TA 
TP 

6A 

c 

BENEDICTINE  SISTERS 
R.  A.  WALLER 
ARKANSAS  FORESTRY  COMM 
THESSA  SI.  CLAIR 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SM 

LANGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

*10( 
*13* 

PIKE 
BOONE 
CRAMFORD 
GRANT 

35  26 

36  2* 
35  *2 
3*  10 

93  25 
93  51 
92  5* 
9*  19 
92  35 

550 
796 
710 
1000 
261 

TA 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 
MABEL  L.  FORRESTER 
F.  W.  KELLOGG 
IDA  G.  RAMEY 
J.   R.  RHODES 

'LITTLE  ROCK  HB  AIRPORT 
LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 
LOST  CORNER 
LURTON 
MADISON 

*2*a 

*250 
*324 
*366 
*»S 

PULASKI 

PULASKI 

POPE 

NEWTON 

ST  FRANCIS 

3*  44 

35  46 
35  00 

92  14 
92  19 

92  50 

93  05 
90  43 

257 
512 
1550 

215 

KID 

MID 
MID 

7A 

U  S  WEATHER  BUREAU 
LITTLE  ROCK  WATERWORKS 
STATION  INACTIVE 
LOLA  1.  DOLLAR 
JAMES  C.  HOOGES 

uunta   2.  ■iniaaippi   a.  aucam  4.  mb>  5.  sun  raucis  s.  •«.m 


STATION 

INDEX  NO. 

b 

COUNTY  ! 

c 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

sPEcnuj 

4546 

*  33  19 

93  1* 

315 

6P 

7A 

MAMMOTH  SPRING 

FULTON 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  1  ANNA  2  S 

* 

LEE 

*  44 

46 

* 

* 

6P 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

MARKED  TREE 

465* 

5  35  32 

90  25 

229 

6P 

7A 

MAUMEE 

SEARCY 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

IZARD 

IVAN  L.  SHRADER 

4756 

3  34  35 

94  IS 

1207 

6P 

5* 

C  H 

MONT  1  CELLO  3  S 

MOROBAT  LOCK  AND  DAM  8 

CALHOUN 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOHBILTON 

CONWAY 

EMMA  S.  LEAVELL 

MOUNT  IDA 

4988 

MONTGOMERY 

3  34  33 

93  38 

663 

5P 

C  H 

MOUNT  MAGAZINE 

6P 

ARKANSAS  FORESTRY  COMM 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

MOUNTAIN  HOME  C  OF  ENG 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

STONE 

NELL    A.  TAPLEY 

5072 

1   35  3* 

500 

NARROWS  DAM 

93  43 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHV  t  LLE  PEACH  SUB SI  A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWASO 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

NATHAN   *  WNW 

HOWABD 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE  3  E 

517* 

3  34  I* 

93  50 

850 

ELSIE  F.  WARD 

SS 

7A 

LUTHER  D.   SUMMERS*  JH 

NIMROD  DAM 

PERRY 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NOBFORK  DAM 

BAXTER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OOELL   3  N 

WASHINGTON 

MRS.  RENZO  HURST 

5356 

MONTGOMERY 

3  34  38 

93  48 

800 

JOAN  S<  GRESHAM 

HOWARD 

5P 

5P 

OMENSVILLE 

SALINE 

GUY  COOK 

OZARK 

FRANKLIN 

BURNS  WAKEFIELD 

5514 

JOHNSON 

1    35  38 

93  27 

1900 

MAURICE  R.  BRANDT 

paragould  radio  KDRS 

*f 

PAR1<;   *  WSW 

LOGAN 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

PARK  IN  2  W 

5586 

CROSS 

CORINE  D.  GARDNER 

5591 

93  57 

668 

7A 

5602 

1   35  57 

J. 

ARTHUR   B.  CARlTUN 

PERRrvlLLE 

PERRY 

92  49 

325 

5P 

7A 

FRANC  I S  F 1 NK6E 1  NCR 

PINE  BLUFF 

575* 

JEFFERSON 

MRS.    EMMA  GRESHAM 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPOHT 

JEFFERSON 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

MONTGOMERY 

3  3*  35 

93  54 

840 

J.   R.  HUDDLESTON 

POCAHONTAS  1 

562C 

RANDOLPH 

90  59 

330 

5P 

7/ 

BENEDICT  I NE  SISTERS 

PORTLAND 

ASHLEY 

3  33  14 

91  30 

122 

7A 

PEARL  NEWTON 

PHESCOTT 

6906 

NEVADA 

3  33  48 

93  23 

318 

7A 

PHESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

3  33  46 

93  23 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5970 

MARION 

7  36  16 

92  51 

c 

ONA  V.  MCLEAN 

RATCLIFF  Z  S 

LOGAN 

45C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF  5  NE 

FRANKLIN 

1   35  21 

93  49 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BATCL IFF  5  NNW 

6007 

FRANKL IN 

1  35  22 

93  55 

46C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RATCLIFF 

LOGAN 

1   35  18 

93  53 

463 

7A 

LULA  M,  WEEKS 

RAVANA    1  NE 

MILLER 

4   33  0* 

94  02 

250 

BONNY  L.  ALLEN 

REMMEL  DAM 

6102 

HOT  SPRING 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

RISON 

CLEVELAND 

3  33  57 

92  11 

ROGERS 

6248 

BENTON 

HOWARD  FOWLER 

RUSSELLVILLE 

6352 

POPE 

1   35  18 

93  08 

5P 

5P 

WM.    W.  SPAULOING 

SAINT  CHARLES 

ARKANSAS 

91  08 

6A 

U  S  FISH  AND  WILDLIFE 

SAINT  FRANCIS 

63ec 

5  36  27 

30C 

7A 

SALEM 

6403 

FULTON 

JAS.  B.  CALDWELL 

SEARCY 

6506 

WHITE 

ADAM  C.  MELTON 

SHERIDAN  TOWER 

6566 

GRANT 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

SHIRLEY  3  SE 

7  35  38 

92  17 

910 

MAUD  H.  BRADFORD 

SILOAM  SPRINGS 

662* 

7P 

JOHN  BROWN  UNIVERSITY 

SPARXHAN  4  E 

6768 

DALLAS 

MARGARET  F.  GORDON 

STAMPS 

680* 

LAFAYETTE 

4  33  22 

270 

HUBERT  BAKER 

STAR  CITY  2  S 

6820 

L INCOLN 

3  33  5* 

ARKANSAS    FORESTRY  COMM 

STEVE 

6856 

YELL 

I  3*  53 

93  19 

T,   P.  SIMS 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

I   34  29 

91  32 

214 

GEORGE  L.  CLARK 

STUTTGART   9  ESE 

6920 

ARK ANSAS 

1   34  28 

91  25 

198 

7A 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

SUBIACO 

6928 

1   35  18 

93  39 

500 

SS 

NEW  SUBIACO  ABBEY 

TAYLOR 

7038 

COLUMBIA 

*  33  06 

93  27 

247 

IDELLA  0.  NORWOOD 

TEIARKANA  WB  AIRPORT 

70*8 

MILLER 

4  33  27 

361 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TURNPIKE 

7262 

POPE 

1   35  40 

93  05 

2087 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALDRON 

7488 

SCOTT 

1   34  54 

94  06 

675 

WILLIAM  D.  BIVENS 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

7  35  51 

91  21 

2  50 

A.   H.  FAST 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7  36  06 

90  56 

2  72 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

WARREN 

7582 

BRADLEY 

3  33  36 

92  04 

206 

6P 

WARREN  COTTON  OIL  CO 

WASHITA 

7592 

MONTGOMERY 

3  34  39 

93  32 

NORA  LEE  MAyBERRY 

WEST  FORK 

WASHINGTON 

7  35  55 

94  11 

13*C 

C 

EFFIE  D.  LITTLE 

■WHEELING 

7744 

FULTON 

7  36  19 

91  52 

660 

C 

THOMAS  W.  CONE 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKL IN 

1   35  41 

93  57 

2265 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITECLIFFS 

7812 

SEVIER 

4  33  48 

290 

MRS.  L.  M.  SNEAD 

WILSON 

7912 

MISSISSIPPI 

2   35  3* 

90  02 

237 

5P 

7A 

0.  0.  ANDERSON 

WING 

7950 

YELL 

1   3*  57 

93  28 

350 

C 

MILES  B.  TURNER 

WYNNE 

6052 

CROSS 

5  35  14 

90  47 

260 

SS 

SS 

RADIO  STAT  ION  KWYB 

YELLVILLE 

8084 

7  36  13 

92  41 

760 

JESS  B.  JOHNSON 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI ima to logist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
pock.  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data   and  corrections  will   be  carried  only   in  the  June  and  December  Issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will   be  carried   in   the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,   as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  d?ita  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

Fntries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  on  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.  Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J       "Supplement  a  1  Data"  Table . 


Other  Reference  Notes 


No  record   in   the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;   and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*  Amount   included   in   following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a   full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 
M       One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value   is  entered,   less  than   10  days  record   is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V      Includes  total   for  previous  month . 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  aod  aooey  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuneots. 
Government   Printing  Office,    Washington   25,    D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,    either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Gcvernment  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25.  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 


DECEMBER  1958 
Volume  LXllI    No.  12 


ASHKVILLK:  19S9 


SUPPLEMENTAL  DATA 


DECEMBER  1958 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

s 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mUe 

JO 

g  1 
1  o  1 

&  1 

Date  oi 
fastest  mile 

Midnight 
CST 

6:00A  CST 

f 
w 
tj 

a 
o 
o 

6: OOP  CST 

Trace 

60-10 

.10-.49 

66 -OS 

100-1.99 

200 

and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Fort  Salth  WB  Airport 

EKE 

20 

6.9 

26 

N 

4 

79 

83 

61 

68 

7 

2 

2 

0 

0 

0 

11 

59 

5.0 

Little  Rock  WB  Airport 

SW 

13 

8.7 

33 

N 

5 

72 

80 

60 

62 

7 

1 

6 

0 

0 

0 

14 

61 

5.3 

TexarkaDM  WB  Airport 

NE 

17 

6.2 

79 

5 

5 

2 

0 

0 

0 

12 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Tenperatute 

Precipitation 

No  o 

Days 

Snow,  Sleel 

No  ot  Da^ 

o 
o 

i 

4)  E 

?  E 

1  s 

<  s 

< 

5 
Q 

3  S 

g  E 

i 

o 

-„ 
s 

o 

3 
o 

i  1 

-E  £ 

6 

Q 

o  i 

f  O 

1 

1 

o 

q 

NORTHWEST  DIVISION 

BENTONVILLE 
EUREKA  SPRINGS 
FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

GRAVETTE 

HARRISON 

LEAD  HILL 

.ROGERS 

SILOAM  SPRINGS 

47.3 
49.  6 
47.0 
47.2 
48.5 
47.7 
49.0 
49.5 
48.9 
49.3 

24.5 
25.9 
27.5 
23.9 
25.5 
23.5 
25.5 
24.4 
25.8 
25.3 

35.9 
38,2 
37.3 
35,5 
37,0 
35.6 
37.3 
37,0 
37,9 
37.8 

- 

2.7 

3,5 
3,8 
2.7 
1.9 
2,3 

65 
66 
68 
70 
59 
58 
59 
70 
57 
69 

4 
22 
4 
4 
4 
4 
19 
22 
4 
4 

0 
1 
3 

-  2 

-  3 

-  4 

-  1 

-  1 
0 

-  2 

15 

15 

14 

15+ 

14 

15+ 

15 

15 

15 

14 

894 
824 
853 
904 
862 
904 
852 
864 
835 
835 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

25 
21 
21 
24 
25 
25 
25 
28 
21 
24 

1 
0 
0 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

.84 
1.01 
.97 
.45 
.58 
.94 
1.36 

.93 
.54 

1  .86 

2.07 
1.49 

1.63 

.36 
.48 
.45 
.12 
.40 
.51 
.47 

.37 
.40 

31 
31 
31 
30 
31 
31 
2 

31 
31 

6.8 
4.0 
6.1 

4.7 

4 
4 

3 
2 
2 
5 
2 
6 
3 

12 

14+ 

13 

15  + 

31  + 

13 

12 

13 

13 

3 
2 
3 
1 
2 
2 
4 

4 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

DIVISION 

37.0 

- 

2.9 

.86 

- 

1.77 

5.4 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
GILBERT 

MAMMOTH  SPRING 
MARSHALL 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 
MOUNTAIN  HOME  C  OF   ENG  AM 

48.5 
52.5 
48.4 
49.  7 
48. 4M 
47.  IM 

24.8 

24.5 

23.2 

25.5 

27. OM 

22.8 

36.7 
38.6 
35.8 
37.6 
37. 7M 
35. OM 

3.5 
2.5 

69 
72 
59 
71 
58 
58 

22  + 
19 
19 
4 
19 
20 

4 

-  2 

2 
0 
3 
4 

15 
15 
15 
14 
15 
15 

871 
811 
895 
84  3 

838 
933 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 

2 
3 
2 
3 
5 

25 
24 
28 
25 
24 
27 

0 
1 
0 
1 
0 
0 

.51 
1  .09 

.22 
1.17 

.47 

.38 

2.57 

,19 
,40 
,  10 
,50 
.25 
.25 

31 
12 
12 
2 
12 
12 

4.0 
4.0 

3.5 

4 
4 

1 

12 
13+ 

13  + 

3 
4 

1 
3 
2 
2 

0 
0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

DIV IS  ION 

35.9 

- 

2,9 

.64 

- 

2.39 

3.8 

NORTHEAST  DIVISION 

BALD  KNOB 

BATESVILLE  LIVESTOCK  AM 

BATESVILLE  L  AND  D  NO  1 

BLYTHEVILLE 

CORN ING 

JONESBORO 

MARKED  TREE 

NEWPORT 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
POCAHONTAS  1 
SEARCY 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 
WILSON 

49.4 

48.7 

50.4 

46.8 

47.  1 

4  8.6M 

48.6 

49.3 

47.4 

47.9 

50.  5 

45.6 

49.2 

25.9 
22.5 
25.2 
28.4 
27.1 
28.1 
28.8 
29.5 
24.9 
25.7 
28.8 
28.1 
28.5 

38.2 

35,7 

38,3 

37,6 

37.1 

38. 4M 

38.7 

39.5 

36.2 

36.8 

39.7 

35.9 

38.9 

4,2 
3,1 
3,4 
2,0 
3,2 

3.8 
3,2 

70 
59 
58 
55 
54 
68 
70 
72 
64 
67 
73 
55 
59 

4 

5 

4 
19 
19 

4 

4 

4 
19+ 
19 

4 
19 

4 

2 
2 
2 
7 
7 

10 
9 
9 
5 
4 
7 

10 
7 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

825 
899 
818 
842 
857 
823 
809 
785 
889 
868 
775 
866 
803 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
6 
4 

3 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
2 

2  1 
28 
21 
.19 
20 
20 
19 
19 
24 
22 
19 
23 
18 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
D  .90 
1.12 

.93 

.54 
1  .39 
1  .04 

.69 
1  .09 

.67 
1 .  33 
1.07 

- 
- 

2.97 
3.45 
3.09 
3.12 
3.33 
3.67 

3.13 
3.42 

.42 
D  .35 
.28 
.  34 
.40 
.54 
.34 
.22 
.52 
.43 
.37 
.57 

31  + 
13 
27 
2  3 

3 

2 
27 
2  7 
23 

3 
27 
31 

3.5 
4.0 
.0 
.0 

T 

T 
T 

T 

3 
4 
2 
0 
0 
0 
1 

0 
0 

0 

15  + 

13 

15+ 

13 

6 
4 
5 
3 
2 
5 
4 
3 
3 
2 
7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 

1 

0 
0 

1 

oooooooooooo 

DIVISION 

37.8 

- 

3,5 

1  .07 

3.16 

.9 

WEST  CENTRAL  DIVISION 

BOONEVILLE 

CAMP  CHAFFEE  AH 

CLARKSVILLE 

DARDANELLE 

DEVILS  KNOB 

FORT  SMITH  WB  AIRPORT  R// 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MENA 

MOUNT  MAGAZINE 

OZARK 

PARIS 

RUSSELLVILLE 
SUBIACO 
TURNPIKE 
WALDRON 
WHITE  ROCK 

52.8 
49.8 
51.4 
51.2 
43.  1 
48.5 
51.4 
53.1 
44.9 
50.8 
51.5 
52.5 
50.8 

54.1 
45.9 

27.3 

24.3 

27.7 

28,5 

26.4 

27.7 

26.2 

30.4 

27.9 

28.8 

25. 8M 

28.5 

27.7 

26.1 
28.5 

40.1 

37.  1 

39.6 

39.9 

34.8 

38.1 

38.8 

41.8 

35.4 

39.8 

39. 2M 

40,5 

39,3 

40,  1 
37,2 

3,7 

3.6 
4,4 

1,9 
2,3 

4,0 

74 

7  3 

73 
73 
59 
71 
71 
70 
65 
72 
75 
75 
75 

72 
55 

4 

5 

4 
4 
19 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 

3 

-  2 
5 
5 

2 
4 

3 
8 
5 
8 
4 
5 
5 

-  3 

6 

15 
15 
15 
J  5 

15 

15 

15  + 

14 

14 

15  + 

15 

15 

15 

14 

15 

756 
862 
781 
772 
932 
825 
805 
714 
878 
771 
806 
750 
789 

761 
852 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

3 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
3 

1 
3 

22 
25 
22 
22 
25 
20 
24 
19 
21 
21 

21 
22 

24 
21 

0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 

1.12 
1.09 
1.28 
1.13 
1.04 
.97 
.92 
.98 
1  ,04 
.91 
1.23 
.89 
.92 

1.15 
1.57 

- 

2.04 

2.74 
2.17 
3.01 
2.11 

2.58 

.60 
.63 
.46 
.38 
.27 
.47 
.54 
.35 

.35 
.45 
.45 
.40 

.31 
.55 

13 
3 1 
2 
27 
13+ 
30 
31 
13 

13 
13 
27 
13 

31 
31 

5.5 
6.0 
4.5 
3.5 

5.0 
3.0 
4.5 
5.5 
3.3 
4.2 

2.7 
11.0 

6 
6 
4 

4 

3 
5 

3 
3 
3 
2 

4 

5 

13 
13 
13 

13 
13 
14+ 

13 
14+ 
13 
14+ 

13 
15+ 

3 
2 
4 
4 
6 
2 
2 
4 

3 
4 

2 
3 

5 
5 

1 
1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

oo  ooooooooooooo 

DIVISION 

38,8 

3,5 

1  .09 

2.42 

4.9 

CENTRAL  DIVISION 

ALUM  FORK 
BENTON 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM  AM 
CONWAY 

HOT   SPRINGS   1  NNE 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 

MALVERN 

MORRILTON 

NIMROD  DAM  AH 

PERRYVILLE 

SHERIDAN  TOWER 

52.0 

53. OM 

51  .  1 

51.2 

51.9 

49.4 

51.3 

50.7 

50.6 

52. IM 

29.7 

27. OH 

25.4 

28.1 

31.4 

31.3 

25.9 

28.3 

24.8 

28. 7M 

40,9 

40, OM 

38,8 

39,7 

41.7 

40.4 

39.1 

39.5 

37.7 

40, 4M 

4,3 
3,9 
3,5 

3,4 

2,5 

71 
73 
73 
73 
73 
75 
76 
72 
72 
75 

4 

4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 

7 
0 
4 
3 
9 
12 
-  2 
4 
2 
7 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15  + 

743 
759 
808 
780 
715 
755 
794 
781 
838 
745 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 

18 
24 
22 
20 
17 
1  7 
20 
21 
25 
20 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1.17 
.93 
.75 
1.24 
1.88 
1.26 
2.22 
1  .85 
1  .09 

3.36 
2.64 
2.82 

2.13 

.45 
.40 
.28 
.39 
.96 
.38 
1  .50 
.63 
.45 

13 
13 
27 
27 
13 
12 
13 
13 
13 

8.0 
6.5 
4.0 
9.5 
5.0 
8.0 
3.5 
3.0 

8 
3 

4 

8 

13 

13 

13 
13 

4 

2 
4 
5 
5 
6 
5 
4 
4 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

1 

0 

oooooo^oo 

DIVISION 

39,8 

3,7 

1.38 

2.86 

5.9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ARKANSAS 
DECEMBER  1958 


Temperalute 


Station 

•  1 

s  i 

<  1 

Average 
Minimum 

1 

i 

2  J 

J 

? 

J 

1 

J 

1 

Degree  Days  1 

No  of  Days- 

s; 

From  Long 
Term  Means 

1 

J 

Snow,  Sleol 

No  ol  Days 

Ma« 

Min 

Tolal 

Max  Depth 
on  Ground 

J 

0 

1 
o 

J 

1 
o 

5 
S 

o 

'>  < 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

BRINKLEY 

'i9.0 

29.9 

39.5 

- 

4.1 

73 

4 

5 

16 

787 

0 

4 

18 

0 

liTl 

- 

3.09 

.43 

23 

4^ 

0 

3 

14  + 

5 

0 

0 

DES  ARC 

AM 

47.6 

26.7 

37.2 

74 

5 

6 

15 

856 

1.64 

.49 

2  7 

7^ 

0 

6 

0 

0 

HELENA 

49.5 

32.0 

40.8 

- 

4,2 

71 

4 

13 

15+ 

744 

1.23 

- 

3.70 

.41 

27 

5 

13 

4 

0 

0 

KEO 

50.2 

28.3 

39.3 

75 

4 

4 

15 

790 

1.60 

.41 

13 

4. 

0 

5 

0 

0 

MARIANNA  2  S 

49. 6M 

29. 3M 

39. 5M 

- 

4,4 

72 

4 

0 

14 

785 

0 

2  .38 

- 

2  .36 

.68 

23 

7. 

0 

5 

14  + 

6 

3 

0 

SAINT  CHARLES 

AM 

48.  7 

29.2 

39.0 

73 

5 

8 

14 

802 

0 

0 

1.62 

.  50 

27 

3. 

7 

4 

13 

4 

1 

0 

STUTTGART 

50,6 

31.4 

41.0 

4,  1 

74 

4 

9 

15 

735 

17 

D 

1  .  56 

3.29 

.40 

23  + 

4. 

0 

4 

0 

0 

STUTTGART   9  ESE 

AM 

46.6 

28.0 

37.3 

71 

5 

4 

15 

861 

2  1 

0 

.96 

•  43 

23 

4. 

0 

3 

0 

0 

WYNNE 

48.  BM 

2  7.9M 

38. 4M 

71 

4 

0 

15 

818 

0 

4 

18 

1 

1.79 

.62 

31 

4. 

2 

5 

1 

0 

DIVISION 

39.1 

4,9 

1.61 

2.91 

4^ 

7 

SOUTHWEST  DIVISION 

ASHDOWN 

54.4 

31.2 

42.8 

74 

5+ 

18 

16 

682 

D 

.75 

D  ^30 

13 

T,. 

0 

3 

0 

0 

DE  QUEEN 

54.4 

32,0 

43.2 

76 

4 

13 

15 

666 

.64 

•  20 

31 

4 

0 

0 

HOPE  3  NE 

AM 

51.7 

28,3 

40.0 

5.2 

75 

5 

11 

16 

767 

^  j 

.60 

4.01 

.  18 

23 

1. 

6 

4 

0 

0 

MOUNT  IDA 

52,5 

27,1 

39.8 

- 

2.6 

72 

4 

0 

15 

775 

1.32 

- 

3.30 

•  66 

1  3 

9. 

0 

9 

1  3 

3 

1 

0 

NARROWS  DAM 

AM 

53.4 

26.7 

40  , 1 

75 

5 

9 

1  5 

766 

.91 

.22 

2 

3. 

5 

5 

0 

0 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

AM 

51,  1 

28,5 

39,8 

74 

5 

10 

15 

774 

.70 

.18 

24 

2.0 

2 

14  + 

0 

0 

OKAY 

54.8 

32,1 

43.5 

3.5 

75 

4 

14 

15 

659 

0 

0 

17 

0 

.  70 

3.67 

.17 

23 

1. 

5 

1 

14  + 

5 

0 

0 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

R// 

51,9 

33.8 

42.9 

6.1 

75 

4 

16 

15 

678 

0 

1 

16 

0 

.52 

4.32 

.  13 

1 

8 

1 

14+ 

2 

0 

0 

DIVISION 

41.5 

3.3 

.77 

3,33 

3.1 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

ARKADELPHIA 

52.0 

30.9 

41.5 

73 

4 

10 

15 

722 

0 

0 

1 9 

0 

D 

1.31 

3.33 

.40 

27 

3. 

5 

4 

0 

0 

CAMDEN  1 

AM 

52,6 

27,1 

39.9 

6.0 

76 

6 

10 

16 

773 

0 

1 

2  1 

0 

1.52 

3.  76 

•  50 

1  3 

2 

1  3 

5 

1 

0 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

52.3 

31.4 

41.9 

- 

5,8 

76 

4 

12 

15 

710 

0 

0 

1 9 

0 

.78 

- 

4.94 

•  23 

1 

2^ 

0 

2 

1  3 

3 

0 

0 

FORDYCE  6  W 

62. 3M 

32. 8M 

42.  6M 

74 

4 

9 

15 

689 

0 

^ 

1 3 

^ 

D 

1.20 

•  46 

23 

2. 

0 

4 

0 

0 

MAGNOLIA  3  N 

53,8 

31.6 

42.7 

- 

6,0 

71 

19+ 

10 

15 

684 

0 

.72 

4.63 

•  16 

31 

^. 

5 

4 

0 

0 

PRESCOTT 

AM 

50.5 

28.4 

39.5 

6,6 

74 

5 

12 

15 

787 

0 

1 

21 

0 

.68 

3.87 

•  22 

27 

1 

14  + 

4 

0 

0 

WARREN 

53,0 

32.5 

42.8 

- 

4,5 

74 

4 

10 

15 

682 

0 

0 

16 

0 

1.07 

•  36 

31 

3^ 

3 

3 

1  3 

4 

0 

0 

DIVISION 

41.6 

4,6 

1  .04 

3.89 

2^ 

9 

SOUTHEAST  DIVISION 

CROSSETT   7  S 

54,5 

31.6 

43.1 

4.0 

76 

4 

11 

16 

672 

0 

0 

18 

0 

1.13 

4.84 

•  47 

31 

z. 

0 

I 

13 

4 

0 

0 

CUMMINS  FARM 

53, 2M 

28. 2M 

40. 7M 

73 

4 

2 

15 

761 

0 

2 

18 

0 

2.23 

•  73 

13 

5 

3 

0 

DUMAS  1  ESE 

51,5 

30.2 

40.9 

5,4 

74 

4 

7 

15 

741 

0 

1 

17 

0 

1.  14 

4.45 

•  49 

13 

4 

0 

0 

MONTICELLO  3  S 

62, 9M 

31,6M 

42.  3M 

75 

4 

2 

14 

698 

0 

1 

16 

0 

1.02 

•  50 

13 

i. 

0 

4 

1 

0 

PINE  BLUFF 

52.0 

32,8 

42,4 

4,0 

75 

4 

11 

15 

693 

0 

2 

15 

0 

1.28 

3.71 

•  55 

13 

9 

13 

5 

1 

0 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

49.7 

29,2 

39.5 

74 

4 

5 

15 

784 

0 

2 

18 

0 

2,15 

•  97 

12 

10.4 

10 

13 

5 

2 

0 

PORTLAND 

AM 

52.0 

30,4 

41.2 

6,6 

74 

5 

12 

16 

732 

0 

2 

20 

0 

•  78 

4.46 

•  30 

13 

3. 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

41.4 

6,0 

1.39 

3.80 

4^ 

6 

Highest  Temperature        76        on  the        5+        at   5  Stations  . 

Lowest  Temperature        -4        on  the        15+        at   Gravette  . 

Greatest  Total  Precipitation        2.38        Inches  at         Marianna  2  S  . 

Least  Total  Precipitation        0.22        inches  at         Mammoth  Spring  . 

Greatest  one-day  Precipitation    1 .95     Inches  on  the    13    at    Washita  . 

Greatest  Total  Snowfall        11 .0        inches  at   ffhlte  Rock  • 

Deepest  Snow  on  Ground        10        inches  on  the        13        at    pine  Bluff  CAA  AP 


See  refereoce  Dotes  tollowlog  Sttttloo  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBOTT 
ALICIA 
ALUM  FORK 

AMITY  3  NE 

ANTOINE 
APLIN   1  W 
ARKAOELPHU 
ARKANSAS  CITY 
ASHOOWN 

ATHENS 
AUGUSTA 
BALD  KNOe 

BATESVILLE  L IVESTOCK 
BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

BEATY  LAKE 
BEAVER  1  SE 
BEECH  GHOVE 
BEEOEVILLE 
BENTON 

BENTONVILLE 
6ERRYVILLE  4  NW 
BIG  FORK 
BIG  LAKE  OUTLET 
BLACK  ROCK 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 
BLUFF  CITY  3  SW 
BLYTHEVILLE 
BOONEVIULE 
80U6HT0N 

BRADFORD 
BRINKLEY 
BUFFALO  TOWER 
BUHDETTE 
CABOT  4  SW 

CALICO  ROCK 
CAMOEN  1 
CAMP  CHAFFEE 
CARLISLE    1  SW 
CLARENDON 

CLARKSVILLE 
CLINTON 
CONWAY 
CORNING 

COVE 

CROSSETT    7  S 
CRYSTAL  VALLEY  2  NE 
CUMMINS  FARM 
DAISY 
DAMASCUS 

DANVILLE 
DARDANELLE 
DE  QUEEN 
DERMOTT 
DES  ARC 

DEVILS  KNOB 

DUMAS   1  ESE 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

EUREKA  SPRINGS 

EVENING  SHADE   1  NE 

FAYETTEVILLE 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 
FAYETTEVILLE  EJtP  STA 
FLIPPIN  CAA  AIRPORT 
FORDYCE  6  W 

FORT  SMITH  WS  AIRPORT  R/ 

FT  SMITH  WATER  PLANT 

FULTON 

GEORGETOWN 

GILBERT 

6LENW000 
GRAVELLY  2  ESE 
GRAVETTE 

GREEN  FOREST  4  ESE 
GREENBRIER 

GREENWOOD 
GUROON  3  E 
HAMBURG 
HAMPTON 
HARRISON 

HEBER  SPRINGS  3  NE 

HECTOR 

HELENA 

HENDERSON  2  W 
HOPE  3  NE 

HOPPER 

HOftAT  10 

HOT   SPRINGS   1  NNE 
HUTTIG  0AM 
INDEX 

JASPER 
JESSIEVILLE 
JONESBORO 
KEO 

LAKE  CITY 

LAKE  HAUHELLE 
LAHGLEY 
LEAD  HILL 

LEE  CREEK  GUARD  STA 
LEOLA 

LITTLE  ROCK  WB  AIRPORT  R// 
LITTLE  ROCK  FlLT  PLANT 
LURTON 
MADISON 
MAGNOLIA  3  N 

MALVERN 

MAMMOTH  SPRING 
MARIANNA  2  S 
MARKED  TREE 
MARSHALL 

MARVELL 
MELBOURNE 
MENA 

MOHTICELLO  3  S 
MOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 


D1.45 
1.05 
1.17 
1.05 
1.38 


1.71 
1.72 
1.39 


1.26 
1.03 
1.24 


.89 
1.33 
1.09 


1.24 
1.23 


9        10       11  12 


.13     .06  T 

.14  .01 


.42  .04 
.12 

.32  .09 
.09 

.01  T 
T 

.02  .01 

•46  .02 

.24 

.16  .06 
.40 

«66 


13     14  15 


.30 
.33 
D.35 


0.30 
.20 
.40 


.09  ,05 
.11 
.16  .05 


.96 
.10 
D.40 


22    23     24    25     26  27 


.48 
T 

.40 
.13 


T  .10 
•02  .03 


T         T  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


MORRILTON 
MOUNT  IDA 
MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME   1  NNH 
MOUNTAIN  HOME  C  OF  EN6 

MOUNTAIN  VIEW   1  E 
MULBERRY  6  NNE 
NARROWS  DAH 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 
NATHAN  4  HNH 

NEWHOPE   3  E 
NEWPORT 
NIMROD  DAH 
OOELL    3  N 
OOEN  2  W 

OKAY 

OSCEOLA 

OWENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  H 
PARKS 

PERR YVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 
PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 

PRESCOTT 
RATCL IFF 
RISON 
ROGERS 

RUSSELLVILLE 

SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 
SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 

SHIRLEY  3  SE 
SILOAM  SPRINGS 
SPARKMAN  4  E 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 
STUTTGART 
STUTTGART  9  ESE 
SUeiACO 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AIRPORT  R/ 

TURNPIKE 

WALORON 

WALNUT  GROVE  2  NNE 
WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

WARREN 
WASHITA 
WHITE  ROCK 
WHITECLIFFS 
WILSON 


Day  of  month 


.o 
t-> 

1  : 

2  1 

3 

4 

5  I  6 

'  '  

7 

8 

9 

10     11  1 

— — '  

12 

13  1 

14  I  15 

 '  

16 

17 

18 

19     20  21 

 1  \  , 

22  1  23  1 

1  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29 

30 

3 

1.66 

•  22 

08 

 63 

.46 

.03 

.32 

1.32 

•  29 

.02 

.02 

.65 

•  15 

.03 

.09 

• 

1.04 

T 

•  27 

.46 

T 

.47 

.25 

.36 

T 

T 

.25 

T 

T 

T 

.32 

1.24 

.12 

T 

•  32 

•  08 

T 

.91 

T 

.22 

T 

.05 

.20 

.15 

T 

.19 

.70 

.11 

T 

T 

.16 

•  18 

.  1 1 

•  01 

•  01 

.73 

.23 

.06 

.08 

•  16 

•  04 

1  15 

.25 

•  20 

.69 

T 

.09 

.15 

.10 

.04 

22 

1.09 

.25 

T 

.05 

.45 

.15 

T 

!  14 

.80 

.30 

T 

T 

T 

1.19 

.15 

T 

T 

T 

•  66 

.17 

T 

.05 

.70 

.11 

•  06 

.17 

.11 

T 

1.10 

•  22 

•  13 

.40 

.12 

.15 

.03 

. 

.91 

•  05 

T 

•  03 

T 

.78 

.01 

.01 

.02 

.01 

T 

.91 

.16 

•  02 

.03 

.35 

T 

T 

.01 

T 

.02 

1*04 

.35 

.04 

^14 

.24 

.16 

.05 

1  .09 

20 

05 

.52 
T 

1.23 

.33 

T 

.12 

.45 

.04 

1.11 

.05 

.05 

.03 

.15 

.  75 

.68 

.33 

.35 

- 

•  28 

- 

T 

.04 

1.28 

T 

T 

.19 

2.15 

T 

.01 

.97 

.14 

.56 

] 

.03 

.26 

T 

.0  1 

1.02 

.14 

T 

.49 

.14 

.05 

.67 

T 

T 

.43 

T 

T 

.  1 1 

•  03 
T 

.02 

T 

T 

.78 

T 

.23 

T 

T 

.30 

.15 

.05 

T 

T 

.68 

T 

.  10 

.01 

T 

.10 

.04 

.14 

.22 

.04 

1.03 

•  96 

T 

.07 

1.03 

T 

.02 

.04 

.26 

.26 

.33 

.93 

T 

T 

.10 

.25 

.20 

T 

T 

tOl 

.89 

.22 

T 

.04 

.06 

.07 

.45 

1  62 

06 

.06 

.27 

.  50 

■  01 

•  01 

.46 

.16 

.32 

.72 

.25 

.17 

1.33 

.14 

.10 

.23 

.11 

.02 

.26 

T 

.37 

•  13 

.64 

T 

T 

.06 

.11 

T 

.01 

.06 

.43 

T 

.20 

T 

T 

.12 

.11 

T 

- 

T 

.42 

.15 

- 

T 

1.56 

.OS 

.09 

0.40 

.40 

.25 

.96 

.03 

.02 

.12 

.21 

.43 

•  02 

.07 

•  ' 

.92 

.02 

.22 

.03 

.40 

•  08 

.04 

.13 

T 

.72 

.  18 

D.IO 

.10 

.06 

.06 

.  1  1 

.( 

.52 

.13 

.01 

T 

T 

.06 

.05  .06 

.  10 

T 

T 

T 

.C 

1.15 

T 

.  19 

T 

T 

.20 

.20  .16 

T 

.09 

T 

1.75 

.11 

.50 

.15 

.35 

. 

1.07 

*  11 

T 

•  02 

.31 

.04 

T 

.02 

T 

1.07 

.11 

.01 

T  T 

•  03 

.32 

T 

,24 

T 

T 

2.05 

T 

1.95 

.10 

T 

1.67 

.32 

.04 

.12 

.45 

.09 

.10 

.80 

T 

.15 

.20 

.15 

.20 

. 

1.79 

.04 

.13 

.35 

.27 

.36 

T 

.77 

T 

.  16 

.30 

.06 

T 

.02 

Sn  r«far«iic*  ootca  follovlAg  Statloa  lDd*R. 
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DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBEE  1958 


Day  j  oi  Month 

t7> 

Station 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ALUM  FORK 

MAX 

5  7 

55 

63 

71 

69 

47 

39 

49 

47 

3  7 

50 

32 

36 

53 

59 

66 

64 

62 

59 

5{ 

48 

51 

49 

55 

52 

62  0 

HIN 

37 

45 

39 

38 

35 

26 

23 

21 

27 

25 

22 

31 

19 

13 

^' 

'* 

32 

33 

33 

24 

29 

50 

33 

26 

25 

37 

31 

39 

34 

32 

29.7 

ARKAOELPHIA 

MAX 

53 

54 

65 

73 

66 

47 

41 

52 

47 

40 

37 

56 

61 

64 

50 

62 

60 

5^ 

49 

54 

53 

48 

MIN 

30 

47 

44 

35 

41 

30 

24 

22 

29 

28 

21 

25 

22 

12 

10 

19 

^' 

28 

40 

37 

23 

26 

55 

38 

30 

26 

41 

32 

40 

40 

36 

30^9 

ASHOOWN 

MAX 

52 

54 

64 

74 

74 

54 

46 

50 

49 

42 

40 

41 

61 

61 

65 

64 

53 

59 

64 

60 

64 

56 

54 

64  4 

MIN 

38 

45 

42 

36 

37 

29 

26 

24 

35 

24 

29 

28 

26 

20 

1  8 

20 

24 

26 

28 

37 

19 

27 

53 

35 

31 

24 

42 

36 

37 

35 

35 

31.2 

BALD  KNOQ 

MAX 

61 

54 

63 

70 

65 

47 

39 

48 

46 

3  1 

46 

4 1 

2  9 

30 

50 

58 

58 

56 

56 

50 

11 

MIN 

29 

44 

45 

31 

36 

25 

20 

16 

25 

22 

16 

29 

19 

4 

2 

^' 

27 

28 

34 

18 

22 

45 

36 

22 

23 

39 

33 

39 

32 

26.9 

BATESVILLE  L IVESTOCK 

MAX 

54 

62 

49 

60 

69 

49 

40 

38 

47 

3  1 

30 

29 

29 

32 

30 

52 

46 

MIN 

26 

33 

38 

37 

32 

15 

13 

16 

22 

18 

16 

16 

16 

4 

19 

26 

29 

30 

25 

20 

30 

3C 

20 

20 

20 

24 

28 

32 

32 

22)6 

BATESVILLE  L  AND  0  NO  1 

61 

32 

32 

SO 

56 

67 

59 

60 

58 

47 

48 

50 

MIN 

29 

44 

34 

33 

37 

25 

15 

16 

21 

22 

16 

27 

19 

10 

25 

31 

33 

19 

23 

48 

34 

20 

19 

34 

28 

40 

32 

3! 

26)2 

BENTON 

MAX 

56 

32 

52 

62 

63 

67 

67 

63 

58 

5« 

53 

48 

MIN 

29 

36 

32 

38 

29 

22 

18 

28 

27 

20 

32 

21 

5 

0 

1 2 

23 

27 

27 

26 

18 

23 

49 

32 

32 

27 

31 

31 

40 

36 

3< 

27I0 

bentonville 

53 

50 

54 

66 

38 

41 

32 

39 

54 

53 

59 

56 

48 

53 

56 

5S 

43 

2l'i 

MIN 

37 

35 

36 

33 

28 

18 

14 

23 

18 

24 

22 

17 

10 

1 

° 

19 

28 

26 

32 

25 

24 

28 

41 

22 

20 

32 

28 

29 

31 

29 

2E 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

34 

38 

57 

65 

55 

63 

58 

53 

49 

55 

40 

51  1 

MIN 

33 

39 

38 

32 

33 

30 

24 

21 

22 

29 

20 

21 

22 

7 

* 

29 

29 

30 

20 

21 

26 

33 

27 

23 

23 

33 

37 

36 

36 

26.4 

BL  YT  HEV I L  L  E 

31 

51 

55 

50 

MIN 

30 

41 

47 

40 

35 

25 

19 

22 

20 

19 

25 

24 

18 

13 

19 

32 

25 

36 

29 

16 

27 

43 

33 

23 

23 

35 

40 

38 

37 

3E 

28.4 

BOONE  V I LL  E 

40 

54 

62 

59 

61 

59 

53 

58 

40 

52.8 

MIN 

36 

44 

35 

31 

35 

23 

22 

25 

26 

28 

11 

31 

24 

5 

24 

24 

27 

28 

19 

25 

53 

28 

25 

32 

37 

26 

34 

36 

33 

27.3 

BR  I NKLEY 

31 

50 

56 

50 

MIN 

34 

46 

47 

40 

41 

28 

22 

21 

26 

23 

20 

28 

20 

7 

1 6 

30 

28 

39 

35 

22 

26 

49 

3C 

25 

24 

37 

40 

39 

40 

3C 

29.9 

CAMDEN  1 

30 

36 

40 

62 

MIN 

25 

42 

45 

35 

39 

30 

23 

21 

23 

27 

21 

21 

25 

14 

10 

24 

25 

35 

22 

20 

25 

41 

30 

21 

22 

33 

35 

40 

31 

27!' 

f AMD  fUACCCC 

26 

30 

45 

MIN 

32 

41 

34 

30 

33 

26 

20 

23 

26 

29 

19 

20 

20 

3 

° 

14 

23 

23 

25 

19 

24 

24 

3; 

25 

29 

32 

25 

34 

31 

33 

24.3 

clarksv ille 

34 

S3 

59 

MIN 

35 

44 

43 

32 

35 

26 

22 

24 

27 

29 

20 

29 

20 

7 

20 

26 

26 

24 

22 

26 

51 

21 

25 

32 

33 

26 

40 

3S 

3« 

27^7 

CONMA Y 

35 

54 

60 

50 

4C 

51.2 

MIN 

35 

45 

40 

32 

36 

28 

22 

21 

26 

26 

19 

30 

20 

6 

29 

30 

33 

20 

23 

49 

33 

25 

21 

36 

30 

40 

36 

35 

28.1 

CORNING 

MAX 

57 

45 

62 

58 

53 

37 

37 

45 

42 

3  3 

39 

36 

31 

34 

31 

52 

S6 

S8 

64 

54 

48 

59 

56 

43 

49 

49 

46 

47  I 

MIN 

27 

37 

42 

37 

33 

23 

20 

22 

18 

18 

24 

25 

15 

12 

29 

27 

37 

33 

20 

25 

43 

3C 

21 

22 

32 

34 

37 

36 

3! 

27.1 

CROSSETT   7  S 

MAX 

54 

60 

67 

76 

72 

50 

46 

52 

50 

3  7 

50 

49 

43 

38 

60 

63 

66 

56 

6 1 

60 

60 

46 

59 

54 

49 

45 

54  5 

MIN 

42 

46 

47 

31 

47 

29 

24 

21 

20 

29 

20. 

32 

25 

14 

1 1 

27 

27 

33 

41 

22 

27 

47 

34 

29 

25 

47 

43 

41 

40 

40 

31.6 

CUMMINS  FARM 

MAX 

56 

56 

65 

73 

66 

44 

49 

50 

45 

36 

49 

45 

39 

26 

30 

56 

56 

65 

70 

SO 

56 

66 

5£ 

59 

53  2 

MIN 

38 

44 

45 

35 

30 

27 

22 

21 

28 

24 

20 

30 

19 

17 

1 5 

29 

28 

35 

34 

20 

27 

45 

35 

28 

27 

36 

28.2 

DARDANELLE 

MAX 

52 

61 

73 

65 

48 

40 

47 

44 

40 

45 

43 

30 

30 

38 

53 

60 

40 

51.2 

MIN 

33 

45 

41 

32 

37 

26 

25 

22 

29 

30 

20 

30 

20 

7 

14 

28 

26 

27 

32 

21 

25 

50 

31 

25 

27 

33 

32 

40 

36 

36 

28.5 

DE  Queen 

46 

67 

76 

42 

60 

63 

MIN 

37 

47 

48 

35 

40 

29 

28 

26 

33 

31 

20 

31 

27 

15 

2 1 

24 

28 

28 

41 

22 

28 

52 

35 

28 

27 

39 

36 

40 

41 

39 

32)0 

DES  ARC 

32 

30 

50 

47 

45 

42 

47.6 

MIN 

30 

39 

45 

38 

36 

28 

22 

22 

24 

21 

18 

21 

18 

8 

' 

2 1 

29 

32 

34 

22 

24 

31 

34 

26 

23 

26 

33 

36 

36 

35 

26.7 

DEV I LS  KNOB 

24 

38 

52 

5 1 

42 

45 

38 

36 

43.1 

MIN 

29 

36 

38 

40 

17 

15 

15 

22 

20 

20 

32 

26 

22 

7 

2 

2  6 

30 

32 

33 

29 

29 

36 

46 

24 

29 

31 

26 

29 

26 

25 

24 

26.4 

DUMAS   1  ESE 

33 

54 

58 

58 

50 

47 

45 

44 

43 

51.5 

MIN 

39 

44 

47 

38 

37 

26 

22 

21 

30 

27 

21 

31 

19 

9 

18 

29 

26 

35 

35 

22 

24 

47 

34 

28 

23 

38 

40 

40 

36 

38 

30.2 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

MAX 

49 

59 

67 

56 

45 

42 

60 

63 

41 

52.3 

MIN 

43 

46 

41 

36 

39 

30 

26 

21 

31 

27 

21 

31 

19 

15 

16 

29 

32 

30 

23 

29 

54 

33 

32 

24 

45 

42 

42 

40 

34 

31.4 

EUREKA  SPRINGS 

MAX 

57 

53 

56 

65 

55 

36 

44 

40 

58 

57 

36 

MIN 

39 

37 

38 

43 

27 

16 

13 

24 

14 

22 

24 

14 

9 

2 

30 

36 

34 

45 

23 

26 

34 

47 

25 

26 

31 

31 

33 

32 

25 

30 

26!  9 

FAYETTEV I LLE 

MAX 

^2 

48 

66 

47 

35 

39 

54 

55 

51 

54 

54 

60 

48 

36 

47.0 

MIN 

38 

37 

38 

45 

29 

19 

17 

27 

20 

24 

23 

16 

12 

3 

* 

29 

35 

28 

43 

25 

28 

37 

42 

25 

21 

35 

32 

28 

34 

26 

28 

27.5 

FAYETTEVILLE  CAA  AIRPORT 

53 

49 

39 

55 

55 

60 

63 

48 

51 

55 

55 

60 

41 

36 

36 

47.2 

MIN 

43 

34 

35 

36 

25 

19 

14 

23 

21 

24 

19 

17 

4 

-  2 

-  2 

20 

29 

25 

35 

22 

20 

26 

36 

22 

19 

36 

29 

23 

31 

30 

26 

23.9 

FAYETTEVILLE  EXP  STA 

37 

54 

54 

58 

60 

52 

53 

62 

56 

48 

SI 

56 

55 

61 

52 

36 

35 

48.5 

MIN 

38 

35 

36 

41 

28 

18 

15 

23 

19 

23 

21 

20 

11 

-  3 

25 

30 

25 

42 

24 

23 

30 

46 

23 

21 

32 

29 

29 

32 

28 

29 

25.5 

FLIPPIN  CAA  AIRPORT 

MAX 

5 1 

5 1 

59 

62 

43 

58 

56 

63 

56 

69 

52 

51 

59 

56 

62 

44 

39 

37 

46.5 

MIN 

31 

42 

36 

35 

26 

22 

15 

21 

20 

21 

23 

20 

15 

7 

1 6 

29 

27 

32 

23 

19 

25 

38 

24 

19 

27 

29 

23 

33 

32 

>2 

24.8 

FOROYCE   6  W 

MAX 

52 

56 

64 

74 

70 

55 

42 

50 

46 

40 

50 

45 

38 

36 

57 

60 

53 

61 

60 

46 

50 

46 

4 1 

52.3 

MIN 

40 

45 

46 

42 

40 

30 

30 

24 

31 

26 

22 

34 

22 

14 

26 

35 

34 

45 

39 

25 

35 

37 

30 

23 

45 

37 

39 

38 

37 

32.8 

FORT   SMITH  WB  AIRPORT 

MAX 

52 

52 

60 

71 

5 1 

40 

41 

46 

37 

41 

38 

24 

29 

43 

59 

59 

65 

47 

56 

64 

56 

5  3 

51 

52 

59 

60 

48 

41 

37 

48.9 

MIN 

39 

46 

37 

36 

33 

24 

23 

25 

29 

27 

23 

27 

10 

6 

1  3 

23 

27 

30 

26 

22 

29 

40 

33 

29 

33 

36 

30 

37 

33 

29 

27.7 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

MAX 

53 

50 

60 

71 

60 

46 

38 

47 

47 

47 

43 

40 

29 

30 

39 

56 

62 

54 

62 

59 

57 

49 

51 

60 

60 

54 

43 

39 

51.4 

MIN 

33 

43 

40 

30 

34 

24 

18 

20 

28 

25 

19 

27 

18 

3 

1  7 

24 

24 

25 

26 

20 

24 

50 

30 

22 

33 

30 

25 

32 

33 

31 

26.2 

GILBERT 

MAX 

55 

53 

63 

69 

63 

42 

43 

52 

45 

35 

46 

41 

28 

45 

59 

59 

57 

56 

69 

60 

58 

51 

5  3 

58 

62 

55 

42 

37 

52.6 

MIN 

35 

43 

31 

30 

35 

21 

14 

19 

23 

25 

21 

25 

17 

1 

1 3 

24 

23 

25 

32 

16 

22 

41 

29 

18 

24 

37 

21 

29 

33 

33 

24.5 

GRAVETTE 

MAX 

52 

49 

55 

68 

4  7 

39 

4  1 

57 

55 

61 

59 

57 

64 

55 

50 

54 

57 

56 

62 

48 

34 

36 

47.  7 

MIN 

36 

39 

34 

35 

25 

17 

15 

24 

16 

21 

16 

14 

9 

-  4 

-  4 

21 

26 

22 

38 

21 

28 

41 

22 

22 

32 

27 

27 

31 

27 

24 

23.5 

HARRISON 

34 

25 

26 

45 

58 

57 

63 

69 

56 

68 

58 

50 

49 

52 

55 

60 

45 

36 

36 

49.0 

MIN 

38 

42 

37 

35 

30 

19 

16 

25 

20 

24 

24 

19 

13 

2 

-  1 

18 

30 

25 

30 

26 

20 

25 

47 

29 

19 

31 

34 

23 

28 

30 

32 

25.5 

HELENA 

MAX 

56 

56 

63 

71 

65 

45 

38 

47 

44 

36 

45 

43 

35 

29 

30 

46 

55 

59 

66 

58 

47 

59 

56 

54 

44 

50 

50 

48 

45 

45 

43 

49.5 

MIN 

38 

46 

46 

39 

40 

29 

23 

24 

26 

25 

28 

32 

20 

13 

13 

21 

35 

32 

40 

36 

23 

27 

46 

35 

28 

25 

40 

41 

40 

38 

39 

32.0 

HOPE  3  NE 

MAX 

56 

46 

53 

66 

75 

54 

45 

45 

50 

39 

3^9 

45 

40 

26 

38 

40 

60 

63 

67 

71 

51 

55 

60 

63 

53 

48 

57 

54 

54 

44 

43 

51.7 

MIN 

26 

44 

46 

39 

41 

30 

24 

21 

23 

28 

18 

23 

24 

12 

1  1 

13 

22 

28 

30 

34 

21 

23 

29 

36 

31 

24 

25 

36 

37 

37 

37 

28.3 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

MAX 

54 

51 

64 

73 

67 

45 

41 

54 

43 

38 

49 

43 

32 

32 

37 

53 

62 

67 

67 

65 

52 

62 

58 

57 

50 

55 

53 

50 

51 

45 

39 

61.9 

MIN 

41 

46 

45 

46 

36 

27 

23 

26 

27 

27 

24 

31 

20 

12 

9 

27 

31 

29 

34 

35 

27 

26 

50 

36 

29 

26 

38 

34 

39 

35 

34 

31.4 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


ARKANSAS 
DECEMBEB  1958 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JONESBORO 

MAX 
MIN 

58 

29 

53 
42 

62 
44 

68 
40 

56 
36 

46 

25 

37 
19 

47 

29 

39 
21 

32 
19 

43 
24 

39 
26 

2  8 
17 

3  7 
12 

30 
10 

52 
20 

58 

34 

60 
30 

64 

40 

39 

34 

60 
21 

60 

25 

64 
44 

$3 
31 

44 

24 

51 
25 

46 
2-4 

48 

23 

36 

43 
33 

35 

48.6 
28,  1 

KEO 

MAX 
MIN 

59 
35 

57 
46 

66 
42 

75 
37 

61 
37 

41 
28 

37 
23 

48 
20 

38 

26 

36 
24 

48 
19 

41 

29 

31 
18 

30 
7 

30 
4 

51 
14 

59 
28 

66 

28 

70 

31 

57 

30 

50 
20 

64 

26 

60 
47 

57 
32 

47 
26 

52 
23 

50 
37 

45 

32 

45 
38 

43 

36 

41 
35 

50.2 
28.3 

LEAD  HILL 

MAX 
MIN 

55 
31 

56 
41 

59 
30 

61 
40 

52 
30 

35 
21 

43 
13 

48 

20 

34 

20 

34 
24 

45 
22 

38 
20 

28 
14 

28 
3 

43 

-  1 

53 

15 

55 

23 

62 

23 

67 

35 

47 

23 

60 
18 

70 
31 

60 
46 

51 

27 

51 
16 

64 

29 

58 
31 

61 
21 

50 
29 

39 
31 

37 
31 

49.9 
24.4 

LITTLE   ROCK   KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
39 

54 
47 

66 
45 

75 
40 

53 
37 

42 

29 

38 
24 

46 

24 

36 
27 

35 
26 

47 
24 

37 
27 

27 
20 

31 
16 

34 

12 

55 
23 

60 

35 

65 

35 

69 

37 

53 
31 

51 
26 

64 

29 

60 
49 

53 
33 

46 

29 

60 
27 

51 
36 

44 

Vt 

45 

40 

45 

37 

40 
35 

49.4 
31,3 

MAGNOLIA    3  N 

MAX 
MIN 

48 
40 

55 
43 

68 
45 

70 
40 

71 
41 

52 
30 

49 

23 

47 

22 

48 
34 

37 
28 

46 

17 

48 

28 

43 
23 

36 
12 

41 

10 

59 

20 

61 
28 

60 
26 

71 
38 

69 

33 

56 
21 

62 
34 

64 
54 

66 
40 

47 

33 

67 

23 

57 
42 

46 
38 

48 

40 

45 

38 

43 

36 

63.8 
31.6 

MALVERN 

MAX 
M  I  N 

55 
35 

54 
45 

66 
45 

76 
31 

68 
34 

49 

26 

39 

22 

50 
18 

45 
27 

37 
26 

50 
15 

43 
31 

31 
20 

32 
5 

33 
-  2 

52 
16 

60 

22 

66 

26 

69 

25 

62 

33 

51 

17 

61 
19 

59 
48 

57 
33 

50 
24 

53 
18 

51 
37 

47 

30 

44 

39 

42 

35 

39 
35 

61.3 

MAMMOTH  SPRING 

MAX 
MIN 

51 
26 

47 

37 

61 

32 

62 
32 

52 
30 

35 
19 

38 
14 

46 

18 

41 
18 

34 
19 

42 

25 

40 
22 

27 
14 

31 
8 

32 
2 

58 
13 

57 
24 

65 
23 

69 
23 

56 

29 

52 
16 

64 
19 

60 
45 

58 
31 

48 

15 

50 

16 

53 
30 

47 

io 

42 

35 

44 

32 

38 
31 

48.4 

MAR  I  ANNA  2  S 

MAX 
M  I  N 

57 
36 

56 
44 

63 
48 

72 
37 

62 
38 

45 

27 

39 
21 

50 
23 

41 

24 

34 
21 

47 
23 

41 

27 

29 
19 

29 
0 

30 
3 

49 
14 

57 
29 

62 
28 

67 

35 

68 
34 

22 

60 

55 
44 

55 
38 

45 

26 

52 
25 

47 

40 

46 

40 

44 

39 

44 

37 

42 
37 

49.6 
29,3 

MARKED  TREE 

MAX 
MIN 

60 
38 

54 
44 

61 
45 

70 
39 

63 
36 

44 
24 

38 
19 

45 
21 

39 
22 

33 
20 

41 

23 

36 

25 

27 
17 

30 
14 

28 
9 

49 

17 

57 
35 

58 

30 

66 
31 

56 
34 

58 
24 

68 
30 

68 
42 

51 

32 

48 

26 

62 
25 

56 
24 

45 
35 

46 
39 

44 

37 

40 
36 

48.6 
26.6 

MARSHALL 

MAX 
MIN 

53 
2<> 

56 
39 

62 
42 

71 
39 

64 

34 

41 

20 

40 
15 

45 
20 

40 
26 

33 
21 

45 
18 

40 
22 

25 
15 

27 
0 

39 
1 

55 
19 

57 
30 

60 
32 

69 
24 

59 
30 

57 

26 

66 

20 

59 
42 

49 

31 

48 

22 

51 

32 

55 
31 

59 
26 

49 

28 

39 
31 

37 
29 

49.7 
25.9 

MENA 

MAX 
MIN 

48 

37 

48 
44 

62 
44 

70 
34 

61 

37 

45 

27 

48 
24 

56 

24 

47 

30 

37 
26 

50 
21 

41 
31 

31 
21 

37 
8 

42 
10 

59 
27 

65 

36 

68 
31 

67 
31 

56 

33 

56 
26 

65 

25 

59 
51 

56 

32 

65 

28 

69 

27 

60 

37 

62 
3« 

55 
38 

44 
36 

38 
31 

53.1 
30.4 

MONTICELLO  3  S 

MAX 
MIN 

50 
39 

59 
45 

66 
49 

75 
39 

69 
42 

43 

26 

53 
20 

49 
32 

35 
31 

52 
17 

44 
34 

40 
23 

30 
2 

38 
5 

55 

21 

55 
34 

62 

32 

69 

41 

64 

36 

57 
25 

64 

27 

59 
50 

59 

37 

46 

24 

56 
26 

50 
43 

48 
36 

44 
41 

42 
39 

52.9 
31.6 

MORRILTON 

MAX 
MIN 

57 
35 

52 
45 

62 
42 

72 
33 

62 

33 

44 

26 

40 
21 

49 

22 

41 

28 

37 
27 

48 

20 

42 
28 

31 

20 

31 

9 

28 
4 

55 
14 

59 

28 

62 
30 

69 
28 

57 

32 

54 

21 

65 

25 

58 
49 

56 

30 

48 

25 

60 
26 

66 
37 

49 

31 

52 
40 

46 

36 

40 
35 

60.7 
28.3 

MOUNT  IDA 

MAX 
MIN 

53 
33 

52 
40 

66 
48 

72 
30 

60 
34 

45 

26 

43 
19 

52 
18 

47 
29 

38 
28 

54 
16 

44 

32 

32 
21 

34 

3 

44 

0 

58 

14 

63 

24 

69 
24 

68 
27 

54 

33 

55 
16 

54 

23 

58 

51 

56 

30 

54 

26 

55 
19 

53 
38 

60 
28 

55 
39 

41 

36 

39 
35 

92.9 
27.1 

MOUNT  MAGAZINE 

MAX 
M  I  N 

48 

38 

43 
38 

60 
38 

65 
45 

57 
19 

32 
18 

36 

20 

35 
24 

45 
24 

35 
18 

45 
24 

35 
25 

25 
12 

17 
6 

35 
7 

45 

29 

64 

39 

69 
38 

61 

39 

45 

25 

64 

31 

58 

25 

53 
46 

50 
31 

43 

29 

44 

24 

47 

31 

52 
37 

46 

36 

37 
26 

32 
24 

44.9 

27.9 

MOUNTAIN   HOME    1  NNW 

MAX 
MIN 

50 

30 

50 
42 

57 
42 

62 
37 

46 

31 

39 
17 

45 

22 

40 
18 

30 
22 

42 
24 

33 
22 

27 
14 

26 
6 

39 
3 

57 

20 

66 
30 

62 
28 

68 

27 

50 
29 

66 
26 

66 

21 

59 
46 

51 

30 

56 
23 

50 
38 

57 
34 

58 
30 

49 

36 

37 
32 

35 
31 

48.4 

27.0 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 

MAX 
M  1  N 

24 

39 

51 
40 

58 
33 

62 
32 

44 

20 

35 
15 

39 
15 

45 
18 

28 
18 

31 
21 

42 

23 

25 
15 

26 

7 

27 
4 

40 

5 

57 
18 

56 
26 

62 

26 

68 

30 

44 

21 

54 
21 

67 
25 

59 
30 

51 
19 

48 
19 

51 

28 

65 
25 

58 
26 

46 

32 

37 
33 

47.1 
22.6 

NARROWS  DAM 

MAX 
MIN 

55 
30 

50 
42 

51 
45 

69 

32 

75 

32 

58 

31 

48 

27 

48 

24 

49 

23 

38 
28 

48 
19 

50 
22 

42 

25 

35 
12 

40 
9 

42 
12 

59 
18 

65 
27 

68 

26 

71 
26 

58 

22 

55 

25 

57 
26 

59 

32 

57 

29 

57 

22 

61 

23 

59 
32 

47 

35 

52 
35 

41 

37 

53.4 
26.7 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

MAX 
M  1 N 

53 
32 

46 

44 

50 
44 

64 

35 

74 

39 

56 

30 

43 
24 

45 
23 

47 
29 

38 
27 

41 
18 

45 

25 

40 
23 

28 
13 

38 

10 

40 
1 1 

69 

22 

64 

30 

66 
32 

70 
30 

56 

22 

52 

28 

66 
35 

61 

32 

65 

30 

48 

28 

54 

29 

68 
30 

47 

36 

47 

37 

40 
35 

91.1 
28.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

62 

30 

54 
44 

66 
44 

72 
37 

59 
38 

42 

27 

38 
22 

49 
21 

38 
26 

32 
22 

45 

22 

38 
28 

29 
20 

34 
12 

31 
9 

49 

19 

64 

30 

66 

30 

66 

37 

54 

31 

50 
26 

61 

29 

57 
46 

56 

36 

46 
24 

51 

24 

48 

38 

43 

33 

45 

40 

46 

38 

40 
36 

49.3 
29.6 

NIMROD  DAM 

MAX 
MIN 

46 

31 

56 

37 

51 
41 

62 
35 

72 
33 

53 
25 

43 
24 

42 
18 

50 
18 

37 
27 

38 
18 

48 

20 

35 
20 

29 
10 

32 
2 

40 
4 

52 
21 

59 
29 

66 
30 

69 

32 

60 
20 

55 

22 

65 

29 

60 
31 

47 

22 

49 

20 

53 
24 

51 
29 

53 
30 

54 
34 

52 
34 

50.6 
24.6 

OKAY 

MAX 
MIN 

51 
40 

53 
45 

66 
47 

75 
35 

74 
41 

55 
31 

46 
26 

51 
24 

50 
35 

41 
30 

45 

20 

44 

30 

39 
26 

41 
16 

41 
14 

62 
19 

60 
28 

64 

28 

70 

30 

6* 

35 

56 

22 

60 

28 

63 
54 

62 
38 

53 

32 

57 
26 

60 

42 

54 

39 

52 
40 

47 

38 

43 
36 

64.6 

32.1 

OZARK 

MAX 
M  I N 

53 
37 

50 
45 

62 
43 

72 
34 

58 
35 

45 

27 

40 

23 

47 

28 

39 

28 

42 

30 

45 

22 

41 
30 

32 
17 

27 
8 

35 
8 

52 
12 

61 
26 

62 
28 

62 
28 

55 
29 

56 
23 

62 
27 

58 
61 

53 
30 

51 

26 

53 
25 

60 
37 

60 
29 

56 
36 

45 

37 

40 

35 

50.6 
°28.  8 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 

MAX 
MIN 

58 
25 

52 

38 

61 
41 

64 

34 

54 

32 

46 
21 

36 
17 

48 
18 

41 
18 

31 
16 

41 
21 

38 
23 

29 
14 

31 
7 

30 
5 

51 
15 

55 
27 

57 
25 

64 

32 

56 

32 

48 

16 

58 
23 

56 
37 

53 
29 

43 
19 

49 

21 

46 
31 

46 

29 

44 

37 

44 

34 

40 
34 

47.4 
24.9 

PARIS 

MAX 

53 
32 

52 
45 

60 
41 

75 

63 

30 

48 
22 

40 

22 

47 
21 

42 

26 

44 

29 

47 
21 

41 
30 

30 
20 

28 
7 

30 
4 

50 
14 

61 

26 

63 

26 

69 

25 

62 

29 

55 
20 

63 

26 

59 
49 

66 
28 

50 

23 

53 
30 

56 
34 

57 
27 

66 
32 

49 

35 

40 
34 

51.9 
26.8 

PERRYVILLE 

MAX 
MIN 

58 
37 

55 
44 

58 
38 

76 

39 

71 

37 

51 

25 

48 

38 

25 

36 
26 

49 
16 

41 

32 

39 

34 

7 

32 
7 

54 

18 

65 

21 

64 

29 

28 

64 

31 

50 
16 

60 
27 

64 
48 

61 
31 

54 
24 

61 
23 

66 
37 

50 
33 

55 
34 

51 
37 

45 

33 

62.1 
26.7 

PINE  BLUFF 

MAX 
MIN 

54 
40 

59 
47 

67 
48 

75 
43 

65 
42 

49 

29 

41 
26 

51 
25 

43 
29 

38 
26 

50 
24 

43 
30 

31 
20 

31 
14 

37 
1  1 

56 

25 

56 

35 

67 
33 

71 
44 

56 

35 

55 
26 

65 

29 

60 
50 

59 
35 

49 
31 

53 
26 

48 
41 

47 

38 

49 

39 

45 

38 

42 

37 

52.0 
32.6 

PINE  BLUFF   CAA  AIRPORT 

MAX 

54 
38 

60 
45 

67 
43 

74 

38 

53 
35 

41 

28 

40 
24 

49 
22 

33 
28 

34 
25 

48 

21 

40 
26 

28 
U 

29 
8 

35 
5 

57 

20 

66 

29 

67 
29 

71 

39 

51 

27 

52 

23 

65 
26 

60 
50 

55 
33 

47 

24 

52 

25 

48 

36 

46 

36 

44 
40 

44 

37 

41 

35 

49,7 
29.2 

POCAHONTAS  1 

MAX 

52 
26 

48 

37 

62 
40 

60 
34 

54 

33 

42 

22 

42 
18 

47 
19 

46 

21 

32 
19 

41 

20 

40 

28 

31 
16 

35 

n 

30 
4 

54 

15 

59 

26 

69 

26 

67 

28 

51 

29 

48 

18 

59 

23 

55 
46 

54 

28 

41 

20 

49 

21 

61 

35 

52 
29 

43 

39 

41 

36 

39 
33 

47.9 
25.7 

PORTLAND 

MAX 

56 
41 

50 
40 

62 
45 

68 

38 

74 
40 

53 
32 

45 

25 

43 

25 

55 
25 

42 
30 

42 
24 

52 
25 

48 
25 

28 
15 

32 
13 

40 
12 

58 

22 

62 
30 

67 

32 

72 
35 

50 
24 

68 
28 

62 
28 

60 
38 

48 

32 

45 

25 

58 
26 

50 
44 

46 

42 

45 
42 

42 
40 

52.0 
30,4 

PRESCOTT 

MAX 
MIN 

55 
27 

46 

43 

53 
45 

65 
40 

74 

40 

52 
30 

45 
23 

43 
22 

47 
22 

39 
27 

37 
20 

47 
21 

36 
25 

27 
15 

34 
12 

43 
13 

60 
20 

62 
28 

67 

30 

70 
40 

50 

24 

54 
24 

60 
25 

63 
40 

50 
28 

48 

24 

55 
24 

60 
37 

45 

37 

44 

38 

41 

36 

50.5 
28.4 

ROGERS 

MAX 

51 
38 

50 
37 

54 
38 

67 
40 

60 

28 

39 

17 

40 

15 

45 

25 

38 
18 

39 
22 

40 
23 

37 
18 

23 
10 

23 
4 

40 

0 

55 
23 

65 

33 

61 

32 

62 
40 

53 
24 

57 
28 

65 

33 

60 
48 

49 

25 

54 

22 

57 
33 

56 

32 

62 
30 

52 
34 

36 
29 

36 

32 

46.9 

26.6 

RUSSELLVILLE 

MAX 

55 
33 

52 
45 

62 
45 

75 
33 

67 
36 

49 

26 

40 
24 

50 
21 

45 
28 

41 

29 

46 

20 

44 

30 

35 
20 

32 
11 

36 
5 

54 

15 

62 
26 

64 

27 

70 
27 

59 

31 

55 

21 

64 

26 

59 
51 

57 
28 

48 

24 

50 

25 

58 
34 

51 
32 

66 
41 

51 
36 

40 
35 

62.9 
28.9 

SAINT  CHARLES 

MAX 

50 
33 

56 
42 

57 
46 

65 
40 

73 
41 

50 
29 

40 
24 

41 
24 

5 1 
27 

30 
25 

39 
25 

49 

27 

39 
21 

28 
8 

31 
11 

30 
14 

62 
22 

59 
30 

63 
31 

69 
35 

47 
24 

53 

25 

62 
29 

57 

37 

44 

28 

45 

26 

53 
27 

46 
41 

45 

39 

44 

38 

41 

38 

46.7 

29.2 

SEARCY 

MAX 
MIN 

63 

32 

56 
45 

64 
47 

73 

35 

65 

36 

45 

27 

40 

20 

48 

21 

43 

26 

32 
24 

48 

22 

42 
29 

32 
19 

33 
10 

32 
7 

50 
14 

69 
26 

64 

30 

67 
32 

59 
36 

50 
21 

62 
19 

68 
47 

56 
34 

47 
26 

51 

23 

51 
40 

47 
34 

45 

40 

46 

37 

40 

36 

50.5 
26,6 

SHERIDAN  TOWER 

MAX 
MIN 

SI  LOAM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

52 
39 

49 

37 

57 
37 

69 

38 

59 
29 

39 
19 

39 
18 

45 

27 

40 
20 

40 
25 

41 

21 

41 

16 

22 
13 

23 
-  2 

40 

0 

57 

24 

66 

29 

62 
26 

62 

37 

57 
24 

57 

25 

65 

32 

57 
46 

49 

25 

63 
26 

56 

32 

55 
30 

63 
29 

52 
35 

35 
30 

35 
29 

49,3 
26,3 

STUTTGART 

MAX 
MIN 

55 
39 

57 
46 

65 
44 

74 

39 

63 
40 

45 

29 

44 

24 

47 

24 

43 
28 

37 
25 

46 

22 

43 
31 

32 
20 

30 
11 

32 
9 

50 
20 

55 
30 

62 
31 

69 

36 

64 

35 

50 
25 

60 

29 

S8 
48 

58 
36 

46 

29 

51 
26 

50 
39 

47 
42 

46 

38 

45 

37 

46 
41 

90.6 
31.4 

STUTTGART   9  ESE 

MAX 
MIN 

47 
32 

54 
42 

51 
44 

63 
38 

71 
40 

49 

29 

40 

23 

39 

22 

47 
26 

31 
24 

36 
20 

46 

22 

38 
20 

22 
8 

27 
4 

29 
9 

47 

22 

55 

29 

60 
30 

62 
34 

45 
24 

49 

25 

61 

29 

67 
36 

43 

29 

46 
25 

52 
27 

46 
41 

46 
40 

44 

37 

41 

37 

46.6 
28.0 

8«e  rcfarenca  notss  follevlng  StktloD  Iad«x. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ABEARSAS 
DECEMBZR  1958 


Day  Of  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



SUBIACO 

MAX 

53 

51 

59 

75 

67 

44 

41 

47 

42 

45 

45 

40 

31 

28 

32 

48 

58 

61 

66 

59 

53 

63 

56 

53 

52 

93 

96 

97 

54 

49 

38 

50.8 

HIN 

33 

42 

41 

35 

33 

26 

23 

21 

2  7 

2  7 

24 

29 

1  8 

9 

5 

1 1 

29 

30 

28 

29 

28 

33 

26 

27.7 

TEXARKAN*  WB  AIRPORT 

MAX 

l>B 

53 

65 

75 

57 

46 

45 

53 

46 

40 

46 

43 

32 

37 

40 

61 

62 

65 

70 

53 

56 

59 

64 

55 

90 

97 

S9 

47 

45 

49 

40 

51.9  . 

M  I N 

43 

46 

46 

46 

39 

32 

26 

27 

30 

29 

22 

32 

26 

18 

16 

2  5 

43 

26 

41 

40 

33.6 

TURNPIKE 

MAX 

M  I N 

WALORON 

MAX 

53 

52 

62 

72 

71 

49 

45 

53 

47 

40 

50 

48 

32 

34 

47 

58 

60 

67 

69 

59 

59 

66 

98 

57 

90 

99 

56 

65 

58 

47 

39 

54.1 

MIN 

36 

44 

35 

30 

36 

2  3 

22 

22 

28 

2  7 

1  5 

30 

2  1 

-  3 

1  2 

24 

26 

29 

24 

34 

26.1 

WALNUT   RIDGE  CAA  AIRPORT 

MAX 

56 

49 

61 

62 

49 

36 

37 

46 

30 

31 

40 

35 

27 

33 

29 

51 

57 

59 

65 

45 

47 

59 

55 

48 

45 

49 

48 

44 

43 

39 

39 

49.6 

MIN 

29 

41 

40 

38 

3  1 

24 

2  1 

23 

22 

20 

26 

24 

1  9 

15 

10 

19 

29 

30 

28.1 

WARREN 

MAX 

52 

59 

66 

74 

69 

46 

43 

51 

50 

36 

50 

45 

38 

34 

37 

59 

62 

65 

71 

63 

94 

64 

60 

59 

47 

96 

51 

48 

45 

49 

45 

93.0 

MIN 

46 

50 

42 

4  3 

30 

24 

2  I 

31 

28 

2  1 

34 

22 

12 

10 

23 

30 

30 

39 

39 

23 

27 

51 

37 

30 

22 

49 

37 

40 

4'" 

38 

32. S 

WHITE  ROCK 

MAX 

4a 

43 

55 

65 

59 

38 

34 

43 

38 

42 

40 

35 

27 

27 

34 

48 

55 

60 

62 

90 

49 

58 

94 

48 

49 

49 

54 

93 

43 

36 

31 

45.9 

MIN 

34 

40 

40 

43 

28 

17 

17 

24 

22 

22 

25 

21 

10 

10 

6 

29 

40 

37 

41 

25 

31 

39 

38 

28 

31 

28 

32 

38 

32 

27 

28 

28.9 

WILSON 

MAX 

61 

53 

60 

69 

63 

58 

41 

45 

45 

33 

41 

34 

32 

33 

32 

46 

96 

98 

66 

96 

58 

96 

53 

55 

90 

49 

43 

46 

46 

43 

41 

49.2 

MIN 

31 

43 

47 

40 

35 

25 

19 

20 

22 

20 

24 

20 

18 

13 

7 

19 

32 

25 

33 

34 

32 

26 

40 

33 

24 

23 

33 

39 

39 

37 

36 

28.9 

WYNNE 

MAX 

57 

53 

62 

71 

65 

43 

47 

38 

31 

46 

38 

27 

27 

28 

56 

58 

60 

66 

62 

45 

60 

56 

55 

45 

90 

46 

49 

44 

43 

40 

48.1 

MIN 

30 

43 

42 

36 

37 

26 

19 

21 

21 

21 

26 

17 

3 

0 

21. 

22 

26 

36 

35 

20 

25 

45 

33 

22 

25 

33 

40 

39 

36 

36 

27.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Blakely  UouDtain  Dam 

EVAP 

.00 

.02 

.05 

.07 

.18 

.06 

* 

* 

.10 

.06 

.04 

* 

.05 

.03 

.05 

.01 

.00 

KIND 

14 

5 

8 

17 

46 

34 

31 

14 

26 

47 

26 

16 

16 

la 

51 

15 

6 

14 

14 

44 

27 

12 

10 

17 

16 

16 

25 

17 

24 

25 

23 

674 

Hope  3  NE 

EVAP 

.12 

.02 

.08 

.11 

.16 

* 

* 

.28 

.08 

* 

.27 

.03 

.06 

* 

.20 

.06 

.02 

.02 

.09 

1.65B 

WIND 

8 

8 

20 

23 

60 

52 

38 

21 

12 

70 

33 

13 

57 

50 

27 

12 

22 

10 

17 

35 

19 

5 

26 

28 

17 

21 

5 

19 

5 

27 

33 

793 

Narrows  Data 

EVAP 

.05 

.00 

.07 

.09 

« 

.26 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.31 

• 

« 

* 

.08 

• 

* 

.18 

.03 

.02 

.01 

.00 

1.14B 

WIND 

12 

8 

16 

21 

45 

34 

32 

18 

28 

43 

27 

21 

37 

29 

37 

22 

19 

30 

19 

34 

23 

23 

16 

33 

15 

20 

27 

19 

22 

20 

21 

771 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

.07 

.02 

.02 

.06 

.22 

.04 

* 

* 

.32 

.00 

.09 

.14 

.14 

.03 

1.49B 

WIND 

49 

22 

29 

51 

123 

85 

44 

62 

40 

111 

68 

21 

98 

47 

41 

41 

49 

26 

33 

31 

79 

21 

26 

89 

45 

18 

100 

13 

128 

110 

1757B 

8e»  r*f«renc«  eotmm  tollovlBs  Stfttlan  iDdaz. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DECEMBEH  1958 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Batesvllle  L  and  D  No  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2.5 

T 

Brlnkley 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.0 

Cftfflden  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

CoDway 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

Crossett  7  8 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
I 

T 

T 

De  Queen 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Devils  Knob 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
1 

4.8 

g 

.5 

Dunas  1  E8E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

Q 

El  Dorado  CAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

Eureka  Springs 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

. 

2 

Fayettevllle  CAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

.5 
3 

2 

2 

1 

1.0 
1 

T 
T 

PllpplD  CAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 
4 

T 

3 

3 

2 

2 

For t  8bi  1th  WB  Air por t 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4  .0 

.8 
4 

.4 

3 
.4 

T 
3 
.3 

2 
.3 

1 

T 

Gilbert 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

Gravette 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
2 

2 

1 

T 

2 

Hot  Springs  1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.5 

- 

- 

- 

JoneBboro 

SNOWFALL 
BK  ON  GND 

T 

Little  Rock  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.8 
T 

2.2 
4 

3 

3 

2 

T 

T 

Hagnolla  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

1.0 

HanuDoth  Spring 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

Harlanoa  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

4.5 

5 

5 

4 

1 

T 

T 

T 

Harked  Tree 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

Hena 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5 

5 

3 

2 

Montlcello  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

Mount  Ida 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
9 

8 

6 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

Newport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

Ozark 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 

3 

2 

Pine  Bluff  CAA  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 
T 

1.4 
10 

5 

4 

2 

Prescott 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

Rogers 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

5 

3 

1 

1 

2 

Russellvllle 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3 

2 

2 

T 

flearcy 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

6 

6 

Stuttgart  9  E8E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

Texarkana  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.8 
1 

1 

T 

Waldron 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

2 

T 

Walnut  Ridge  CAA  Airport  | 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TeiT 

peiat 

ute 

P  t  e  c  1  p  1 1  a  1 1  o  fi 

No  ol  Days 

Snow,  Sleet 

No  oi  Days 

Srsrion 

! 

Ma« 

Mir> 

1 

s  i 
<  1 

Average 

E 
1 

i 

< 

1  J  1 

a  £  g 
Q  lT 

i 

a 

Lowest 

5  t 

5  ( 

Total 

1 

Q 

From  Lot! 
Term  Me 

o 

Total 

Q  O 

-  o 

S  o 

Date 

1 

1 
o 

o 

May  1958 

NOBTHEIST  DIVISIOIf 
Newport 

80.2 

60 

0 

70.1 

0.0 

92 

31 

48 

7 

39 

1 

0 

0 

0 

8.45 

3 

.78 

2.36 

9 

.0 

0 

7 

3 

3 

June  1958 

BODTB  CENTEAL  DIVISION 
Prescott 

89.5 

66 

7 

78.1 

-2.1 

97 

15^ 

54 

274 

0 

20 

0 

0 

0 

6.17 

2 

.87 

3.22 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

August  1958 

RORTHE.UT  DITI8I0K 
Wilson 

53 

26 

0 

0 

0 

.0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  3 

4   1   5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

Hay  19S8 

June  1958 
Preecott 

August  1958 
tllBon 

September  1958 
Beber  SprlQgs  3  NE 

8.45 
6. 17 

7.97 

.M  2.15  2.35 

.21  .r. 

T  2.3f 

.66 

.27  .01 

.38  .06 
.02 

1.09  .0< 

1.05 

.21  .19 
.66 

■  T 

.18     .06  .0; 
.80  2.05  .26 

1.25 

T     3 . 22  .03 
1.60 

.1' 

.03 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ay* 

Hay  1958 

Newport 

MAX 
MIN 

63 
51 

73 
61 

80 
62 

79 
62 

76 
62 

64 
44 

68 
48 

67 
56 

67 
52 

62 
58 

79 
52 

87 
58 

84 
61 

81 
58 

85 
64 

88 
66 

86 
62 

85 
63 

85 
67 

83 
57 

84 

60 

86 
63 

86 
65 

86 
65 

89 
70 

87 
63 

84 
64 

84 

66 

85 
57 

81 
60 

92 
64 

80. 
60. 

June  1958 

Prescott 

HU 

93 
69 

92 
70 

92 
66 

92 
66 

95 
70 

97 
72 

94 
66 

92 
66 

91 
71 

93 
71 

93 
73 

93 
76 

94 
73 

96 
72 

97 
75 

87 
73 

85 
67 

83 
67 

91 
66 

91 
66 

S3 
69 

83 
64 

81 
62 

85 
63 

90 
65 

90 
54 

76 
54 

SO 
58 

90 
58 

86 
60 

89. 
66. 

August  1958 

Wilson 

MAX 
UIK 

92 
69 

91 
70 

91 
70 

90 
71 

94 

72 

87 
69 

90 
67 

91 

65 

92 
68 

87 
69 

83 
70 

87 
67 

87 
70 

88 
57 

83 
53 

85 
57 

90 
57 

92 
66 

91 
70 

9»9  rofvrvDco  ootvs  followlac  fltillon  liutox, 

-    154  - 


-  155  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

2 
< 

Q 

LATITODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABIES 

OBSERVER 

s 

p 

M 

Eg 

MBOTT 

0006 

SCOTT 

39  0* 

9*  12 

62* 

7A 

JAMES  V.  WILLIAMS 

ALICIA 

LAWRENCE 

C 

RUBY  B.  OWENS 

ALUM  FORK 

0130 

SAL INE 

3*  48 

92  52 

799 

9P 

9P 

C 

LITTLE  ROCK  HATERWOMLS 

ALY 

0136 

YELL 

3*  *7 

93  29 

7a 

C 

REBA  Y.  SWAIM 

AMITY  J  HI 

0190 

CLARK 

9*  IT 

93  29 

7A 

ALTA  F.  GARNER 

ANTOINE 

OtTS 

PIKE 

3*  02 

93  29 

BA 

DREW  A.  LAMB 

APLIN   1  H 

PERRY 

400 

HOBART  WATTS 

APPtETON 

0196 

POPE 

39  29 

92  93 

922 

JOHN  A.  JONES 

ARKAOCLPHIA 

0220 

CLARK 

3*  0  7 

93  03 

200 

6P 

7A 

C 

T ILLHAN  E.  LAWRENCE 

ARKANSAS  CITY 

023* 

DESHA 

33  37 

91  12 

149 

BA 

JOHN  W.  TRAMMELL 

ASHOOWN 

02  B6 

LITTLE  RIVER 

93  *0 

94  08 

329 

TP 

7P 

SW  GAS  AND  ELECTRIC  CO 

ATHENS 

HOWARD 

ARRA  D.  PARKER 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

39  18 

91  22 

218 

7A 

c 

CECIL  WILLIS 

eALD  KNOB 

0J9O 

WHITE 

39  18 

91  3* 

230 

6P 

6f>' 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

eATESVlLLE  LIVESTOCK 

0498 

INDEPENDENCE 

39  *9 

91  *7 

971 

9A 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

8ATESV1U.E  L  AND  D  1 

0460 

INDEPENDENCE 

35  49 

91  38 

277 

9P 

7A 

C  H 

JAMES  J.  MITCHUH 

BEAR  CREEK  LAKE 

LEE 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BEATY  LAKE 

0912 

ST  FRANCIS 

35  09 

90  43 

400 

9P 

L.  G.  ADAHSON 

BEAVER  I  SE 

0910 

CARROLL 

36  28 

93  46 

930 

7A 

HARVEY  £.  SKELTON 

BEEBE 

0930 

WHITE 

39  0* 

91  53 

290 

c 

MARVIN  MORRISON 

BEECH  GROVE 

0934 

GREENE 

36  09 

90  38 

BA 

B>  B.  HAMMOND 

BEEOEVILLE 

JACKSON 

221 

P.  M,  BRECKENRIDGE 

BENTON 

09S2 

SALINE 

34  33 

92  37 

289 

6A 

ETTA  C.  BURKS 

BENTONVILLE 

0986 

BENIOK 

36  22 

9*  13 

1299 

6P 

EARlE  L.  BROWNE 

SERRtVILLE  *  NW 

0616 

CARROLL 

36  26 

1190 

7A 

c 

DAVID  Lt  ST IDHAM 

fflG  FORK 

POLK 

34  29 

93  58 

1 100 

7A 

ANN*  M.  LILES 

BIG  LAKE  OUTLET 

06T6 

MISSISSIPPI 

BLACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

36  07 

91  06 

299 

7A 

LEE  W.  MCKENNEV 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0T6« 

GARLAND 

34  36 

93  11 

BA 

8A 

BA  C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUE  MOUNTAIN  DAM 

0798 

TELL 

35  06 

93  39 

495 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BLUFF  CITY  3  SW 

OBOO 

NEVADA 

33  41 

93  09 

360 

7A 

CATHERINE  WHITE 

BLYTHEVILLE 

MISSISSIPPI 

6P 

7a 

H 

IVY  W.  CRAWFORD 

S00NEV1LLE  6  NW 

0829 

LOGAN 

35  12 

93  59 

600 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

600NEVILLE   7  NE 

35  13 

93  50 

730 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BOONEVRLE  6  NNE 

0B2T 

LOGAN 

39  13 

93  5* 

610 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

eOONEVlLLE 

0830 

LOGAN 

35  09 

93  99 

911 

7P 

7A 

CLEO  E.  YANOELL 

BOTKtNBURG  2  S 

0842 

VAN  BUREN 

c 

THOMAS  M,  PEARSON 

60U6HTON 

0B48 

NEVADA 

33  52 

93  20 

235 

7A 

IRIS  ELMORE  WICKER 

flRAOFORD 

0872 

39  29 

91  28 

2*0 

7A 

MARSHALL  HICKMON 

BRANCH  *  NM 

0887 

FRANKLIN 

39  21 

9*  00 

*70 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

BRANCH  3  SH 

0888 

FRANKLIN 

39  16 

93  99 

500 

J. 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

SRINRLEY 

MONROE 

7P 

7P 

C  H 

RICHARD  K.  WEIS 

BUFFALO  TOMER 

1010 

NEWTON 

35  52 

93  30 

2578 

7A 

BEULAH  F.  FOWLER 

BULL  SHOALS  0AM 

1020 

BAXTER 

36  22 

92  3* 

*60 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

BUHOETTE 

1092 

MISSISSIPPI 

39  49 

89  97 

240 

6P 

Gt  A.  HALE 

CABOT  *  SW 

1102 

PULASKI 

34  97 

92  0* 

289 

9P 

B.  M.  WALTHER 

CALICO  ROCK 

IZARO 

7A 

AUST IN  D.  HARRIS 

CAMDEN  1 

1192 

OUACHl TA 

33  36 

92  49 

116 

7A 

7A 

LEONARD  S.  DILWORTH 

CAMOEN  2 

1194 

OUACHITA 

33  39 

92  91 

199 

c 

EDITH  Z.  LEHMAN 

CAMP  CHAFFEE 

1 172 

SEBASTIAN 

39  IB 

9*  18 

419 

OA 

CECIL  E.  STAMPS 

CARLISLE  1  SK 

1224 

LONOKE 

3*  47 

91  45 

235 

8A 

JOHN  L.  TAIT 

CARPENTER  DAM 

GARLAND 

3*  2  7 

405 

c 

ARK  PCWER  AND  LIGHT  CO 

CLARENDON 

14A2 

MONROE 

34  41 

91  18 

172 

7a 

B.  F.  NORTHERN 

CLARKSVILLE 

JOHNSON 

35  28 

93  28 

*36 

6P 

6P 

OR.    IRVING  T.  BEACH 

CLINTON 

1492 

VAN  BUREN 

35  39 

92  28 

510 

7A 

EARL  B.  RIDDICK 

COMBS  3  SE 

197* 

MADISON 

35  *6 

93  48 

1*00 

MAUDE  C.  BRASHEARS 

COMPTON  2  NE 

NEWTON 

c 

1596 

35  05 

92  28 

316 

5P 

9P 

CLARENCE   S>  WILLIAMS 

CORNING 

1632 

Clay 

36  24 

90  39 

293 

6P 

7A 

C  H 

LAURA  POLK 

COVE 

1666 

POLK 

9*  29 

1090 

7A 

JOE  C.  ALLEN 

CROSSETT  T  S 

1730 

ASHLEY 

33  02 

91  96 

ITS 

9P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

PULASKI 

BILL  IE  JO  YOUNG 

CUMMINS  FARM 

1768 

LI  NCOLN 

3*  05 

91  39 

176 

6P 

6P 

CUMM INS  PR  I  SON  F^RM 

DAISY 

1814 

PIKE 

3*  1* 

93  ** 

629 

7A 

c 

FERNA  JONES  TEDDER 

DAMASCUS 

1S29 

FAULKNER 

39  22 

92  25 

705 

7A 

WILLIAM  A.  BROWN 

DANVILLE 

1834 

YELL 

39  03 

93  2* 

370 

7A 

J.  A.  MOUDY 

DANVILLE  SCS 

YELL 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

DARDANELLE 

1838 

YELL 

39  13 

93  09 

330 

6P 

7A 

GERALD  OOOOIER 

OE  QUEEN 

1948 

SEVIER 

3*  02 

9*  21 

420 

9P 

7A 

0.  TUCKER  VASSER 

OERMOTT 

1960 

CHICOT 

33  31 

91  26 

140 

8A 

L.  W.  WILSON 

DES  ARC 

1968 

PRAIRIE 

3*  58 

91  30 

20* 

7A 

7A 

C.  J.  RISTER 

DEVILS  KNOB 

JOHNSON 

9P 

7a 

H 

CORNEL lA  H.  OICKEY 

DUMAS  1  ESE 

2148 

OESMA 

33  53 

91  29 

162 

7A 

TRAVIS  C.  KEAHEY 

DUMAS 

2190 

OESHA 

33  93 

91  30 

165 

c 

ARk  power  and  light  CO 

>EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

2300 

UNION 

33  13 

92  46 

292 

MID 

MID 

H 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

EUREKA  SPRINGS 

2396 

CARROLL 

36  24 

93  ** 

1*69 

6P 

7A 

C  H 

MABEL  F.  SPRAY 

EVENING  SHADE  I  NE 

SHARP 

FAYETTEVILLE 

2442 

WASHI NGTON 

36  05 

9*  10 

1370 

7P 

7P 

CHARLES  F,  FORD 

FAVETTEVILLE  CAA  AP 

2443 

HASHI NGTON 

9*  10 

1293 

MID 

HID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

FAYETTEVILLE  E»P  STA 

2444 

WASHINGTON 

36  06 

9*  10 

12  70 

9P 

9P 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

FUlPPIN  CAA  AIRPORT 

2928 

MARION 

36  18 

92  36 

700 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

FOROYCE  6  W 

DALLAS 

5P 

ARKANSAS  FORESTRY  COHM 

FOREMAN 

29*4 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  2* 

*ob 

c 

LESLIE  P.  CALLENS 

FORREST  CITY 

296* 

ST  FRANCIS 

35  01 

90  *7 

261 

C 

THOMAS  A*  MOORE 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

297* 

SEBAST IAN 

35  20 

9*  22 

*9a 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FORT  SMITH  WATER  PLANT 

2978 

CRAWFORD 

39  39 

9*  09 

793 

9P 

7A 

JAMES  L.  CRISTEE 

FULTON 

HEMPSTEAD 

INA  J.  LOGAN 

GEORGETOWN 

2760 

WHITE 

35  07 

91  26 

200 

7A 

BESSIE  E>  AKERS 

GILBERT 

2  79* 

SEARCY 

35  59 

92  43 

995 

6P 

7* 

C.   ELI  JORDAN 

GLENWOOD 

28*2 

PIKE 

34  19 

93  33 

947 

WILLIAM  F.  SEVIER 

GRAVELLY  2  ESE 

2922 

YELL 

34  92 

93  39 

498 

7A 

WILLIE  PENDERGRASS 

GRAVETTE 

BENTON 

SS 

H 

GLENN  S.  JUSTICE 

GREEN  FOREST  *  ESE 

2946 

CARROLL 

36  18 

93  22 

1300 

7A 

RALPH  L.  BANTA 

«REENBRIER 

2962 

FAULKNER 

39  1* 

92  23 

360 

8A 

MARVIN  C.  CANTRELL 

GREENWOOD 

2976 

SEBAST IAN 

39  13 

94  19 

9ia 

7A 

DOROTHY  H.  BEEN 

GUROON  3  E 

30  7* 

CLARK 

33  94 

93  06 

290 

7A 

ROY  S.  ROBBS 

HAMBURG 

ASHLEY 

A.    JAMES  LINDER 

HAMPTON 

3098 

CALHOUN 

33  32 

92  28 

202 

8A 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HARDY 

3132 

SHARP 

36  19 

91  29 

362 

C 

THERESA  DONALDSON 

HARRISON 

3164 

BOONE 

36  14 

93  07 

U90 

6P 

7A 

BEA  GHAT  BEENE 

.HEBER  SPRINGS   3  NE 

3228 

CLEBURNE 

39  32 

92  01 

929 

7A 

LESTER  B.  LOGAN 

HEBER  SPRINGS  3  5W 

CLEBURNE 

c 

WAYNE  STARK 

HECTOR 

3239 

POPE 

39  28 

92  58 

999 

7A 

MRS.  BOBBY  A.  BRYAN 

HELENA 

PHILL 1  PS 

34  32 

90  39 

200 

6P 

7A 

CHARLEY  M.  FRIOOELL 

HENDERSON  2  W 

3298 

BAXTER 

36  22 

92  16 

980 

7A 

LUCY  A.  6tNT21£N 

HOPE  3  NE 

3428 

HEMPSTEAD 

33  43 

93  33 

379 

7A 

7A  C 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

HOPFER 

MONTGOMERY 

LONA  A.  SHIELDS 

HORATIO 

3**  2 

SEVIER 

33  56 

9*  22 

337 

.  6A 

HOT  SPRINGS   1  NNE 

3466 

GARLAND 

34  31 

93  03 

9P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

HUNTSVILLE 

35*0 

MADISON 

36  09 

1493 

C 

MAY   PEARL  MARKLEY 

HUTTIG  DAN 

3996 

UNION 

33  02 

92  09 

60 

6A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

INDEK 

398* 

LITTLE  RIVER 

33  35 

9*  03 

900 

SA 

W.  E.  MCDOWELL 

JASPER 

3600 

NEWTON 

36  01 

93  11 

B97 

7A 

LOTT IE  B.  DAVIS 

JESSIEVILLE 

3T04 

GARLAND 

34  42 

93  04 

730 

7A 

LURA  B.  SYKE& 

JOMES80RO 

3734 

CRAIGHEAD 

39  90 

90  42 

3*9 

6P 

7A 

BENEDICTINE  SISTERS 

KEO 

3B«2 

LONOKE 

3*  36 

92  00 

230 

7P 

R.  A.  WALLER 

KINGSLAND  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

33  90 

92  16 

214 

c 

ARKANSAS  FORESTRY  COMN 

LAKE  CITY 

3998 

CRAIGHEAD 

35  49 

90  26 

230 

7A 

LAKE  MAUMELLE 

*010 

PULASKI 

3*  91 

92  28 

309 

8A 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LAMAR  2  SW 

4019 

JOHNSON 

39  26 

93  29 

990 

c 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

LANGLtY 

PIKE 

34  19 

93  91 

796 

7A 

NASEL  L.  FORRESTER 

LEAD  HILt. 

*10( 

BOOME 

36  24 

92  5* 

710 

7P 

7P 

F.  W.  KELLOGG 

LCE  CREEK  GUARD  STA 

4116 

CRAWFORD 

39  42 

9*  19 

1000 

7A 

IDA  ft.  RAMEY 

LEOLA 

*134 

GRANT 

34  10 

92  39 

261 

7A 

J.  R.  RHODES 

ILITTLE  ROCK  WB  AIRPORT 

*2*8 

PULASKI 

34  44 

92  I* 

297 

MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LITTLE  ROCK  FILT  PLANT 

*290 

PULASKI 

34  46 

92  19 

512 

MID 

LITTLE  ROCK  WATERWORKS 

LURTOM 

*3B6 

NEWTON 

39  44 

93  05 

2007 

BA 

LOLA   1.  DOLLAR 

MAO I SON 

*928 

ST  FRANCIS 

39  00 

90  *3 

215 

TA 

JAMES  c.  Hooecs 

MA6N0LIA  3  N 

*94B 

COLUMBIA 

33  19 

93  I* 

Hi 

6P 

7A 

EARL  E.  6RAHAN 

MAGNOLIA  9  N 

4590 

COLUMBIA 

33  20 

93  13 

ARK  POWER  AM)  LIGHT  CO 

t  DUIUfS  CODB:     1.  UEMSAS    2.  NIsaiBBIPPI    3.  OOACBITA    4.  UCD    S.  BAIMT  rRAXCIfl    6.  SALIB    7.  VBITI 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

aaoiiivi 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

< 

SPEXHAl 

MALVERN 

HOT  SPRING 

3*  23 

92  49 

311 

RADIO  STAT  ION  KBOK 

MAMMOTH  SPRING 

4572 

FULTON 

SS 

TA 

JOHN  H.  MCKEE 

MAR  1 ANNA  2  S 

4638 

LEE 

3*  ** 

90  46 

234 

6P 

C  H 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NARKED  TREE 

4694 

POINSETT 

39  32 

90  25 

229 

6P 

MARSHALL 

4666 

SEARCY 

39  9* 

92  38 

1090 

SS 

MINNIE  HORTON 

MARVELL 

*6T8 

PHILLIPS 

34  33 

90  55 

199 

ERNEST  H.  PuCKETT 

MAUMEE 

SEARCY 

HELEN  E.  ADAMS 

MELBOURNE 

*7*6 

IZARD 

36  04 

91  5* 

610 

IVAN  L.  SMRAOER 

MEN  A 

POLK 

34  39 

94  19 

1207 

6P 

C  M 

RICHARD  W.  ST.  JOHN 

MONTICELLO  3  5 

•  900 

DREW 

33  39 

91  48 

289 

5P 

9P 

C  H 

Radio  station  khbm 

MONTROSE 

4906 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

129 

c 

ARK  POWER  AND  LIGHT  CO 

nOROBAY  LOCK  AND  DAM  6 

CALHOUN 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORRILTON 

*93e 

CONWAY 

39  07 

92  *5 

280 

5P 

7A 

EMMA  S.  LEAVELL 

MOUNT  IDA 

*988 

MONTGOMERY 

34  33 

93  38 

663 

9P 

7a 

C  H 

WILLIAM  E.  BLACK 

MOUNT  MAGAZINE 

9010 

LOGAN 

39  10 

93  *1 

2800 

ARKANSAS  FORESTRY  CDHH 

MOUNTAIN  HOME   1  NNW 

BAXTER 

36  20 

92  23 

800 

6P 

RADIO  STATION  KTLO 

MOUNTAIN  HOME  C  Of  ENG 

5036 

BAXTER 

BA 

aA 

eA 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  VIEW   I  E 

50*6 

STONE 

35  92 

92  06 

766 

7A 

NELL  A.  TAPLEY 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKLIN 

39  34 

9*  Ot 

500 

HENRY  G.  ARvIN 

NARROWS  DAM 

9110 

PIKE 

34  09 

93  *3 

425 

6A 

6A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

NASHVILLE  PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

34  00 

93  56 

7A 

* 

UNIVERSITY  OF  ARKANSAS 

NASHVILLE  SCS 

HOWARD 

373 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

5198 

HOWARD 

3*  07 

93  52 

950 

7A 

EDNA  J.  WESTFALL 

NEWHOPE  3  E 

PIKE 

3*  14 

93  50 

690 

7a 

ELSIE  f.  WARO 

NEWPORT 

9186 

JACKSON 

39  36 

91  17 

229 

SS 

7A 

LUTHER  0,  SUHMERSi  JR 

NIMROD  DAM 

9200 

PERRY 

93  10 

480 

8* 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MORFORK  DAM 

BAXTER 

36  19 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ODELL   3  N 

5354 

WASHINGTON 

39  48 

94  24 

1900 

MRS.  RENZO  HURST 

ODEN  2  W 

9398 

MONTGOMERY 

3*  38 

93  48 

BOO 

7A 

JOAN  S.  GRESHAM 

OKAY 

9376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

9P 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Box  1819,  Little 
Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65*F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  Table. 

Long-term  neaos  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location.     Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 
result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cl Imatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  seasonal  snowfall  table  include  snow  and  sleet. 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table, 
when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months 
some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  Stations.  For  those  stations  snow  or,  ground 
values  are  at  0600  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C      Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J      "Supplemental  Data"  Table. 

Other  Reference  Notes 


No  record  In  the  "Cl imatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table,  "Evaporation  and  Wind"  Table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

•      Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a   full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H      One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  Bade  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Governaeot  printing  Office,   Wash  in gt on  25,  D.  C. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLr  WEATHER  REVIEW  and  the  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA,  NATIONAL 
SUMMARY,   either  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 


U3C0MM-WB-Asheville  --  2-3-59  —  925 


CORRECTIONS 

October  1958:     Arkadelphla,  Climatological  Data  Table,   total  precipitation  should  be  .40. 

Arkadelphia,  Daily  Precipitation  Table,  total  precipitation  should  be  .40. 
Marshall,  Climatological  Data  Table,  delete  highest  temperature  and  date. 
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WALDROM 

39 

9 

40.3 

46.2 

61 

.1 

70.0 

77.4 

81 

.3 

80.3 

74,6 

61 

.4 

52.0 

40.  1 

60.4 

WALNUT   RIDGE   CAA  AP 

36 

7 

32.3 

43,0 

56.9 

69.0 

76 

.1 

80 

.3 

79.3 

71 

.5 

60 

.6 

51 

.6 

36,9 

56.0 

WARREN 

43 

1 

3,4 

41.4 

-  8 

0 

50.  4M 

6 

2 

63 

.4H 

-  1.4 

71.7 

-  0.4 

79 

.0 

-  1 

.2 

82 

.7 

-  0 

.2 

61.3 

-  1 

.3 

76.8 

0 

.3 

63 

,6 

-  2 

.7 

55 

,3 

1 

.3 

42,6 

-  4.5 

62.6 

-  2.3 

WHITE  ROCK 

36 

3 

32.  1 

39.  IM 

56 

,7M 

66.  5H 

72 

.3 

75 

.  1 

76.1 

69 

,6 

59 

,3 

51 

.2 

37.2 

56.0 

37 

1 

33.9 

44.2 

59 

.3M 

70.  5M 

78 

.0 

60 

,9 

M 

71.9 

60 

.4 

54.2 

38.9 

WYNNE 

37 

0 

35.  1 

44.  5M 

59 

.7 

69.  7 

76 

•  0 

60 

.3 

78.9 

72 

,3 

60 

.7 

54 

.0 

36. 4M 

59.0 

D IV I S ION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 

36 

.3 

1.8 

33.6 

-  e 

0 

39.9 

6 

.6 

57 

.4 

-1.5 

66.7 

0 

.7 

73 

.8 

-  1 

.5 

77 

.0 

-  2 

.5 

76.6 

-  2 

.1 

70 

7 

-  0 

.7 

58 

7 

-  2 

.3 

51 

.3 

.1 

37.0 

-  2.9 

56.6 

-  2.2 

NORTH  CENTRAL  DIVISION 

36 

.3 

2.4 

33.  3 

-  6 

1 

41.0 

7 

.7 

58 

-  0.7 

66.5 

0 

.0 

73 

.8 

-  2 

.2 

77 

.8 

-  2 

.0 

77.5 

-  1 

.2 

70.  5 

-  1 

.0 

58 

.9 

-  1 

.6 

50 

.6 

3 

.0 

36.9 

-  2.9 

56.8 

-  2.2 

NORTHEAST  DIVISION 

37 

.0 

3.5 

33.8 

-  9 

43.8 

7 

.2 

59 

.  7 

-  1.1 

69.0 

-  0 

.1 

76 

.4 

-  1 

.7 

80 

.0 

-  1 

.2 

78.9 

-  I 

.3 

72 

2 

-  1 

.0 

60 

.6 

-  1 

.8 

52 

.9 

3.8 

37.8 

-  3,5 

58.5 

-  2.3 

WEST  CENTRAL -DIVISION 

30 

.6 

2.4 

36.9 

-  7 

.5 

43.8 

7 

.8 

59.6 

-  1.6 

68.9 

0 

.4 

75 

.7 

-  1 

.3 

79 

-  1 

.5 

79.0 

-  1 

73 

0 

-  0 

.7 

60 

.8 

-  2.6 

52.2 

2 

.3 

38.8 

-  3.5 

58.9 

-  2.3 

CENTRAL  DIVISION 

40 

.1 

2.8 

39. 1 

-  6 

.5 

46.2 

6 

61 

.  1 

-  1.1 

70.0 

0 

.6 

76 

.8 

-  1 

.4 

80 

.7 

-  0 

.9 

80.0 

-  1 

.2 

74 

.8 

0 

62 

.0 

-  2 

.0 

53 

.9 

,  3 

.1 

39.8 

-  3.7 

60.4 

-  1.8 

EAST  CENTRAL  DIVISION 

39 

.3 

3.9 

37.0 

-  8 

.8 

46.1 

7 

.  1 

60 

.9 

-  1.4 

70.6 

0 

77 

.  3 

-  1 

61 

.1 

-  0 

79.7 

-  1 

.  1 

74 

,0 

-  0 

.3 

61 

.8 

-2.1 

54 

.0 

2 

.9 
.1 

39. 1 

-  4.9 

60.1 

-  2.3 

SOUTMfEST  DIVISION 

41 

.0 

2.2 

41.6 

-  5 

.2 

49. 1 

4 

.7 

61 

-  1  .4 

70.8 

1 

.0 

78 

.2 

0 

.0 

81 

.5 

0 

.0 

eo.2 

-  1 

.  1 

76 

.  1 

1 

.4 

63 

.3 

-  1 

.2 
.1 

S4 

.  7 

3 

41.5 

-  3.3 

61.7 

-  1.1 

SOUTH  CENTRAL  DIVISION 

42 

.0 

3.5 

41.6 

-  6 

.7 

49.5 

5 

.9 

61 

-  2.0 

71 . 1 

-  0 

.1 

78.6 

-  0 

.9 

62 

.  3 

-  0 

.2 

eo.7 

-  1 

.5 

76 

.2 

0 

.2 

62 

.6 

-  3 

54.5 

1 

41 .6 

-  4.6 

61.9 

-  2.2 

SOUTneAST  DIVISION 

42 

.1 

3.9 

40.2 

-  8 

.4 

48.8 

6 

.7 

62 

.3 

-  1.6 

71.7 

0 

.4 

78.2 

-  1 

.4 

81 

.  7 

-  0 

.4 

80.2 

-  1 

.  7 

75 

6 

-  0 

.2 

62 

.6 

-  2 

.8 

54 

.7 

1 

.5 

41.4 

-  5.0 

61.6 

-  2.5 

8««  rafcrvDca  nataa  tollowlng  Btmtlon  lodas. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


April 


Septemb«i 


Slabon 

>atioD 

V 

Q 

0 

■u 
S 

*g 
i 

0 
« 

o 

■a 
G 

s 

1 

a 
« 

0 

1 

C 

0 

1 
9 
0 

Q 

■a 
a. 

i 

« 

1 
1 

0 

a 
a 

i 

IX 

0 

0. 
« 
Q 

0 

« 

Q 

0 

■p 
S 

5 

c 

£ 

9 

a 
• 

Precipitation 

Precipitation 

a 

a 

0 
■■P 
S 
a 

i 

• 

3. 
« 

a 

0 
•a 
S 
a 

a  1 

• 

9 

Q 

a 
a 
a 

£ 

9 

1 

s. 
i5 

ABBOTT 

1.48 

1.36 

4.66 

4,22| 

6, 

81 

10, 

00 

4*50 

2,94 

3.56 

2.69 

2.73 

.  1.45 

.48.42 

ALICIA 

2.87 

2.48 

6.28 

3.49 

5, 

20 

3. 

33 

6,59 

3*67 

4.93 

,82 

6,71 

1.05 

49,42 

ALUM  FORK 

3.70 

3'  ii 

6. 

36 

7, 

59 

3.57 

4*79 

5.91 

2.45 

6.24 

1.17 

57,92 

2.95 

J 

7.  76 

10. 

19 

6, 

76 

6,30 

1*83 

3,65 

2,78 

7.  59 

1  .05 

60.70 

AM  I  T Y  3  Nc 

3.89 

1 .  52 

5.82 

8.09 

11. 

53 

6. 

24 

5.61 

1.69 

8.84 

3.51 

6.07 

1.38 

64,19 

ANTOINE 

3.74 

1.17 

3.70 

7.13 

10. 

52 

6. 

36 

3,51 

2.93 

8.32 

,45 

5.46 

,44 

153,75 

APLlN    1  W 

2.85 

1.16 

5.17 

6.63 

6. 

55 

6. 

41 

4.75 

3,34 

5,94 

1,66 

8.17 

:  1.06 

E54.75 

ARK  ADE  LPH I  A 

3.40 

-2  m  12 

1.99 

-2.33 

4.28 

2,08 

8.  56 

3.12 

12. 

95 

7.  89 

6, 

60 

3,26 

3,35 

53 

3*91 

1,10 

8*43 

5, 

60 

,40 

-3. 

04 

5,05 

,68 

E   1  ,31 

-3. 

33 

E60.43 

12,36 

ARKANSAS  CITY 

4.87 

-1.53 

3.  30 

-1  .55 

4,93 

-1,61 

9,67 

4.75 

6. 

89 

4,47 

6, 

61 

3,39 

9,66 

5.07 

2*54 

-  .29 

15,93 

13. 

09 

1,41 

-!• 

34 

5^73 

1  •46 

,84 

-4. 

53 

74.  36 

21.36 

asmdown 

4.61 

.  95 

5.40 

1 1 ,  39 

5. 

28 

3. 

59 

2.92 

7*19 

6*84 

1*30 

5^64 

I  ,75 

;  5  5  •  86 

ATHENS 

3.15 

:  1.46 

5,98 

5.73 

7. 

31 

6. 

35 

4*79 

2*00 

4.02 

4,70 

6^52 

.93 

E52.94 

AUGUSTA 

4.25 

1.12 

5.59 

5.26 

7.84 

5. 

87 

4.21 

4*67 

6,52 

.86 

6.76 

.80 

53.75 

BALO  KNOB 

3.07 

-  ^*  ^  1 

5.63 

9, 

24 

4. 

96 

6,67 

1*87 

6.30 

.82 

5.87 

1.96 

53.91 

BATESVTLLE  LIVEST OC K 

1.69 

-  2.27 

7.20 

3.57 

6. 

59 

6. 

90 

4,56 

1.53 

6,77 

,93 

5.67 

•  90 

:49,7t 

BATESV I ll e  l  and  0  1 

2.72 

-  1.81 

2.12 

-1 .  89 

7.  15 

2.32 

3.26 

-1.13 

5. 

62 

,  69 

5, 

74 

1.67 

5,50 

1 , 

79 

2.71 

-  ,68 

5,36 

2. 

20 

.53 

-2. 

82 

6.16 

2.27 

1.  12 

-2. 

97 

47.99 

•  36 

BEATY  LAKE 

3.42 

2.81 

5.77 

6.75 

7, 

69 

3, 

98 

6,69 

3*19 

11.40 

1.36 

6.66 

U41 

61.35 

BEAVER   1  SE 

.94 

2.22 

7.25 

3.79 

6. 

89 

8, 

26 

9,95 

3*27 

5.26 

.72 

4.89 

•  91 

54.37 

BEECH  GROVE 

3.30 

-  f  *Ia 

Z*ln 

^'11 

4, 

53 

1, 

71 

7,72 

2,36 

3.73 

.42 

4.  74 

.75 

:42,99 

BEEOE V I LLE 

4.19 

-    :  *  ,  , 

6.38 

4,65 

7, 

29 

4, 

46 

5*30 

1  ,56 

4,93 

.75 

5.65 

1.47 

:48.49 

BENTON 

4.11 

1 .  1 1 

5.  17 

6.  59 

7, 

60 

6. 

65 

2,61 

3.96 

9.84 

2*19 

5.00 

•  93 

55.76 

BENTONVILLE 

1.16 

2.33 

5.92 

3.87 

3, 

40 

6. 

82 

1C*06 

1.56 

5.19 

.56 

4.03 

,64 

45.76 

BERRYVILLE  4  NW 

.86 

1.52 

7.20 

4.31 

7. 

32 

7, 

69 

11.27 

3,99 

5.64 

1.06 

5.05 

.97 

56,86 

B  1  G  FORK 

3.10 

1.68 

6.  78 

6.16 

6. 

82 

7. 

66 

7.29 

3,76 

5,64 

5,75 

7,55 

1  ,06 

53.27 

BIG  LAKE  OUTLET 

3.99 

-1.36 

-  .20 

5.60 

1  .60 

6. 

32 

2,43 

2. 

41 

.51 

10.96 

7. 

79 

1.15 

-1 . 59 

6,56 

3 

65 

1.15 

-1. 

91 

6.04 

2.50 

1,11 

-3* 

33 

52  .65 

7^41 

BLACK  ROCK 

2.46 

-1.57 

1.37 

-2.43 

6.  75 

2.24 

3.  56 

.66 

5, 

99 

1  ,56 

*' 

56 

.67 

6.64 

3. 

37 

4.57 

1  .55 

7.36 

4 

45 

,77 

-2 

54 

5.47 

1  .4C 

.61 

-3. 

29 

50*  13 

4.95 

BLAKELY  MOUNTAIN  DAM 

3.3S 

1.12 

5.42 

6.61 

7. 

51 

5. 

63 

6.66 

3.13 

4.62 

4.63 

7.24 

,75 

56,90 

BLUFF  CITY  3  SW 

4.02 

1.31 

4.15 

10.97 

7 

08 

4 

65 

4.37 

3.16 

6.57 

1,75 

2*46 

,52 

51,03 

BL  Y  T  HE  V  1 L  L  E 

4.00 

-1 .47 

3.13 

~  1  ' 

6.90 

1  •  56 

4,21 

.  32 

6 

45 

2  .66 

2 

44 

-  .66 

6.06 

2. 

33 

1  ,32 

-1,95 

7,09 

3 

93 

1.01 

-1 

64 

5,  74 

2.1V 

,93 

-3 

45 

*  o*^« 

BOONEV I LLE 

1.81 

-1.84 

1.64 

-1.88 

4,53 

,35 

4.12 

•  42 

9 

32 

3.97 

8 

23 

3,95 

5*52 

2. 

61 

2.05 

-1.41 

2,59 

83 

2.62 

- 

52 

4.90 

1 .59 

1.12 

-2 

04 

48.45 

3.53 

BOUGHTON 

3.98 

.94 

4.66 

9.71 

5 

44 

6 

89 

2.50 

4,10 

6.24 

1.41 

4,62 

.76 

51.45 

BRADFORD 

3.44 

1.54 

6.18 

5.17 

6 

04 

5 

17 

8.50 

1.99 

5.72 

1,30 

6.16 

1.36 

54,61 

BRINKLEY 

■  3.57 

-2.08 

1.66 

-2.92 

5.23 

-  ,06 

7.17 

2.62 

4 

48 

-  .20 

5 

61 

2.25 

5,07 

1 

34 

1,40 

-1.33 

12.65 

9 

72 

1.18 

-1 

76 

5.26 

1.09 

1.71 

-3.09 

=55,21 

5.56 

BUFFALO  TOWER 

1.07 

-   1  •  '6 

6.9t 

4.20 

6 

19 

6 

2< 

9,57 

4,81 

8.03 

1,06 

6,4! 

1 ,  7j 

:60.30 

BURDETTE 

4.27 

3.  54 

6.  72 

6.71 

5 

66 

4 

21 

7.43 

.83 

10.10 

1,27 

6.2( 

1  .39 

58,33 

CABOT   *  SW 

2.99 

1.  19 

4,93 

6.96 

6 

98 

7 

67 

2,19 

2,62 

5,47 

.93 

5.65 

•  84 

46.44 

CALICO  ROCK 

1.62 

-2.25 

1.60 

-1.79 

5,95 

1,75 

2,53 

-1  ^63 

6.08 

,85 

6 

26 

2  .04 

2.89 

52 

6*06 

2,75 

6.68 

3 

70 

.61 

-2 

85 

8.75 

5.13 

.83 

-2 

36 

49,66 

4.62 

CAMDEN  I 

4.01 

-1.  18 

1.98 

-2,46 

4.01 

-1,26 

6.91 

4^06 

7 

09 

2.60 

7 

37 

4.44 

4,67 

03 

4*27 

1,66 

10.06 

7 

.45 

.97 

-1 

99 

3.72 

-1.41 

1.52 

-3 

76 

58,60 

6.16 

CAMP  CHAFFEE 

1*36 

1.31 

5.  14 

4.71 

6 

43 

9 

14 

7,67 

5*51 

3.54 

1.23 

4.  75 

1.0? 

51  ,M 

CARL  ISLE    1  SW 

3.74 

I  1.05 

4.53 

5,7S 

4 

09 

6 

67 

3,10 

2.86 

5.05 

1.81 

4.66 

.76 

E44.12 

CLARENDON 

3.55 

-2.  04 

1.77 

-2.95 

4,  14 

-1  .06 

5  ,49 

1.12 

5 

19 

■  T 

7 

98 

4,39 

5,82 

1 

93 

2.71 

.06 

6.27 

3 

69 

1*93 

- 

92 

5,50 

1.16 

1,09 

-3 

,55 

51  ,44 

2*62 

CLARKSVILLE 

2.02 

2.24 

6.45 

4,92 

8 

98 

5 

29 

6*62 

2.65 

2.30 

2*49 

6,32 

1,21 

51,96 

CLINTON 

3*13 

1.69 

7.  16 

5.36 

6 

46 

5.37 

5*46 

2*36 

6*07 

1*06 

6.7t 

1.03 

53.97 

COLD  SPRINGS   GUARD  STA 

4.15 

2.  65 

5,8! 

2.83 

-2  .04 

.91 

-3.65 

6.6< 

j 

5.3  1 

.01 

8 

.07 

6 

.59 

6.  15 

2 

41 

3,21 

,  31 

4,30 

1 

,13 

1*29 

-2 

•  05 

5.  7< 

1 .42 

1  •24 

-3 

.31 

52~37 

•  61 

CORN IN6 

2.80 

-1  ■  66 

1 .  86 

-2.  16 

6,35 

1 ,53 

3.56 

.60 

4 

54 

•  39 

2 

.15 

- 1 .72 

9.56 

5 

.52 

5*26 

2,29 

4.90 

1 

.82 

.69 

-2 

.61 

6.0 

2  .44 

•  64 

-3 

.OS 

46.36 

1^09 

COVE 

3.53 

1.68 

5,94 

6.28 

6 

>85 

6 

.18 

5,15 

5.51 

4.44 

3*79 

9.63 

1.5 

60.69 

CROSSETT  7  S 

3.95 

-2.54 

4.11 

-  .65 

3.68 

-1.69 

U.71 

11.84 

8 

.93 

4.70 

4 

.12 

,69 

4,60 

- 

.62 

3,78 

.63 

13,76 

11 

,4C 

.58 

-2 

.Of 

2.7 

-1.34 

1.13 

-4 

.64 

66.26 

15,76 

CRYSTAL   VALLEY  2  NE 

4.13 

1  .2( 

5.0! 

6.  7( 

7.75 

9 

■  27 

5*69 

2.21 

5.15 

.79 

6.5* 

•  51 

55.46 

CUMMINS  FARM 

3.17 

1.66 

3.4: 

9.96 

14.21 

5 

.23 

4*13 

2*3' 

12. 9e 

1.37 

5.4' 

2.23 

67,23 

DA  I  SY 

3.13 

1.35 

5.  63 

7,62 

10 

.5G 

6 

.81 

4*94 

2  .07 

5.95 

4.21 

4.  9( 

.8" 

58,  35 

DAMASCUS 

3.15 

1.11 

7.66 

3.73 

6 

.44 

4 

.43 

4*04 

1*34 

5.7S 

*72 

7*0f 

.83 

46,32 

DANVILLE 

2.44 

-1.73 

1.47 

-2.69 

6.33 

1.51 

5.21 

.14 

7 

.  IC 

1.2G 

6 

.26 

2.66 

4*41 

1 

.01 

2*63 

-  .5fi 

3.9S 

.  9< 

2.10 

-1 

.35 

6.7< 

2.7; 

.9C 

-2 

.64 

49,60 

1,29 

DARDANELLE 

2.36 

-2  .00 

2.  75 

-1.37 

7.O0 

2,3! 

5,  66 

•  92 

7 

.71 

2,32 

6 

.19 

2.23 

3*2; 

.41 

2.9< 

-  .24 

4,63 

1 

,91 

2.19 

-1 

.03 

6*7* 

2*91 

1.13 

-2 

.74 

bZtTy 

4,  92 

DE  QUEEN 

2.85 

1*52 

6.  36 

7,64 

9 

.20 

4 

4.65 

7,08 

9,6e 

3.15 

4*5f 

,64 

62*24 

DERMOTT 

4.76 

3.35 

4,98 

8.6: 

7 

.22 

7 

.22 

6.  1  3 

3,15 

17.04 

1*62 

5.0^ 

1.3C 

70*42 

DES  ARC 

3.53 

1.62 

5.80 

6,79 

7 

.21 

5 

.86 

5,23 

3.31 

7.05 

1*80 

6.I4 

1.64 

58,04 

DEVILS  KNOB 

1.16 

2.32 

6,53 

3.13 

5 

.7e 

5 

.64 

:  7.51 

3,16 

3.72 

3.1s 

e^8^ 

1.04 

E52.09 

DUMAS    1  ESE 

3.69 

-1  .9^ 

2.9* 

-1  •  5( 

3.4< 

10.72 

5.6 

12 

.24 

7,92 

6 

.21 

3.05 

e.4( 

3 

.76 

2,06 

-1,0: 

11,03 

8 

*2' 

1.46 

-1 

.1( 

4^9^ 

•  4S 

1.  14 

-4 

.4* 

66*37 

16,67 

EL  DORADO  CAA  AIRPORT 

5.36 

-  .  3: 

2.  71 

-1.8- 

3,5" 

19.5< 

14.5 

.4S 

7 

.41 

4.6] 

2,67 

-1 

.61 

5.11 

2.16 

6.61 

4 

.2C 

,55 

-2.3. 

3.  &< 

-   .  84 

•  7( 

-4 

.94 

62*  ^ 

11*26 

EUREKA  SPRINGS 

1.07 

-1.87 

2.03 

-1.  14 

6,  75 

2,79 

3.68 

.77 

4 

.95 

6 

.81 

8,99 

5 

.  73 

4.01 

.12 

7.72 

3 

•  3S 

.76 

-3 

.  1 

5.7C 

2,2' 

1  .0 

-1 

.»< 

55.94 

7.98 

EVENING  SHADE    1  NE 

1.38 

2.05 

6.52 

4.65 

7 

.45 

5 

.61 

4,11 

3. 95 

3.9S 

*06 

6.8( 

.44 

47*07 

FAYETTEVILLE 

1.14 

2.67 

4.75 

2.96 

3 

.6e 

6 

.63 

13.44 

2.89 

4,40 

.91 

4.6< 

.91 

49.10 

FAYETTEVILLE  c aa  ap 

1.14 

2.3: 

4.64 

2*8* 

4 

.31 

5 

.6C 

11.9: 

3,29 

5.34 

1*21 

4.3* 

.4( 

47,40 

FAYETTEVILLE   ExP  STA 

1.10 

- 1 .  66 

2.3£ 

-    .  81 

4,4! 

.99 

-1  .91 

3 

.91 

-1 .82 

6 

.19 

12,  32 

9 

.52 

2,63 

-   ,  88 

4,34 

.0^ 

.89 

-2 

.91 

4.2 

1  .0^ 

•  51 

-2 

•0 

45,79 

•  66 

FL I PP IN  CAA  A  I RPOR  T 

1.26 

1  >  56 

7.65 

2.05 

5 

.42 

9 

.86 

4*48 

3,53 

5.71 

.52 

7.5 

.5 

50.06 

FORDYCE  6  W 

3.01 

2.13 

:  4.29 

9.44 

6 

.85 

5 

.00 

2.53 

3,19 

5.72 

.62 

3.5< 

:  1.2C 

E49^70 

FORT   SMITH  WB  AP  R// 

1.23 

-1.66 

1.38 

-1.66 

5.16 

2.0"? 

3.61 

-  .66 

5.61 

,55 

10 

.40 

6.09 

5,69 

3 

.13 

4,51 

1,69 

4.44 

.  73 

1.32 

-2 

•  31 

4.2< 

1.20 

.9- 

-2 

,1 

48.74 

7.18 

FT   SMITH  WATER  PLANT 

.92 

2.1; 

5,8, 

3,2« 

6 

.76 

7 

.05 

13.56 

3.23 

3,92 

1.29 

4.64 

.92 

53.51 

FULTON 

4.13 

-1.28 

1.17 

-2.9< 

4,12 

11.41 

6.  7< 

7 

.16 

1.9' 

4 

78 

1,33 

1  ,74 

-2 

.23 

5,3] 

2*15 

3.86 

1 

.21 

1.37 

-1.6C 

4.9; 

•  63 

,65 

-3 

.6i 

50.66 

1*03 

GEORGETOWN 

3.92 

-1.27 

1 .  30 

-3.0  ] 

6,  7S 

'1*3* 

7.67 

3.14 

8 

.11 

3,5e 

6 

.35 

4.83 

4,41 

.86 

3*29 

.  52 

7,8€ 

5 

.oe 

1.66 

-1 

.45 

5.34 

1  .02 

1,33 

-3 

,0 

60.05 

1U63 

GILBERT 

1.32 

1.85 

6.  14 

2.25 

4 

.73 

5 

.69 

5,01 

3*76 

4.96 

1,37 

7,7 

1  .05 

45.86 

GLENWOOD 

3.27 

1.10 

6.25 

8.02 

12 

.63 

8 

.21 

7.04 

2*70 

3.71 

5,54 

6, It 

.61 

67.30 

GRAVELLY  2  ESE 

1.78 

.9< 

7 

.oe 

6 

.55 

4,31 

2*69 

3,28 

2.90 

6.  35 

1,06 

50,94 

GRAVETTE 

1.11 

-1.37 

1.85 

5*71 

2.24 

3*71 

-1-02 

5 

.6S 

6 

.06 

97 

9,61 

7 

15 

1  ,72 

-1  ,94 

5.57 

.65 

,85 

-3 

11 

5*  31 

2,46 

.94 

-1 

.45 

46,49 

3^60 

GREEN  FOREST  *  ESE 

~ 

- 

- 

4.05 

,91 

GREENBRIER 

3.10 

1.15 

4.  le 

3.50 

6 

.4(1 

I  4 

.36 

4.00 

1,05 

2.60 

1,15 

4,66 

:  1.46 

:37.65 

GREENWOOD 

1.42 

1.97 

4.64 

4.41 

5 

.46 

8 

64 

4*68 

3,03 

5.33 

1.29 

4*44 

1.2' 

46.78 

6URD0N   3  E 

4.09 

4.3( 

8 

.24 

7 

.28 

3,54 

2*3' 

6.60 

1.49 

4,64 

•  6; 

53.17 

HAMBURG 

3.83 

4.3f 

^' ,! 

.5fl 

7 

.84 

5*39 

3,43 

11.37 

.05 

3,24 

1,04 

75*65 

HAMPTON 

4.39 

-  2.06 

4,22 

11.17 

9 

.14 

5 

.71 

3.62 

2*60 

8.30 

1.13 

4,7: 

I  .94 

E57.59 

HARRISON 

•  81 

1.70 

7.70 

3,17 

5 

66 

6 

60 

6.73 

3.09 

6.77 

•  49 

5.94 

1.36 

92*24 

HEBER  SPRINGS   3  NE 

3.09 

1.29 

8.68 

3.57 

3 

90 

5 

25 

6,78 

1.08 

7,97 

.54 

5*10 

1.24 

48,49 

HECTOR 

1.92 

"  2.55 

■  ^' 

4.8( 

■  6 

33 

4 

91 

6*24 

:  2,75 

2,61 

U42 

6,40 

L  1.30 

E46.09 

HELENA 

3.11 

-3.29 

3.0; 

-1.73 

V  a- 

-1,71 

3.  38 

8 

20 

4.08 

6 

43 

6*5C 

2 

64 

3,55 

.  62 

6,31 

5 

74 

1.13 

-1 

57 

4.94 

.  3< 

1.23 

-3 

70 

56,  76 

6.27 

HENDERSON  2  W 

1.19 

1  .30 

7.32 

3.15 

6 

.97 

6 

56 

5,35 

2,53 

7.59 

.46 

6.94 

.26 

51  .62 

HOPE  3  NE 

4.25 

-1.19 

1.08 

-3.33 

4.51 

-  .81 

11,70 

6.33 

7 

.27 

2.07 

4 

65 

1.58 

3.04 

-1 

53 

5.17 

1,96 

4.36 

1 

64 

U61 

-1 

52 

3*85 

-  .87 

,60 

-4 

01 

52,29 

.32 

HOPPER 

3,05 

1.75 

6.63 

7,0^ 

9 

74 

6 

86 

2,99 

2,32 

3.36 

4.21 

6,51 

1.12 

55.69 

HORAT  I  0 

3.54 

1  •  6( 

t*  o- 

7 

71 

2 

83 

3.71 

7.29 

4.07 

3,97 

3,62 

,69 

92,46 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3.49 

-1.97 

I  .Of 

3  2( 

5,6 

.50 

1 ,  59 

8 

64 

4 

18 

,07 

3*36 

75 

3.  52 

,15 

4,43 

Bl 

2.59 

97 

6.90 

2.34 

1  ,66 

-2 

64 

53.39 

-  1*66 

huttig  Dam 

3.60 

2  .  9  1 

4.68 

17,24 

a 

03 

5 

34 

5.46 

4.16 

12.96 

2,29 

4,40 

.64 

71  .99 

INDEX 

3.60 

1.20 

4.  18 

10.30 

4 

95 

3 

30 

2*73 

8.06 

3.56 

1,22 

5.55 

■  1.15 

:50.02 

JASPER 

.99 

1.63 

7.00 

3.14 

5 

39 

5 

73 

5*91 

3.55 

4,69 

.58 

5*06 

1,75 

46.62 

JESSIEVILLE 

3.73 

1  .34 

7.11 

6.  79 

7 

82 

11 

74 

5*70 

4*11 

7.79 

2.86 

7.11 

1  ,64 

67,61 

JONESBORO 

4.04 

-1.07 

2.45 

- 1 .  74 

6.2( 

.85 

4.0] 

-  .04 

6 

47 

2  ,  39 

2 

34 

-i  ,26 

7*73 

4 

46 

.97 

-1.97 

6,68 

3 

55 

1,34 

-2 

13 

5.51 

1  ,92 

1,39 

-3 

12 

49*  30 

1.64 

KEO 

4.07 

1.31 

4.63 

6.90 

5 

77 

5 

66 

9*21 

1 .97 

9.04 

.66 

4.83 

1.60 

51.67 

LAKE  CITY 

4.73 

2.23 

6.07 

4.56 

6 

26 

2 

12 

7.06 

1,25 

6.59 

1,20 

5,49 

.99 

48.99 

LAKE  MAUMELLE 

3.66 

1.26 

6.04 

7.  14 

5 

77 

7 

92 

4.25 

3,49 

8,08 

1,04 

5,49 

*93 

55.09 

LANGLEY 

3.53 

1.33 

6.49 

6,76 

6 

43 

7.02 

5.86 

3,09 

4.69 

4.37 

7,16 

.69 

59,42 

LEAD  HILL 

1.21 

-1.70 

■  2.34 

-  .76 

7,19 

3,89 

2.82 

-1.11 

3 

38 

-1.62 

5 

65 

1*55 

10.15 

7 

18 

5.02 

1.94 

7.20 

3 

97 

.46 

-2.66 

E  5.47 

2.33 

:  ,60 

-1 

99 

■51,71 

11.02 

LEE  CREEK   GUARD  STA 

.74 

1.96 

4,37 

3,02 

5 

90 

5 

34 

11.38 

3.36 

6,70 

1.64 

5.52 

1.07 

51.02 

LEOLA 

3.65 

1.16 

4.51 

6,76 

13 

32 

5 

17 

4,41 

10.84 

8.76 

.22 

4.44 

.77 

64.09 

LITTLE  ROCK  Wb  AP  R// 

4.41 

-  .71 

1.93 

-2.13 

4.20 

-  .65 

6.21 

3,05 

7 

84 

2,99 

7 

20 

3,77 

3.56 

46 

3,80 

.65 

7,16 

4 

33 

•  31 

-2 

50 

5*35 

1.43 

1.26 

-2 

•2 

55.27 

7,69 

LITTLE   ROCK  FlLT  PLANT 

4.49 

1.13 

4.36 

6.87 

7 

90 

6 

91 

3.00 

3.36 

6, '8  9 

.46 

E  6,19 

1.20 

E54,T2 

LOST  CORNER 

LOUANN  2  SE 

4.10 

2.48 

3.62 

14.77 

5 

56 

8*e  rafsrcKs  iM>t«B  falla*liit  Stktlos  Inaai. 
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Tftbl»  2-Coobiiuod 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


LURTON 
HAOISON 
MAGNOLIA   3  N 
MALVERN 
MAMNOTH  SPRING 

MAR  I ANNA  2  S 
MARRED  TREE 
MARSHALL 
HARVELL 
MELBOURNE 

MENA 

►♦ONT  ICELLO  3  S 
nOROBAY  LOCK   AND  DAM  6 
MORRILTON 
MOUNT  IDA 

MOUNT  MAGAZINE 
MOUNTAIN  HOME    1  NNW 
MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENG 
MOUNTAIN  VIEW   1  E 
mJLfiERRY  6  HNE 

NARROWS  DAM 
NASHVILLE   PEACH  SUB5TA 
NATHAN  h  WNW 
NEWHOPE  3  E 
NEWPORT 

NIMROD  DAH 
ODELL    3  N 
ODEN  1  W 
OCAr 
OSCEOLA 

OHENSVILLE 

OZARK 

OZONE 

PARAGOULD  RADIO  KDRS 
PARIS 

PARKIN  2  W 
PARKS 

PERRYVILLE 
PINE  BLUFF 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

PINE  RIDGE 
POCAHONTAS  1 
PORTLAND 
PRESCOTT 
RATCLIFF 

RISON 

ROGERS 

RUSSELLVILLE 
SAINT  CHARLES 
SAINT  FRANCIS 

SALEM 
SEARCY 

SHERIDAN  TOWER 
SHIRLEY  3  SE 
SI  LOAM  SPRINGS 

SPARKMAN  A  e 
STAMPS 

STAR  CITY  2  S 

STEVE 

STUTTGART 

STUTTGART  9  ESE 
SUB  I AC 0 
TAYLOR 

TEXARKANA  WB  AP  R// 
TURWUE 

WALDRON 

WALNUT  GROVE  2  NHE 
WALNUT    RIDGE  CAA  AP 
WARREN 
WASHITA 

WHITE  ROCK 

VHITCCLIFFS 

HILSOM 

tfYHNE 

TELLVILLE 


DIVISION  AVERAGES 

NORTHWEST  DIVISION 
NORTH  CENTRAL  DIVISION 
NORTHEAST  DIVISION 
WEST  CENTRAL  DIVISION 
CENTRAL  DIVISION 
EAST  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHWEST  DIVISION 
SOUTH  CENTRAL  DIVISION 
SOUTHEAST  DIVISION 


January  February 

o 

a  t 

I  I 


-2.10 
-1  .69 
-2.11 
-1 .38 


2.25] 

1 .28 
1.32 
1.39 
1.53 
1.24 

1.30 


1.16 
1.96 
3.50 


1.69 
1.52 
1.73 
1.25 


1.23 
2.01 
2.69 


-1.17 
-1  .".1 
-1 .62 
-2.17 
-3.01 
-2.43 


7.09, 
4.331 
3.99[ 


4.13 
7.00 
6.27 

7.91 
7.46 
7.03 
7.03 


6.82.  1.63 


6*27 
5.64 
8.49 


1 . 18 
1  .67 
.71 


April 


6.05 
16.52 
8.06 


10.11 
17.14 
5.22 


2.85E  6.56 


12.88 
10.71 
3.72 


1.85 
-  .31 
8.  15 
5.59 


10.05 
18.35 
11.03 


-  .36 
1.91 
3.07 


May 


6.26 
7.63 
6.40 
11.04 
8.38 

6.82 


9.26 

14.57 
10.11 

9.28 
11.25 

8.45 

7.71 


7.73 

7.61 
5.90 
8.63 
14.52 
10.27 

6.32 


8.18 
6.94 
e.ll 
4.15 


-1  .49 

1  .52 
1  .77 
1  .59 


7.69 
7.41 
8.21 
4.69 


-1.00 
3.06 


8.37 
1.26 
7.94 
6.17 


2.17  -1.80 


5.00 
6.48 
6.65 
6.97 


2.32 
2.36 


luly 


August  Septembei         October         November  December 


3.45 
2.62 
2.90 
3.45 


4,12i  1.73 


8.09 
7.33 
4.09 
7.56 


3.00 
6.67 
8.14 
7.84 
3.46 

7;96 


2.811  - 

2.831 

5.161 


8.44I  6.68 


4.86 
6.98 
6.17 


10.00 
6.78 
3.05 


4.37 
5.19 
5.73 


.92 
2.94 


.61!  -2.11 


-1.46;  7.24 


1. 

1.43 
1.34 
5.16 
.62 
1.60 

2.26 


1.02 
1.14 
1.86 
1.32 

1.04 
.47 
.38 
1.26 
1.24 

.91 


1.15 
.69 

1.09 
.60 

1.19 
.  70 

1.10 


.91 
.91 
1.04 
1.09 
1.23 


.35 
1.30 
1.99 
1.31 


1.64 
2.21 
.62 


1.40 
1.94 
1.94 

1.49 
1.72 
.62 


1.76 
'3,  14 

-1.40 
-1.29 


6.47 
6.27 
5.18 
5.87 


.75 
1.16 
1.02 
2.41 
1.73 
1.42 
2.79 


4.86 
8.02 
6.03 


-1.18 
-1.55 
-1.51 


1.98 
1  .24 
1  .07 


65.98 
62.60 
57.89 
61.63 
64.06 

54.37 
63.57 
44.61 
:60.34 
=49.26 

58.71 
75.65 
164.08 
53.06 
54.45 

58.44 
■2.57^52.82  |  11.30 
65.31 
i63.68 
55.99 

70.66 
61.92 
56.36 
62.05 

54.26  '  5.45 

66.11  ( 
60.24 
E57.12 
56.33  '  7.07 
47.71 

60.22 

49.78  I  4.93 
61.94 
^47. 64 
63.27 

54 . 19  4  .  aO 
52.44 

3.96 

61.68  10.33 
60.68 


1.16 
1.76 
1 .07 
1.07 


1.12 
1.79 
.77 


1.07 
1 .09 
1.36 
1.61 


59.37 
48.49 
67.74 
51.41 
37.38 

60.88 
44.81 
E53.76 
65.07 
43.15 

48. 10  I 
51.07 
£59.49  ! 
:53.06  I 
41 .24  I 

E55.70 
55.76 
164.70 
E47.95 
-3.29i51.31 

65.50 
50.01 
;59.15 
53.75 
160.66 

54.23 
45.26 
50.03 
67.64 
i55. 14 

55.50 
63.32 
:48.31 
56.07 
51.35 


48.25 
60.58 
50.22 
63.10 
55.86 
56.24 
58.44 
58.50 
67.04 


7.22 


3.59 
3.16 


■m  r*f«r«Be*  noUa  tolKnlns  Btation  rndvi. 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1958 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Laat  spring  mi 

nimiim  of 

First  fall  minii 

num  of 

Number  of  daya 
between  dates 

16*  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28*  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28*  or 
below 

24*  or 

below 

20*  or 
below 

16*  or 
below 

below 

0 

3 

% 

0 

f 
CO 
C4 

0 

,° 

o» 
t*) 

Date 

Temp. 

Q 

1  Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.l 

Date 

ci 

a 
9 

E- 

Date 

Temp. 

jg 

iS 

Temp. 

Date 

Temp. 

b 

-* 

ALUM  FORK 

98 

8-  3 

7 

12-1  5 

2-17 

14 

2-19 

20 

3-20 

1  1  -  7 

U-28 

28 

12-13 

300 

297 

254 

253 

232 

ARKAOELPHIA 

99 

8-15+ 

10 

12-15 

2-13 

16 

2-16 

- 

7T 

^~7^ 

^  ' 

1  1-20 

3  1 

1  1-29 

23 

1 1-29 

2  3 

12-14 

12 

12-14 

\  2 

304 

301 

2  83 

2  54 

245 

ASHDOWN 

102 

8-13 

12 

2-13 

2-13 

1 2 

2-18 

2  18 

7- 

,  ? 
3-20 

2 " 

1 1  -  7 

3  1 

11-29 

22 
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2-19 

17 

3-19 

22 

3-21 

28 

4-10 

32 

11-18 

31 

11-26 

26 

11-27 

22 

U-28 

20 

282 

253 

2  50 

222 

WALDRON 

99 

8-29  + 

-  3 

12-14 

2-16 

16 

2-17 

20 

3-20 

24 

3-20 

24 

3-20 

24 

10-27 

31 

11-  7 

26 

11-29 

18 

1  1-29 

18 

12-1  1 

15 

298 

285 

254 

2>2 

221 

WALNUT  RIDGE  CAA  AIRPORT 

97 

6-  5 

2 

2-17+ 

2-20 

10 

2-20 

10 

3-18 

24 

3-21 

27 

3-21 

27 

11-  7 

29 

11*28 

20 

11-26 

20 

1  1-28 

20 

12-14 

15 

297 

281 

255 

252 

231 

WARREN 

100 

8-16 

10 

12-16 

2-13 

16 

2-16 

19 

2-20 

22 

3-19 

28 

3-20 

30 

11-  7 

31 

U-29 

23 

11-29 

23 

12-14 

12 

12-14 

12 

304 

301 

2  62 

2  55 

232 

WHITE  ROCK 

90 

9-  4+ 

4 

2-16 

2-16 

16 

3-  1 

20 

3-19 

24 

3-20 

26 

4-  7 

31 

11-16 

26 

11-16 

26 

11-27 

24 

11-28 

20 

12-13 

10 

298 

272 

253 

243 

225 

WILSON 

100 

6-14 

0 

2-17+ 

2-20 

9 

2-20 

9 

2-21 

21 

3-21 

26 

4-  8 

32 

11-  7 

32 

11-27 

28 

11-29 

23 

12-  7 

19 

12-14 

13 

297 

290 

261 

25X 

213 

WYNNE 

96 

6-15+ 

0 

12-15 

2-19 

13 

2-19 

13 

2-19 

13 

3-21 

28 

32 

11-27 

28 

11-27 

28 

11-29 

20 

1  1-29 

20 

12-14 

3 

298 

283 

283 

251 

244 

8««  reference  notes  tolloviDg  Stktloa  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ARKANSAS 
1958 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Blakely  Mountain  Dam 

EVAP 

DEP 

WIND 

1 .28 

1  .71 

2.34 

3.92B 

1063 

4.7SB 

618 

6.03B 
779 

5.61 
642 

5.46 
531 

4.21B 

606 

2.76B 
541 

2.12B 
721 

_ 

- 

Hope  3  NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

-0.66 

+0.37 
1«0 

- 

- 

5 . 83B 
-0.58 

7 . 54B 
+0.44 
889 

7 . 18B 
-0.45 
920 

6.08B 
-1 .55 
509 

4  .32B 
-1 .65 
425 

3 . 22B 
-1 .46 
554 

2.70B 
+0.03 
776 

1  . 65B 
-0.32 
793 

- 

Mountain  Home  C  of  Eng 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

4.68B 

5.95 
595 

6.74 
832 

6.21 
703 

6.31B 
482 

4.39 
452 

3.34 

536 

- 

Narrows  Dam 

EVAP 

DEP 

WIND 

1 .52B 

2.32 

2.60B 

4.21B 

5.84B 

7.21B 

6.92B 

6.0T 

4.90B 

3.14 

2.54B 

1 .14B 

48.41 

773 

931 

827 

565 

624 

708 

789 

771 

1 1003 

Nlmrod  Dam 

EVAP 

DEP 

WIND 

0.90B 

1 .38 

1  .97B 

4.07B 

5.24B 
-0.72 

6.54B 
-0.62 

6.33B 
-0.85 

5.65 
-1.53 

4.08B 
-1 .44 

2.07 
-2.17 

RussellviHe 

EVAP 

DEP 

WIND 

7. 243 

+1.21 
483 

8.52B 
+1.73 
561 

8.47B 
+1.04 
579 

Stuttgart  9  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1 .03 
-0.24 
1671 

1 .31 
-0.45 
1783 

1 .63 
-1.79 
1704 

3.91B 
-0.84 

1890 

4.61 
-1 .30 
738 

5.76B 
-1 .30 

1183 

5.17 
-1  .89 
390 

4.06 
-1  .12 
900 

3.03B 
-0.65 
933 

2.26B 
+0.18 
1693 

1 .49B 
+0.27 
1757B 

For  descriptions  of  unusual  weather  in  1958,  please  refer  to  the  April  and  May  issues  of  CI imatological 
Data,  Arkansas  Section. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


1958 
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AVERAGE  TEMPERATURE 
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STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

County 

Drainage  1  1 

Latitude 

1  Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durmg  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precip.  1 

Evap, 

Month 
opened 

a  s 
0  o 

0006 

35  04 

94  12 

624 

17 

2 

0064 

35  54 

91  05 

256 

32 

2 

C 

ALUM  FORK 

0130 

SALINE 

1 

34  48 

92  52 

765 

21 

21 

1  2  3 

C 

ALY 

0136 

YELL 

3 

34  4  7 

93  29 

864 

16 

2 

c 

01  60 

3 

34  17 

93  25 

10 

ANTOI NE 

0178 

3 

34  02 

93  25 

285 

16 

2 

c 

0186 

1 

34  58 

93  00 

400 

14 

2 

APPLE  TON 

0196 

POPE 

1 

35  25 

92  53 

622 

Q 

ARKAOELPHtA 

0220 

CLARK 

3 

34  07 

93  03 

200 

62 

62 

I  2  3 

c 

023^1 

33  37 

91  12 

02a6 

33  40 

94  08 

329 

14 

1  2  3 

34  19 

93  58 

960 

10 

2 

AUGUSTA 

0326 

WOODRUFF 

35  18 

91  22 

218 

23 

2 

c 

eALD  KNOB 

0350 

WHITE 

7 

35  18 

91  34 

230 

10 

10 

1  2  3 

0458 

35  49 

91  47 

671 

1  2  3 

BATESVILLE  L  AND  0  1 

7 

35  45 

91  38 

277 

45 

I  2  3 

c 

0496 

34  43 

90  42 

220 

c 

BEATY  LAKE 

0512 

ST  FRANCIS 

5 

35  05 

90  43 

17 

2 

BEAVER  I  SE 

0518 

CARROLL 

7 

36  26 

93  46 

930 

13 

2 

0534 

7 

36  09 

90  38 

296 

17 

2 

0536 

JACKSON 

7 

35  26 

91  06 

221 

18 

2 

BENTON 

0582 

SALINE 

6 

34  33 

92  37 

286 

29 

29 

1  2  3 

BENTONVILLE 

0586 

BENTON 

36  22 

94  13 

1295 

52 

52 

1  2  3 

CARROLL 

7 

2 

BIG  FORK 

0664 

3 

34  29 

93  56 

1100 

14 

2 

0676 

5 

35  51 

90  0  6 

228 

13 

2 

8LACK  ROCK 

0746 

LAWRENCE 

7 

36  07 

91  06 

259 

56 

2 

6LAKELY  MOUNTAIN  DAM 

0764 

GARLAND 

3 

34  36 

93  11 

426 

8 

8 

12  3 

4C 

0  798 

1 

35  06 

456 

0800 

3 

33  41 

93  09 

360 

2 

0806 

M  I  SS I SS 1 PP 1 

35  56 

89  55 

252 

32 

32 

BOONEVILLE  6  NW 

0825 

LOGAN 

1 

35  12 

93  59 

600 

c 

BOONEVILLE  7  NE 

0826 

LOGAN 

1 

35  13 

93  50 

730 

JULY 

c 

0827 

BOONEV ILLE 

0830 

35  09 

93  55 

511 

17 

1  2  3 

c 

0842 

7 

35  39 

92  30 

1200 

c 

BOUGHT ON 

0848 

NEVADA 

3 

33  52 

93  20 

235 

23 

BRADFORD 

0872 

WHITE 

7 

35  25 

91  26 

240 

13 

JULY 

^ 

BRANCH  3  SW 

0886 

35  16 

93  59 

500 

JULY 

c 

0936 

7 

34  53 

91  12 

205 

67 

67 

1  2  3 

c 

BUFFALO  TOWER 

1010 

NEWTON 

7 

35  52 

93  30 

2578 

10 

BULL  SHOALS  DAM 

1020 

BAXTER 

7 

36  22 

92  34 

c 

M| SS 1 SS 1 PPI 

2 

240 

14 

1 102 

34  57 

289 

2 

1 132 

7 

36  07 

92  08 

400 

53 

CAMDEN  1 

1 152 

OUACHITA 

3 

33  36 

92  49 

116 

68 

CAMDEN  2 

1 154 

OUACHITA 

3 

33  35 

92  5  1 

155 

c 

1 172 

35  18 

94  Id 

419 

16 

16 

1224 

34  4  7 

91  45 

235 

18 

2 

1238 

3 

34  27 

93  01 

405 

c 

CLARENDON 

1442 

MONROE 

7 

34  41 

91  18 

172 

2 

CUARKSVILLE 

1455 

JOHNSON 

36  28 

93  28 

436 

5 

CL I NTON 

14  92 

7 

36  35 

92  28 

510 

36 

1520 

3 

34  56 

93  54 

1250 

MAR 

2 

1574 

7 

35  48 

93  48 

1400 

c 

COMPTON  2  NE 

1582 

NEWTON 

7 

36  06 

93  18 

2166 

c 

CONWAY 

1596 

FAULKNER 

35  05 

92   2  6 

316 

74 

74 

12  3 

1  666 

34  26 

94  25 

1050 

2 

1  730 

33  02 

91  56 

175 

35 

45 

CRYSTAL  VALLEY  2  NE 

1750 

PULASKI 

34  43 

92  25 

380 

14 

CUMMINS  FARM 

1  768 

LINCOLN 

1 

34  05 

91  35 

176 

14 

14 

1829 

FAULKNER 

1 

35  22 

92  25 

705 

5 

2 

1834 

1 

35  03 

93  24 

370 

2 

DANVILLE  SC5 

1835 

YELL 

1 

36  04 

93  24 

3  70 

c 

OARDANELLE 

1836 

YELL 

1 

35  13 

93  09 

330 

72 

72 

1960 

2 

33  31 

91  26 

140 

2 

1968 

34  58 

91  30 

204 

22 

DEVILS  KNOB 

1982 

JOHNSON 

35  43 

93  24 

2350 

21 

21 

DUMAS  1  ESE 

2148 

DESHA 

33  53 

91  29 

162 

51 

5! 

21  50 

2 

33  53 

91  30 

165 

2300 

3 

33  13 

92  48 

252 

57 

57 

1  2  3 

2356 

CARROLL 

7 

36  24 

93  44 

1465 

56 

56 

1  2  3 

c 

EVENING  SHADE  1  NE 

2366 

SHARP 

7 

36  05 

91  37 

490 

18 

2 

FAYETTEVILLE 

2442 

WASHINGTON 

36  05 

94  10 

1370 

20 

20 

I  2  3 

WASH  I NGTON 

7 

1  2  3 

FAYETTEVtLLE  EXP  STA 

2444 

I 

36  06 

94  10 

1270 

70 

70 

1  2  3 

2528 

7 

36  18 

92  36 

700 

7 

7 

1  2  3 

FORDYCE  6  W 

2540 

DALLAS 

3 

33  49 

92  31 

280 

26 

1  2  3 

FOREMAN 

2544 

LITTLE  RIVER 

33  43 

94  24 

400 

c 

2564 

5 

35  01 

261 

c 

FORT  SMITH  MB  AIRPORT 

2574 

1 

35  20 

94  22 

458 

75 

1  2  3 

c 

2578 

35  39 

94  09 

793 

4 

20 

1  2  3 

FULTON 

2670 

HEMPSTEAD 

33  37 

93  46 

260 

72 

2 

SE0R6ET0WN 

2760 

WHITE 

7 

35  07 

91  26 

200 

45 

2 

7 

35  59 

92  43 

595 

23 

32 

1  2  3 

c 

2842 

3 

34  19 

93  33 

54  7 

23 

2 

2922 

1 

34  52 

93  39 

498 

18 

2 

GRAVETTE 

2930 

BENTON 

1 

36  24 

94  28 

1250 

60 

50 

1  2  3 

GREEN  FOREST  A  ESE 

2946 

CARROLL 

7 

93  22 

1300 

2 

2962 

I 

35  14 

92  23 

15 

2 

2976 

1 

35  13 

94  15 

518 

18 

2 

3074 

33  54 

93  06 

290 

10 

HAMBURG 

3088 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  48 

177 

2 

2 

HAMPTON 

3098 

CALHOUN 

3 

33  32 

92  26 

202 

10 

2 

3164 

7 

36  14 

93  07 

1150 

57 

57 

I  2  3 

3226 

CLEBURNE 

7 

35  32 

92  01 

525 

13 

2 

HEBER  SPRINGS  3  SW 

3230 

CLEBURNE 

7 

35  28 

92  03 

c 

HECTOR 

3235 

POPE 

35  28 

92  68 

555 

2 

3242 

2 

34  32 

90  36 

200 

85 

86 

1  2  3 

3258 

7 

36  22 

92  16 

580 

17 

2 

3428 

33  43 

93  33 

375 

87 

87 

1  2  3 

4C 

HOPPER 

MONTGOMERY 

2 

HORAT 10 

3442 

SEVIER 

33  56 

94  22 

337 

12 

2 

HOT  SPRINGS  1  NNE 

3466 

GARLAND 

3 

34  31 

93  03 

710 

65 

66 

1  2  3 

3640 

7 

36  05 

93  44 

1453 

c 

3556 

3 

33  02 

92  05 

60 

2 

c 

INDEX 

3584 

LITTLE  RIVER 

33  35 

94  03 

300 

33 

2 

JASPER 

3600 

NEWTON 

7 

36  01 

93  11 

867 

10 

JESSIEV ILLE 

3  704 

GARLAND 

3 

34  42 

93  04 

730 

JONESBOBO 

3734 

CRAIGHEAD 

7 

35  50 

90  42 

345 

62 

52 

1  2  3 

KEO 

3862 

LONOKE 

1 

34  35 

92  00 

230 

10 

10 

12  3 

KlNGSLAND  3  SSE 

3904 

CLEVELAND 

3 

33  50 

92  16 

214 

c 

LAKE  CITY 

CRAIGHEAD 

5 

35  49 

90  26 

230 

2 

LAKE  MAUMELLE 

4010 

PULASKI 

1 

34  51 

92  28 

305 

2 

2 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1  1 

'  Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Op€ 

or  c' 
duiic 

to 

Temp, 

Precip. 

a 

Month 
opened 

I'g 
Jj 

4019 

JOHNSON 

1 

35  26 

93  25 

5  50 

c 

LANGLE Y 

4060 

3 

34  19 

93  51 

796 

14 

2 

LEAD  HILL 

4106 

BOONE 

7 

36  24 

92  54 

710 

52 

52 

LEE  CREEK  GUARD  STA 

4116 

CRAWFORD 

1 

35  42 

94  19 

1000 

12 

2 

34  10 

92  35 

261 

4248 

1 

34  44 

92  14 

257 

76 

78 

12  3  C 

LITTLE   ROCK   FILT  PLANT 

4250 

1 

34  46 

92  19 

512 

10 

2 

LOST  CORNER 

4324 

POPE 

7 

35  34 

92  60 

1550 

9 

MAY 

LOUANN  2  SE 

4332 

UNION 

33  22 

92  46 

130 

13 

MAY 

2 

LURTON 

NEWTON 

^ 

35  46 

93  05 

2007 

2 

4626 

ST  FRANCIS 

5 

35  00 

90  43 

215 

27 

2 

MA6N0L 1 A  3  N 

4548 

COLUMB I A 

33  19 

93  14 

315 

41 

1  2  3 

MAGNOLIA  5  N 

4560 

COLUMB I  A 

33  20 

93  13 

360 

MALVERN 

4562 

HOT  SPRING 

3 

34  23 

92  49 

311 

10 

10 

1  2  3 

690 

53 

53 

I  2  3 

4638 

LEE 

2 

34  44 

90  46 

234 

46 

12  3  C 

MARKED  TREE 

4554 

PO  INSETT 

5 

35  32 

90  2  5 

229 

53 

53 

1  2  3 

MARSHALL 

4666 

SEARCY 

7 

35  54 

92  38 

1050 

39 

39 

MARVELL 

4678 

PHILL 1  PS 

34  33 

90  55 

195 

- 

2 

MAUMEE 

;j 

749 

C 

MELBOURNE 

4746 

IZARD 

7 

36  04 

91  54 

610 

13 

4756 

POLK 

3 

34  35 

94  15 

■1207 

69 

12  3  C 

MONT ICELLO  3  S 

4900 

DREW 

3 

33  35 

91  48 

285 

17 

17 

MONTROSE 

ASHLEY 

33  19 

91  29 

125 

C 

MOROBAY  LOCK   AND  DAM  8 

4934 

CALHOUN 

18 

2  C 

MORR I L  TON 

4938 

CONWAY 

1 

35  07 

92  45 

2  80 

41 

41 

1  2  3 

MOUNT  IDA 

4988 

MONTGOMERY 

3 

34  33 

93  38 

663 

58 

58 

12  3  C 

MOUNT  MAGA21NE 

5010 

LOGAN 

1 

35  10 

93  41 

2800 

10 

10 

MOUNTAIN  HOME    1  NNW 

5036 

BAXTER 

7 

36  20 

92  23 

800 

45 

45 

12  3 

MOUNTAIN  HOME   C   OF  ENO 

BAXTER 

35  20 

800 

1    2   3  4C 

MOUNTAIN  VIEW  1  E 

5046 

7 

35  52 

92  06 

768 

18 

MULBERRY  6  NNE 

5072 

FRANKL I N 

1 

35  34 

94  01 

500 

16 

2 

NARROWS  DAM 

5110 

PIKE 

3 

34  09 

93  43 

425 

6 

8 

NASHVILLE    PEACH  SUBSTA 

5112 

HOWARD 

" 

34  00 

93  56 

550 

19 

19 

1  2  3 

NASHV ILLE   SC S 

HOWARD 

373 

NATHAN  4  WNW 

5158 

HOWARD 

3 

34  07 

93  52 

550 

10 

2 

NEWHOPE  3  E 

5174 

3 

34  14 

93  50 

850 

18 

2 

NEWPORT 

5186 

JACKSON 

7 

35  36 

91  17 

225 

74 

74 

1  2  3 

NIMROD  0AM 

6200 

PERRY 

1 

34  57 

93  10 

480 

16 

16 

1  2  3  4C 

NORFORK  DAM 

B AXT  ER 

C 

5354 

WASHI NGTON 

1 

35  48 

94  24 

1500 

2 

5358 

MONTGOMERY 

3 

34  38 

93  48 

800 

30 

2 

OKAY 

5376 

HOWARD 

33  46 

93  53 

300 

29 

29 

OSCEOLA 

5480 

MISSISSIPPI 

2 

36  43 

89  59 

24  5 

?7 

2 

OWENSVILLE 

6498 

SAL INE 

92  49 

600 

14 

2 

5508 

FRANKL  IN 

35  29 

93  50 

396 

62 

1^3 

5514 

JOHNSON 

35  56 

93  27 

1900 

2 

PARAGOULO  RADIO  KORS 

5562 

GREENE 

36  03 

90  2  8 

276 

34 

I   2  3 

PARIS 

6576 

LOGAN 

35  18 

93  43 

410 

10 

10 

1    2  3 

Paris  4  wsw 

JULY 

C 

PARKIN  2  W 

5586 

35  16 

90  35 

222 

27 

2 

5591 

SCOTT 

34  48 

93  57 

666 

17 

Parthenon 

5602 

NEWTON 

35  67 

93  15 

925 

c 

PERRYVILLE 

5694 

PERRY 

3  5  00 

92  49 

325 

18 

IB 

I  2  3 

PINE  BLUFF 

JEFFERSON 

92  00 

70 

12  3  C 

PINE  BLUFF  CAA  AIRPORT 

5766 

JEFFERSON 

34  10 

91  55 

205 

1    2  3 

PINE  RIDGE 

5760 

MONTGOMERY 

34  35 

93  54 

640 

33 

2 

POCAHONTAS  1 

5820 

RANDOLPH 

36  16 

90  59 

330 

1    2  3 

PORTLAND 

5866 

ASHLEY 

3 

33  14 

91  30 

122 

51 

51 

1    2  3 

PRESCOTT 

NEVADA 

PRESCOTT  SCS 

5910 

NEVADA 

3 

33  46 

93  23 

318 

C 

PYATT    1  NNW 

5970 

MAR  ION 

36  16 

92  51 

800 

RATCLIFF  2  S 

6006 

36  17 

93  53 

450 

C 

RATCLIFF  5  NE 

6006 

FRANKLIN 

1 

35  21 

93  49 

420 

JULY 

C 

RATCLIFF  5  NNW 

FRANKL IN 

JULY 

C 

RATCL IFF 

6006 

LOGAN 

1 

35  18 

93  53 

463 

13 

2 

RAVANA    1  NE 

5016 

Ml  LLER 

33  04 

94  02 

260 

C 

REMMEL  DAM 

6102 

MOT  SPRING 

3 

34  26 

92  54 

315 

c 

R  ISON 

CLEVELAND 

3 

33  57 

92  11 

231 

42 

2 

ROGERS 

5248 

BENTON 

36  20 

1   2  3 

RUSSELLV ILLE 

5352 

1 

35  18 

93  08 

350 

45 

45 

SAINT  CHARLES 

6376 

ARKANSAS 

7 

34  23 

91  08 

200 

24 

24 

i  2  3 

SAINT  FRANCIS 

6360 

CLAY 

5 

35  27 

90  08 

300 

2 

SALEM 

6403 

FULTON 

7 

36  23 

91  50 

668 

3 

2 

47 

SHERIDAN  TOWER 

6666 

GRANT 

3 

34  27 

92  21 

290 

17 

17 

1   2  3 

SHIRLEY  3  SE 

6686 

VAN  BiiREN 

7 

35  38 

92  17 

910 

18 

2 

SILOAM  SPRINGS 

5624 

BENTON 

36  11 

94  3  3 

1150 

17 

17 

I  2  3 

SPARKHAN  4  E 

5768 

DALLAS 

3 

33  55 

92  48 

260 

15 

2 

STAMPS 

LAFAYETTE 

93  30 

270 

10 

2 

STAR  CITY  2  S 

6820 

3 

33  54 

91  51 

392 

15 

STEVE 

6855 

YELL 

1 

34  53 

93  19 

682 

STUTTGART 

6918 

ARKANSAS 

1 

34  29 

91  32 

59 

70 

1  2  3 

STUTTGART  9  ESE 

6920 

ARKANSAS 

1 

34  28 

91  25 

198 

22 

22 

1  2  3  4C 

SUBI ACO 

LOGAN 

TAYLOR 

COLUMB I A 

33  05 

93  27 

247 

15 

TEXARKANA  WB  AIRPORT 

7048 

33  27 

94  00 

73 

73 

TURNPIKE 

7262 

POPE 

1 

35  40 

93  05 

2087 

33 

33 

1  2  3 

WALORON 

7488 

SCOTT 

34  54 

94  05 

675 

36 

12  3  C 

WALNUT  GROVE  2  NNE 

7524 

INDEPENDENCE 

7 

35  51 

91  21 

250 

17 

WALNUT  RIDGE  CAA  AP 

7530 

LAWRENCE 

7 

36  08 

90  56 

272 

10 

10 

WARREN 

7562 

BRADLEY 

3 

33  35 

92  04 

206 

63 

63 

WASHl TA 

7592 

MONTGOMERY 

3 

34  39 

93  32 

5l0 

2 

WEST  FORK 

7694 

HAEVIINGTON 

7 

35  55 

94  11 

1340 

C 

WHEELING 

7744 

FULTON 

7 

36  19 

91  52 

680 

C 

WHITE  ROCK 

7772 

FRANKLIN 

1 

35  41 

93  57 

2285 

21 

21 

1  2  3 

WHITECL IFFS 

7812 

SEVIER 

33  48 

94  04 

290 

2 

WILSON 

7912 

MISSISSIPPI 

2 

35  34 

90  02 

237 

31 

1    2  3 

WING 

7950 

YELL 

1 

34  57 

93  28 

350 

C 

WYNNE 

8052 

CROSS 

5 

35  14 

90  4  7 

260 

49 

1  2  3 

YELLVlLLE 

MARION 

7 

36  13 

92  4  1 

760 

13 

2 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  AREAMSA8     2.  HISBiasiPPI     3.  OUACHITA     4.  RED     5.  SAIHT  FRANCIS     6.  BALIKE     7.  WHITE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Arkansas  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Box  1819, 
Little  Rock,  Arkansas,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "P.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Lone-term  means  for  full-time  stations  (those  with  Weather  Bureau,  Weather  Bureau  Airport,  or  Weather  Bureau  City  in  the  station  name)  are  based  on  the  period 
1921-1950  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present  location.     Long-terra  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin,  became  effective  with  data  for  January  1957. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  In  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 
No  record 

+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

♦      Amount  included  in  following  measurement. 

V      Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

W      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  thermometers 

are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
B      Adjusted  to  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in 

"Hourly  Precipitation  Data".     Length  of    record      for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

H      One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for 
detailed  daily  record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.  ) 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

iDforaatloD  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C,   for  45  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issue  of  Local  Climatological  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Governnent  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 


USCOMM-WB-Asheville  -   2-13-59  -  1075 


GRANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 


FORMER  NAME 


DATE 


Botkinburg  2  S 
Crystal  Valley  2  NE 
Dumas  3  3 
Dumas  1  ESE 
Dumas 

Evening  Shade   1  NE 
Green  Forest  4  ESE 
Mountain  Home  1  NNW 
Odell  3  N 

Paragould  Radio  KDRS 
Walnut  Grove  2  NNE 


Botkinburg 
Crystal  Valley 
Dumas  1 
Dumas  3  3 
Dumas  2 
Evening  Shade 
Green  Forest 
Mountain  Home 
Odell 
Paragould 
Walnut  Grove 


July 

January 

June 

September 

June 

July 

November 

January 

September 

September 

August 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


Augusta 

Rain  gage 

moved 

0.8  mile  NNW 

September  23 

Brlnkley 

Equipment 

moved 

1.3  miles  WSW 

March  29 

Crystal  Valley  2  NE 

Rain  gage 

moved 

2.3  miles  NE 

January  31 

Dardanelle 

Equipment 

moved 

0.1  mile  S 

August  14 

Des  Arc 

Equipment 

moved 

10  feet  3 

May  5 

Dumas  3  8 

Equipment 

moved 

3  miles  3 

June  9 

Dumas  1  ESE 

Equipment 

moved 

3  miles  N 

September  1 

Glenwood 

Rain  gage 

moved 

1/2  mile  NW 

March  1 

Glenwood 

Rain  gage 

moved 

0.5  mile  S3E 

December  8 

Gravette 

Equipment 

moved 

(distance  unknown) 

November  29 

Green  Forest  4  ESE 

Rain  gage 

moved 

4  miles  ESE 

November  4 

Hope  3  NE 

Equipment 

moved 

270  feet  E 

February  3 

Lake  Haumelle 

Rain  gage 

moved 

3/4  mile  NE 

July  1 

Leola 

Rain  gage 

moved 

125  feet  S 

April  1 

Marvel 1 

Rain  gage 

moved 

0.3  mile  NNE 

December  1 

Mountain  Home  1  NNW 

Equipment 

moved 

0.3  mile  NNW 

January  1 

Osceola 

Rain  gage 

moved 

0.2  mile  3 

January  20 

Perryvil le 

Equipment 

moved 

100  feet  3 

October  20 

Russellville 

Equipment 

moved 

100  feet  E 

April  1 

Russellvllle 

Equipment 

moved 

95  feet  E 

October  22 

Slloam  Springs 

Equipment 

moved 

1000  feet  E 

August  16 

1 
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